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HOWTO USE THIS GUIDE 

The Timken bearing interchange lists manufacturers' part 
numbers, manufacturer name and the corresponding 
Timken part number. 

It is arranged in numeric-alphabetical sequence. 

Numbers are sorted ahead of letters in the same position; 
hyphens precede numbers or letters in the same position. 

Part numbers beginning with a number are listed in the first 
part of the book, part numbers beginning with letters are 
listed in the second part. 


EXAMPLES: 

Characters are sorted from left to right, smallestto largest, 
A-Z. 

Example: 67791 precedes 679 

Where there are hyphens in the part numbers, the hyphen 
is sorted before a number or letter in that same position. 

Example: 000-981-9905 precedes 009810680 

When the part numbers contain both numbers and letters, 
the numbers are sorted ahead of the letters. 

Example: 10526 precedes 105C 


Every reasonable effort has been made to ensure the accuracy of the information contained in this writing, but no liability is 
accepted for errors, omissions or for any other reason. 


POUR UTILISER CE GUIDE 

Le Guide d'equivalence des roulements Timken repertorie 
les noms des fabricants, les numeros de reference de leurs 
pieces et ceux des pieces Timken correspondantes. 

Cette liste est organisee par ordre numerique et alphabetique. 

Les chiffres sont tries avant les lettres au meme 
emplacement; des tirets precedent tout nombre ou lettre 
au meme emplacement. 

Les numeros de reference commengant par un chiffre sont 
repertories dans la premiere partie du manuel; ceux qui 
commencent par un caractere alphabetique sont indiques 
dans la seconde partie. 


EXEMPLES: 

Les caracteres sont tries de gauche a droite, du plus petit 
au plus grand et de A a Z. 

Exemple : 67791 est place avant 679. 

Lorsqu'un numero de reference inclut un tiret, ce dernier 
est trie avant le chiffre ou la lettre au meme emplacement. 

Exemple : 000-981-9905 est place avant 009810680. 

Lorsqu'un numero de reference contient des nombres et 
des lettres, les chiffres sont tries avant les lettres. 

Exemple : 10526 est place avant 105C. 


Malgre le soin apporte a I'exactitude des informations contenues dans ce document, Timken deni la responsabilite pour toute 
erreur, omission ou pour toute autre raison. 


COMO USAR ESTA GU1A 

La guia de intercambio de rodamientos Timken incluye 
los numeros de parte de losfabricantes, el nombre del 
fabricante y el numero de parte correspondiente de Timken 

La informacion se encuentra en orden alfa-numerico. 

Los numeros estan ordenados despues de las letras en la 
misma posicion; los guiones preceden a los numeros o a 
las letras en la misma posicion. 

Los numeros de parte que inician con numero estan 
enlistados en la primera parte del catalogo, los numeros de 
parte que inician con letra se encuentran enlistados en la 
segunda parte. 


EJEMPLOS: 

Los caracteres estan ordenados de izquierda a derecha, 
del menor al mayor, y de la A a la Z. 

Ejemplo: 67791 precede a 679 

Si el numero de parte contiene guiones, el guion se ordena 
antes del numero o la letra en esa misma posicion. 

Ejemplo: 000-981-9905 precede a 009810680. 

Cuando el numero de parte contiene ambos, numeros y 
letras, los numeros se ordenan antes que las letras. 

Ejemplo: 10526 precede a 105C. 


Se realizo todo el esfuerzo posible para asegurarla precision de la informacion que aparece en este catalogo, sin embargo, 
no nos hacemos responsables por errores, omisiones u otras razones. 


MANUFACTURER ABBREVIATIONS 


Abbreviation 

Manufacturer 

Abbreviation 

Manufacturer 

Abbreviation 

Manufacturer 

ACURA 

ACURA 

EVERCO 

EVERCO 

KEWANE 

KEWANEE 

ALFA R 

ALFA-R0ME0 

FAFNIR 

FAFNIR BEARING 

KIA 

KIA 

AMC 

AMERICAN MOTORS C0RP 

FALK 

FALK CORP 

KINZE 

KINZE 

AUDI 

AUDI 

FARMHD 

FARM HAND 

KOMATS 

KOMATSU 

AUSTIN 

AUSTIN 

FEDRAL 

FEDERAL 

KRAUSE 

KRAUSE 

AUT0CR 

AUTOCAR 

FEDSTK 

FEDERAL STK NUMBER 

L&S 

L&S BEARING 

AUT0SP 

AUTOSPECIALTY 

FELTPR 

FELT PRODUCTS 

LADA 

LADA 

AUT0UN 

AUTO UNION 

FENCO 

FENCO AUTOMOTIVE 

LAZORL 

LAZORLITE PARTS 

B&BECK 

BORG & BECK 

FIAT 

FIAT 

LEE 

LEE NORSE 

B-W 

B0RG-WARNER 

FIAT-A 

FIAT-ALLIS 

LEMPCO 

LEMPCO CLUTCHES 

BADGER 

BADGER NORTHLAND 

FITZGE 

FITZGERALD 

LILLIS 

LILLISTON IMPLEMENT 

BALKMP 

BALKAMPINAPA 

FKC 

FKC BEARING 

LINK-B 

LINK-BELT BEARING 

BAP G 

BAPGEON 

FM 

FEDERALMOGUL 

LOCKWD 

LOCKWOOD 

BARTEL 

BARTELL 

FORD 

FORD MOTOR COMPANY 

LONG 

LONG 

BECK-A 

BECK ARNLEY 

FOURS 

FOUR SEASONS 

LUCAS 

LUCAS 

BEHLN 

BEHLIN 

FR-LI 

FREIGHTLINER 

LUF 

LUFKIN INDUSTRIES 

BERLIS 

BERLISS 

FRU 

FRUEHAUF 

LUK 

LUK 

BIGJ0N 

BIGJON 

FULLER 

FULLER 

M-BENZ 

MERCEDES BENZ 

BLANTN 

BLANTON KING 

FUNK 

FUNK 

MACK 

MACK 

BLUECH 

BLUE CHIP PRODUCTS 

FWD 

FWD 

MAGIR 

MAGIR 

BMW 

BMW 

GALION 

GALION GRADERS 

MASSEY 

MASSEY-FERGUSON 

BOSTON 

BOSTON GEAR 

GARWOD 

GAR WOOD INDUSTRIES 

MAZDA 

MAZDA 

BRAVO 

BRAVO CLUTCH 

GEHL 

GEHL 

MBI 

MB INDUSTRIES 

BREMEN 

BREMEN BEARINGS 

GENBRG 

GENERAL BEARING 

MCCOR 

MCCOR 

BRILL 

BRILL / ACF-BRILL 

GENEQ 

GENERAL EQUIPMENT 

MCGILL 

MCGILL BEARING 

BRIT L 

BRITISH LEYLAND 

GERLIN 

GERLINGER 

MCLEOD 

MCLEOD CLUTCH 

BR0CKW 

BROCKWAY 

GM 

GENERAL MOTORS CORP. 

MCQUAY 

MCQUAY-NORRIS 

BROWN 

BROWN & SHARPE 

GMN 

GMN BEARING 

MERCM 

MERCURY MARINE 

BR0WNG 

BROWNING MFG 

GOODMN 

GOODMAN 

MG 

MG /BRITISH LEYLAND 

BRYC0 

BRYCO 

GREATP 

GREAT PLAINS 

MIDAS 

MIDAS INTL 

BURCH 

BURCH 

GUARAN 

GUARANTEED 

MITSUB 

MITSUBISHI 

BUSHHG 

BUSH HOG 

GULF 

GULF BEARING 

MMASTR 

MOTORMASTER 

BUTLER 

BUTLER 

HENRYJ 

HENRY J / KAISER 

MN-MO 

MINNEAPOLIS MOLINE 

CCAB 

COOL CAB 

HERCUL 

HERCULES 

MOTORC 

MOTORCRAFT 

CAC00P 

CANADIAN CO-OP 

HESST 

HESSTON 

MRC 

MRC BEARING 

CASE 

J.l. CASE 

HINO 

HINO 

MRGSKT 

MR. GASKET CO. 

CF0RCE 

CENTERFORCE CLUTCH 

HONDA 

HONDA 

MRK 

MRK BEARING 

CHAITS 

CHAMP ITEM SERVICE 

HOOVER 

HOOVER 

MTRCOA 

MOTOR COACH 

CHECKR 

CHECKER CAB MFG 

HOUGH 

HOUGH 

MURY 

MURRAY 

CHFDM 

CHEFFORD MASTER 

HR 

HR 

N/A 

UNIDENTIFIED 

CHRUK 

CHRYSLER CORP. UK 

HUCO 

HUCO 

NAPCO 

NAPCO 

CHRYSL 

CHRYSLER CORP. 

HUDSON 

HUDSON 

NASH 

NASH 

CITRON 

CITROEN 

HUGHES 

HUGHES 

NATSUP 

NATIONAL SUPPLY 

CLARK 

CLARK 

HYATT 

HYATT BEARING 

NEWHOL 

NEW HOLLAND 

CLKS0N 

CLARKSON 

HYDRAU 

HYDRAULIC EQUIPMENT 

NEWIDA 

NEW IDEA 

CMP 

CLEVELAND MOTIVE 

HYSTER 

HYSTER 

NEWPRO 

NEW PROCESS 

COCKSH 

COCKSHUTT 

HYUNDI 

HYUNDAI 

NICE 

NICE BEARING / SKF 

COM 

COMMON INDUSTRY NO 

IAPC0 

INTL AUTO PARTS CO. 

NISSAN 

NISSAN 

C0NBRG 

CONSOLIDATED BEARING 

IHC 

INTL HARVESTER CORP. 

NTP 

NTP 

CORAM 

CORAM 

ILJIN 

ILJIN GLOBAL 

OEM 

ORIGINAL EQUIPMENT 

CURTIS 

CURTIS 

IMPER 

IMPERIAL 

OLIVER 

OLIVER 

DAEWOO 

DAEWOO 

INFINI 

INFINITI 

OPEL 

OPEL | GENERAL MOTOR 

DAF 

DAF 

INTRCO 

INTERCO 

OSH 

OSHKOSH 

DAIHAT 

DAIHATSU 

IOWA 

IOWA 

PACAMO 

PACAMOR BEARING 

DAIKIN 

DAIKIN CLUTCH 

ISO 

ISO STANDARD NUMBER 

PACKAR 

PACKARD 

DANA 

DANA 1 SPICER DANA 

ISUZU 

ISUZU 

PCIRCL 

PERFECT CIRCLE 

DANALU 

DANA LUDWIG 

ITM 

ITM AUTOMOTIVE 

PERM 

PERM 

DAVIDB 

DAVID BROWN 

IVECO 

IVECO 

PEUGOT 

PEUGEOT 

DIAMND 

DIAMOND-T 

JABSCO 

JABSCO 

PI BA 

PIONEER-BARNES 

DIVC0 

DIVCO 

JACOBS 

JACOBSEN 

PIONER 

PIONEER 

DODGE 

DODGE BEARING 

JAF 

JAF LTD. 

POLARD 

POLLARD 

DORMAN 

DORMAN PRODUCTS 

JAGUAR 

JAGUAR 

PORSCH 

PORSCHE 

DUEC0 

DUECO CLUTCHES 

JAZOO 

JAZOO 

PRFCTN 

PERFECTION HY TEST 

EATON 

EATON 

JEEP 

JEEP/CHRYSLER 

PROCAN 

PROCAN AUTOMOTIVE 

EBC 

EBC CLUTCH 

JEFREY 

JEFFREY 

PROVN 

PROVEN 

ELGIN 

ELGIN 

JOHNS 

JOHNSON 

Q-HAZL 

QUINTON-HAZELL 

ELWELL 

ELWELLPARKER 

KAFR 

KAISER FRAZER 

QUALIT 

OUALITEE CLUTCH 

EPE 

EUROPEAN PARTS EXCH. 

KAY 

KAYDON 

R&M 

R&M 

EUCLID 

EUCLID 

KELLY 

KELLY MFG 

R-S 

ROCKWELL-STANDARD 

EUROS 

EUROSPEC 

KENWOR 

KENWORTH 

RAIMSA 

RAIMSA CLUTCH 
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MANUFACTURER ABBREVIATIONS 


Abbreviation 

Manufacturer 

Abbreviation 

Manufacturer 

Abbreviation 

Manufacturer 

RAM 

RAM CLUTCH 

SKF 

SKF 

TROSTL 

TROSTEL 

RBC 

RBC 

SKIL 

SKILSAW 

TRW 

TRW INDUSTRIES 

RENALT 

RENAULT 

SKODA 

SKODA 

TWINDI 

TWIN DISC 

REO 

REO 

SMPLCY 

SIMPLICITY 

UNITED 

UNITED BEARING 

REP 

REPUBLIC 

SNAPPR 

SNAPPER 

VALEO 

VALEO CLUTCH 

REPCO 

REPCO 

SOLID 

SOLID 

VAUXHL 

VAUXHALL 

REPUBG 

REPUBLIC GEAR 

SOSMET 

SOSMETALPRODUCTS 

VERA 

VERA 

RHP 

RHP 

SPICER 

SPICER / SPICER-DAIMA 

VERMEE 

VERMEER 

RIV 

RIV 

STERLI 

STERLING 

VERSAT 

VERSATILE 

ROBERT 

ROBERTS 

STEYR 

STEYR 

VICK 

VICKERS 

ROCKWL 

ROCKWELL 

STN-F 

STANDARD FORGE 

VICTOR 

VICTOR SEAL 

ROLWAY 

ROLLWAY 

STRANG 

STRANGE ENGINEERING 

VOLVO 

VOLVO 

ROVER 

ROVER 

STUDEB 

STUDEBAKER 

VW 

VOLKSWAGEN 

SAAB 

SAAB 

SUBARU 

SUBARU 

WABCO 

WESTINGHOUSE AIRBRAK 

SACHS 

SACHS CLUTCH 

SULLIV 

SULLIVAN 

WAGNER 

WAGNER 

SAGNAW 

SAGINAW 

SUZUKI 

SUZUKI 

WARNER 

WARNER | BORG WARNER 

SATURN 

SATURN|GM 

THIOKL 

THIOKOL 

WHITE 

WHITE MOTORS 

SCANIA 

SAAB SCANIA 

TORO 

TORO 

WILLYS 

WILLYS / WILLYS-JEEP 

SCHATZ 

SCHATZ BEARING 

TORRIN 

TORRINGTON BEARING 

WOHLER 

WOHLERT 

SEALP 

SEALED POWER 

TOWMTR 

TOWMOTOR 

WOODS 

WOODS 

SEALM 

SEALMASTER 

TOYOTA 

TOYOTA 

YALE-T 

YALE & TOWNE 

SILVER 

SILVERLINE | NAPA 

TRAILM 

TRAILMOBILE 

YESCO 

YESCO 

SIMCA 

SIMCA 

TRIMPH 

TRIUMPH 

YUGO 

YUGO 





ZOOM 

ZOOM CLUTCH 


Part tt/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

00005900900 AUDI . 

. SET2 

0009811481KZ M-BENZ . 

. 580 

0009817805 M-BENZ 


002517197 VW . 

. LM503310 

00005900900 VW . 

. SET2 

0009811525 M-BENZ .... 

... 206WB 

iMfin3n49-iMfin3ni4 

0029801902 M-BENZ . SET 17 

0002500615 M-BENZ . 

. 614123 

0009811581KZ M-BENZ . 

. 47487 

0009817905 M-BENZ . 

. 598-592A 

0029802002 M-BENZ . SET12 

0002502115 M-BENZ . 

. 614123 

0009811625 M-BENZ . 

. 207 

0009818105 M-BENZ 


0029811205 M-BENZ . 32010X 

0002504615 M-BENZ . 

. 614112 

0009811681KZ M-BENZ . 

. LM67048 

LM522549-LM522510 

003 CFOBCE . 

. 01296 

0002505115 M-BENZ . 

. 614123 

0009811781KZ M-BENZ . 

. LM11949 

0009818205 M-BENZ 


0031733075 K/A ... 

. SET2 

0002505155 M-BENZ . 

. 614123 

0009811981KZ M-BENZ . 

. 497 

H913842-H913810 

003375 FIAT . 

. 309 

0002505215 M-BENZ . 

. 614123 

0009812305 M-BENZ 


0009819305 M-BENZ . 

. 32214 

003519085 AUDI ... 

LM29749-LM29710 

0002505515 M-BENZ . 

. 614123 

HM89449-HM89410 

0009819605 M-BENZ . 

. 32307 

003519085 VW . 

. LM29749-LM29710 

0002507015 M-BENZ . 

. 614113 

0009812405 M-BENZ 


0009819805 M-BENZ . 

. 30306M 

003519085A AUDI 

. LM29749-LM29710 

0002507615 M-BENZ . 

. 614113 

HM89449-HM89410 

0009819905 M-BENZ . 

. 30302 

003519085A VW ... 

. LM29749-LM29710 

0002508715 M-BENZ . 

. 614125 

0009812505 M-BENZ 


0010893044 LEE 


003519085B AUDI 

. LM29749-LM29710 

000325220 VOLVO . 

. 305AG 

HM89449-HM89410 

JM716649-JM716610 

003519085B VW ... 

. LM29749-LM29710 

000635022210 M-BENZ .. 

. 513129 

0009812580KZ M-BENZ . 

. 592A 

001141165 EPE . 

. VW1340C 

003519185 VW . 

. LM29749-LM29710 

000720030302 M-BENZ .. 

. 30302 

0009812605 M-BENZ 


001141165 VW . 

.VW1340C 

003519185A VW ... 

. LM29749-LM29710 

00072003206 M-BENZ .... 

. 32206M 

HM89443-HM89410 

001141313 AUDI . 

. HK1210 

003519185B VW ... 

. LM29749-LM29710 

000843506 LEE . 

. 311TB 

0009812680KZ M-BENZ . 

. LM603014 

0012502315 M-BENZ . 

. 614125 

003519187 AUDI ... 

. LM29749 

00093149 GM . 

. 32210M 

0009812905 M-BENZ 


0012502415 M-BENZ . 

. 614125 

003519187A AUDI 

. LM29749 

00093607 GM . 

28680-28622 

M88048-M88010 

001301133 VW . 

. 104 

003519187A VW ... 

. LM29749 

00093624 GM . 

. 29585-29520 

0009813005 M-BENZ 


0013600 NEWPBO . 

. TRK127 

003519189 AUDI ... 

. LM29710 

0009800025 M-BENZ . 

. 208 

M88048-M88010 

0019802902 M-BENZ . 

. SET5 

003519189 VW . 

. LM29710 

0009804002 M-BENZ . 

. 598A-593X 

0009813181KZ M-BENZ . 

. 598 

0019810805KZ M-BENZ 

. SET6 

003519189A AUDI 

. LM29710 

0009804202 M-BENZ 


0009813281KZ M-BENZ . 

. LM603049 

0019810905KZ M-BENZ . 

. SET2 

003519189A VW ... 

. LM29710 

LM300849 LM300811 

0009813381KZ M-BENZ . 

. 665 

0019811525 M-BENZ . 

. 208 

003519251 VW . 

.M86649 M86610 

0009808202 M-BENZ 


0009813580KZ M-BENZ . 

. 382A 

0019812405 M-BENZ . 

. 32212M 

003519251A AUDI 

. M86610 

LM503349A LM503310 

0009814105 M-BENZ . 

. 32213 

0019812505 M-BENZ . 

... 387AS-382A 

00351925IB AUDI 

.... M86649 M86610 

0009809602 M-BENZ . 

. 33019 

0009814581KZ M-BENZ . 

. 382A 

0019814505 M-BENZ . 

. 598-592A 

003519251B VW ... 

.... M86649 M86610 

0009810225 M-BENZ . 

. 310 

0009815205 M-BENZ 


0019815705 M-BENZ . 

. 30306M 

003519251C AUDI 

.... M86649 M86610 

0009810280 M-BENZ . 

. HM89410 

H913842-H913810 

002 CFOBCE . 

. 613002 

003519251C VW ... 

.... M86649 M86610 

0009810380 M-BENZ . 

. M88010 

0009815305 M-BENZ 


0022127210 K/A . 

. 32207M 

00351925ID AUDI 

.... M86649 M86610 

0009810680KZ M-BENZ . 

. H913810 

LM522549-LM522510 

0022127350 K/A . 

XAA32008XM 

003519251 □ VW ... 

.... M86649 M86610 

0009810781 M-BENZ . 

. HM89449 

0009815605 M-BENZ . 

. 580-572 

002311373 AUDI . 

. HK3016 

003519253 AUDI ... 

. M86649 

0009810881 M-BENZ . 

. M88048 

0009815705 M-BENZ . 

47487-47420 

002517185 AUDI 


003519253 VW . 

. M86649 

0009810980KZ M-BENZ . 

. 572 

0009815805 M-BENZ . 

. SET6 

LM503349-LM503310 

003519253C AUDI 

. M86649 

0009811025 M-BENZ . 

. 211TB 

0009815905 M-BENZ . 

. SET2 

002517185 VW .. LM503349-LM503310 

003519253C VW ... 

. M86649 

0009811080KZ M-BENZ . 

. 47420 

0009816105 M-BENZ . 

. 497-492A 

002517185A AUDI 


003519255 AUDI ... 

. M86610 

0009811180KZ M-BENZ . 

. LM67010 

0009816305 M-BENZ . 

. SET3 

LM503349-LM503310 

003519255 VW . 

. M86610 

0009811181KZ M-BENZ . 

. H913842 

0009816405 M-BENZ . 

. SET5 

002517185A VW 


003519255C AUDI 

. M86610 

0009811280KZ M-BENZ . 

. LM11910 

0009817105 M-BENZ 


LM503349-LM503310 

003519255C VW ... 

. M86610 

0009811281KZ M-BENZ . 

. LM522549 

HM803149-HM803110 

002517195 AUDI . 

. LM503349 

003981 1405 M-BENZ . 598A-593X 

000981 1405 M-BENZ . 

. 30208M 

0009817205 M-BENZ . 

. 32216 

002517195 VW . 

. LM503349 

003981 1805 M-BENZ . 598A-593X 

0009811480KZ M-BENZ . 

. 49 2A 

0009817505 M-BENZ . 

. 598-592A 

002517197 AUDI . 

. LM503310 

0039816205 M-BENZ . 559-552A 
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Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

0039816505 M-BENZ . 

. 33114 

006311427A AUDI . 

. SET2 

01027205 RIV . 

. 30205M 

012141165A AUDI . 

. 614073 

0039816605 M-BENZ . 

. 33114 

006311427A VW . 

. SET2 

01027206 BIV . 

. 30206M 

012141165B AUDI . 

. 614073 

0039817205 M-BENZ . 

. 33208 

006311429 AUDI . 

. 30207M 

01027207 BIV . 

. 30207M 

012141165C AUDI . 

. 614073 

0039817405 M-BENZ . 

. 33213M 

006311429 VW . 

. 30207M 

01027208 BIV . 

. 30208M 

0121411B5D AUDI . 

. 614073 

0039818605 M-BENZ . 

. 33019 

006409371 AUDI . 

. 108TB 

01027303 BIV . 

. 30303 

012275 NEWtDA . 

. NPC100RPC 

00400 FORD . 

... JLM104910 

006409371 VW _ 

108 

01027304 BIV . 

. 30304 

012375 NEWtDA . 

. FWG112R 

0040005 CHBUK . 

. 305AG 

006419219 AUDI .. HM88649-HM88610 

01027305 RIV . 

. 30305M 

012395 NEWtDA . 

. 210S 

0040041 CHBUK . 

. 202S 

006419219 VW .HM88649-HM88610 

01027306 RIV . 

. 30306M 

012404565A AUDI . 

. M88043 

0040042 CHBUK . 

. 204S 

0069811605 M-BENZ 

. SET1 

01027307 RIV . 

. 30307M 

012409123 AUDI . 

. SET45 

0040057 MASSEY . 

. 302S 

007 CFOBCE . 

. 01496 

01027406 BIV . 

. 32206M 

012409565 AUDI . 

. M88043 

0040057 WHITE . 

. 302S 

0072000540 AUDI . 

. 30207M 

01027504 RIV . 

. 32304M 

012409565 VW . 

. M88043 

004141165 VW . 

. 614148 

0072000540 VW . 

. 30207M 

01027506 RIV . 

. 32306 

012409565A AUDI . 

. M88043 

004311211 AUDI . 

. M88010 

0072001540 AUDI . 

. 30306M 

010310 NEW!DA . 

. WPS112GRC 

012409565A VW . 

. M88043 

004311211 VW . 

. M88010 

0072001540 VW . 

. 30306M 

010311213 AUDI . 

. LM67048 

012427 NEWIDA . 

. FWG134R 

00450 GM . 

... JLM104910 

007311219 VW . 

. 02420 

010311213 VW . 

. LM67048 

012495 EATON . 

. 55437 

004520 FIAT . 

. 307TB 

007311219A AUDI .... 

M88046-M88010 

01040390 BIV . 

. 797-792 

012496 EATON . 

. 55200C 

005 CFOBCE . 

. T0171D 

007311219A VW . 

M88046 M88010 

010409607 AUDI . 

. SET6 

012563 NEWtDA . 

. 1752 

0052800 AMC . 

. 25821 

007311220A AUDI . 

. 15123-15245 

010409607 VW . 

. SET6 

01263145 RIV . 

. 3779-3720 

00530 HYATT . 

. J3220B4 

007311220A VW . 

. 15123-15245 

010409608 AUDI . 

. LM67048 

012729 NEWtDA . 

. PWG134R 

00531 HYATT . 

. J282032 

0075527210 KIA . 

. 32206M 

010409608 VW . 

. LM67048 

012809 RIV . 

. 18520 

0054027210 KIA . 

. 32307 

008 CFOBCE . 

. 1773 

010409609 AUDI . 

. LM67010 

012822 RIV . 

. 2620 

0054027350 KIA . 

. 32210M 

008311123 AUDI . 

. SET5 

010409609 VW . 

. LM67010 

012831 RIV . 

. 2720 

005404123 AUDI . 

. SET37 

008311123 VW . 

. SET5 

01042955 RIV . 

. 39590-39520 

012902 NEWtDA . 

.WPS103GPCC 

005404123 VW . 

. SET37 

008311125 AUDI ... LM48548-LM48511 

01043393 RIV . 

. 71450-71750 

012909 RIV . 

. 18520 

005404140 VW .... 

... LM603049 

nna3iii?R vw im4RR4R-ii\mrrii 

01044148 RIV .... 

.... 49585-49520 

012922 RIV .... 

. 2620 

005409123 AUDI . 

. SET37 

008616222A MAZDA 

. 1773 

0104691 EATON . 

. 07100 

012931 RIV . 

. 2720 

005409124 AUDI . 

. LM603011 

00861622A MAZDA .. 

. 1773 

010558A13 CASE . 

. 203FF 

012935 RIV . 

. 26820 

005409124 VW . 

. LM603011 

009151 EATON . 

. 07196 

010558AB CASE . 

. 203FF 

012936 RIV . 

. 25523 

005409124A AUDI . 

. LM603011 

0092499N CHBYSL .... 

. 2061 

01056 CHECKR . 

. LM67010 

012950 RIV . 

. 18720 

005409124A VW . 

. LM603011 

009311211 AUDI . 

. LM67010 

010564K CASE . 

. 204F 

012955 RIV . 

. 39520 

005409140 AUDI . 

. LM603049 

009311211 VW . 

. LM67010 

01071 BRIT-L . 

. 302S 

012956 RIV . 

. 47620 

005409140A AUDI . 

. LM603049 

009311213 AUDI . 

. LM67048 

010716222 MAZDA ... 

. 1773 

01296 FM . 

. 01296 

005409140A VW . 

. LM603049 

009311213 VW . 

. LM67D48 

010718308 MAZDA ... 

. 203FF 

013009 BIV . 

. 18620 

005409551A AUDI . 

. SET37 

009311219 AUDI . 

. SET6 

010752AB CASE . 

. 492A 

013032 FIAT . 

. 310 

005409551A VW . 

. SET37 

009311219 VW . 

. SET6 

01076CU CASE . 

.WPS103GPCC 

013033 BIV . 

. 3320 

005561A EATON . 

. 07204 

009525139C AUDI . 

. 108TB 

010778 CASE . 

. 210L 

013045 RIV . 

. 3720 

0060427210 KIA . 

. 30306M 

009525139C VW . 

. 108 

010778AB CASE . 

. 210SL 

013046 RIV . 

. 2924 

0060427220 KIA . 

. 30307M 

009803 EATON . 

. 493 

010794AB CASE . 

. 362A 

013047 RIV . 

. 3920 

0062501340 AUTOUN .... 

. 105CB 

009804 EATON . 

. 498 

01080390 RIV . 

. 795-792 

013050 RIV . 

. 28521 

0062501540 AUTOUN .... 

. 107WB 

009811405 M-BENZ .. 

. 30206M 

010803K CASE . 

. 206F 

013052 RIV . 

. 472 

0062502140 AUTOUN .... 

. 201AB 

009813105 M-BENZ .. 

. 32206M 

01080655 RIV ... HM926740 HM926710 

013053 RIV . 

. 33462 

0062502240 AUTOUN .... 

. 202AG 

0099817005 M-BENZ 

. 32011XM 

010814AB CASE . 

. 592A 

013056 RIV . 

. 28622 

0062502340 AUTOUN .... 

. 203AB 

010 CFOBCE . 

. 01496 

010815AB CASE . 

. 596 

013067 RIV . 

. 592A 

0062502440 AUTOUN .... 

. 204 

010001 CASE . 

. 3767 

01083350 RIV . 

. 399A-394A 

013085 RIV . 

. 652 

0062502540 AUTOUN .... 

. 205BB 

01001B CASE . 

. 88505 

010854 NEWtDA . 

. 382 

013133 BIV . 

. 3320 

0062502640 AUTOUN .... 

. 206WB 

01002B CASE . 

. J281248 

010858 NEWtDA . 

. 14138A 

013140 RIV . 

. 33821 

0062502740 AUTOUN .... 

. 207 

01004B CASE . 

. J321248 

010970 Nl Will A . 

.WPS108GRC 

013145 RIV . 

. 3720 

0062503140 AUTOUN .... 

. 305AG 

01005B CASE . 

. J321264 

01097B CASE . 

. J281256 

013146 RIV . 

. 382 

0062503240 AUTOUN .... 

. 306TB 

01006B CASE . 

. 15120 

01098B CASE . 

. 206WB 

013150 BIV . 

. 522 

0062504240 AUTOUN .... 

. 302AG 

01007B CASE . 

. 15250X 

01100367 RIV . 

. 687-672 

013153 RIV . 

. 33462 

0062504340 AUTOUN .... 

. 303BB 

0101400012 NISSAN 

. KC11445Y 

01101B CASE . 

. 206S 

013155 RIV . 

. 563 

0062504440 AUTOUN .... 

. 304WB 

0101410344 NISSAN 

. 30311 

011055770 AUDI . 

. 202AG 

013156 RIV . 

. 572 

0062507940 AUTOUN .... 

. 202S 

0101410544 NISSAN 

. 32211M 

011055770 VW . 

. 202AG 

013160 RIV . 

. 29520 

0062596540 AUTOUN .... 

. 202SS 

0101410564 NISSAN 

. 32213 

01 1085 NEWtDA . 

. 2066 

013169 RIV . 

. 29620 

0062801640 AUTOUN .... 

. 5305KE 

0101410584 NISSAN 

. 32215 

011258 FIAT . 

. 307TB 

013170 RIV . 

. 493 

0062899840 AUTOUN .... 

. 5305KE 

010181 NEWtDA . 

. NPS014RPC 

011360 NEWtDA . 

. NPS010RPC 

013183 RIV . 

. 832 

006301193 AUDI . 

. 108TB 

01020225 RIV . 

. 27689-27620 

011418327 MAZDA ... 

. 302CC 

013186 RIV . 

. 56650 

006301193 VW . 

. 108 

01020240 RIV ... 1 M527R49-I M527516 

011597K CASE . 

. 5206KE 

013188 RIV . 

. 854 

006311193 AUDI . 

. 108TB 

01020349 BIV . 

. 898-892 

0116419 GM . 

. 639 

013195 RIV . 

. 74850 

006311193 VW . 

. 108 

01020367 BIV . 

. 683-672 

01 16423 GM . 

. 932 

013195XN CASE . 

. 5335 

006311219 AUDI .. HM88649-HM88610 

01020655 BIV ... HM926747 HM926710 

0116424 GM . 

. 938 

013197XN CASE . 

. H715311 

006311219 VW HM88649 HM88610 

01021696 BIV . 

. 48390-48320 

01 16625 GM . 

. 6461 

013199XN CASE . 

. H715336 

00631 1423A AUDI . 

. LM11949 

01023050 BIV . 

. 28580-28521 

011695 RIV . 

. 48220 

013227 RIV . 

. 414 

006311423A VW . 

. LM11949 

010231K CASE . 

. 103CC 

011696 RIV . 

. 48320 

013238 RIV . 

. 352 

00631 1424A AUDI . 

. LM11910 

01027203 BIV . 

. 30203 

01203423 RIV . 

... 14125A-14276 

013253 BIV . 

. 34478 

006311424A VW . 

. LM11910 

01027204 BIV . 

. 30204M 

0120554 GM . 

. 563 

013255 RIV . 

. 563 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

013256 HIV . 

. 572 

014125 HIV . 

. 3120 

016427352 MAZDA . 

. 28920 

0201411B5G VW . 

. 613000 

013257 HIV . 

. 42620 

014129 RIV . 

. 3420 

016427358 MAZDA . 

.... 28985-28920 

0201411B5H VW . 

. 614041 

013281 HIV . 

. 752 

014148 HIV . 

. 49520 

01642AB CASE . 

. 14125A 

029824514 MAZDA . 

. 203FF 

013283 HIV . 

. 832 

01418 SPICER . 

. 418 

01690CH CASE . 

. J401652 

020824523 MAZDA . 

. 201CC 

013284 HIV . 

. 52637 

014203 RIV . 

. 17520 

01691CH CASE . 

. J401664 

02087 MASSEY . 

. 3120 

013288 HIV . 

. 854 

014217 EATON . 

. 72487 

017079 TORRIN . 

. QAR33724 

020878736 MAZDA . 

. 204FF 

013292 HIV . 

. 772 

014218 EATON . 

. 72212C 

01724N CASE . 

. 3780 

021 CFORCE . 

. FC1723C 

013293 HIV . 

. 71750 

014228 RIV . 

. 02820 

01737N CASE . 

. 3320 

02102CS CASE . 

. 18790 

013296 HIV . 

. 932 

014328 RIV . 

. 02820 

017558 FIAT . 

. 205BB 

02104CS CASE . 

. 37431 

013311123 AIMI 


014347 HIV . 

. 59412 

017603 TORRIN . 

. QBR35171 

02105 IHC . 

. 107DD 

LM503349-LM503310 

014409123A AUDI . 

LM29749-LM29710 

018 CFORCE . 

. FC1723C 

021054381 AUDI . 

. 203AB 

013311123 VW .. LM503349-LM503310 

014409123A VW .... 

LM29749-LM29710 

018002 RIV . 

. 11520 

021054381 VW . 

. 203AB 

013327 HIV . 

. 414 

01453AB CASE . 

. 563 

018027305 MAZDA . 

. 32007X 

02108HS CASE . 

. J482064 

013345 HIV . 

. 362 

0145403 EM . 

. 633 

018051 RIV . 

. 53387 

021105512 AUDI . 

. 201AB 

013349 HIV . 

. 453X 

01454AB CASE . 

. 566 

018062 RIV . 

. 9121 

021105512 VW . 

. 201AB 

013350 HIV . 

. 394A 

01455AB CASE . 

. 2720 

018102 RIV . 

. 11520 

02121 EATON . 

. 14130 

013351 HIV . 

. 552A 

01456AB CASE . 

. 2788 

01812 FM . 

. 01812 

02125CS CASE . 

. 18720 

013352 HIV . 

. 532A 

014578 RIV . 

. HM807010 

018121 RIV . 

. 21212 

02126CS CASE . 

. 37625 

013353 HIV . 

. 34478 

01457AB CASE . 

. 532A 

018122 RIV . 

. 41286 

0213 CASE . 

. 202SS 

013379 HIV . 

. 742 

014580 HIV . 

. 55437 

018151 RIV . 

. 53375 

02131 EATON . 

. 14274 

013381 HIV . 

. 752 

01458AB CASE . 

. 539 

018221 RIV . 

. 21212 

02132HS1 CASE . 

. 211TB 

013392 HIV . 

. 772 

01460AB CASE . 

. 453A 

018223 HIV . 

. 23256 

02135 FM . 

. 02135 

013393 HIV . 

. 71750 

01461AB CASE . 

. 14274 

018253 RIV . 

. 72487 

0213JM CASE . 

. 202SS 

013414 HIV . 

. 09195 

01462AB CASE . 

. 14125A 

018353 RIV . 

. 72487 

021695 HIV . 

. 48290 

013420 HIV . 

. 1328 

01465AB CASE . 

. 303BB 

018359 RIV . 

. 78551 

021749 FIAT . 

. 304WB 

013422 HIV . 

. 15250X 

01472BK NEWIDA .. 

.PWG114R 

018409123 AUDI . 

. SET45 

02180HS CASE . 

. J482064 

013430 HIV . 

. 24720 

014922 RIV . 

. HM88510 

018409123 VW . 

. SET45 

021903221 AUDI . 

. 201SS 

013450 HIV . 

. 522 

014924 RIV . 

. HM801310 

01857AB CASE . 

. 567 

021903221 PORSCH . 

. 201SS 

013468 HIV . 

. 632 

014925 RIV . 

. HM803110 

0187095 GM . 

. 65500 

021903221 VW . 

. 201SS 

013513 R/V . 

. 09194 

014935 RIV . 

. HM804810 

0187176 GM . 

. 71750 

021903221A AUDI . 

. 203SS 

013518 HIV . 

. M12610 

01496 FM . 

. 01496 

018724514 MAZDA . 

. 203FF 

021903221A PORSCH . 

. 203SS 

013519 HIV . 

. 1729X 

015015 RIV . 

. HM89410 

018724523 MAZDA . 

. 202FF 

021903221A VW . 

. 203SS 

013520 R/V . 

. 1328 

015092 EATON . 

. 42584 

018724523A MAZDA ... 

. 202FF 

021903221B AUDI . 

. 303S 

013522 HIV . 

. 15250X 

0151193 EATON .... 

. 205BB 

018726151 MAZDA . 

. 203FF 

021903221B PORSCH . 

. 303S 

013525 HIV . 

. 13620 

015128700 EATON 

. 306SS 

018727141 MAZDA . 

. 30306M 

021903221B VW . 

. 303S 

013526 RIV . 

. 15520 

015342 RIV . 

. 65320 

019141165 AUDI . 

. VW1339C 

02205AB CASE . 

. 552A 

013528 R/V . 

. LM48510 

01541 AB CASE . 

. 09194 

019141165B AUDI . 

.VW1339C 

02206AB CASE . 

. 555S 

013568 HIV . 

. 632 

01542AB CASE . 

. 09074 

01939 FIAT . 

. 307TB 

02206AB1 CASE . 

. 462 

013571 HIV . 

. HM212010 

01547AB CASE . 

. 572 

019409123 AUDI . 

. 32008XM 

0220842 EATON . 

. 368A-362A 

013616222 MAZDA . 

. 613001 

01548AB CASE . 

. 580 

01956 CULCKR . 

. LM67010 

022116222 MAZDA . 

. T01710 

013618 R/V . 

. LM11910 

01549AB CASE . 

. 575 

01957 CHECKR . 

. LM11910 

022127141 MAZDA . 

. 32207M 

013618327 MAZDA . 

. 203FF 

01551A CASE . 

. 309 

01982HT CASE . 

. 5203KE 

0221271410 MAZDA . 

. 32207M 

013619 HIV . 

. 1729X 

01551AB1 CASE .... 

. 1310AG 

01983HT CASE . 

. 5205KE 

022127210 MAZDA . 

. 32207M 

013620 RIV . 

. 1922 

01554PM NEWIDA . 

. SPB1M 

01A RIV . 

. 203AB 

022127305 MAZDA . 

. 32008XM 

013623 HIV . 

. LM67010 

01576 FM . 

. 01576 

01AAN0N RIV . 

. 5203KE 

022127305A MAZDA . 

. 32008XM 

013629 RIV . 

. 2820 

015994 RIV . 

. 98788 

01APL RIV . 

. 203S 

022127350 MAZDA . 

. 32008XM 

013650 RIV . 

. 612 

015FH CASE . 

. 210S 

01APPL RIV . 

. 203SS 

022216222 MAZDA . 

. FC1723C 

013666 RIV . 

. 6320 

016 CFOHCE . 

. 01576 

01E141165 AUDI . 

. 614073 

0222162220 MAZDA . 

. FC1723C 

013668 RIV . 

. 6420 

016311235 AUDI ... 

. 206WB 

01E141165A AUDI . 

. 614073 

022224514 MAZDA . 

. 203FF 

013766 HIV . 

. 6320 

016311235 VW . 

. 206WB 

01 El41165B AUDI . 

. 614073 

02251 FM . 

. 02251 

013767 RIV . 

. H715311 

016311235B AUDI . 

. 206WB 

O' 14812 FORD . 

. 207 

02252 FM . 

. 02252 

013768 RIV . 

. 6420 

016311235B VW .... 

. 206WB 

O' 14818 FORD . 

. 207 

02255 FM . 

. 02255 

01378CE CASE . 

. 209BB 

016409123 AUDI ... 

. SET45 

01Y1200 FORD . 

... 14130-14276 

02256N FM . 

. 02256N 

01378CK CASE . 

. 209S 

016409123 VW . 

. SET45 

01Y1201 FORD . 

. 14130 

022631 EATON . 

. 368 

013916 HIV . 

. 07204 

016409123B AUDI . 

. SET45 

01Y1202 FORD . 

. 14276 

022809 RIV . 

. 18590 

013920 RIV . 

. 12520 

016409123B VW .... 

. SET45 

02007485 R-S . 

. 2065 

022831 RIV . 

. 2788 

014012 RIV . 

. 05185 

016409124 AUDI ... 

. LM501310 

02007486 R-S . 

. 1752T 

022909 RIV . 

. 18590 

014016 RIV . 

. 07204 

016409124 VW . 

. LM501310 

020141154 VW . 

. 613000 

022931 RIV . 

. 2785 

0140166 EM . 

. 3525 

016409124B AUDI . 

. LM501310 

020141165 VW . 

. 613000 

022935 RIV . 

. 26882 

014029 HIV . 

. 3420 

016409124B VW .... 

. LM501310 

020141165A VW . 

. 613000 

022936 RIV . 

. 25577 

014037 RIV . 

. 31520 

016409140 AUDI ... 

. LM501349 

020141165B EPE . 

. 614041 

022950 RIV . 

. 18790 

014040 RIV . 

. 3820 

016409140 VW . 

. LM501349 

020141165B VW . 

. 614041 

022955 RIV . 

. 39585 

014043 RIV . 

. 49520 

016409140B AUDI . 

. LM501349 

020141165C VW . 

. 613000 

022956 RIV . 

. 47687 

014104 FIAT . 

. 212 

016409140B VW .... 

. LM501349 

020141165D VW . 

. 613000 

022999 FIAT . 

. 310 

014115 HIV . 

. 03162 

016409399 AUDI ... 

. SET45 

020141165E VW . 

. 613000 

023009 RIV . 

. 18690 

014120 HIV . 

. 17244 

016427305 MAZDA 

. 28985-28920 

020141165F VW . 

. 613000 

023045 RIV . 

. 3780 
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TIMKEN 


Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

023046 RIV . 

. 2984 

02420 SKF . 

. 02420 

□2920622030000 ALFA-R 

. 30206M 

033138 RIV . 

. 354A 

023047 RIV . 

. 3982 

024203 RIV . 

. 17580 

02948311 GM . 

.RW507ER 

033151 RIV . 

. 552A 

023050 RIV . 

. 28580 

024228 RIV . 

. 02872 

02A RIV . 

. 202AG 

033152 RIV . 

. 532A 

023053 RIV . 

. 33281 

024326151 MAZDA . 

. 30205M 

02A141165D VW . 

. 614111 

033153 RIV . 

. 33472 

023056 RIV . 

. 28682 

024328 EATON . 

. 33472 

02A141165E VW . 

. 614111 

033160 RIV . 

. 29521 

023067 RIV . 

. 593 

024328 RIV . 

. 02872 

02A141165G VW . 

. 614111 

033162 RIV . 

. 42587 

023085 RIV . 

. 663 

024330 EATON . 

. 33275 

02APL R/V . 

. 202S 

033235 RIV . 

. 332 

023106 RIV . 

. 25877 

024347 RIV . 

. 59175 

02APPL RIV . 

. 202SS 

033246 RIV . 

. 382 

02311BD CASE . 

. J321640 

02446N CASE . 

. 88504 

03013TS1 CASE . 

. 209BB 

033279 RIV . 

. 742 

02312BD CASE . 

. 88107 

024578 RIV . 

. HM807040 

03020247 RIV . 

67388-67322 

033335 RIV . 

. 332 

023145 RIV . 

. 3780 

024580 RIV . 

. 55200C 

03020367 RIV . 

. 683-672D 

033345 RIV . 

. 362A 

023146 RIV . 

. 387 

02461CK CASE . 

. 212 

030259HT CASE . 

. 208 

033350 RIV . 

. 394A 

023153 RIV . 

. 33281 

02473 FM . 

. 02473 

030368HT CASE . 

. 209BB 

033351 RIV . 

. 552 

023155 RIV . 

. 566 

02474 FM . 

. 02474 

03042791 RIV . 

64450-64700 

033352 RIV . 

. 532X 

023156 RIV . 

. 575 

0247402420 COM . 

... 02474-02420 

03043387 RIV . 

95475-95925 

033353 RIV . 

. 34500 

023160 RIV . 

. 29580 

02475 FM . 

. 02475 

03052CK CASE . 

. 218TB 

033365 RIV . 

. 5735 

023169 RIV . 

. 29685 

02475 SKF . 

. 02475 

03062 FM . 

. 03062 

03337BF CASE . 

. 87503 

023170 RIV . 

. 498 

0247502420 COM . 

... 02475-02420 

03062 SKF . 

. 03062 

033387 RIV . 

. 95925 

023195 RIV . 

. 74500 

02476 FM . 

. 02476 

0306203162 COM . 

03062-03162 

033414 RIV . 

. 09194 

023235 RIV . 

. 336 

02476 SKF . 

. 02476 

03063053 RIV . 

33275-33472 

033430 RIV . 

. 24721 

023250 RIV . 

. 397 

024908 RIV . 

. A4059 

03063387 RIV . 

95525-95925 

03343N CASE . 

. 88506 

023253 RIV . 

. 34300 

024922 RIV . 

. HM88542 

03063391 RIV . 

94700 94113 

03351AB CASE . 

. 2796 

023255 RIV . 

. 566 

024924 RIV . 

. HM801346 

03072BA CASE . 

WPC103GPCC 

033523 RIV . 

. 14283 

023256 RIV . 

. 575 

024925 RIV . 

. HM803146 

03074CSA CASE . 

.. NPS100RPC 

033529 RIV . 

. 16284 

023257 RIV . 

. 42688 

025009 RIV . 

. A6067 

03079CH CASE . 

. J361652 

03352AB CASE . 

. 16284 

023281 RIV . 

. 759 

025015 RIV . 

. HM89443 

03089 FIAT . 

. 302AG 

03353AB CASE . 

. 16150 

023284 RIV . 

. 52387 

025208 RIV . 

. 27880 

030916510 MAZDA . 

. 614067 

033571 RIV . 

. HM212011 

023288 RIV . 

. 864 

02557 CHECKR . 

. 307L 

03100367 RIV . 

. 687-672D 

033725 FIAT . 

. 309 

023293 RIV . 

. 71450 

02572FH CASE . 

.WPS014GPC 

031051262 AUDI . 

. 204 

03375 FIAT . 

. 309 

023296 RIV . 

. 936 

025811 FIAT . 

. 218TB 

031051262 VW . 

. 204 

033767 RIV . 

. H715310 

023335 RIV . 

. 342S 

025933047 FORD 


031206200 EATON . 

. 208 

034105276 AUDI . 

. 102CC 

023345 RIV . 

. 366 

XAA30205-YAA30205 

031330075 MAZDA . 

. SET2 

034105276 VW . 

. 102CC 

023349 RIV . 

. 455 

025933047 MAZDA 


03154 CHECKR . 

. 207 

034105276B AUDI . 

. 202FF 

023350 RIV . 

. 390 

XAA30205-YAA30205 

03162 FM . 

. 03162 

034105276B OEM . 

. 202FF 

023351 RIV . 

. 555 

0259330470 MAZDA ... 

. 30205M 

03162 SKF . 

. 03162 

034105276B VW . 

. 102CC 

023352 RIV . 

. 537 

025994 RIV . 

. 98316 

03163CS CASE . 

. 206FF 

034105313 AUDI . 

. F212285 

023353 RIV . 

. 34300 

0261053131 AUDI . 

. F85265 

03170H CASE . 

. J321652 

034105313A AUDI . 

. F212285 

023379 RIV . 

. 740 

02664N CASE . 

. 88504 

031726151 MAZDA . 

. RW102R 

03439AB CASE . 

. 759 

023381 RIV . 

. 755 

027011870 WHITE . 

. HB88509 

031726151A FORD . 

. RW102R 

03440AB CASE . 

. 752 

023393 RIV . 

. 71425 

027011949 WHITE . 

. HB108 

031733075 MAZDA . 

. SET2 

034425 RIV . 

. 02420 

023414 RIV . 

. 09067 

02707 CHECKR . 

. 614037 

031799265B MAZDA . 

. RW102R 

0345221001 MITSUB ... 

. 613016 

023420 RIV . 

. 1380 

027077229 WHITE . 

. 313A 

0317CH CASE . 

. J321652 

0345221003 HYUNDI .... 

. 613016 

023422 RIV . 

. 15118 

027087566 WHITE . 

... 29675-902A8 

03180H CASE . 

. J321664 

0345221003 MITSUB ... 

. 613016 

023423 RIV . 

. 14138A 

02723AB CASE . 

. 225518 

03184 FIAT . 

. 307TB 

0345221084 MITSUB ... 

. 613016 

023430 RIV . 

. 24780 

02755 FM . 

. 02755 

0318CH CASE . 

. J321664 

0345221085 MITSUB ... 

. 613016 

023450 RIV . 

. 525 

02763 CASE . 

. 225531 

03190H CASE . 

. J361664 

0345225000 MITSUB ... 

. 1773 

023468 RIV . 

. 636 

02763AB CASE . 

. 225531 

0319CH CASE . 

. J361664 

0345245000 MITSUB ... 

. 32218M 

023518 RIV . 

. Ml2649 

028002 RIV . 

. 11590 

03202CK CASE . 

... NPS102RPC 

0345269000 MITSUB ... 

. 613009 

023520 RIV .... 

. 1380 

028051 RIV . 

. 53162 

03222936 RIV .... 

25584-25520 

0345386000 MITSUB ... 

. 32310 

023522 RIV . 

. 15118 

028102 RIV . 

. 11590 

03262935 RIV . 

26884-26822 

034580 RIV . 

. 55443 

023525 RIV . 

. 13685 

028121 R/V . 

. 21075 

03277AB CASE . 

. 612 

0345AB CASE . 

. 455 

023526 RIV . 

. 15580 

028151 RIV . 

. 53162 

032822 RIV . 

. 2631 

035051262 AUDI . 

. 204 

023528 RIV . 

. LM48548 

02820 FM . 

. 02820 

032831 RIV . 

. 2729 

035051262 VW . 

. 204 

023529 RIV . 

. 16150 

02820 SKF . 

. 02820 

03290 CHECKR . 

. 206WB 

035208 RIV . 

. 27820 

023571 RIV . 

. HM212046 

028221 RIV . 

. 21075 

032922 R/V . 

. 2631 

035260535 AUDI . 

. 907257 

023618 RIV . 

. LM11949 

028253 RIV . 

. 72200C 

032925900 EATON . 

. 306L 

035260535 VW . 

. 907257 

023623 RIV . 

. LM67048 

02872 FM . 

. 02872 

032931 RIV . 

. 2729 

0354821 IVECO . 

. 567-563 

023650 RIV . 

. 615 

02872 SKF . 

. 02872 

032935 RIV . 

. 26822 

0354821 MAGIR . 

. 567-563 

023666 RIV . 

. 6379 

0287202820 COM . 

... 02872-02820 

032936 RIV . 

. 25520 

03568 CHECKR . 

. HB88107A 

023916 RIV . 

. 07098 

02877 FM . 

. 02877 

033009 RIV . 

. 18620D 

03572 BRIT-L . 

... 09074-09196 

023920 RIV . 

. 12580 

02878 FM . 

. 02878 

033040 RIV . 

. 3525 

03572 ROVER . 

. 09074 

024012 RIV . 

. 05075 

0287802820 COM . 

... 02878-02820 

033052 RIV . 

. 47 2A 

03577 CHECKR . 

. HM88542 

024016 RIV . 

. 07098 

02879AB CASE . 

. 3720 

033053 RIV . 

. 33472 

03578 CHECKR . 

. HM88510 

024048 RIV . 

. 49585 

02880AB CASE . 

. 2580 

033067 RIV . 

. 592 

03579 CHECKR . 

. HM803110 

024115 RIV . 

. 03062 

02881AB CASE . 

. 2523 

033085 RIV . 

. 653 

03580 CHECKR . 

. HM803146 

02420 FM . 

. 02420 

02910219 CHRYSL . 

. 45284 

033106 R/V . 

. 25820 

03581 CHECKR . 

. 382S 


THE TIMKEN COMPANY 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


TIMKEN 


Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part It/Name 

Timken 

Part It/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

03582 CHECKR . 

. 387A 

043257 RIV . 

. 42687 

0456480 CM . 

. 48220 

0512014 

RECK-A 

. B-168 

0513384 RECK-A 


0513877 

BECK-A 

. SET33 

0513946 

BECK-A . 

. 513015 

0514038 BECK-A . 

. 512008 

03583 CHECKR . 

. M201011 

043279 RIV . 

. 749 

04593462AA OEM . 

. 513138 

0512D97 

RECK-A 

. RW118 

LM503349A LM503310 

0513878 

BECK-A 

. 32007X 

0513947 

BECK-A . 

. 513002 

0514040 BECK-A . 

... 15123-15245 

03584 CHECKR . 

. M201047S 

043288 RIV . 

. 861 

04593777 CHRYSL . 

. 513138 

0512121 

RECK-A 

. RW131R 

0513392 RECK-A 

. RW110R 

0513879 

BECK-A 

. 32008XM 

0513948 

BECK-A . 

. 513051 

0514041 BECK-A . 

. 512010 

035903221 VW . 

. 203FF 

043292 RIV . 

. 780 

045961 FIAT . 

. 306TB 

0512147 

RECK-A 

. 03062-03162 

0513418 RECK-A 

. RW129R 

0513881 

BECK-A 

. 32005 

0513949 

BECK-A . 

. 513054 

0514042 BECK-A . 

. 516004 

035903221A AUDI . 

. 100CCAB 

043296 RIV . 

. 938 

046 CFORCE . 

. 613008 

0512170 

RECK-A 

. 07100S 

0513426 BECK-A 

. SET5 

0513883 

BECK-A 

. 32005 

0513950 

BECK-A . 

. 513025 

0514043 BECK-A . 

. 517010 

035903221A VW . 

. 100CCAB 

043307 HYSTER . 

. 307TB 

046105313 AUDI . 

. F85706 

0512188 

RECK-A 

. 09067-09195 

0513434 RECK-A 

. SET3 

0513884 

BECK-A 

. 514000 

0513951 

BECK-A . 

. 510001 

0514044 BECK-A . 

. 512009 

03590322IB VW . 

. 200CC 

043312 HYSTER . 

. 312 

046105313 VW . 

. F85706 

0512196 

RECK-A 

. 09074-09195 

0513442 RECK-A 

. RW101 

0513885 

BECK-A 

. 106 

0513952 

BECK-A . 

. 302CC 

0514048 BECK-A . 

. 510030 

03613 CHECKR . 

. 203AB 

043313 HYSTER . 

. 313 

046105313A AUDI . 

. F85706 

0512220 

RECK-A 

. 14132-14276 

0513459 RECK-A 

... LM29748-LM29710 

0513886 

BECK-A 

... LM29748 LM29710 

0513954 

BECK-A . 

. 204FF 

0514051 BECK-A . 

. 513080 

03645 FIAT . 

. 6379-6320 

043335 RIV . 

. 336 

046105313D AUDI . 

. F85706 

0512237 

RECK-A 

. 304WB 

0513467 BECK-A 

. 32005 

0513887 

BECK-A 

. SET47 

0513955 

BECK-A . 

. 513052 

0514053 BECK-A . 

. 513094 

03699N CASE . 

. B66 

043345 RIV . 

. 368A 

046105313D VW . 

. F85706 

0512246 

RECK-A 

. 15112-15245 

0513491 BECK-A 

. SET32 

0513888 

BECK-A 

. 207F 

0513956 

BECK-A . 

. 201CC 

0514055 BECK-A . 

. 511008 

037 CFORCE . 

. 614004 

043350 RIV . 

. 395 

046105313E AUDI . 

. F85706 

0512253 

RECK-A 

. 15123-15245 

0513541 BECK-A 

. 32304M 

0513889 

BECK-A 

. 206FF 

0513957 

BECK-A . 

. 513242 

0514056 BECK-A . 

. 512158 

037499 FIAT . 

. 310 

043351 RIV . 

. 555S 

046105313E VW . 

. F85706 

0512287 

RECK-A 

. 18590-18520 

0513558 BECK-A 

. 513026 

0513890 

BECK-A 

. SET2 

0513958 

BECK-A . 

. SET24 

0514057 BECK-A . 

. 510018 

03754AB CASE . 

. 399A 

043352 RIV . 

. 539 

04641120 CHRYSL . 

. 510032 

0512295 

RECK-A 

. 18690-18620 

0513566 BECK-A 

. 107DD 

0513892 

BECK-A 


0513959 

BECK-A . 

. 513182 

0514058 BECK-A . 

. 513180 

03755AB CASE . 

. 394A 

043353 RIV . 

. 34306 

046JM CASE . 

. 202SS 

0512296 

RECK-A 

. 18690-18620 

0513574 BECK-A 

. 102CC 



LM300849-LM300811 

0513960 

BECK-A . 

. 513052 

0514061 BECK-A . 

. 510014 

03765AB CASE . 

. 02820 

043392 RIV . 

. 780 

04702TF CASE . 

. 308WB 

0512303 

RECK-A 

. SET21 

0513582 BECK-A 

. SET22 

0513893 

BECK-A 

. 513007 

0513961 

BECK-A . 

. 32204 

0514062 BECK-A . 

. 512007 

03766AB CASE . 

. 02877 

043393 RIV . 

. 71450 

04703TF CASE . 

. 310 

0512345 

RECK-A 

. 88107 

0513590 BECK-A 

. RW123 

0513894 

BECK-A 

. SET2 

0513962 

BECK-A . 

. 517009 

0514063 BECK-A . 

. 510012 

038051 RiV . 

. 53375 

04340315 CHRYSL . 

. 513019 

04728867 CHRYSL . 

. 513089 

0512360 

RECK-A 

. RW109R 

0513608 BECK-A 

. RW128R 

0513895 

BECK-A 

. SET39 

0513963 

BECK-A . 

. 510020 

0514065 BECK-A . 

. 510003 

038151 RIV . 

. 53387 

043423 RIV . 

. 14124 

04732TF CASE . 

. 208S 

0512378 

RECK-A 

. 513146 

0513616 BECK-A 

. 2788-2720 

0513896 

BECK-A 

. SET17 

0513964 

BECK-A . 

. 513096 

0514069 BECK-A . 

. 513152 

0393FG CASE . 

. 1310AG 

043450 RIV . 

. 526 

04732TFX CASE . 

. 208S 

0512402 

RECK-A 

... LM29749-LM29710 

0513624 BECK-A 

. 26882-26820 

0513897 

BECK-A 

. 513002 

0513965 

BECK-A . 

. 511014 

0514072 BECK-A . 

. 105 

03A RIV . 

. 201AB 

043468 RIV . 

. 639 

047674 FIAT . 

. 308WB 

0512428 

RECK-A 

. 30203 

0513632 BECK-A 

. SET47 

0513898 

BECK-A 

. 32006 

0513966 

BECK-A . 

. 303BB 

0514073 BECK-A . 

. 307FF 

03APL RIV . 

. 201S 

043523 RIV . 

. 14118S 

047716 FIAT . 

. 212 

0512444 

RECK-A 

. 30204M 

0513640 RECK-A 


0513899 

BECK-A 

. 32008XM 

0513967 

BECK-A . 

. 513032 

0514080 BECK-A . 

. 513105 

03APPL RIV . 

. 201SS 

043525 RIV . 

. 13687 

04773014 CHRYSL . 

. HB88108D 

0512451 

RECK-A 

. 30206M 

JLM104948-JLM104910 

0513900 

BECK-A 

. 32008XM 

0513969 

BECK-A . 

. 513055 

0514081 BECK-A . 

. 513081 

040007 CASE . 

. 207 

043526 RIV . 

. 15578 

04779328AA CHRYSL .. 

. HA590142 

0512527 

RECK-A 

. 32206M 

0513657 BECK-A 

. 513008 

0513901 

BECK-A 

. SET1 

0513970 

BECK-A . 

. 510035 

0514083 BECK-A . 

. 513073 

040038 FIAT . 

. 207 

043571 RIV . 

. HM212044 

048051 RIV . 

. 53176 

0512543 

RECK-A 

. 32303 

0513681 BECK-A 

. B37 

0513902 

BECK-A 

. SET4 

0513971 

BECK-A . 

. 513130 

0514084 BECK-A . 

. 512017 

040500 CASE . 

. 02135 

043619 RIV . 

. 1779 

048122 RIV . 

. 41125 

0512550 

RECK-A 

. 30205M 

0513699 BECK-A 

. RW125 

0513903 

BECK-A 

. SET8 

0513973 

BECK-A . 

. 32010X 

0514085 BECK-A . 

. 513006 

04056TS CASE . 

. 15250X 

043620 RIV . 

. 1988 

048151 RIV . 

. 53176 

0512618 

RECK-A 

. SET5 

0513707 BECK-A 

. SET28 

0513905 

BECK-A 

. SET46 

0513975 

BECK-A . 

. 513078 

0514086 BECK-A . 

. 6408 

041007 FIAT . 

. 307TB 

043629 RIV . 

. 2878 

048223 RIV . 

. 23100 

0512659 

RECK-A 

. 513118 

0513715 BECK-A 

.L69149 L69110 

0513906 

BECK-A 

. SET2 

0513976 

BECK-A . 

. 513144K 

0514091 BECK-A . 

. RW124R 

041008 FIAT . 

. 309 

043650 RIV . 

. 621 

048253 RIV . 

. 72212C 

0512667 

RECK-A 

. 513119 

0513723 BECK-A 

. SET16 

0513907 

BECK-A 

. SET16 

0513980 

BECK-A . 

. 510007 

0514123 BECK-A . 

. 511026 

04103TS CASE . 

. 207 

043767 RIV . 

. H715336 

048353 RIV . 

. 72212C 

0512675 

RECK-A 

. RW103R 

0513743 BECK-A 

. B34 

0513908 

BECK-A 


0513981 

BECK-A . 

. 510017 

0516000 BECK-A . 

. 513034 

04115B CASE . 

. J241248 

044003 WHITE . 

. 09074 

04836 CHECKR . 

. 25590 

0512677 

RECK-A 

. 513119 

0513749 BECK-A 

. B34 



LM104949-LM104912 

0513982 

BECK-A . 

. 511007 

0516003 BECK-A . 

. 513035 

04117858 CHRYSL . 

. R1561 TV 

044032 RIV . 

. 28156 

04860074AA CHRYSL .. 

. 512168 

0512683 

RECK-A 


0513756 BECK-A 

. RW126 

0513910 

BECK-A 

. 32004WB 

0513983 

BECK-A . 

. 513094 

0516016 BECK-A . 

. 513072 

041696 RIV . 

. 48393 

044037 RIV . 

. 31593 

049849 EATON . 

. HM903210 



LM300849-LM300811 

0513772 BECK-A 

. B39 

0513912 

BECK-A 

. 513113 

0513984 

BECK-A . 

. 510008 

0516029 BECK-A . 

. 512158 

042305 CASE . 

. 305L 

044040 RIV . 

. 3877 

049903221A VW . 

. 202FF 

0512689 

RECK-A 

. 513118 

0513798 BECK-A 

. RW127R 

0513914 

BECK-A 

. 513024 

0513986 

BECK-A . 

. 510004 

0516042 BECK-A . 

. 513105 

042306 CASE . 

. 306L 

044120 RIV . 

. 17118 

04990322IB VW . 

. 303SS 

0512717 

RECK-A 

. RW104R 

0513807 BECK-A 

. 513056 

0513915 

BECK-A 

. 513034 

0513987 

BECK-A . 

. 513241 

0516054 BECK-A . 

. 512022 

04234CS CASE . 

.WPS014GPC 

044129 FIAT . 

. 3420 

049903221D VW . 

. 303CC 

0512733 

RECK-A 

. 513106 

0513808 BECK-A 

. 308WB 

0513916 

BECK-A 

. 107DD 

0513988 

BECK-A . 

. 513071 

0516062 BECK-A . 

. 512137 

042831 RIV . 

. 2780 

044148 RIV . 

. 49585 

04A RIV . 

. 200AB 

0512741 

RECK-A 

. RW105R 

0513809 BECK-A 

. 30205M 

0513917 

BECK-A 

. 107WB 

0513989 

BECK-A . 

. 510033 

0516069 BECK-A . 

. 512124 

04285 CHECKR . 

. LM48510 

0442112010 OEM . 

. 88506BR 

04A51001 KELLY . 

. 205TTH 

0512766 

RECK-A 

. 513116 

0513812 BECK-A 

. SET17 

0513918 

BECK-A 

. 205F 

0513991 

BECK-A . 

. 510019 

0516074 BECK-A . 

. 512182 

04287 CHECKR . 

. Ml2610 

0442112010 TOYOTA .. 

. 88506BR 

04A51004 KELLY . 

. 205TTB 

0512774 

RECK-A 

. 513240 

0513820 BECK-A 

. SET16 

0513919 

BECK-A 


0513992 

BECK-A . 

. 513057 

0516084 BECK-A . 

. 512018 

042931 RIV . 

. 2788 

0442113010 OEM . 

. RW129R 

04APL RIV . 

. 200S 

0512865 

RECK-A 

. 208 

0513838 BECK-A 

. 513136 



LM300849-LM300810 

0513993 

BECK-A . 

. 511015 

05185 FM . 

. 05185 

042940 RIV . 

. 3577 

0442113010 TOYOTA .. 

. RW129R 

04APPL RIV . 

. 200SS 

0512899 

RECK-A 

. RW122 

0513839 BECK-A 

. B36 

0513920 

BECK-A 

. SET45 

0513996 

BECK-A . 

. 511016 

05185 SKI . 

. 05185 

042950 RIV . 

. 18780 

0442113040 TOYOTA .. 

. RW129R 

04HECFB K/A . 

... 14585-14525 

0513012 

RECK-A 

. 513147 

0513840 BECK-A 

. LS10 

0513921 

BECK-A 

. 207F 

0513998 

BECK-A . 

. 32009XM 

05212914 CHRYSL . 

. 513006 

042955 RIV . 

. 39590 

0442114010 TOYOTA .. 

. 514000 

05010018AA CHRYSL .. 

. HA590018 

0513020 

RECK-A 

. RW119 

0513841 BECK-A 

. 30305M 

0513922 

BECK-A 

. 513094 

0514000 

BECK-A . 

. 513150 

0521872 BECK-A . 

. RW115 

042956 RIV . 

. 47681 

0442120010 TOYOTA .. 

. 88506BRK 

05016458AA OEM . 

. HA597449 

0513046 

RECK-A 

. RW124R 

0513842 BECK-A 

. SET6 

0513923 

BECK-A 

. 513111 

0514001 

BECK-A . 

. 207F 

05223390 RIV . 

.... 99600-99100 

043009 RIV . 

. 18685 

0442120011 TOYOTA .. 

. 88506BRK 

05020367 RIV . 

. 683-672B 

0513053 

RECK-A 


0513843 BECK-A 

. SET4 

0513924 

BECK-A 

. SET41 

0514002 

BECK-A . 

. 513151 

0523439 BECK-A . 

. 513057 

04300BF CASE . 

. 2729 

0442127010 OEM . 

. RW124R 

05028AB CASE . 

. 672 



XAA30205-YAA30205 

0513844 BECK-A 

. SET8 

0513925 

BECK-A 

. 513029 

0514004 

BECK-A . 

. 516001WB 

052406 PEUGOT . 

. PB38 

04301BF CASE . 

. 2785 

0442127010 TOYOTA .. 

. RW124R 

05029AB CASE . 

. 687 

0513061 

RECK-A 

. 88506BR 

0513845 BECK-A 

. 30305M 

0513926 

BECK-A 

. 513036 

0514005 

BECK-A . 

. 511005 

052408 PEUGOT . 

. 203FF 

04302BF CASE . 

. 14131 

0442130010 TOYOTA .. 

. RW124R 

05056TS CASE . 

. 15250X 

0513079 

RECK-A 

. 30208M 

0513846 BECK-A 

. 30306M 

0513927 

BECK-A 

. 206FF 

0514006 

BECK-A . 

. 511002 

052409 PEUGOT . 

. 203FF 

043033 RIV . 

. 3382T 

0442130011 TOYOTA .. 

. RW124R 

05062 EM . 

. 05062 

0513087 

RECK-A 

. 30206M 

0513847 BECK-A 

. 30304 

0513928 

BECK-A 

. RW102R 

0514007 

BECK-A . 

. 513248 

052412 PEUGOT . 

. 103CC 

043040 RIV . 

. 3578 

0442130030 TOYOTA .. 

. 514001WB 

05073536AA CHRYSL .. 

. SP580102 

0513111 

RECK-A 

. RW102R 

0513848 BECK-A 

. SET2 

0513929 

BECK-A 

. 514002B 

0514008 

BECK-A . 

. 513131 

05243390 RIV . 

.... 99575-99100 

043047 RIV . 

. 3984 

0442135020 TOYOTA .. 

. SET3 

05073537AA CHRYSL .. 

. SP580103 

0513129 

RECK-A 

. 30302 

0513849 BECK-A 

. SET1 

0513930 

BECK-A 

. 513021 

0514009 

BECK-A . 

. 512014 

05258AB CASE . 

. 8505 

043050 RIV . 

. 28584 

0442792 CM . 

. 48393 

05075 FM . 

. 05075 

0513137 

RECK-A 

. 30304 

0513850 BECK-A 

. 30304 

0513931 

BECK-A 

. 513031 

0514010 

BECK-A . 

. 510023 

052925 RIV . 

. 2523 

043067 RIV . 

. 594 

044347 RIV . 

. 59200 

05075 SKI . 

. 05075 

0513152 

RECK-A 

. RW116 

0513851 BECK-A 

. SET35 

0513932 

BECK-A 

. SET35 

0514013 

BECK-A . 

. 516000 

052935 RIV . 

. 26823 

04306CH CASE . 

. NPS100RPC 

044922 RIV . 

. HM88547 

0507505185 COM . 

.. 05075-05185 

0513160 

RECK-A 

. RW117 

0513852 BECK-A 

. SET39 

0513933 

BECK-A 

. 513022 

0514014 

BECK-A . 

. A149 

0530014 BECK-A . 

. R114 

043085 RIV . 

. 665 

045 CFORCE . 

. 613001 

05079 FM . 

. 05079 

0513178 

RECK-A 

. SET27 

0513853 BECK-A 

.MA1206EF 

0513934 

BECK-A 

. 513035 

0514015 

BECK-A . 

. 510009 

0530022 BECK-A . 

. R102 

043138 RIV . 

. 359S 

0450515 CM . 

. 65237 

05079 SKI . 

. 05079 

0513186 

RECK-A 

. RW115R 

0513854 BECK-A 

. RW101 

0513935 

BECK-A 

. 513111 

0514018 

BECK-A . 

. 513048 

0530023 BECK-A . 

. R105 

043146 RIV . 

. 387A 

04509599 CHRYSL . 

. 512023 

0507905185 COM . 

.. 05079-05185 

0513194 

RECK-A 

. RW115 

0513855 BECK-A 

. MU1207CF 

0513936 

BECK-A 

. SET37 

0514019 

BECK-A . 

. 513070 

053016202 DAIHAT .... 

. 202AG 

043147 RIV . 

. 3982 

04509600 CHRYSL . 

. 512023 

05083AB CASE . 

. 5206KSE 

0513202 

RECK-A 

. RW114 

0513856 BECK-A 

. RW111 

0513937 

BECK-A 

. 513001 

0514021 

BECK-A . 

. 511004 

053016203 DAIHAT .... 

. 203AB 

043151 RIV . 

. 559 

04509766 CHRYSL . 

. 512168 

05084AB CASE . 

. 395 

0513251 

RECK-A 

. 204F 

0513857 BECK-A 

. 306TB 

0513938 

BECK-A 

.JRM3535A 90U02 

0514022 

BECK-A . 

. 510005 

053016204 DAIHAT .... 

. 204 

043155 RIV . 

. 567 

04509767 CHRYSL . 

. 512167 

051 EATON . 

. 15100 

0513277 

RECK-A 

. 207L0 

0513858 BECK-A 

. SET39 

0513939 

BECK-A 

. RW131R 

0514023 

BECK-A . 

. 513049 

053016205 DAIHAT .... 

. 205BB 

043156 RIV . 

. 580 

04509792 CHRYSL . 

. 512013 

05100367 RIV . 

. 687-672B 

0513285 

RECK-A 

. 305D 

0513859 BECK-A 

. 207 

0513940 

BECK-A 

. 513033 

0514026 

BECK-A . 

. 513030 

053016206 DAIHAT .... 

. 206WB 

043160 RIV . 

. 29585 

04509TF CASE . 

. 208 

0511007 RICK A . 

. 202AG 

0513293 

RECK-A 

. B36 

0513860 BECK-A 

. 202SS 

0513941 

BECK-A 

. 513053 

0514030 

BECK-A . 

. 510015 

053016207 DAIHAT .... 

. 207 

043169 RIV . 

. 29675 

04520 FIAT . 

. 307TB 

0511009 RICK A . 

. 203AB 

0513327 

RECK-A 

. 304WB 

0513862 BECK-A 

. SET8 

0513942 

BECK-A 

. 514001 WB 

0514032 

BECK-A . 

. 510064 

053016309 DAIHAT .... 

. 309 

043170 RIV . 

. 496 

04527B CASE . 

.. WPC103GPCC 

0511024 RICK A . 

. 305AG 

0513327 

OEM ... 

. 304WB 

0513863 BECK-A 

. B32 

0513943 

BECK-A 

. 513005 

0514033 

BECK-A . 

. 511019 

05303390 RIV . 

.... 99550-99100 

043188 RIV . 

. 861 

045342 RIV . 

. 65390 

0511029 RICK A . 

. 305AG 

0513343 

RECK-A 

. RW122 

0513864 BECK-A 

. B33 

0513944 

BECK-A 

. 510010 

0514035 

BECK-A . 

. 517007 

053138 RIV . 

. 352 

043235 RIV . 

. 342 

0454AB CASE . 

. 566 

0511036 BECK-A . 

. RW101 

0513350 

RECK-A 

. RW130R 

0513869 BECK-A 

. SET11 

0513945 

BECK-A 


0514036 

BECK-A . 

. 516003 

053146 RIV . 

. 382A 

043246 RIV . .. 

387 

0456479 CM . 

48290 

0511037 RICK A . 

207 

0513368 

RECK-A 

. SET3 

0513875 BECK-A 

. 513180 



LM300849-LM300811 

0514037 

BECK-A . 

. 510011 

053167 RIV _ 

59 2 A 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


TIMKEN 


Part it/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part It/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

053245 HIV . 

. 362 

0600006310 KOMATS .. 

. 310 

0620344 BECK-A . 

. 614101 

0621113 BECK-A . 

DN01575 

0621186 BECK-A ... 

. 614049 

064012 RIV . 

. 05079 

07093 SKF . 

. 07093 

07449A CASE . 

. 07098 

053249 HIV . 

. 453A 

0600006312 KOMATS .. 

. 312 

0620351 BECK-A . 

. 614136 

0621114 BECK-A . 

613006 

0621187 BECK-A ... 

. 614079 

064347 RIV . 

. 59187 

07097 FM . 

. 07097 

07450A CASE . 

. 07204 

053252 HIV . 

. 472 

060016222 MAZDA . 

. 1773 

0620369 BECK-A . 

. 614105 

0621115 BECK-A . 

614025 

0621188 BECK-A ... 

. 614110 

064425 RIV . 

. 02475 

07097 SKF . 

. 07097 

075527141 MAZDA . 

. 32207M 

053284 HIV . 

. 52638 

0600230217 KOMATS .. 

. 30217A 

0620377 BECK-A . 

. 614106 

0621116 BECK-A . 

614026 

0621189 BECK-A ... 

. 614145 

064578 RIV . 

. HM807046 

0709707204 COM . 

. 07097-07204 

075527210 MAZDA . 

. 32206M 

053327 HIV . 

. 414A 

060060070 SUBARU . 

. 1D7WB 

0620393 BECK-A . 

. 614028 

0621117 BECK-A . 

613010 

0621190 BECK-A ... 

. 613012 

064580 RIV . 

. 55175C 

07098 FM . 

. 07098 

075805 GM . 

. 1308 

053345 HIV . 

. 363 

06006CH CASE . 

... NPS103RPC 

0620401 BECK-A . 

. 614135 

0621118 BECK-A . 

614044 

0621191 BECK-A ... 

. 614079 

064925 RIV . 

. HM803149 

07098 SKF . 

. 07098 

07608AB CASE . 

. 1210AG 

053354 HIV . 

. 5335 

060162020 SUBARU . 

. 202AG 

0620419 BECK-A . 

. 614123 

0621119 BECK-A . 

614016 

0621192 BECK-A ... 

. 614127 

065015 RIV . 

. HM89449 

0709807204 COM . 

. 07098-07204 

07608ABX CASE . 

. 1210AG 

053423 HIV . 

. 14274 

060162030 SUBARU . 

. 203AB 

0620443 BECK-A . 

. OP1709C 

0621120 BECK-A . 

614134 

0621193 BECK-A ... 

. 614082 

06505AB CASE . 

. 8605 

07100 FM . 

. 07100 

0777CB CASE . 

.... NPS100RPC 

053468 HIV . 

. 632D 

060162044 SUBARU . 

. 204L 

0620450 BECK-A . 

. 614106 

0621121 BECK-A . 

614031 

0621194 BECK-A ... 

. 614060 

0651CB CASE . 

... WPS103GPCC 

07100 SKF . 

. 07100 

0783200600 REN ALT .... 

. 32006 

053523 HIV . 

. 14274 

060162050 SUBARU . 

. 205BB 

0620476 BECK-A . 

. 614105 

0621122 BECK-A . 

VV1250C 

0621195 BECK-A ... 

. 614122 

06573 FIAT . 

. 311TB 

0710007196 COM . 

. SET15 

07834A CASE . 

. 772 

053525 HIV . 

. 13621 

060162060 SUBARU . 

. 206WB 

0620484 BECK-A . 

. MG 1716 

0621123 BECK-A . 

614022 

0621196 BECK-A ... 

. 614128 

0657465 EATON . 

. 3975-3920 

0710007204 COM . 

. 07100-07204 

07835A CASE . 

. 782 

05359AB CASE . 

. 225531 

060162070 SUBARU . 

. 207 

0620492 BECK-A . 

. MG 1716 

0621124 BECK-A . 

614147 

0621197 BECK-A ... 

. 614120 

06575AB CASE . 

. 88504 

07100S FM . 

. 07100S 

078930 EATON . 

. 313 

053650 HIV . 

. 612X 

060162080 SUBARU . 

. 208 

0620500 BECK-A . 

. AU1715C 

0621125 BECK-A . 

T01710 

0621200 BECK-A ... 

. 614094 

065994 RIV . 

. 98400 

07100S SKF . 

. 07100S 

078936 FR-Lt . 

. MAI 211 EL 

053784 HIV . 

. 6535 

060162090 SUBARU . 

. 209BB 

0620526 BECK-A . 

. MG 1716 

0621127 BECK-A . 

614043 

0621201 BECK-A ... 

. 613015 

06649AB CASE . 

. 305S 

07100S0721OX COM 

07100S-07210X 

079053 VALEO . 

. 614012 

053916 HIV . 

. 07196 

06018AB CASE . 

. 33821 

0620559 BECK-A . 

. AU1715C 

0621129 BECK-A . 

614125 

0621202 BECK-A ... 

. 614104 

06678A CASE . 

. 552A 

071129 FIAT . 

. 206WB 

07920A CASE . 

. 205S 

054027350 MAZDA . 

. 3221011/1 

060263030 SUBARU . 

. 303BB 

0620567 BECK-A . 

. 614123 

0621131 BECK-A . 

614033 

0621203 BECK-A ... 

. 614085 

06679A CASE . 

. 559 

071131 GM . 

. 1211SL 

07929A CASE . 

. 205S 

054037 HIV . 

. 31521 

060263040 SUBARU . 

. 304WB 

0620583 BECK-A . 

. TR1716 

0621132 BECK-A . 

614031 

0621206 BECK-A ... 

. 614111 

06683A CASE . 

. 414 

071132 GM . 

. 1208L 

079466 VALEO . 

. 614083 

05428N CASE . 

. 13621 

060263050 SUBARU . 

. 305AG 

0620591 BECK-A . 

. TR1715 

0621133 BECK-A . 

614050 

0621210 BECK-A ... 

. 614091 

06692A CASE . 

. 5305KE 

071133 GM . 

. 1207L 

079466 VALEO . 

. 614018 

05429N CASE . 

. 13685 

06028041 CHRYSL . 

. PIIM1 

0620617 BECK-A . 

. 1375 

0621135 BECK-A . 

FI1709C 

0621CU CASE . 

. 15117 

067067K CASE . 

. 88506 

0711981047 BMW .... 

. 105CB 

079467 VALEO . 

. 614037 

054470 GM . 

. SET4 

0602953 HONDA . 

. HN1719C 

0620625 BECK-A . 

. 1375 

0621136 BECK-A . 

614039 

0622766 BECK-A ... 

. 513116 

067216222 MAZDA .... 

. 1773 

0711981054 BMW .... 

. 107WB 

079737 VALEO . 

. 614009 

054480 GM . 

. SET1 

0603005206 KOMATS .. 

. 5206KE 

0620666 BECK-A . 

. MG 1716 

0621137 BECK-A . 

614108 

062831 RIV . 

. 2790 

0680016 BECK-A . 

. PB21 

0711981063 BMW .... 

. 109TB 

079937 VALEO . 

. 614094 

05462A CASE . 

. J282032 

0603006310 KOMATS .. 

. 310 

0620674 BECK-A . 

. 614012 

0621138 BECK-A . 

614023 

0629336 EATON .... 

... M88048 M88010 

0680017 BECK-A . 

. PB22 

07119981047 BMW .. 

. 105CB 

08044AB CASE . 

. 275928 

055015 RIV . 

. HM89446 

060316222 MAZDA .... 

. 1773 

0620682 BECK-A .... 

. 614129 

0621139 BECK-A .... 

614067 

062935 RIV . 

. 26881 

0680018 BECK-A .... 

. 101SS 

07119981054 BMW .. 

. 107WB 

08062060IP NISSAN .... 

. 206WB 

0550970 HONDA . 

. 01296 

060326151 MAZDA . 

. 30208M 

0620716 BECK-A . 

. AU1715C 

0621 140 BECK-A . 

613006 

062955 RIV . 

. 39580 

0680019 BECK-A . 

. 201CC 

07119981063 BMW .. 

. 109TB 

080630601P NISSAN .... 

. 306TB 

055388 FIAT . 

.. 07100 07204 

060327141 MAZDA . 

. 30307M 

0620740 BECK-A . 

. 614025 

0621 142 BECK-A . 

614056 

063052 RIV . 

. 477 

0680022 BECK-A . 

. 102CC 

07119981208 BMW .. 

. 203S 

080879HT CASE . 

. 205BB 

055411 FIAT . 

. 303BB 

060327210 MAZDA . 

. 30307M 

0620757 BECK-A . 

. 614012 

0621 143 BECK-A . 

FC1723C 

063053 RIV . 

. 33275 

0680034 BECK-A . 

. 203S 

07119981209 BMW .. 

. 201S 

081 CFORCE . 

. 614026 

055411 SIMCA . 

. 303BB 

0604006015 KOMATS .. 

. 115BB 

0620765 BECK-A . 

. 613001 

0621144 HICK A DNA01577C 

063056 RiV . 

. 28678 

0680035 BECK-A . 

. 203FF 

07119981226 BMW .. 

. 205BB 

081011403 MAZDA . 

. 152016 

055669 FIAT . 

. 302AG 

0604006311 KOMATS .. 

. 311TB 

0620799 BECK-A . 

. 01296 

0621 145 BECK-A . 

614043 

063067 RIV . 

. 596 

0680039 BECK-A . 

. 202FF 

07119981418 BMW .. 

. 303S 

0811062070 SUZUKI .... 

. 207 

055844 FIAT . 

. 202AG 

060427141 MAZDA . 

. 32307 

0620807 BECK-A . 

. 01496 

0621 146 BECK-A . 

614080 

063106 RIV . 

. 25878 

0680049 BECK-A . 

. 200CC 

07119981432 BMW .. 

. 305AG 

0811063020 SUZUKI .... 

. 302AG 

055844 SIMCA . 

. 202AG 

060427142 MAZDA . 

. 30306M 

0620815 BECK-A . 

. TO1710 

0621 147 BECK-A . 

614068 

063150 RIV . 

. 529 

0680051 BECK-A . 

. 152016 

07196 FM . 

. 07196 

0811326070 SUZUKI .... 

. 207 

055903221 AUDI . 

. 200CC 

060427220 MAZDA . 

. 30306M 

0620823 BECK-A . 

. 1773 

0621 148 BECK-A . 

614031 

063152 RIV . 

. 537 

0680052 BECK-A . 

. 152016 

07196 SKF . 

. 07196 

0811360070 SUZUKI .... 

. 107WB 

055903221 PORSCH . 

. 200CC 

060663030 SUBARU . 

. 303BB 

0620831 BECK-A . 

. TR1714 

0621 149 BECK-A . 

614014 

063153 RIV . 

. 33275 

0680053 BECK-A . 

. F85706 

07204 FM . 

. 07204 

0811360077 SUZUKI .... 

. 107WB 

055903221 ViV . 

. 200CC 

06072 FIAT . 

. 305AG 

0620872 BECK-A . 

. F01267C 

0621150 BECK-A . 

614020 

063162 RIV . 

. 42346 

0680059 BIGJON . 

. 100CCB 

07204 SKF . 

. 07204 

0811362000 SUZUKI .... 

. 200AB 

05590322IB AUDI . 

. 200CC 

06075 FIAT . 

. 306TB 

0620880 BECK-A . 

. 614013 

0621151 BECK-A . 

614021 

063167 RIV . 

. 598 

0680061 BECK-A . 

. 102CC 

0721 OX FM . 

. 07210X 

0811362040 SUZUKI .... 

. 204 

05590322IB PORSCH ... 

. 200CC 

0608291 EATON . 

.. 53176-53387 

0620898 BECK-A . 

. 613008 

0621152 BECK-A . DNF0157BC 

063169 RIV . 

. 29680 

068062 RIV . 

. 9185 

0721 OX SKF . 

. 07210X 

0811362060 SUZUKI .... 

. 206WB 

05590322IB VW . 

. 200CC 

061 EATON . 

. 15250X 

0620914 BECK-A . 

. DIM01575 

0621153 BECK-A . DNB0157BC 

063186 RIV . 

. 56425 

068201640 AUTOUN .. 

. 5305KE 

07223398 RIV . 

. 93800-93125 

0811362067 SUZUKI .... 

. 206S 

055933075 MAZDA . 

. 3220711/1 

061030204 SUBARU . 

. 30204M 

0620922 BECK-A . 

. FI1709C 

0621 154 BECK-A . DNC01576C 

063195 RIV . 

. 74550 

068253 RIV . 

. 72218C 

072727305 MAZDA ... 

. 33013 

0811363020 SUZUKI .... 

. 302AG 

056105313 AUDI . 

. F85265 

061030205 SUBARU . 

. 30205M 

0620948 BECK-A . 

. 614143 

0621155 BECK-A . DNE01576C 

063252 RiV . 

. 478 

068359 RIV . 

. 78250C 

072727350 MAZDA ... 

. 33013 

0811363047 SUZUKI .... 

. 304WB 

056105313B AUDI . 

. F85265 

061030206 SUBARU . 

. 30206M 

0620955 BECK-A . 

. 614029 

0621156 BECK-A . DND01576C 

063256 RIV . 

. 580 

068544 FIAT . 

. 202AG 

07278A CASE . 

. 3726 

0811363050 SUZUKI .... 

. 305AG 

056105313C AUDI . 

. F85265 

061123 FIAT . 

. 310 

0620963 BECK-A . 

. TO1711 

0621157 BECK-A . 

614002 

063279 RIV . 

. 748S 

068545 FIAT . 

. 206WB 

07285AB CASE . 

. 205S 

0811363060 SUZUKI .... 

. 306TB 

0561053130 AUDI . 

. F85265 

061133 FIAT . 

. 209BB 

0620971 BECK-A . 

. 614011 

0621158 BECK-A . 

614003 

063284 RIV . 

. 52400 

0686024 BECK-A . 

. 105SSI 

072925 RIV . 

. 2523 

08115AB CASE . 

. 3780 

05682AB CASE . 

. 14276 

06124AB CASE . 

. 47686 

0620989 BECK-A . 

. 614015 

0621159 BECK-A . 

614004 

0633176 GM . 

. 205SS 

068906 FIAT . 

. 304WB 

072936 RIV . 

. 25522 

0812360007 SUZUKI .... 

. 107DD 

05683AB CASE . 

. 14125A 

061316222 MAZDA . 

. 613001 

0620997 BECK-A . 

. 614123 

0621160 BECK-A . 

614005 

063345 RIV . 

. 366 

069380 GM . 

. 1752 

072940 RIV . 

. 3525 

0812360077 SUZUKI .... 

. 107DD 

05684AB CASE . 

. 12303 

061333047 MAZDA . 

. SET32 

0620CU CASE . 

. 15244 

0621161 BECK-A . 

614001 

063350 RIV . 

. 395S 

06945 CASE . 

. 8506 

07296 BRIT-L . 

. 88128B 

0812362047 SUZUKI .... 

. 204F 

05685AB CASE . 

. 12175 

061695 RIV . 

. 48286 

062100 CASE . 

. 15117 

0621162 BECK-A . 

614000 

063353 RIV . 

. 34301 

06945AB CASE . 

. 8506 

073024514 MAZDA ... 

. 203FF 

0812362057 SUZUKI .... 

. 205F 

056888 FIAT . 

. 306TB 

06188 CHECKR . 

. 1207TB 

0621003 BECK-A . 

. 614026 

0621163 BECK-A . 

614078 

063365 RIV . 

. 5760 

0694BAB CASE . 

. 8506 

073024523 MAZDA ... 

. 203FF 

0812362067 SUZUKI .... 

. 206FF 

058034 HIV . 

. 44348 

06190H CASE . 

. J401664 

0621011 BECK-A . 

. 614067 

0621 164 BECK-A . 

614137 

063367 RIV . 

. 748S 

0698413 CHRYSL . 

. 31520 

073067 RIV . 

. 592D 

0813360007 SUZUKI .... 

. 100CCAB 

058148 GM . 

. S444Q 

0619CH CASE . 

. J401664 

0621029 BECK-A . 

. 614136 

0621 165 BECK-A . 

614053 

0633787 GM . 

. 203FS 

069894 GM . 

. 1306L 

073147 RIV . 

. 3920 

0813362007 SUZUKI .... 

. 200CC 

05835 BRIT-L . 

. 210S 

0620013 DICK A . 

. VV1718C 

0621037 BECK-A . 

. 614126 

0621166 BECK-A . 

614053 

063381 RIV . 

. 759 

07000LA SKF . 

. 07000LA 

073167 RIV . 

. 592 

0814362010 SUZUKI .... 

. 201S 

05835AB CASE . 

. 204S 

0620021 BECK-A . 

. FI1709C 

0621045 BECK-A . 

. OP1709C 

0621167 BECK-A . 

614146 

063387 RIV . 

. 95525 

070150 FIAT . 

. 207 

073184 RIV . 

. 52618 

0814362017 SUZUKI .... 

. 204 

05903AB CASE . 

. 204 

0620039 HICK A . 

. F01267C 

0621052 BECK-A . 

. 614132 

0621 168 BECK-A . 

614090 

063423 RIV . 

. 14117A 

07042AB CASE . 

. 29685 

073250 RIV . 

. 394A 

0814362027 SUZUKI .... 

. 202S 

059105313 AUDI . 

. HK1816 

0620054 DICK A . 

. 614051 

0621078 BECK-A . 

. 613006 

0621 169 BECK-A . 

614059 

063450 RIV . 

. 527 

07043147 RIV . 

. 3982-3920 

073252 GM . 

. 1309SL 

0814362037 SUZUKI .... 

. 203S 

059105329 AUDI . 

. F85265 

0620104 HICK A . 

. VV1505C 

0621086 BECK-A . 

. 613010 

0621170 BECK-A . 

614130 

063468 RIV . 

. 643 

07043AB CASE . 

. 29620 

073260 GM . 

. 1308SL 

0814362077 SUZUKI .... 

. 207S 

059371 EATON . 

. 14138A 

0620112 DICK A . 

. VV1250C 

0621094 BECK-A . 

. 613010 

0621171 BECK-A . 

614048 

063513 RIV . 

. 09074 

07047133 GMCOM . 

. 5521 

073263 RIV . 

. 5535 

08151AB CASE . 

. 3780 

059903221 AUDI . 

. 201S 

0620146 BECK-A . 

. FI1710C 

06210U CASE . 

. 15117 

0621172 BECK-A . 

614084 

063519 RIV . 

. 1779 

070522 FIAT . 

. 305AG 

07327AB CASE . 

. 27690 

08161HT CASE . 

. 33275 

059903221 PORSCH . 

. 2D1S 

0620153 BECK-A . 

. FI1709C 

062110 CASE . 

. 15117 

0621173 BECK-A . 

614049 

063523 RIV . 

. 14131 

070525 FIAT . 

. 207 

073284 RIV . 

. 52618 

08162HT CASE . 

. 33462 

059903221 VW . 

. 201S 

0620187 BECK-A . 

. FC1723C 

0621 103 BECK-A . 

. VW1340C 

0621174 BECK-A . 

614047 

063525 RIV . 

. 13686 

07057AB CASE . 

. 354A 

073349 RIV . 

. 453A 

0816362040 SUZUKI .... 

. 204 

059903221A AUDI . 

. 203S 

0620211 BECK-A . 

. 1375 

0621 104 BECK-A . 

. 614148 

0621175 BECK-A . 

614073 

063526 RIV . 

. 15590 

07063398 RIV . 

.... 93787-93125 

073363 RIV . 

. 5535 

0816363040 SUZUKI .... 

. 304L 

059903221A PORSCH ... 

. 203S 

0620229 BECK-A . 

. 2068 

0621 105 BECK-A . 

. 6408 

0621176 BECK-A . 

614102 

063571 RIV . 

. HM212047 

07069AB CASE . 

. 27620 

073414 RIV . 

. 09196 

081736 R-S . 

. J401656 

059903221A VW . 

. 203S 

0620237 BECK-A . 

. OP1712C 

0621 106 BECK-A . 

. 614015 

0621177 BECK-A . 

614086 

063629 RIV . 

. 2879 

07086AB CASE . 

. 8604 

073422 RIV . 

. 15244 

0817363060 SUZUKI .... 

. 306L 

059903222A AUDI . 

. 203S 

0620245 BECK-A . 

. FI1708C 

0621107 BECK-A . 

. VW1006C 

0621178 BECK-A . 

614088 

063650 RIV . 

. 623 

07087 FM . 

. 07087 

073468 RIV . 

. 633 

08180S CASE . 

. 26882 

059903222A PORSCH ... 

. 203S 

0620286 BECK-A . 

. 613002 

0621 108 BECK-A . 

. VW1339C 

0621179 BECK-A . 

614084 

063766 RIV . 

. 6379 

07087 SKF . 

. 07087 

073513 RIV . 

. 09196 

08180S CASE . 

. 26882 

059903222A VW . 

. 203S 

0620294 BECK-A . 

. 1573 

0621 109 BECK-A . 

. MG 1716 

0621 181 BECK-A . 

614063 

063767 RIV . 

. H715345 

0708707196 COM . 

.... 07087-07196 

073522 RIV . 

. 15244 

08190S CASE . 

. 26822 

0600006208 KOMATS .. 

. 208 

0620302 BECK-A . 

. 01576 

0621110 BECK-A . 

. 614143 

0621 182 BECK-A . 

614047 

063768 RIV . 

. 6461 

0708707204 COM . 

.... 07087-07204 

073523 RIV . 

. 14276 

08190S CASE . 

. 26822 

0600006209 KOMATS .. 

. 209BB 

0620310 BECK-A . 

. 1573 

0621111 BECK-A . 

. 6408 

0621 184 BECK-A . 

614083 

063916 RIV . 

. 07100 

070882 FIAT . 

.... 07098-07204 

0737N CASE . 

. 3320 

082016510 MAZDA . 

. FC1723C 

0600006307 KOMATS .. 

. . 307TB 

0620328 BECK-A . 

614100 

0621112 HICK A . 

614007 

0621 185 BECK-A . 

614139 

06397 BRIT-L . 

. J321632 

07093 FM . 

07093 

073973? WABCO . 

93125 

0820165104 MAZDA .... 

. FC1723C 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


TIMKEN 


Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 


Timken 

Part It/Name 

Timken 

082024503 MAZDA .. 

. 201CC 

0874095510 VW . 

M88048-M88010 

091381 CM 


. 1212S 

0928 1RIMPll . 

. 204 

082127141A MAZDA 


087409553B AUDI .... 

. M88010 

09149AB CASE . 

. 25820 

092936 RIV . 

. 25521 

HM803146-HM803110 

087409553B VW . 

. M88010 

09150AB CASE . 

. 25878 

093145 RIV . 

. 3732 

08276 BRIT-L . 

. 88128B 

087409553E AUDI .... 

. HM88610 

09150B CASE . 

. J482040 

093245 RIV . 

. 362A 

082931 RIV . 

. 2798 

087409553E VW . 

. HM88610 

091578 FIAT . 

. 208 

093252 RIV . 

. 47 2A 

082936 RIV . 

. 25580 

087409555B AUDI .... 

. M88048 

091740 FIAT . 

. 206WB 

0933737 AMC . 

. 15117 

082940 RIV . 

. 3578 

087409555B VW . 

. M88048 

09181 ISO . 


. 09181 

093422 RIV . 

. 15245 

082955 RIV . 

. 39581 

087409561C AUDI .... 

M88048 M88010 

09194 FM .. 


. 09194 

093423 RIV . 

. 14283 

082956 RIV . 

. 47679 

087409561C VW . 

M88048 M88010 

09195 FM .. 


. 09195 

093513 RIV . 

. 09195 

083033 RIV . 

. 3383 

0879CS CASE . 

. 88508 

091956 CHECKR . 

. LM67010 

093522 RIV . 

. 15245 

083052 RIV . 

. 478 

088034 RIV . 

. 44143 

09196 FM .. 


. 09196 

09358HT CASE . 

. 15118 

083085 RIV . 

. 655 

088141 165 AUDI . 

. 614015 

09196 SKF 


. 09196 

0935HT CASE . 

. 15118 

083133 RIV . 

. 3382 

088141165A AUDI .... 

. 614015 

0922 JRIMPH . 

. 205BB 

093619 RIV . 

. 1729X 

083145 RIV . 

. 3778 

088141165A VW . 

. 614015 

09223390 RIV . 

99600-99100B 

0936CU CASE . 

. 304WB 

083147 RIV . 

. 3975 

088141 165B AUDI .... 

. 614015 

09243390 RIV ... 

99575-99100B 

093730 DM . 

. S443Q 

083150 RIV . 

. 527 

088141165B VW . 

. 614015 

0926217006 

SUZUKI . 

. 303BB 

094212 FIAT . 

. 306TB 

083151 RIV . 

. 560 

088141 165C AUDI .... 

. 614015 

0926220060 

SUZUKI . 

. 204L 

09422 FIAT . 

. 304WB 

083160 RIV . 

. 29586 

088141165D AUDI .... 

. 614015 

0926220069 

SUZUKI . 

. 204 

094230 VALEO . 

. 614090 

083162 RIV . 

. 42350 

088145165A AUDI .... 

. 614015 

0926220099 

SUZUKI . 

. 204F 

094331 FIAT . 

. 308WB 

083167 RIV . 

. 594 

088145165B AUDI .... 

. 614015 

0926225061 

SUZUKI . 

. 205F 

09435AB CASE . 

. 8504 

083170 RIV . 

. 495A 

088151 RIV . 

. 53177 

0926228005 

SUZUKI . 

. RW122 

09446AB CASE . 

. 45220 

083238 RIV . 

. 359S 

088306 FIAT . 

. 305AG 

0926228015 

SUZUKI . 

. RW122 

09447AB CASE . 

. 45290 

083255 RIV . 

. 567 

088409123 AUDI . 

. SET45 

0926230026 

SUZUKI . 

. 206WB 

0944CK CASE . 

. 206S 

083288 RIV . 

. 855 

088409123 VW . 

. SET45 

0926230030 

SUZUKI . 

. 206FF 

09462AB CASE . 

. 14125A 

083327 RIV . 

. 418 

088669 FIAT . 

. 305AG 

0926230031 

SUZUKI . 

. 206FF 

0947CU CASE . 

. 8504 

083345 RIV . 

. 368 

088670 FIAT . 

. 204 

0926230072 

SUZUKI . 

. 206L 

0955CK CASE . 

. 1306TB 

083350 RIV . 

. 399A 

088696 FIAT . 

. 203AB 

0926235013 

SUZUKI . 

. 107WB 

0955CK1 CASE . 

. 306TB 

083353 RIV . 

. 34274 

088867 FIAT . 

. 204 

0926235018 

SUZUKI . 

. 107D 

09617900 NEWHOL . 

. 1625 

083379 RIV . 

. 749 

088890 DM . 

. 5207W 

0926235032 

SUZUKI . 

. 107DD 

096323981 AUDI . 

. LM300811 

083392 RIV . 

. 782 

089140 FIAT . 

. 204 

0926235043 

SUZUKI . 

. 207 

0966066305 MAZDA . 

. 305AG 

083422 RIV . 

. 15100 

08A4616 FORD . 

. 02420 

09263145 RIV . 

. 3779-3732 

096668203 MAZDA . 

. 203FF 

083423 RIV . 

. 14130 

08R1 NISSAN . 

. R114 

0926515002 SUZUKI . 

. 30302 

0971507 HONDA . 

. 613006 

083450 RIV . 

. 528 

090220008P NISSAN 

. 32305 

0926517101 

DAEWOO ... 

. LM11749 

097334 FIAT . 

. 211TB 

083462 EATOI\l . 

. JM207010 

090220010P NISSAN 

. 32307 

0926517101-0926517201 

DAEWOO 

098388 EATON . 

. JM511910 

083523 RIV . 

. 14130 

090220015P NISSAN 

. 32306 



SET1 

099041 EATON . 

. TRA1A 

083568 RIV . 

. 639 

09022008P NISSAN .. 

. 32305 

0926517201 

DAEWOO ... 

. LM11710 

099043 EATON . 

. TRA18D 

083571 RIV . 

. HM212049 

0904010 WABCO . 

. 39590 

0926520005 

SUZUKI . 

. 32004WB 

099044 EATON . 

. TRA64FD 

083784 RIV . 

. 6580 

09062 EM . 

. 09062 

0926525005 

SUZUKI . 

. 30305M 

099045 EATON . 

. TRA193 

083916 RIV . 

. 07087 

0906203162 COM .... 

. 09062-03162 

0926525016 

SUZUKI . 

. 32005X 

099048 EATON . 

. TRA24 

084347 RIV . 

. 59162 

09067 EM . 

. 09067 

0926529001 

DAEWOO ... 

. SET8 

099049 EATON . 

. TRA23 

084580 RIV . 

. 55187C 

09067 SKF . 

. 09067 

0926530002 

SUZUKI . 

. 30306M 

099050 EATON . 

. TRA23D 

085148 DM . 

. S444Q 

0906709194 COM .... 

. 09067-09194 

0926535002 

SUZUKI . 

. 30307M 

099051 EATON . 

. TRA1 

085293 DM . 

. 395A 

0906709195 COM .... 

. 09067-09195 

0926541001 

SUZUKI 


099052 EATON . 

. TRA72 

085424 EATON . 

. JH307710 

0906709196 COM .... 

. 09067-09196 


LM300849-LM300811 

099053 EATON . 

. DRK72A 

085426 EATON . 

. JH307749 

09074 EM . 

. 09074 

0926541001 

SUZUKI . 

. 517004WB 

099054 EATON . 

. TRA64FE 

08542HT CASE . 

. 14276 

09074 SKF . 

. 09074 

0926735003 

SUZUKI . 

. 511034 

099096 EATON . 

. TRA18E 

085439 EATON . 

. 72218C 

0907409194 COM .... 

. 09074-09194 

0926739002 

DAEWOO ... 

. 510065 

099668 FIAT . 

. 305AG 

08543HT CASE . 

. 14137A 

0907409195 COM .... 

. 09074-09195 

0926739003 

DAEWOO ... 

. 513113 

099668 SIMCA . 

. 305AG 

08544HT CASE . 

. 12520 

0907409196 COM .... 

. 09074-09196 

0926739004 

DAEWOO ... 

. 510065 

099968 FIAT . 

. 305AG 

08545HT CASE . 

. 12580 

09078 FM . 

. 09078 

0926739005 

DAEWOO ... 

. 513113 

09B1201 FORD . 

. 529 

0855968000 RENALT 

. 207FF 

09078 SKF . 

. 09078 

0926740001 

SUZUKI . 

. 510018 

09B7025 HOOVER . 

. 308SL 

0857591700 RENALT 

. 30205M 

0907809194 COM .... 

. 09078-09194 

0926928004 

SUZUKI . 

. 614050 

09B7026 FORD . 

. 1308SL 

085844 FIAT . 

. 202AG 

0907809195 COM .... 

. 09078-09195 

0926928005 

SUZUKI . 

. 614050 

09B7065 HOOVER . 

. 3D9L 

085994 RIV . 

. 98350 

0907809196 COM .... 

. 09078-09196 

0926928006 

SUZUKI . 

. 614082 

09B7127 FORD . 

. 1208SL 

086820 FIAT . 

. 305AG 

09081 FM . 

. 09081 

0926933001 

SUZUKI . 

. 614056 

09B7168 FORD . 

. 31520 

087258 FIAT . 

. 412 

09081 SKF . 

. 09081 

0926933002 

SUZUKI . 

. 614056 

09B7169 FORD . 

. 3420 

087262 FIAT . 

. 311TB 

0908109195 COM .... 

. 09081-09195 

0926933003 

SUZUKI . 

. 614056 

09B7170 FORD . 

. 31593 

087404551 AUDI . 

M88048-M88010 

091 CFORCE . 

. 614079 

0926935003 

SUZUKI . 

. 614059 

09B7171 FORD . 

. 3490 

087409551 VW . 

M88048 M88010 

0911050 WABCO 


0926935005 

SUZUKI . 

. 614059 

0BA4616 FORD . 

. 02420 

087409551A AUDI .... 

M88048 M88010 

HM813849 HM813810 

0926935009 

SUZUKI . 

. 511002 

0BA4621 FORD . 

. 02475 

087409551A VW . 

M88048 M88010 

0911051 WABCO . 

. 39590-39520 

0926935010 

SUZUKI . 

. 511004 

0F00127350 KIA . 

. SET17 

087409551B AUDI .... 

M88048 M88010 

0911052 WABCO . 

. 497-493 

0926935036 

SUZUKI . 

. 511002 

0F80111303 KIA . 

. 202SS 

087409551B VW . 

M88048 M88010 

091136 EATON . 

. 3979 

0926938001 

SUZUKI . 

. 01496 

0K00127350 KIA . 

. SET17 

087409551C AUDI .... 

M88048 M88010 

091141165 EPE . 

. 614015 

0926938002 

SUZUKI . 

. 01496 

0K01116510 KIA . 

. 614067 

087409551C VW . 

M88048 M88010 

091141165 VW . 

. 614015 

0926941001 

SUZUKI . 

. 517009 

0K01126151 KIA . 

. SET9 

087409551D AUDI .... 

M88048 M88010 

091141 165B AUDI .... 

.VW1339C 

0927017 CHRYSL . 

. 28682 

0K01A33047 KIA . 

. SET47 


Part tt/Name Timken 

Part tt/Name Timken 

Part It/Name Timken 

Part tt/Name Timken 

0K01A33075 KIA . SET11 

0K20226150 KIA . 512200 

0K2A116510 KIA . 614128 

0K2N126150 KIA . 512354 

0K55226060A KIA . HA590011 

0K55233047 KIA . SET49 

0K55326060B KIA . HA590012 

10034 CLARK . 9185 

10035 CLARK . 9121 

100351 DM . 204 

100352 DM . 206WB 

10037 CLARK . 552A 

10037 RIV . 87503 

1003869M1 MASSEY . 1562 

100808 EATON . 204SS 

100810 EATON . 205SS 

100812 EATON . 206SS 

100814 EATON . 207SS 

100822 EATON . 308S 

10082D2 WHITE . HM218210 

100835 EATON . 202AG 

1012309 VAUXHL . 206S 

101239 EUCLID . 81962 

101239 DM . 81962 

101240 EUCLID . 81600 

101240 DM . 81600 

101241 EUCLID . 892 

101241 DM . 892 

0K55326060C KIA . HA590013 

0K67026151 KIA . 30208M 

0K72A26151 KIA . SET10 

10039 CLARK . 3578 

10040 FAFNIR . B40 

10040 RIV . MU1305TDM 

100836 EATON . 202FF 

10083D2 WHITE . HM218248 

100840 EATON . 203AB 

101242 EUCLID . 898 

101242 DM . 898 

101246 DM . 892 

0K9A216510 KIA . 614067 

0K9A233047 KIA . 510010 

0M50217295C KIA . 306SL 

0M50217297A KIA . 205BB 

10040408 DM . PB656HD 

10041 CLARK . 652 

10041 FAFNIR . B41 

10041 RIV . MU 1305TDM 

100841 EATON . 204 

100843 EATON . 204FF 

100850 EATON . 202SS 

10085246 DM . 614116 

10124135 WHITE . 394A 

10125896 DM . PB656HD 

10125136 WHITE . 395 

10126 BRIT-L . 307TB 

0M50217299A KIA . 304S 

10041T5 WHITE . 3525 

1008585 EATON . HM212049 

1012611 VAUXHL . 307TB 

0M50417204 KIA . 108A 

0S08333047 KIA . SET5 

0S08333075 KIA . 30205M 

10042 CLARK . 661 

10043 CLARK . 659 

10043D2 WHITE . 36920 

1008586 EATON . 3782 

100879R91 IHC . 275928 

10088 CLARK . 3320 

1012612 VAUXHL . 208 

1012KLLC0L TORRIN . WPC012GPC 

1012KRR SKF .WPC012GPC 

0S23133075 KIA . SET11 

1 MRC . B01 

100411)2 WHITE . 36990 

10045 FAFNIR . B45 

100880R91 IHC . 206SS 

100880R91 MACK . 206SS 

1012KRRB FAFNIR .WPS012GRC 

1012KRRB3 FAFNIR . 204GGB 

10001 FAFNIR . B01 

10046 FAFNIR . B46 

1008911 EATON . HM212011 

1012KRRB3 SKF . 204GGB 

10002 FAFNIR . B02 

100021 VERSAT . 21 ICC 

1000510 VAUXIIL . 305AG 

1000524 VAUXHL . 209BB 

100057 DM . 1305SS 

10007 RIV . 88108 

1000715 VAUXHL . 307TB 

10007202 DM . PB651 

10008D2 WHITE . 6420 

10009785 DM . PB650 

1000D6 WHITE . 595 

10047 FAFNIR . B47 

10048 CLARK . 5206KE 

10048 FAFNIR . B48 

10050D6 WHITE . 25578 

10052 FAFNIR . B52 

100536 BR/T-L . 03062-03162 

100536 TRIMPH . 03062-03162 

10054285 DM . 614117 

1005590M1 MASSEY . 88504 

100565A WHITE . 1872T 

100573 BRIT-L . 071 DOS-0721 OX 

1008912 EATON . 552A 

1009 KENWOR . 206WB 

1009144 VAUXHL . 203AB 

1009194 VAUXHL . 482-472 

10092 CLARK . 209L 

100920 EATON . 09074-09194 

100921 EATON . 14117A-14274 

1009274 VAUXHL . 202AG 

10094 FORD . 202AG 

10095 HYSTER . 72200C-72487 

100953H IHC . J322080 

1012KRRBB SKF . 204GGB 

101305 ALFA-R . LM11710 

101306 SPICER . 1306TB 

101307 ALFA-R . LM11749 

10131 HYSTER . 368-362 

1013358 VAUXHL . 203AB 

1013373 VAUXHL . 306TB 

1013378 VAUXHL . 306TB 

1013459 BECK-A . HB12 

1013678 BECK-A . HB21 

1013729 BECK-A . HB9 

100106R91 IRC . J402064 

10062 HYSTER . 612 

100954 HUCO . 211TB 

1013739M1 MASSEY . 21 OS 

100131- IHC . 88508 

1001 fi 1- IHC . 88107 

10020 RIV . 88502 

100205 VERSAT . 33287 

100206 VERSAT . 34301 

100210 SPICER . 1210AG 

1002102 SPICER . 1210AG 

100211 SPICER . 1211 AG 

100212 SPICER . 1212AG 

100224 ROLWAY . J201248 

100620 EUCLID . 6320 

100620 DM . 6320 

100626 EUCLID . 532A 

100626 DM . 532A 

100643 EUCLID . 44348 

100643 DM . 44348 

10066 FAFNIR . B66 

10066A RIV . 2065 

10066B RIV . 2065 

10067 FAFNIR . B67 

10095AR FORD . El5 

10099D6 WHITE . 772 

100B141 CASE . 07204 

100B142 CASE . 07098 

100CC4 FM . 100CCAB 

100CCB FM . 100CCB 

100E4616 FORD . 2523 

100E8505 FORD . 885140 

100KSZZ MRC . 100CCAB 

100MS FM . 100MS 

1013743 BECK-A . HB20 

1013783 BECK-A . HB8 

1013784 BECK-A . HB7 

1013785 BECK-A . HB11 

1013800M1 MASSEY . 09074 

1013829 VAUXHL . 207 

1013928M1 MASSEY . 563 

10139VA IHC . 3383-3320 

1013JA SKF . M1013W 

1013115 SKF . M1013DAH 

10025 FAFNIR . B25 

10025A RIV . B52 

10025R IHC . 88016 

100687 EUCLID . 592A 

100687 DM . 592A 

100688 EUCLID . 594 

100MS FM . 100MSZP 

100MS FM . 100MSZPPR 

100MS FM .100MSZPPRAG 

1013L16 SKF . M1013DA 

10131N SKI . M1013S 

1014 VOLVO . 206WB 

10026 FAFNIR . B26 

100267 SEAL-P . 336 

10026R IHC . SCE148 

100292 VERSAT . 30205M 

1002947 VAUXHL . 202AG 

1002T2 WHITE . 305S 

1003 FEDRAL . 2375F 

1003 LEMPCO . 2375F 

10030 SKF . 203005 

100301 HUCO . 3975 

100310 SPICER . 1310AG 

100311 SPICER . 1311AG 

1003112 SPICER . 1311 AG 

10032606 DM . PB656HD 

10033471 DM . LM102949 

10033486 DM . LM102911 

100688 DM . 594 

100689 EUCLID . 832 

100689 DM . 832 

100690 EUCLID . 841 

100690 DM . 841 

10069D2 WHITE . 2620 

1007 AMC . 206WB 

1007 VOLVO . 305AG 

10070 FAFNIR . B70 

1007ID IHC . 205BB 

10075 HYSTER . 53176-53387 

100764 TRIMPH . 8016 

10076D2 WHITE . HM212049 

100778 SIMCA . 207LO 

100784 SIMCA . 207 

100786 EATON . 304SSL 

100MS SKF . 100MS 

100MS SKF .100MSZPPR 

100MS SKF . 100MSZP 

1010 CFORCE . 614106 

10101V IHC . 2620 

10102 HYSTER . 462-453X 

10102 RIV . J241232 

10102VA me . 3383 

1010395 VAUXHL . 309 

10105908 DM . 106L 

1011078 VAUXHL . 202S 

1011781 RIV . B45 

10117880 DM . M802011 

10117881 DM . M88010 

10117882 DM . SET36 

101199265 MAZDA . RW128R 

1014020 BECK-A . HB6 

1014021 BECK-A . HB6 

1014084 BECK-A . HB10 

1014088 BECK-A . HB17 

1014139M91 MASSEY .NPS100RPC 

1014142 BECK-A . HB14 

1014240 BECK-A . HB15 

1014247 BECK-A . HB6 

1014260 BECK-A . HB24 

101427 ALFA-R . 203AB 

101439 EUCLID . 6420 

101439 DM . 6420 

101441 EUCLID . 632 

101441 DM . 632 

101442 EUCLID . 636 

101442 DM . 636 

10033487 DM . M86610 

100335 DM . 1309 

10033592 DM . SET9 

100336 DM . 1215BB 

100789 EATON . 307FF 

100796 EATON .W306FF 

100799 EATON . 304SS 

100807 EATON . 203SS 

1011A7 WHITE . 203F 

1012 VOLVO . 202AG 

10120 FULLER . J402064 

1012308 VAUXHL . 207S 

101444 AHA R . LM29710 

101445 ALFA-R . RW122 

1014537M1 MASSEY .WPS103GPCC 

1014542D6 WHITE . 665A 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

101489 ALFA ft . 

. LM29749 

1021838M1 MASSEY 

. KA11820Z 

102936 RIV . 

. 25578 

1033001 INTRCO . 

. FI1710C 

101497 Al/A R . 

. 203AB 

1021850M1 MASSEY 

. 5310WA 

102956 RIV . 

. 47686 

1033201 INTRCO . 

. FI1709C 

1014KLLC0L TORRIN . 

... WPC014GPC 

10218V IHC . 

. 420 

102988 NEWHOL . 

. FWG1R 

103335 RIV . 

. 342 

1014KPPB3 SKF . 

... WPS014TPC 

1021901M1 MASSEY 

. 1207TB 

102CC FM . 

. 102CC 

10334134 CM . 

. HA590048 

1014KRR SKF . 

... WPC014GPC 

10220 EUROS . 

. 30312 

102D2 WHITE . 

. 2689 

103350 RIV . 

. 395A 

1014KRRB FAFNtR . 

... WPS014GPC 

10220V IHC . 

. 319 

102KSFF MRC . 

. 102CC 

103351 RIV . 

. 559 

1014KRRB SKF . 

... WPS014GPC 

10222087 EM . 

. 614166 

102KSZZ MRC . 

. 102CC 

103358 SEAL-P . 

. 3320 

1014KRRBC0L FAFNIR ... 

... WPSD14GPC 

102231R91 IHC . 

. 1311AGL 

102SS FM . 

. 102SS 

103359 SEAL-P . 

. 336 

1014KRRBC0L TORRIN .. 

... WPSD14GPC 

102231R91 MACK . 

. 1311AGL 

1030 DORMAN . 

. 2065T 

103363 SEAL-P . 

. 394A 

101515R91 IRC . 

. 45290-45221 

10231D6 WHITE . 

. 453A 

1030 FEDRAL . 

. 2065 

103364 SEAL-P . 

. 397 

1015837M1 MASSEY . 

. 275928 

10231K CASE . 

. 103CC 

1030 LEMPCO . 

. 2065 

103393 RIV . 

. 71437 

1015LKF SKF . 

. M1015DAH 

102355 CM . 

. 206L 

10300 AUTOUN . 

. 306TB 

1034004 INTRCO . 

. 614067 

101608 BRIT-L . 

. 207 

102499 EUCLID . 

. 71450 

1030041 INTRCO . 

. TR1716 

1034005 INTRCO . 

. 614126 

101618 EUCLID . 

. 99600 

102499 CM . 

. 71450 

103011/4DECG POLARD . 

WPS103GRCC 

1034006 INTRCO . 

. 614016 

101618 EM . 

. 99600 

102500 EUCLID . 

. 64450 

103013/16DECG POLARD 

. WPS103GRC 

1034012 INTRCO . 

. 614031 

101620 EUCLID . 

. 74550 

102500 CM . 

. 64450 

10301317 VW . 

. 205BB 

103414 RIV . 

. 09074 

101620 EM . 

. 74550 

102501 EUCLID . 

. 797 

10301333 VW . 

. 304WB 

103422 RIV . 

. 15117 

101621 EUCLID . 

. 74850 

102501 CM . 

. 797 

10301401 A VW . 

. 5305KE 

103423 RIV . 

. 14137A 

101621 EM . 

. 74850 

1025130M1 MASSEY 

. DC208TTB 

103033 HUCO . 

. HM807010 

1034304 INTRCO . 

. 614022 

1016277 SIMCA . 

. 05079 

10251DECG POLARD . 

. WPS100GRC 

103034 HUCO . 

. 6420 

1034305 INTRCO . 

. 614049 

1016280 SIMCA . 

. 07204 

102527R91 IHC . 

. J241640 

103037 HUCO . 

. 48220 

1034307 INTRCO . 

. 614047 

1016281 SIMCA . 

. 07097 

1025335 VAUXHL . 

. 306S 

103038 HUCO . 

. HM807046 

10343V IHC . 

. 420-412 

101652 BRIT-L . 

. 208 

1025400M1 MASSEY 

. 205FF 

103043 JEFREY . 

. 211TB 

103450 RIV . 

. 529 

101653 BRIT-L . 

. 307TB 

102563 EUCLID . 

. 71750 

103045 HUCO . 

. 6461 

1034503 INTRCO . 

. 613006 

101653Z BRIT-L . 

. 307TB 

102563 CM . 

. 71750 

103045 JEFREY . 

. 212 

1034505 INTRCO . 

. 614033 

101674 UUCO . 

. HM212010 

102564 EUCLID . 

. 792 

10305030 CM . 

. 513187 

1034506 INTRCO . 

. HIM 1719C 

101675 UUCO . 

. HM212046 

102564 EM . 

. 792 

103052 RIV . 

. 480 

1034509 INTRCO . 

. 614077 

101678 UUCO . 

. 742 

102565 EUCLID . 

. 64700 

103053 RIV . 

. 33262 

10345966 CM . 

.... HA590186 

101680 HUCO . 

. 48120 

102565 CM . 

. 64700 

10305D5 WHITE . 

. 581 

10345967 GM . 

.... HA590185 

101681 HUCO . 

. 48190 

1025832 LEE . 

. SET6 

103067 RIV . 

. 598 

1034602 INTRCO . 

. 614026 

1016916 VAUXHL . 

. 206SL 

1025834 LEE . 

M88048 M88010 

10306G MRC . 

. 3D6L 

1034607 INTRCO . 

. 614067 

1016921 VAUXHL . 

. 305S 

1025974 LEE . 

. 42620 

10307 MRC . 

. 307TB 

103468 RIV . 

. 645 

101701 ALFA-R . 

. M88048 

1026003 LEE . 

. 42690 

103085 RIV . 

. 661 

1034903 INTRCO . 

. 614059 

10176 DIVCO . 

. D2066C 

1026114 LEE . 

. LM48548 

10309T2 WHITE . 

. 568 

1035 CFORCE . 

. 614028 

10179 DIVCO . 

. D2066C 

1026115 LEE . 

. LM48510 

1031 DORMAN . 

. 2065T 

1035103 INTRCO . 

. 613010 

10186 EATON . 

. 482 472A 

102614R91 IHC . 

. 205BB 

1031 FEDRAL . 

. 2065 

103511/4DECG POLARD .. 

.. WPS104GRC 

101867A WHITE . 

. 2D5L 

102660 EATON . 

. 68462 

1031 LEMPCO . 

. 2065 

103517/16DECG POLARD 

. WPS107GRC 

10186843 CM . 

. 614117 

10270 AMC . 

. 1505 

10310T2 WHITE . 

. 563 

103523 RIV . 

. 14125A 

10187 EATON . 

. 47 2A 

102729A WHITE . 

. SET45 

1031 102 INTRCO . 

. 614129 

1035363 VAUXHL . 

. 88506 

10188 EATON . 

. 482 

102730A WHITE . 

M88048 M88010 

1031205 INTRCO . 

. 614023 

10353T2 WHITE . 

. 31 IS 

1019360M1 MASSEY . 

. 5106WCC 

1027333 VAUXHL . 

. 209BB 

103128 FORD . 

. 33262 

103562 CM . 

. J241644 

101964 HUCO . 

. 593 

102791 HUCO . 

. 683 

103130 FORD . 

. 33462 

10357T2 WHITE . 

. J482064 

101965 HUCO . 

. 592A 

102794 HUCO . 

. 772 

1031300 LEE . 

. 25820 

103594 FR-LI . 

. NP874005 

101967 HUCO . 

. 672 

10281 CLARK . 

. 209BB 

1031301 LEE . 

. 25878 

103595 FR-LI . 

. IUP435398 

101KSFF MRC . 

. 101SS 

102824 WHITE . 

. 3982 

103133 RIV . 

. 3382T 

103596 FR-LI . 

. HIP899357 

10188 FM . 

. 101SS 

102831 RIV . 

. 2785 

103147 RIV . 

. 3984 

103597 FR-LI . 

. HIP026773 

102001721100 ALFA-R .. 

. 26882-26820 

102836A WHITE . 

. 28985 

103157 FORD . 

. 09194 

10359823 GM . 

. 513189 

102001730100 ALFA-R .. 

. 88107 

102837A WHITE . 

. 28920 

103160 RIV . 

. 29590 

10359824 CM . 

. 513190 

102024R91 IHC . 

. J402064 

102839A WHITE . 

. 18720 

103167 RIV . 

. 596 

1035X11/4G POLARD . 

.. WPS104GRC 

102027R91 IHC . 

. J281248 

10284 CLARK . 

. 559 

103170 RIV . 

. 495 

10360D5 WHITE . 

. 52618 

10203567 CM . 

. 614117 

102840A WHITE . 

. LM11949 

103171 NEWHOL . 

.... NPC010RPC 

1036102 INTRCO . 

. 614144 

10203F MRC . 

. 203S 

102841A WHITE . 

. LM11910 

1032 PEUGOT . 

. 209BB 

1036204 INTRCO . 

. VV1250C 

10204 MRC . 

. 204 

102842A WHITE . 

. LM67048 

1032002 INTRCO . 

. VW1339C 

1036205 INTRCO . 

. VV1718C 

10207D5 WHITE . 

. 68450 

102843A WHITE . 

. LM67010 

1032003 INTRCO . 

. 614015 

103635 GM . 

. J321680 

1020805 WHITE . 

. 42346 

102844A WHITE . 

. LM48548 

103209 SPICER . 

. 209BB 

10368309 GMCOM . 

. HA590116 

10209 MRC . 

. 209BB 

102845A WHITE . 

. LM48510 

1032201 INTRCO . 

. 614105 

1036837M1 MASSEY . 

. L44640 

10209D5 WHITE . 

. 68712 

102846A WHITE . 

. LM501349 

1032209 VAUXHL . 

. LS9 

103707A WHITE . 

. 3490 

1020D6 WHITE . 

. 782 

102847A WHITE . 

. LM501310 

1032302 INTRCO . 

. 614007 

103709A WHITE . 

31597-31521 

10210D5 WHITE . 

. 42584 

102848A WHITE . 

. M88048 

103235 RIV . 

. 342S 

103715A WHITE . 

. 31597 

102122 NEWHOL . 

. PWG138RS 

102849A WHITE . 

. M88010 

1032401 INTRCO . 

. 614011 

10371 BA WHITE . 

. 31521 

102157H IHC . 

. 27690-27620 

102858H IHC . 

. 13687 

1032402 INTRCO . 

. F01267C 

103720 HUCO . 

. 212CC 

10215811 IHC . 

. 27690 

10286 AUSTIN . 

. 2063R 

103245 RIV . 

. 368A 

103723 EUCLID . 

. 665 

10215911 IHC . 

. 27620 

10286 CLARK . 

. 2063R 

103252 RIV . 

. 482 

103723 GM . 

. 665 

102160H IHC . 

. 399A-394A 

102860H IHC . 

. 18685 

103255 RIV . 

. 567A 

103758A WHITE . 

. 568 

102161H IHC . 

. 399A 

10290 CLARK . 

. 482 

1032602 INTRCO . 

. OP17D9C 

103759A WHITE . 

. 568-563 

102182A WHITE . 

. 18720 

102925 RIV . 

. 2580 

103284 RIV . 

. 52375 

103763 EUCLID . 

. 67320 
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TIMKEN 


Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

103763 GM . 

. 67320 

104345A WHITE . 

. 49520 

105438 CM . 

. 305L 

105KSZZ MRC . 

. 105CC 

103764 EUCLID . 

. 67390 

104346A WHITE . 

. 49585-49520 

105444R91 IHC . 

. 6389 

105SS1 FM . 

. 105SSI 

103764 CM . 

. 67390 

104347A WHITE . 

. 13687 

105450H IHC . 

. 23100 

106 FM . 

. 106WB 

10380 CITRON . 

. 203AB 

104348A WHITE . 

. 13621 

105451H IHC . 

. 23256 

106 OEM . 

. 106WB 

103818 HOUGH . 

. 02252 

104349A WHITE . 

. 13687-13621 

105452H IHC . 

. 23100-23256 

106005 HUCO . 

. 25584 

103845 HUCO . 

. 482 

104425 RIV . 

. 02476 

105453 HUCO . 

. 560 

106006 HUCO . 

. 25520 

103846 HUCO . 

. 47 2A 

104443 CM . 

. 1306S 

105454 HUCO . 

. 56650 

1061 FEDRAL . 

. 225531 

103873A WHITE . 

. 47681 

104513/4DECG POLARD . 

... WPS112GRC 

105455 HUCO . 

. 56418 

1061 LEMPCO . 

. 225531 

103874A WHITE . 

. 47620 

104513/4G POLARD . 

... WPS112GRC 

10546 CHRYSL . 

.... 14125A 14276 

10610019 AMC . 

. 26884 

103875A WHITE . 

. 47681-47620 

104520 FORD . 

. 25580 

105481204202 ALFA-R . 614100 

10612 BARTEL . 

. 1872 

1038779M1 MASSEY . 

. HM803149 

104521 FORD . 

. 25521 

105496H IHC . 

. 28622 

106146R91 IHC . 

. J322064 

10387D5 WHITE . 

. 52387 

10454 IHC . 

. MU1305TDM 

105497H IHC . 

. 382A 

106147R91 IHC . 

. 1213SL 

10389D5 WHITE . 

. H715343 

104557 BRIT-L . 

. 21075-21212 

1055 DORMAN . 

. 1872 

106171R91 IHC . 

. 310SL 

1038D5 WHITE . 

. 6379 

104557 HUMPH . 

. 21075-21212 

1055 FEDRAL . 

. 1872 

106177 HUCO . 

. 25521 

10390D5 WHITE . 

. H715334 

104585 BRIT-L . 

. LS10 

1055 LEMPCO . 

. 1872 

106179 HUCO . 

. 39520 

10392 RIV . 

. 5206KSSE 

104635 GM . 

. 306TB 

10550 CHRYSL . 

. 1755 

106180 HUCO . 

. 39590 

1039210 CLARK . 

. 663 

104637 JEFREY . 

. 304WB 

105502H IHC . 

. 28682-28622 

106181 HUCO . 

. 3920 

1039211 CLARK . 

. HM212049 

104640 EUCLID . 

. 14276 

105503H IHC . 

. 28682 

106183 HUCO . 

. 53176 

10393162 GM . 

. SP450301 

104640 CM . 

. 14276 

105504H IHC . 

. 387-382A 

106184 HUCO . 

. 53375 

10393163 GM . 

. SP500300 

104641 EUCLID . 

. 14117A 

10552 CHRYSL . 

. 5305KE 

10623 BARTEL . 

. 1562 

10393170 CM . 

. SP450303 

104641 GM . 

. 14117A 

10554 CHRYSL . 

. 1305 

106245 SEAL-P . 

. 455 

10393171 CM . 

. SP500301 

104653 JEFREY . 

. 206WB 

10558 RIV . 

. 104CC 

1062881 CHRYSL . 

. 1305SS 

10393A RIV . 

. 614037 

104654 GM . 

. 462 

1056 FEDRAL . 

. 1872T 

106318R91 IHC . 

. 1213SL 

103949 HUCO . 

. 395A 

10470411 GM . 

. 100CCAB 

1056 IFMPCO _ 

. 1872T 

106321R91 IHC . 

. J3220B4 

103950 HUCO . 

. 395 

10474368 GM . 

. 100CCAB 

105641720502 ALFA-R 

106322R91 IHC . 

. J322064 

103951 HUCO . 

. 394A 

10474532 GM . 

. 100CCAB 

HM801346X HM801310 

106340 EUCLID . 

. 644 

103972 HUCO . 

. 42687 

10476418 CM . 

. 100CCAB 

1056417205E ALFA-R 


106340 GM . 

. 644 

103973 HUCO . 

. 42620 

104810A WHITE . 

. 225518 

HM88649-HM88610 

106393 HUCO . 

. 5760 

10398 RIV . 

. 88013 

10482 CITRON . 

. 205BB 

105641721100 ALFA-R . SET45 

1063K WHITE . 

. 14137A-14274 

103CC FM . 

. 103CC 

10491309 GM . 

. 100CCAB 

105641721 IE ALFA-R 

. SET45 

10642 FAFNtR . 

. BD2 

103KSZZ MRC . 

. 103CC 

104969R91 IHC . 

. WC88503 

105641722101 ALFA-R 

106469 FORD . 

. 2729 

104 FM . 

. 104 

104CC FM . 

. 104CC 

HM89446-HM89410 

1064A7 WHITE . 

. 304DD 

104011/2DECG POLARD . 

... WPS1D8GRC 

104KSZZ MRC . 

. 104CC 

1056417221E ALFA-R 


1065 DORMAN . 

. 01876 

104081 WHITE . 

. 368-362 

105 FM . 

. 105CB 


M88048-M88010 

1065 FEDRAL . 

. 2065 

104082A WHITE . 

. 368A 

10501355 VW . 

. 306TB 

10564K CASE . 

. 204F 

106519 HUCO . 

. 495 

104083A WHITE . 

. 362 

10501357 VW . 

. 305AG 

105694 NEWHOL . 

. PWG114R 

106520 HUCO . 

. 493 

104101 STN-F . 

. 560S 

10501377 VW . 

. 305AG 

10571D5 WHITE . 

. LM603049 

106521 HUCO . 

. 5595 

104103 STN-F . 

. 528 

10507185 VW . 

. 210S 

105800H IHC . 

. 208L 

106527 HUCO . 

. 52400 

104103A WHITE . 

. 5760 

105073 EUCLID . 

. 67720 

10586 CHRYSL . 

. 5307W 

106528 HUCO . 

. 52638 

104104 STN-F . 

. 567 

105073 GM . 

. 67720 

105892 NEWHOL . 

. 305SS 

106574M WHITE . 

. 557S 

104104A WHITE . 

. 5735 

105075 EUCLID . 

. 67790 

1059 FEDRAL . 

. 2256 

10657HM WHITE . 

. 557S 

104105 STN-F . 

. 560 

105075 CM . 

. 67790 

1059 LEMPCO . 

. 2256 

106584 HUCO . 

. 5735 

104107 STN-F . 

. 663 

10511 BRIT-L . 

. 302AG 

105909 GM . 

. 1307SS 

106590 HUCO . 

. 64450 

104108 STN-F . 

. HM212049 

105121720500 ALFA-R 


105913 WHITE . 

. 2756 

106591 HUCO . 

. 64700 

104109 STN-F . 

. 759 

M88048-M88010 

105925 GM . 

. 8506 

106595 HUCO . 

. 59200 

104110 STN-F . 

. 749 

105177Z HYATT . 

. M12610 

105987 HUCO . 

. 16284 

106599 HUCO . 

. 453X 

104111 STN-F . 

. 643 

10525 FAFNtR . 

. B25 

105989 HUCO . 

. 26882 

1065A7 WHITE . 

. 204FF 

104114 STN-F . 

. 6580 

105264 EUCLID . 

. 861 

105990 HUCO . 

. 26820 

1066 DORMAN . 

. 1752 

104116 STN-F . 

. 740 

105264 CM . 

. 861 

105CC FM . 

. 105CC 

1066 LEMPCO . 

. 1752 

104120 STN-F . 

. 25580 

105266 EUCLID . 

. 854 

105E1202 FORD . 

. 07210X 

106621M WHITE . 

. 525 

104168 HUCO . 

. 3320 

105266 CM . 

. 854 

105E1202A FORD . 

. 07210X 

10663 RIV . 

. J482064 

104169 HUCO . 

. 3720 

10527 CASE . 

. 202SS 

105E1215 FORD . 

. 03062-03162 

106638 FORD . 

. 390A 

104175 HUCO . 

. 3780 

105281 GM . 

. 1311AG 

105E1215A FORD . 

. 03062-03162 

106639 FORD . 

. 395S 

104228 RIV . 

. 02877 

10530 CITRON . 

. 306TB 

105E1216 FORD . 

. 03062 

106642 JEFREY . 

. 205BB 

104253R91 IHC . 

. 308WB 

105364A WHITE . 

. KB11630Z 

105E1216A FORD . 

. 03062 

106655 HUCO . 

. 472 

1042773 VAUXHL . 

. 395-394A 

105379 FORD . 

. 14131 

105E1217 FORD . 

. 03162 

106658 HUCO . 

. HM516449 

104311 SPICER . 

. 1311AGL 

105382 HUCO . 

. 478 

105E1217A FORD . 

. 03162 

106659 HUCO . 

. HM516410 

1043112 SPICER . 

. 1311AGL 

105388 GM . 

. 206WB 

105E4221 FORD . 

. LM48548 

106700 GM . 

. 683 

1043113 SPICER . 

. 1311AGL 

1054 DORMAN . 

. 1505 

105E4222A FORD . 

. LM48510 

106701 EUCLID . 

. 672 

1043211 SPICER . 

. 211L 

1054 FEDRAL . 

. 1505 

105E4616A FORD . 

. M88011 

106701 CM . 

. 672 

104326 HUCO . 

. 594 

1054 LEMPCO . 

. 1505 

105E4621 FORD . 

. M88043 

1067101 GM . 

. 672 

104331 HUCO . 

. 205S 

10540 FAFNtR . 

. B40 

105E7065A FORD . 

. 207 

10673 IHC . 

. 203AB 

10434253 GM . 

. 513187 

105411204203 ALFA-R .. 

. 1752T 

105E7580 FORD . 

. 1375 

106773 FORD . 

. P6361 

104342A WHITE . 

. 3780 

105433 HUCO . 

. 3982 

105E7580B FORD . 

. 1375 

1067739 CHRYSL . 

. 87502 

104343A WHITE . 

. 3780-3720 

105434 HUCO . 

. 5535 

105FL1 FM . 

. 105FLI 

106781 SEAL-P . 

. 2631 

104344A WHITE . 

. 49585 

105435 HUCO . 

. 5584 

105KS MRC . 

. 105CB 

106795 FORD . 

.IMPC102RPC 


THE TIMKEN COMPANY 


13 




































































































































































































































































































































































































































































































































BEARING INTERCHANGE GUIDE 


Part tt/Name 

Timken 

Part ft/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

106801 FORD . 

. 205RHN 

107578R91 IHC . 

. H715345-H715311 

1085675M1 MASSEY ... 

. 88128B 

1093615 VOLVO . 

. 386A 

106805 FORD . 

. SET88 

107579R91 IHC . 

. H715345 

1085676M1 MASSEY ... 

. 88508 

109394 GM . 

. M1208EL 

106811 HUCO . 

. 595 

107580R1 IHC ... 

. H715311 

1086 DORMAN . 

. 614037 

109395 GM . 

. MA1208 

106834 HUCO . 

. 780 

1076 DORMAN .. 

. 2065T 

1086 ILDRAI . 

. 614037 

109396 GM . 

. J361632 

106845 EATON ... 

. TRA193A 

1076 FEDRAL . 

. 2065 

1086 LEMPCO . 

. 614037 

109397 GM . 

. J402464 

106888R91 IHC .. 

. 200543 

1076 LEMPCO .... 

. 2065 

10861207 CHRYSL . 

... 29675-29620 

10942 RIV . 

. KB11630Z 

106890R91 IHC .. 

. 200543 

107609A WHITE 

. 33287 

108613 MACK . 

. 2065 

109423 EUCLID . 

. 14276 

1069 DORMAN ... 

. 1686 

107611A WHITE 

. 33287-33462 

1087 DORMAN . 

. 2065 

109423 GM . 

. 14276 

10690V IHC . 

. 1210AG 

107618A WHITE 

. 47487-47420 

1087 FEDRAL . 

. 2065 

109424 EUCLID . 

. 14137A 

10693V IHC . 

. 1306TB 

107653R91 IHC . 

. 209DD 

1087 LEMPCO . 

. 2065 

109424 GM . 

. 14137A 

10694V IHC . 

. J281664 

107669 EATON .. 

. TRA210 

108706 GM . 

. 207 

10943 RIV . 

. KD11786Y 

10696 SNAPPR ... 

. 204RR6 

107670 EATON .. 

. DRK72A 

10872K IHC . 

. 336-332 

109434 EUCLID . 

. 665 

106CC FM . 

. 106CC 

107707A WHITE 

. 3490 

10873K IHC . 

. 14138A-14274 

109434 GM . 

. 665 

106FL FM . 

. 106FL 

10774 EATON .... 

. 53176-53375 

10876 WHITE . 

. 5760 

109434 HUCO . 

. H41421D 

106KS MRC . 

. 106WB 

107743A WHITE 

. 33895 

108766 GM . 

. 207 

10945845 MACK . 

. 6466 

106KSZZ MRC .... 

. 106CC 

10775 EATON .... 

. 53176 

1088 FEDRAL . 

. 206531 

10945854 MACK . 

. 752B 

106L FM . 

. 106L 

10776 EATON .... 

. 53375 

10880K IHC . 

. 14138A 

109478 HUCO . 

. 659 

106SS FM . 

. 106SS 

10778 CASE . 

. 210SL 

108879 FORD . 

.... IMPC103RPCC 

109479 HUCO . 

. 653 

107 FM . 

. 107WB 

10778AB CASE .. 

. 210SL 

1089 FIAT . 

. 308WB 

10948079 WHITE . 

. 392 

10700 EUROS . 

. 32216 

10784 CLARK .... 

. 29521 

10890 CLARK . 

. 4595 

109503 GM . 

. 652 

10701D IHC . 

. 205BB 

107845A WHITE 

. 382A 

10891 FULLER . 

. J402048 

109515 HUCO . 

. 82587 

1070IDA IHC . 

. 205S 

107848A WHITE 

. SET37 

108935 HOUGH . 

. 02755 

109516 HUCO . 

. 82950 

10707 RIV . 

. J241644 

10785 CLARK .... 

. 29590 

108935H1 IHC . 

. 275928 

109522 HUCO . 

. 3984 

107082H IHC . 

. 1311 AG 

10786 CLARK .... 

. 31520 

10898 FIAT . 

. 308WB 

109530 HUCO . 

. HH221449 

107095C91 IHC .. 

. 203RRAA 

10787 CLARK .... 

. 31594 

108A FM . 

. 108A 

109539 EUCLID . 

. 639 

107096H IHC . 

. 307L 

10790 CLARK .... 

. 3920 

108FFL FM . 

. 108FFL 

109539 GM . 

. 639 

10710 EUROS . 

. 33213M 

10791 CLARK .... 

. 3982 

1081 IN FM . 

. 108FFIM 

109587 GM . 

. A6075 

107107H IHC . 

. 14117A 14276 

107A HOOVER .... 

. R88107 

108KS MRC . 

. 108TB 

109588 GM . 

. A6162 

107108H IHC . 

. 14117A 

10700 FM . 

. 107DD 

108L FM . 

. 108L 

10959 RIV . 

. 5206KLE 

107190 SEAL-P ... 

. 203AB 

107F FEDRAL . 

. R88107 

108S MRC . 

. 108TB 

109610 TRIMPH . 

. 210SSL 

1072 DORMAN ... 

. 2065T 

107KS MRC . 

. 107WB 

108SSA FM . 

. 108SSA 

109617 TRIMPH . 

. 21 IS 

1072 FEDRAL . 

. 2065 

107KSZZ MRC ... 

. 107DD 

108YYA FM . 

. HB108 

109661 EUCLID . 

. 655 

1072 LEMPCO . 

. 2065 

107R L8iS . 

. R88107 

109 FM . 

. 109TB 

109661 GM . 

. 655 

10720 CHRYSL ... 

. 5306W 

107S MRC . 

. 107WB 

1090 DORMAN . 

. 2005T 

1097 FEDRAL . 

. 1505 

107216 SEAL-P ... 

.... 4414344348 

108 FM .... 

. 108TB 

10900325 CHRYSL ... 

. 28985 

1097 LEMPCO .... 

. 1505 

107218 SEAL-P ... 

. 44143 

108 OEM . 

. 108TB 

10900326 CHRYSL . 

. 28921 

109728 TRIMPH . 

... 53177-53375 

107220 SEAL-P ... 

. 44348 

108016 GM . 

. 1206AG 

10900422 FORD . 

. 1505 

109738 GM . 

. 575 

10724 CITRON ... 

. 302AG 

10802 RIV . 

. 88107AR 

1090119 CHRYSL . 

. 1209SL 

1098000010 ISUZU . 

. 306FF 

107268 EATON ... 

. TRA23B 

108020 JEFREY . 

. 203AB 

1090120 CHRYSL . 

. 307SL 

1098000070 ISUZU . 

. 212 

107269 EATON ... 

. TRA23 

108034 WHITE .. 

HM516449-HM516410 

1090126 CHRYSL . 

. 1307SL 

10980001450 ISUZU .... 

. 206F 

107323 CHRYSL . 

. 55437 

108034A OLIVER 

. HM516442 

10902 WHITE . 

. 72200C 

1098000270 ISUZU . 

. 306FF 

107323 EM . 

. 55437 

108035A WHITE 

. HM516410 

10902221 VW . 

. 202AG 

1098000440 ISUZU . 

. 212 

10733 EATON . 

. 368A-362 

108039 FORD .... 

. 88107 

1090277 VOLVO . 

. 6535 

1098001180 ISUZU . 

. 207 

10733V IHC . 

. 1310AG 

108059 GM . 

. 206WB 

10903 WHITE . 

. 72487 

1098001450 ISUZU . 

. 206F 

10734 EATON . 

. 368A 

1081 DORMAN .. 

. 2005 

1090967 CHRYSL . 

... 47681-47620 

1098001460 ISUZU . 

. 306FF 

10736 EATON . 

. 3877-3820 

1081 FEDRAL . 

. 2005 

1091093 CHRYSL . 

. J301248 

1098001560 ISUZU . 

. 205FF 

107363 CHRYSL . 

. 495 

1081 LEMPCO .... 

. 2005 

1091 165M1 MASSEY ... 

. 78214C 

1098002140 ISUZU . 

. 205FF 

107363 GM . 

. 495 

108142Z HYATT 

. LM11710 

1091 166M1 MASSEY ... 

. 78225C 

1098002320 ISUZU . 

. 209BB 

107364 CHRYSL . 

. 52618 

108180 FORD .... 

. 52MST 

1091 167M1 MASSEY ... 

. 78551 

1098120010 HONDA .... 

. 32307 

107364 GM . 

. 52618 

1082 DORMAN .. 

. 225531 

109124 SEAL-P . 

. 205S 

1098120010 ISUZU . 

. 32307 

10737 EATON . 

. 3820 

1082 FEDRAL . 

. 225531 

1091306M1 MASSEY ... 

. 55176C 

1098120130 ISUZU . 

. 30312 

10738 EATON . 

. 3877 

1082 LEMPCO .... 

. 225531 

109179 EUCLID . 

. 672 

1098120170 ISUZU . 

... 29675-29620 

107397 GM . 

. J402464 

108253 RIV . 

. 72187C 

109179 GM . 

. 672 

1098120200 ISUZU . 

. 30311 

107403A WHITE . 

. 3780 

108304H IHC . 

. 41286 

109180 EUCLID . 

. 687 

1098120230 ISUZU . 

. 30312 

107436 GM . 

. 1309S 

108326H IHC . 

. 33472 

109180 GM . 

. 687 

1098120260 ISUZU . 

. 30309M 

10745 EATON . 

. 3120 

108333H IHC . 

. 33275-33472 

1091903 CHRYSL . 

. J301248 

1098120270 ISUZU . 

. 30309M 

107510 WHITE ... 

. M86649 

108334H IHC . 

. 33275 

1092069M1 MASSEY ... 

. 41125 

1098120412 ISUZU . 

. 30310 

107510A WHITE . 

. HM88649 

10839 RIV . 

. 8504 

1092160M1 MASSEY ... 

. 42688 

1098120428 ISUZU . 

. 30310 

107511 WHITE ... 

. M86610 

108420 SEAL-P .. 

. 387 

10925 I RIM PH . 

. 303BB 

1098120440 ISUZU . 

. 32215 

107511A WHITE . 

. HM88610 

108498 HUCO .... 

. L44610 

109258 EUCLID . 

. 6379 

1098120480 ISUZU . 

. 32216 

107512A WHITE . 

.. HM88649-HM88610 

108499 HUCO .... 

. L44643 

109258 GM . 

. 6379 

1098120490 ISUZU . 

. 32213 

107535 EUCLID .. 

. 687 

1085 DORMAN .. 

. 1697 

1092883M1 MASSEY ... 

. 53387 

1098120530 ISUZU . 

. 32215 

107535 GM . 

. 687 

1085 FEDRAL . 

. 1697 

109306H1 IHC . 

. 6379 

1098120560 ISUZU . 

. 30214 

107575R91 IHC 

HM807046-HM80701 

1085 LEMPCO .... 

. 1697 

109310H 1 IHC . 

. 53387 

1098120570 ISUZU . 

. 30214 

107576R91 IHC .. 

. HM807046 

108500 HUCO .... 

. LM67010 

109312H1 IHC . 

. 71750 

1098120580 ISUZU . 

. 32214 

107577R1 IHC .... 

. HM807010 

108501 HUCO .... 

. LM67048 

1093607 VOLVO . 

. 368A 

1098120620 ISUZU . 

. 32214 
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TIMKEN 


Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

1098120640 ISUZU 

. 513045 

10A15793 

WHITE . 

. 395S 

10A25339 WHITE . 

. M88010 

10A7609 WHITE . 

. 25520 

1098120700 ISUZU 

. 30312 

10A1697 WHITE . 

. 29620 

10A25340 WHITE . 

. M88048 

10A7811 WHITE . 

. 352 

1098120730 ISUZU 


10A1698 WHITE . 

. 29680 

10A26036 WHITE . 

. 110CB 

10A8009 WHITE . 

.... 18685-18620 


H913849-H913810 

10A17096 

WHITE . 

. 495 

10A26085 OLIVER . 

. HM212011 

10A810 OLIVER . 

. 27690 

1098120740 ISUZU 


10A177 FORD . 

. 25877 

10A26085 WHITE . 

. HM212011 

10A810 WHITE . 

. 27690 


H913849 H913810 

10A17811 

WHITE . 

. 492A 

10A26086 OLIVER . 

. HM212046 

10A8226 WHITE . 

. 368 

1098120770 ISUZU 

. 32219 

10A17813 

WHITE . 

. 37625 

10A26086 WHITE . 

. HM212046 

10A8227 WHITE . 

. 362A 

1098120790 ISUZU 

. 32218M 

10A17814 

WHITE . 

. LM603011 

10A26448 OLIVER . 

. 3925 

10A8243 WHITE . 

. 47686 

1098120840 ISUZU 

. 513047 

10A17815 

WHITE . 

. LM603049 

10A26448 WHITE . 

. 3925 

10A8409 WHITE . 

. 25580 

1098121420 ISUZU 

. H414210 

10A17816 

WHITE . 

. 37431 

10A26685 OLIVER . 

. 28682 

10A8440 WHITE . 

. 34301 

1098121450 ISUZU 

. 32216 

10A17906 

WHITE . 

. 495 

10A26685 WHITE . 

. 28682 

10A8441 WHITE . 

. 34478 

1098121460 ISUZU 

. 32216 

10A18136 

OLIVER . 

. 27687 

10A26686 OLIVER . 

. 28622 

10A864 OLIVER . 

. 27620 

1098121530 ISUZU 

. 32215 

10A18136 

WHITE . 

. 27687 

10A26B86 WHITE . 

. 28622 

10A864 WHITE . 

. 27620 

1098121680 ISUZU 

. 32215 

10A18152 

WHITE . 

. 36620 

10A26771 WHITE . 

. 26881 

10A8705 WHITE . 

. 09074 

1098121950 ISUZU 

. 32219 

10A18153 

WHITE . 

. 36690 

10A26950 WHITE . 

. 2788A 

10A8706 WHITE . 

. 09194 

1098121960 ISUZU 

. 32218M 

10A18155 

WHITE . 

. 594 

10A26953 WHITE . 

. 368A 

10A975 WHITE . 

. 02255 

1098122030 ISUZU 

. 32213 

10A18234 

WHITE . 

. 567 

10A4673 WHITE . 

. 47820 

10B RIV . 

. 309 

1098200050 ISUZU 

. 613009 

10A18235 

WHITE . 

. 742 

10A4767 WHITE . 

. 47820 

10BDY RIV . 

. 309L 

1098200080 ISUZU 

. 613008 

10A18236 

WHITE . 

. 744 

10A5337 MN-MO . 

. 12303 

10BPL RIV . 

. 309S 

1098200081 ISUZU 

. 613009 

10A18894 

WHITE . 

. 211TB 

10A5562 WHITE . 

. HM813810 

10BPLY RIV . 

. 309SL 

1098200780 ISUZU 

. 613014 

10A18961 

WHITE . 

. H715311 

10A5564 WHITE . 

. 493 

10BPPL RIV . 

. 309SS 

1098200810 ISUZU 

. 613011 

10A18964 

WHITE . 

. 576 

10A5565 WHITE . 

. 497 

10C RIV . 

. 412 

10989 CLARK . 

. 563 

10A18966 

WHITE . 

. H715345 

10A5673 WHITE . 

. 47896 

10CE21452 WHITE . 

. 88506 

109899 HUCO . 

. SET45 

10A19110 

WHITE . 

. 28985 

10A5674 WHITE . 

. 47890 

10F115/16 BOSTON .... 

.FWG11516R 

10990 CLARK . 

. 742 

10A19901 

WHITE . 

. 33821 

10A5697 OLIVER . 

. 47620 

10G88107 SKF . 

. 88107 

10991 CLARK . 

. 749A 

10A20105 

WHITE . 

. 29521 

10A5697 WHITE . 

. 47620 

10H115/16 BOSTON .... 

... PWG11516RS 

109E7580B FORD .... 

. 1505 

10A20106 

WHITE . 

. 29585 

10A5698 OLIVER . 

. 47687 

10L115/16 BOSTON .... 

. PWG11516R 

109FFL FM . 

. 109FFL 

10A20272 

WHITE . 

. 33287 

10A5698 WHITE . 

. 47687 

10L20 RIV . 

. 104CC 

109KS MRC . 

. 109TB 

10A20496 

WHITE . 

. 29681 

10A574 WHITE . 

. 15123 

10L25 RIV . 

. 105CC 

109L FM . 

. 109L 

10A20792 

WHITE . 

. HM516410 

10A6109 WHITE . 

. 1413 8 A 

10L30 RIV . 

. 106CC 

109S MRC . 

. 109TB 

10A20793 

WHITE . 

. HM516449 

10A6180 WHITE . 

. 2256 

10L35 RIV . 

. 107DD 

10A10565 WHITE .... 

. 563 

10A20811 

WHITE . 

. 42620 

10A6335 WHITE . 

. 394A 

10M165 WHITE . 

. 8504 

10A10902 WHITE .... 

. 3720 

10A20843 

WHITE . 

. HM807010 

10A6628 WHITE . 

. 47820 

10P2066 WHITE . 

. 41125 

10A10915 WHITE .... 

. 3775 

10A20844 

WHITE . 

. HM807049 

10A6629 WHITE . 

. 47890 

10P2067 WHITE . 

. 41286 

10A11215 WHITE .... 

. 15126 

10A20868 

WHITE . 

. 24780 

10A6707 WHITE . 

. 18690 

10P2070 WHITE . 

. KA11820Z 

10A1 1336 WHITE .... 

. 383A 

10A20869 

WHITE . 

. 24720 

10A6708 WHITE . 

. 18620 

10P2418 WHITE . 

. 36620 

10A11423 WHITE .... 

.PWG214RS 

10A20876 

WHITE . 

. 65500 

10A6709 WHITE . 

. 3732 

10P2419 WHITE . 

. 36690 

10A11484 WHITE .... 

. 3782 

10A20877 

WHITE . 

. 65225 

10A6712 WHITE . 

. 29685 

10P2481 WHITE . 

. 42584 

10A1 1485 WHITE .... 

. 522 

10A21289 

WHITE . 

. 39520 

10A6713 WHITE . 

. 07100 

10P2482 WHITE . 

. 495A 

10A1 1486 WHITE .... 

. 529 

10A21384 OLIVER . 

. 225518 

10A6714 WHITE . 

. 07204 

10P2491 WHITE . 

. 42381 

10A1 1488 WHITE .... 

. 567A 

10A21408 

WHITE . 

. HM516410 

10A6750 WHITE . 

. 3767 

10P2504 WHITE . 

. RM903249 

10A1 1489 OLIVER ... 

. 3920 

10A21421 

WHITE . 

. HM617010 

10A67504 WHITE . 

. 3767 

10P2512 WHITE . 

. RM903210 

10A1 1489 WHITE .... 

. 3920 

10A21422 

WHITE . 

. HM516449 

10A6751 WHITE . 

. 395 

10P3539 WHITE . 

. 25878 

10A11490 OLIVER ... 

. 3982 

10A21640 

WHITE . 

. 15125 

10A6752 WHITE . 

. 14137A 

10P3541 WHITE . 

. HM88547 

10A11490 WHITE .... 

. 3982 

10A21642 

WHITE . 

. 25880 

10A6833 WHITE . 

. 13685 

10P3627 WHITE . 

. 42350 

10A1 1553 WHITE .... 

. 2729 

10A21844 

WHITE . 

. LM603049 

10A6834 WHITE . 

. 13620 

10P417 WHITE . 

. 47679 

10A1 1554 WHITE .... 

. 2788 

10A21845 

WHITE . 

. LM603014 

10A6901 WHITE . 

. 14138A 

10P576 WHITE . 

. 593 

10A1 1620 WHITE .... 

. HM89446 

10A22057 

WHITE . 

. 45220 

10A693 WHITE . 

. 15245 

10P734 WHITE . 

. 592A 

10A1 1655 WHITE .... 

. 47679 

10A22058 

WHITE . 

. 45290 

10A7051 WHITE . 

. LM48548 

10W165 WHITE . 

. 8506 

10A1 1870 WHITE .... 

. 27684 

10A22140 

WHITE . 

. 29522 

10A7052 WHITE . 

. LM48510 

10X10972 WHITE . 

. 15578 

10A13046 WHITE .... 

. 25580 

10A22365 

WHITE . 

. 342S 

10A7059 WHITE . 

. 25877 

10X11198 WHITE . 

.... 24780-24720 

10A13111 WHITE .... 

. 1328 

10A22466 

WHITE . 

. 39580 

10A7060 WHITE . 

. 25821 

10X11617 WHITE . 

.... 66212-66462 

10A134 FORD . 

. 25821 

10A22516 

WHITE . 

. 15520 

10A7279 WHITE . 

. 382 

10X12422 WHITE . 

. PWG2R 

10A13488 WHITE .... 

. 66212 

10A22517 

WHITE . 

. 15578 

10A7288 WHITE . 

. 395 

10X15157 WHITE . 

. 387AS 

10A13489 WHITE .... 

. 66462 

10A22937 

WHITE . 

. 390A 

10A7291 WHITE . 

. 387 

10X19109 WHITE . 

. 28921 

10A14362 WHITE .... 

. L44610 

10A22970 

OLIVER . 

. HH814510 

10A7292 WHITE . 

. 382A 

10X19304 WHITE . 

. 07196 

10A14363 WHITE .... 

. L44643 

10A22970 

WHITE . 

. HH814510 

10A7330 WHITE . 

. LM67048 

10X20490 WHITE . 

. 27684 

10A14364 MN-MO .. 

. A6162 

10A23087 

OLIVER . 

. 26884 

10A7331 WHITE . 

. LM67010 

10X25821 WHITE . 

. 580 

10A14365 MN-MO .. 

. A6075 

10A23087 

WHITE . 

. 26884 

10A7332 WHITE . 

. LM11949 

10X28970 WHITE . 

. 453X 

10A14563 WHITE .... 

. 47420 

10A23088 

OLIVER . 

. 26822 

10A7333 WHITE . 

. LM11910 

10X28971 WHITE . 

. 469 

10A14564 WHITE .... 

. 47490 

10A23088 

WHITE . 

. 26822 

10A737 FORD . 

. J321232 

10X29335 WHITE . 

. HM804810 

10A14565 WHITE .... 

. 25578 

10A23651 

WHITE . 

. 34306 

10A7571 WHITE . 

. 14276 

10X29336 WHITE . 

. HM804849 

10A14730 WHITE .... 

. 2729 

10A23652 

WHITE . 

. 28521 

10A7606 OLIVER . 

. 25590 

10X29341 WHITE . 

. 2780 

10A14731 WHITE .... 

. 2788 

10A23653 

WHITE . 

. 28584 

10A7606 WHITE . 

. 25590 

10X30972 WHITE . 

. 492A 

10A14886 WHITE .... 

. 580 

10A23654 

WHITE . 

. 27689 

10A7607 OLIVER . 

. 25520 

10X34134 WHITE . 

. 48393 

10A1493 WHITE . 

. 568 

10A24058 

WHITE . 

. 09196 

10A7607 WHITE . 

. 25520 

10X34137 WHITE . 

. 48320 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


TIMKEN 


Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

10X35972 WHITE . 

. 15578 

11019 VOLVO . 

. 212 

11063 CHRYSL . 

. 207 

1111 VOLVO . 

. 30307M 

11128 FWD . 

. 938-932 

11136 VOLVO . 

. 8502 

1115011 SKF . 

. 382 

111931 EM . 

. 67885 

10X35983 WHITE . 

. LM2971D 

11020 VOLVO . 

. 302AG 

11066 DORMAN . 

. 2005C 

11110 VOLVO . 

. J261648 

111280 EUCLID . 

. 33821 

1113662 SKF . 

. 742 

111501283 VW . 

. 306TB 

111935 EM . 

. MU1312DV 

10X35984 WHITE . 

. LM29749 

11021 VOLVO . 

. 303BB 

110662 SKF . 

. 332 

1111119 SKF . 

. 3193 

111280 EM . 

. 33821 

1113760 CHRYSL . 

. 5204KE 

1115014 SKF . 

. 592 

1119876 SKF . 

. 71750 

10X35988 WHITE . 

. 13830 

11022 VOLVO . 

. 304WB 

1106KRRB SKF . 

.. WPS106GPEC 

1111182 SKF . 

. A4059 

1112815 SKF . 

. 17118 

11138 VOLVO . 

. 8504 

1115024 SKF . 

. 6420 

1119941 SKF . 

. 3984 

10X35989 WHITE . 

. 13830 

11023 VOLVO . 

. 305AG 

1106KRRBC0L TORRIN . 

. WPS106GPEC 

1111183 SKF . 

. A4138 

1112816 SKF . 

. 17244 

1114 DORMAN . 

. 2756 

1115025 SKI . 

. 7204 

1111! INI . 

. 111G 

10X38550 WHITE . 

. 39520 

11024 VOLVO . 

. 306TB 

11070311 CM . 

. SET8 

111119 EM . 

. R1500EL 

1112833 SKF . 

. 359S 

1114 FEDRAL . 

. 2759 

1115027 SKI . 

. 14283 

11 IKS MRC . 

. 111TB 

10X4252 WHITE . 

. 497-493 

11025 VOLVO . 

. 307TB 

11073 VOLVO . 

. 32306 

11112 VOLVO . 

15118-15250X 

1112834 SKI . 

. 354A 

1114 LEMPCO . 

. 2756 

1115029 SKI . 

. 21212 

111L FM . 

. 111L 

10X4253 WHITE 


11026 VOLVO . 

. 308WB 

110753 HUCO . 

. 28521 

1111203 SKI . 

. 566 

1112843 SKF . 

. 304S 

11140 VOLVO . 

. 210SL 

1115039 SKI . 

. A4059 

111S MRC . 

. 111TB 

HM813849-HM813810 

11027 VOLVO . 

. 309 

110754 HUCO . 

. 28580 

1111204 SKF . 

. 2580 

1112854 SKF . 

. 752 

1114045 NISSAN . 

. 32206M 

1115040 SKF . 

. A4138 

112 FM . 

. 112BB 

10X9954 WHITE . 

. M12610 

1 1028 VOLVO . 

. 310 

1107KRR SKF . 

... WPC107GPC 

1111206 SKI . 

. 559 

1112855 SKF . 

. 782 

111405625A VW . 

. 30305M 

11151 CLARK . 

. HM231110 

112027R91 IHC . 

. 208 

10X9955 WHITE . 

. M12649 

1102862 IVECO . 

. 32217 

1107KRRB SKF . 

.... WPS107GPC 

1111207 SKF . 

. 552A 

1112856 SKF . 

. 772 

111405627 VW . 

. 30305M 

11152 SKF . 

. 1987 

112028R91 IHC . 

. 206WB 

10X9956 WHITE . 

. 07196 

11029 VOLVO . 

. 311TB 

1107KRRBC0L TORRIN . 

... WPS107GPC 

111121 EM . 

. R1502EL 

1112884 SKF . 

. 53162 

111405645A VW . 

. 30304 

11153 CLARK . 

. 932 

112029R91 IHC . 

. 208 

10X9957 WHITE . 

. 07100 

1102KRR SKF . 

... WPC102GPC 

1107KRRC0L TORRIN ... 

... WPC107GPC 

111121 VAUXHL . 

. R1502EL 

1112885 SKF . 

. 53387 

111405647 VW . 

. 30304 

11154 CLARK . 

. 938 

112040R91 IHC . 

. 208FF 

110 FM . 

. 110CB 

1102KRRB SKF . 

... WPS102GPC 

11081 DORMAN . 

. X2005C 

111122 EM . 

. RA1502 

1112892 SKF . 

. 342S 

111406627 VW . 

. 30305M 

11154H MASSEY . 

.. 09074-09194 

112041R91 IHC . 

. 208FF 

1100206 SKF . 

. 366 

1102KRRBC0L TORRIN . 

.. WPS102GPC 

110811 EATON . 

. 29620 

111128H1 me . 

. 342 

1112920 SKF . 

. 683 

1114068 SKF . 

. 395 

1115686 SKF . 

. 03062 

112057R91 IHC . 

. J482040 

1100218 SKF . 

. 478 

1102KRRC0L TORRIN .... 

... WPC102GPC 

110812 EATON . 

. 29675 

11113 VOLVO . 

... 09074-09194 

1112921 SKF . 

. 672 

1114069 SKF . 

. 2796 

1115687 SKF . 

. 3162 

112063 MASSEY . 

. 203S 

1100224 SKF . 

. 1380 

11030 VOLVO . 

. 312 

11082 DORMAN . 

. X2255C 

1111341C91 me . 

. RU1570UM 

1112941 SKF . 

. 336 

1114085 SKF . 

. 387 

1115695 SKF . 

. 200S 

112069 MASSEY . 

. 88506 

110024R91 !HC . 

. 557A 

11039 VOIVO . 

. 412 

11082 VOLVO . 

. 30304 

111135 EUCLID . 

. 5595 

1112947 SKF . 

. 455 

11141 VOLVO . 

. 309SL 

1115955 SKI . 

. 864 

112073 MASSEY . 

. 1872 

1100257 SKF . 

. 363 

1103KLL3 IAINIR . 

WPC103GPCC 

110827 EM . 

. 131 IS 

111135 EM . 

. 5595 

1112950 SKF . 

. 477 

1114118R SKF . 

. 208L 

1115KRR SKF . 

.... WPC115GPC 

112073 WHITE . 

. 1872 

1100251191 me . 

. 557A-553X 

1103KRR SKF . 

... WPC103GPC 

11083 VOLVO . 

. 30305M 

111136 EUCLID . 

. 5535 

1112953 SKF . 

. 539 

1114119 SKF . 

. 306LO 

1115KRRC0L TORRIN ... 

.... WPC115GPC 

11211271403 BMW . 

. 201AB 

1100261191 me . 

. 3782 

1103KRR2 FAFNIR . 

WPC103GPCC 

11084 VOLVO . 

. 30307M 

111136 EM . 

. 5535 

1112955 SKF . 

. 552 

1114119R SKF . 

. 13D6L 

1116 DORMAN . 

. 1505 

11211720310 BMW . 

. 102CC 

110027R91 IHC .... 

... 3782-3720 

1103KRR3 FAFNIR .... 

WPC103GPCC 

110846 EATON .... 

.... HM807Q49 

1111390 SKF .... 

. 202S 

1112956 SKF . 

... 575 

1114133 SKF .... 

... 44162 

1116 FEDRAL ... 

. 1505 

1122580 CHRYSL ... 

... S443Q 

110037 SEAL-P . 

. 21212 

1103KRR3 SKF . 

. WPC103GPCC 

1108KPP3C0L TORRIN . 

.... WPC108TPC 

1111391 SKF . 

. 204S 

1112957 SKF . 

. 572 

1114191 SKF . 

. 209S 

1116 LEMPCO . 

. 1505 

11231 HYSTER . 

. 528 

1100507 SKF . 

. 207L 

1103KRRB3 FAFNIR . 

WPS103GPCC 

1108KRRB SKF . 

.... WPS108GPC 

1111392 SKF . 

. 206S 

1112958 SKI . 

. 580 

11142 VOLVO . 

. 307S 

1116412 SKF . 

. 598 

112317 HUCO . 

. 462 

1100539 SKF . 

. 07100 

1103KRRB3 SKF . 

WPS103GPCC 

1108KRRBC0L TORRIN . 

... WPS108GPC 

111141165 AUDI . 

. VW1006C 

1112959 SKI . 

. 759 

111428 CHRYSL . 

. 305AG 

1116434 SKF . 

. 3120 

11232 HYSTER . 

. 522 

1100542 SKI . 

. A6157 

1103KRRB3C0L TORRIN 

WPS103GPC 

1109 MASSEY . 

. 206WB 

111141165 VW . 

.VW1006C 

1112967 SKF . 

. 1328 

1114417 SKF . 

. 74850 

1116531 SKI . 

. 09195 

11234 HYSTER . 

. 563 

1100606 SKF . 

. 306LO 

1103KRRC0L TORRIN .... 

... WPC103GPC 

1109 IRIMPH . 

. 206WB 

111141165A AUDI . 

.VW1006C 

1112973 SKF . 

. 2620 

11145 VOLVO . 

. 207SL 

1116783 SKF . 

. 15118 

1123523 CHRYSL . 

. 205SS 

110075 EUCLID . 

. 623 

1104 DORMAN . 

. 1562 

110907 HUCO . 

. LM29749 

111141165A PORSCH . 

. VW1006C 

1112974 SKF . 

. 2689 

11146 VOLVO . 

. 205L 

11168 RIV . 

. 102CC 

112422 EUCLID . 

. 93750 

110075 EM . 

. 623 

1104 FEDRAL . 

. 1562 

110908 HUCO . 

. LM29710 

111141165A VW . 

.VW1006C 

1112977 SKF . 

. 3196 

1114621 SKF . 

. 418 

1116818 SKF . 

. 3382 

112422 EM . 

. 93750 

110076 EUCLID . 

. 612 

1104 LEMPCO . 

. 1562 

110918 HUCO . 

. 27690 

111141165B VW . 

.VW1339C 

1112979 SKF . 

. 3420 

11147 VOLVO . 

. 462 453X 

1116896 SKI . 

. 305S 

11244 RIV . 

. 1505 

110076 EM . 

. 612 

11040 VOLVO . 

. 30205M 

110919 HUCO . 

. 27620 

111141167A VW . 

.VW1006C 

1112981 SKI . 

. 3578 

1114740 SKF . 

. 594 

11168B MASSEY . 

. 3577 

112442 JEFREY . 

. 594-592A 

110077 EUCLID . 

. 850 

1104045 NISSAN . 

. 30206M 

110964 EUCLID . 

. 78551 

111141167C VW . 

.VW1006C 

1112982 SKF . 

. 3525 

1114741 SKF . 

. 592A 

1116902 SKF . 

. 755 

1124439 CHRYSL . 

. 210S 

110077 EM . 

. 850 

11041 VOLVO . 

. 30206M 

110964 CM . 

. 78551 

111141 HI me . 

. 28682 

1112986 SKI . 

. 3720 

1114746 SKI . 

. 594 

1116918 SKF . 

. 420 

11245 HYSTER . 

. 560 

110078 EUCLID . 

. 832 

11042 VOLVO . 

. 30207M 

110965 EM . 

. 78250C 

111145165A VW . 

.VW1006C 

1112989 SKI . 

. 05079 

11148 VOLVO . 

. 3984-3920 

1116919 SKF . 

. 526 

112457 EM . 

. 1207TB 

110078 EM . 

. 832 

11043 VOLVO . 

. 30208M 

110975 EM . 

.... MU1312UM 

111147 WHITE . 

. 5584 

1112990 SKF . 

. 05185 

1114870 SKF . 

. 15118 

1116923 SKI . 

. 3979 

1124649 CHRYSL . 

. 17580 

1100783C SKF . 

.. MU1306TDM 

11049 VOLVO . 

. 30303 

1109982 IVECO . 

. 30309M 

1111470 SKF . 

. 3982 

1112993 SKF . 

. 5760 

1114870X SKF . 

. 15118 

1117282 SKF . 

. 15119 

1124650 CHRYSL . 

. 17520 

1100894B SKF . 

. 07097 

1104KRRB SKF . 

... WPS104GPC 

1109BS IRIMPH . 

. 206WB 

1111471 SKF . 

. 3920 

1112996 SKF . 

. 14118S 

1114873 SKF . 

. 09074 

1117323 SKF . 

. R1502EL 

1124652 CHRYSL . 

. 15590 

11009 VOLVO . 

. 202AG 

1104KRRBC0L TORRIN .. 

.. WPS104GPC 

1109Y me . 

. 3382T 

11116 VOLVO . 

... 02872-02820 

1112999 SKF . 

. 99600 

1114874 SKF . 

. 09196 

1117324 SKF . 

. RA1502 

1124653 CHRYSL . 

. 15520 

1100905 SKI . 

. 17118 

1 1050 VOIVO . 

. 30304 

110CC FM . 

. 110CC 

111162 EM . 

. 354A 

11130 VOLVO . 

. 201AB 

1114874B SKF . 

. 09196 

1117540 CHRYSL . 

. 3920 

11247 HYSTER . 

. 663 

1100906 SKF . 

. 17244 

1 105070 NISSAN . 

. 30208M 

11 OKS MRC . 

. 110CB 

1111632 SKF . 

. 3320 

1113005 SKF . 

. 72200C 

1114876 SKF . 

. 28156 

1117611 SKF . 

. 390 

1124752 CHRYSL . 

. 5535 

110098 VOLVO . 

. 202AG 

11051 VOLVO . 

. 30305M 

110L FM . 

. 110L 

1111632B SKF . 

. 3320 

1113006 SKF . 

. 72487 

1114881 SKF . 

. 2788 

11183A RIV . 

. 308LI 

1124993AB EATON . 

. 394A 

11000 IHC . 

. 200AB 

11052 VOLVO . 

. 30306M 

110S FM . 

. 110S 

1111668 SKF . 

. J261648 

1113008 SKF . 

. 78551 

1114882 SKF . 

. 2729 

1118438 SKF . 

. 748S 

112541 EUCLID . 

. 48320 

1100KRR SKF . 

.... WPC100GPC 

11052686 EM LM78349A-LM78310C 

1 loss FM . 

. 1 loss 

11117 VOLVO . 

... 31593-31520 

1113009 SKF . 

. 99550 

1114887 SKF . 

. 3982 

1118553 SKF . 

. R1500EL 

112541 EM . 

. 48320 

1100KRRB SKI . 

.... WPS100GPC 

11054471 VAUXHL . 

. L44610 

Ill FM . 

. 111TB 

11118 VOLVO . 

... 25577-25523 

1113019 SKF . 

. 392 

1114891 SKF . 

. 44348 

1118555 SKF . 

. B25 

112542 EUCLID . 

. 48390 

1100KRRB6 SKF . 

. WPS100GPDC 

11054472 VAUXHL . 

. L44649 

1110002 MAEIR . 

. 32208M 

11119 VOLVO . 

. 88107 

1113022 SKF . 

. 366 

1114895 SKF . 

. 47 2A 

1118556 SKF . 

. B25 

112542 EM . 

. 48390 

1100KRRBC0L TOHRtN 

... WPS100GPC 

11054479 VAUXHL . 

. SET4 

1110004 MAEIR . 

. 32211M 

1111973 SKF . 

. 208SL 

1113023 SKF . 

. 362 

1114912 SKF . 

. 14131 

1118557 SKF . 

. B25 

112543 EUCLID . 

. 67322 

1100KRRC0L TORRIN ... 

.... WPC100GPC 

11054481 VAUXHL . 

. LM11710 

11101 JAEUAR . 

. SET5 

1111974 SKF . 

. 207SL 

1113025 SKF . 

. 395S 

1114919 SKF . 

. 3383 

1118559 SKF . 

. B26 

112543 EM . 

. 67322 

11010 VOLVO . 

. 203AB 

11054482 VAUXHL . 

. LM11749 

1110385 SKF . 

. B01 

1112 MASSEY . 

. 203S 

1113026 SKF . 

. 394A 

1114934 SKF . 

. 352 

1118560 SKF . 

. B26 

112544 EUCLID . 

. 67388 

1101063 SKF . 

. 207L 

11054489 VAUXHL . 

. SET1 

1110386 SKF . 

. B01 

1112 TRIM PH . 

. 203S 

1113039 SKF . 

. 3778 

1114965 SKF . 

. 397 

1118561 SKF . 

. B26 

112544 EM . 

. 67388 

11011 VOLVO . 

. 204 

11054489A DM . 

. SET1 

1110389 SKF . 

. B02 

11120 BRIT-L . 

. 302AG 

1113044 SKF . 

. 44143 

1114971 SKF . 

. 480 

1118664 SKF . 

. 555 

112663R91 IHC . 

. 595-592A 

1101115 BMW . 

. SET8 

11055109 EM . 

. SET2 

1110390 SKF . 

. B02 

11120 VOLVO . 

. 205SL 

1113062 SKF . 

. 527 

1114972 SKF . 

. 529 

1118824 SKF . 

. 3780 

112664R91 IHC . 

. 595 

110112 HUCO . 

. LM48510 

11055119 EM . 

. SET6 

1110391 SKF . 

. B02 

1112021 SKF . 

. 414 

1113063 SKF . 

. 522 

1114975 SKF . 

. 537 

111903221 VW . 

. 202AG 

1126Y me . 

. 02135 

110113 HUCO . 

. LM48548 

110577 EUCLID . 

. 4595 

1110453 SKF . 

. 205S 

1112023 SKF . 

. 377 

111307123 AUDI . 

. 304WB 

1114977 SKF . 

. 560 

111903221 A AUDI . 

. 202SS 

11270 EUROS . 

. 559-552A 

11012 VOLVO . 

. 205BB 

110577 EM . 

. 4595 

11104KRRB FAFNIR . 

... WPS104GRC 

1112024 SKF . 

. 3730 

111307123 VW . 

. 304WB 

1114978 SKF . 

. 596 

111903221 A VW . 

. 202SS 

1128012 BEHIN . 

. FWG114R 

1101232 SKF . 

. MU 1307TM 

110578 EUCLID . 

. 4535 

1110578 SKF . 

. 14130 

1112146 SKF . 

. 206SL 

111307125 AUDI . 

. 205BB 

1114979 SKF . 

. 749 

111903271 A AUDI . 

. 202SS 

112821R91 IHC . 

. B2414 

11013 VOLVO . 

. 206WB 

110578 EM . 

. 4535 

1110579 SKF . 

. 14274 

11121468742 BMW .... 

. 201AB 

111307125 VW . 

. 205BB 

1114980 SKF . 

. 780 

111903271 A VW . 

. 202SS 

112823 EM . 

. 88505 

110137R91 IHC . 

. 3196 

110579 EUCLID . 

. 3578 

11 1059 IRIMPH . 

. 206S 

11121709861 BMW .... 

. 201CC 

1113072 SKF . 

. 14137A 

1114982 SKF . 

. 2785 

111917 JEFREY . 

.. 99600-99100 

11294V me . 

. 201AB 

11014 VOLVO . 

. 207 

110579 CM . 

. 3578 

11106 VOLVO . 

. 209SL 

11121720310 BMW .... 

. 201CC 

111307375 VW . 

. 5305KE 

1114983 SKF . 

. 2790 

111918 JEFREY . 

.. 93800-93125 

112S FM . 

. 112S 

1101425 SKI . 

. A4059 

110580 EUCLID . 

. 3525 

11108 VOLVO . 

. 208SL 

11123 CLARK . 

. 45220 

11132 VOLVO . 

. 210L 

1114984 SKF . 

. 2794 

111925H1 IHC . 

. 2794 

113 FM . 

. 113TB 

1101435 SKF . 

. 05079 

110580 EM . 

. 3525 

1110804 SKF . 

. 6320 

111238 SEAL-P . 

. 21212 

111320 CM . 

. 5760 

1114987 SKF . 

. 3382T 

111928 EUCLID . 

. 93125 

1130091 SKF . 

. 5306W 

11015 VOLVO . 

. 208 

110583 EUCLID . 

. 72487 

1110807 SKF . 

. 532A 

11124 CLARK . 

. 45280 

11133 VOLVO . 

. 309L 

1114999 SKF . 

. 6379 

111928 CM . 

. 93125 

1130108 SKF . 

. 202S 

1101529 SKI . 

. 208L 

110583 EM . 

. 72487 

1110809 SKF . 

. 567 

11125 CLARK . 

. 2720 

111335 CM . 

. 453X 

1114KRRB SKF . 

.WPS114GPC 

111929 EUCLID . 

. 93787 

1130157 SKF . 

. 207 

1101530 SKF . 

. 307L 

110584 EM . 

. 72212C 

1110810 SKF . 

. 563 

11126 CLARK . 

. 2788 

111335 JEFREY . 

. 938-932 

1115000 SKF . 

. 07098 

111929 EM . 

. 93787 

1130211 SKF . 

. 1922 

11016 VOLVO . 

. 209BB 

11059802 EM . 

. 19150 

11109 VOLVO . 

. 307L 

111273 HOUEH . 

. 2062T 

111339 EM . 

. 336 

1115003 SKF . 

. 14117A 

111930 EUCLID . 

. 67820 

1130213 SKI . 

. 453A 

11017 VOLVO . 

. 210S 

1106 FEDRAL . 

. 2065 

1110KRR SKI . 

... WPC110GPC 

1112793 SKF . 

. 16150 

11134 VOLVO . 

. J321652 

1115005 SKI . 

. 21075 

111930 EM . 

. 67820 

1130214 SKF . 

. 472 

11018 VOLVO . 

. 211TB 

1106 LEMPCO . 

. 2065 

1110Y IHC . 

.... 3382T 3320 

1112794 SKF . 

. 16284 

1113433 SKF . 

. 375 

1115008 SKF . 

. 53176 

111931 EUCLID . 

. 67885 

1130215 SKF . 

. 462 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


TIMKEN 


Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part It/Name 

Timken 

1130216 SKF . 

. 482 

1132897 SKF . 

. 7109 

1138729 CHRYSL . 

. 09067 

1'48 FM . 

. 114S 

1130228 SKF . 

. 1208A 

113309123 VW . 

. 304L 

1138974 CHRYSL . 

. 15245 

115 FM . 

. 115BB 

1130229 SKF . 

. 306TB 

113351 RIV . 

. 553X 

1138975 CHRYSL . 

. 15123 

1150 FEDRAL . 

. 1872 

1130281 SKF . 

. J261648 

11338 HYSTER . 

. 88506 

1138977 CHRYSL . 

. 09195 

1150 LEMPCO . 

. 1872 

1130326 SKF . 

. 206S 

113381 RIV . 

. 752B 

1138978 CHRYSL . 

. 09067 

11502 NEWPRO . 

. 1210AG 

1130326B SKF . 

. 206S 

113422 RIV . 

. 15250X 

113903 FORD . 

. DS209TTA 

11503539 GM . 

. F56619 

1130376 SKF . 

. 207S 

113431 EUCLID . 

. 683 

11391 RIV . 

. MA5215EX 

11505123 GM . 

. SET42 

11303/68 SKF . 

. 207S 

113431 GM . 

. 683 

113916 RIV . 

. 07210X 

11508350 FORD .... 

. 31597-31520 

11303H MASSEY . 

. 14118S 

113432 GM . 

. 1208A 

1139291 CHRYSL . 

. 09195 

115087 SEAL-P . 

. 359S 

1130489 SKF . 

. J281248 

11345 RIV . 

. 105CC 

1139292 CHRYSL . 

. 09067 

115097 SEAL-P . 

. 2790 

11304H MASSEY . 

. 14274 

11349D UW . 

. 598 

1139293 CHRYSL . 

. 15245 

115099 SEAL-P . 

. 2720 

11304X MASSEY . 

. 14274 

113501277A VW . 

. MA1206EF 

1139294 CHRYSL . 

. 15123 

11514 GOODMN .... 

. 205BB 

1130508 SKF . 

. M1207EL 

113501277A/B OEM ... 

. MA1206EF 

113993 JEFREY .... 

. 580 572 

11516564 CLKSON 

. JM718149 

1130513 SKF . 

. M1206EL 

113501283 VW . 

. 206WB 

113ASG EM . 

. 113ASG 

115191 GM . 

. MU1209TV 

1130520 SKF . 

. J241232 

11350D IHC . 

. 592A 

113E7065 FORD ... 

. 305AG 

11520 FM . 

. 11520 

113068 GM . 

. 1313AG 

113517158B AUDI 


113E7065A FORD . 

. 305AG 

11520 SKF . 

. 11520 

1130688 SKF . 

. 2065 

LM300849-LM30081 1 

1131 EM . 

. 113L 

115206 GM . 

. 643 

113077 GM . 

. 1307 

113517158B VW 


113SS EM . 

. 113SS 

11521432 CLKSON 

. JM718110 

11307H MASSEY . 

. 09074 

LM300849-LM300811 

114 EM . 

. 114 

11521994 CLKSON 

.JHM534149 

11308H MASSEY . 

. 09194 

113517185 VW . 

. 115 

11401455A VW . 

. 30305M 

11522091 CLKSON 

. JM738249 

1130912 SKF . 

. 200S 

113517185B AUDI 


11401455B VW . 

. 3 0 3 0 5 M 

11522588 CLKSON 

.JHM534110 

1130927 SKF . 

. 305S 

LM300849-LM300811 

11401465A VW . 

. 30304 

11522786 CLKSON 

. JM738210 

113002/B SKF . 

. 305S 

113517185C VW 


11401465B VW . 

. 30304 

115231 GM . 

. 3984 

1131058 SKF . 

. 206SL 

LM300849-LM300811 

1140260 CHRYSL . 

. 210L 

115236 GM . 

. 53375 

1131102 SKF . 

. 532A 

1135171850 AUDI 


1140261 CHRYSL . 

. 206WB 

115260 GM . 

. MU1206TM 

1131106 SKF . 

. 6320 

LM300849-LM300811 

1140287 SKF . 

. 453X 

115261 GM . 

. MA1208EL 

11311262 N/A . 

. 1755 

1135171850 VW 


114032 RIV . 

. 28300 

115265 GM . 

. MU1206UGV 

1131135 SKF . 

. 201S 

LM300849-LM300811 

11405283 VW . 

. 306TB 

115267 GM . 

. 455 

1131145 SKF . 

. 5305KE 

113517195B AUDI . 

. LM300849 

11405627 VW . 

. 30305M 

11527279 FORD .... 

. 207LO 

1131333 SKF . 

. 201SS 

113517195B VW . 

. LM300849 

11406NDL SKF . 

. Q11406 

11527873 FORD ... 

HM88649-HM88610 

1131335 SKF . 

. 203SS 

113517195C AUDI . 

. LM300849 

11407629 FORD ... 

. SET6 

11527874 FORD .... 

. HM88649 

1131340 SKF . 

. J321664 

113517195C VW . 

. LM300849 

11408219 FORD ... 

. LM29749-LM29710 

11527875 FORD .... 

. HM88610 

1131387 SKF . 

. 5309W 

113517197B AUDI . 

. LM300811 

11410 EUROS . 

. 598A-593X 

11527876 FORD .... 

.... M86649-M86610 

1131408 SKF . 

. 302S 

113517197B VW . 

. LM300811 

114125 RIV . 

. 3120 

11527877 FORD .... 

. M86649 

113141165 EPE . 

. VW1339C 

113517197C AUDI . 

. LM300811 

1141327 CHRYSL . 

. 202S 

11527878 FORD .... 

. M86610 

113141165A AUDI . 

.VW1339C 

113517197C VW . 

. LM300811 

114137 GM . 

. 5304 

11527880 FORD .... 

. 13621 

113141165A VW . 

.VW1339C 

11351 □ me . 

. 598 

11420 EUROS . 

. 33114 

11527972 FORD .... 

. SET1 

113141165B AUDI . 

.VW1339C 

113542R91 me . 

. 5205KE 

114205R91 IHC .... 

. 5205KE 

11527973 FORD .... 

. SET4 

113141165B PORSCH ... 

. VW1339C 

113568R91 IHC . 

. 209D 

1142333 EUCLID ... 

. 632 

11527992 FORD .... 

. LM11749 

113141165B VW . 

.VW1339C 

113586R91 IHC . 

. 209D 

1142333 GM . 

. 632 

11527993 FORD .... 

. LM11710 

113141165C AUDI . 

.VW1339C 

11359 RIV . 

. MA5217EX 

114278 GM . 

. 1214S 

11527994 FORD .... 

. L44649 

113141165C VW . 

.VW1339C 

1136 DORMAl\l . 

. 1752 

11430 EUROS . 

. 33019 

11527995 FORD .... 

. L44610 

113141165D AUDI . 

.VW1339C 

1136 FEDRAL . 

. 1752 

114329 JEFREY .... 

. 71450-71750 

11528406 FORD .... 

. 206WB 

113141165D VW . 

.VW1339C 

1136 LEMPCO . 

. 1752 

114347 JEFREY .... 

. 1311 AG 

115310Z HYATT .... 

. 3525 

113146 RIV . 

. 383A 

11360H MASSEY . 

... 14136A-14274 

114394 EATON . 

. TRA196 

11540320 FORD .... 

. 88107 

113158Z HYATT . 

. LM11910 

11361H MASSEY . 

... 14136A 14283 

11440 EUROS . 

. 33215 

11542920 FORD .... 

. 202AG 

1131703 SKF . 

. 2729 

113620 GM . 

. 8505 

11445 CASE . 

. 25581-25520 

115472 RIV . 

. B25 

1131738 SKF . 

. 306S 

113625 JEFREY . 

. 559-552A 

11448 CASE . 

. 15101-15250X 

115473 RIV . 

. B26 

113187185B VW 


113626 GM . 

. 8503 

11449 CASE . 

. 15120-15250X 

1154H MASSEY . 

. 09074-09194 

LM300849 LM300811 

11364 RIV . 

. 2005 

1145 FEDRAL . 

. B1505C 

11553177 FORD ... 

HM88649-HM88610 

11319T2 WHITE . 

... 28580-28521 

11364H MASSEY . 

. 14136A 

1145 LEMPCO . 

. B1505C 

11553178 FORD .... 

. HM88649 

1132108 SKI . 

. 5307W 

11365A MASSEY . 

. 14274 

114530 SIMCA . 

. 30304 

11553179 FORD .... 

. HM88610 

1132132 SKI . 

. 310 

11365H MASSEY . 

. 14274 

11472K CASE . 

. 28521 

11553180 FORD .... 

.... M86649 M86610 

1132144 SKI . 

. 309 

11366H MASSEY . 

. 14283 

11473K CASE . 

. 28580 

11553181 FORD .... 

. M86649 

1132145 SKF . 

. 212 

113682 EUCLID . 

. 3120 

11478 BRIT-L . 

. 306L 

11553182 FORD .... 

. M86610 

1132191 SKF . 

. 2065 

113682 GM . 

. 3120 

1148 FEDRAL . 

. 1505 

11553184 FORD .... 

. 13685 

1132277 SKI . 

. 5304 

113768 MASSEY . 

. 09195 

1148 LEMPCO . 

. 1505 

11553573 FORD .... 

. 15578-15520 

1132278 SKF . 

. 5305KE 

11378F WHITE . 

. 2D7L 

1148007 BEHLN ... 

. NPS1D0RPC 

11553574 FORD .... 

. 15520 

1132279 SKF . 

. 5306W 

1138 RIV . 

. VW1006C 

1148011 BEHLN ... 

.WPS014GPC 

11553575 FORD .... 

. 15578 

1132281 SKF . 

. 5309W 

113868 EATON . 

. HM813841 

1149 DORMAN . 

. 1505 

11553577 FORD .... 

. LM48548 

1132283 SKI . 

. 5311W 

113869 EATON . 

. HM813810 

11496 BRIT-L . 

. 208L 

11556205 FORD .... 

. 88107 

1132284 SKI . 

. 5312W 

113871 EATON . 

. 9185 

114979H IHC . 

. 28521 

11559 EATON . 

. 3984 

113249 GM . 

. 641 

113872 EATON . 

. 9121 

114982H IHC . 

. 28584-28521 

115681H IHC . 

. J241644 

113250 GM . 

. 6386 

1138725 CHRYSL . 

. 15245 

114983H IHC . 

. 28584 

115/0311 me . 

. J361644 

113255 GM . 

. 496 

1138726 CHRYSL . 

. 15123 

114991 JEFREY .... 

. 207 

115867 EUCLID . 

. 938 

1132564 SKF . 

. 88506 

1138728 CHRYSL . 

. 09195 

114D6 WHITE . 

. 479 

115867 GM . 

. 938 


Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

1 15868 EUCLID . 

. 932 

1165Y IHC . 

. 14130 

117384R91 IHC . 

. 582 

1189 FEDRAL . 

. 225531 

1 15868 GM . 

. 932 

1166 FEDRAL . 

. 200543 

117385R91 IHC . 

. 582-572 

11896B MASSEY . 

. 336 

11590 FM . 

. 11590 

1166 LEMPCO . 

. 2005T 

11739 FM . 

. 11739 

11898B MASSEY . 

. 555-552A 

11590 SKI . 

. 11590 

116625 EUCLID . 

. 6461 

1174 FEDRAL . 

. 2505T 

11899B MASSEY . 

. 555 

11590028 FORD . 

. 15580 

116625 GM . 

. 6461 

117461R91 IHC . 

. 308L 

118D2 WHITE . 

. 3778 

11590029 FORD . 

. 07204 

11663A RIV . 

. MA5226EX 

117462R91 IHC . 

. 308L 

mi FM . 

. 118L 

11590030 FORD . 

. 15520 

1166Y me . 

. 14130-14274 

117510R91 IHC . 

. 207FF 

118S FM . 

. 118S 

11590031 FORD . 

. 03062 

1167 DORMAN . 

. 2065T 

117511R91 IHC . 

. 207FF 

118SL FM . 

. 118SL 

11590032 FORD . 

. 17580 

1167 FEDRAL . 

. 2065T 

117512R91 IHC . 

. 207FF 

118SS FM . 

. 118SS 

11590033 FORD . 

. 03162 

1168Y me . 

. 302S 

117537C91 IHC . 

. TNR1R 

119001721101 ALFA-R . 

. SET37 

11590034 FORD . 

. 17520 

11699235 FORD . 

. 15118 

117552HI IHC . 

. 3820 

119002140800 ALFA-R . 

. SET2 

1159011520 COM . 

. 11590-11520 

11699236 FORD . 

. 2788 

117553 GM . 

. 02755 

119002141301 ALFA-R . 

. SET6 

11590378 FORD . 

. 14138A 

11699237 FORD . 

. 33281 

1175602 SKODA . 

. 203AB 

11900B MASSEY . 

. 552A 

11590415 FORD . 

. 32206M 

11699238 FORD . 

. 3778 

11761 OHI me . 

. 207 

11901C MASSEY . 

. 3982-3920 

11590418 FORD . 

. 15250X 

11699239 FORD . 

. 15250X 

11766 HYSTER . 

.... 14131-14276 

11902C MASSEY . 

. 3982 

11590420 FORD . 

. 15119 

11699241 FORD . 

. 33462 

1178 DORMAN . 

. 1377C 

11903C MASSEY . 

. 3920 

11591154 FORD . 

. 202S 

11699242 FORD . 

. 09074 

1178 FEDRAL . 

. 1377C 

1190448 CHRYSL . 

. D2255C 

115938 GM . 

. 5307W 

11699244 FORD . 

. 399A 

1178 LEMPCO . 

. 1377C 

119075 TRIMPH . 

. 203SS 

115960 GREATP . 

. 342A 

11699245 FORD . 

. 2790 

11781 RIV . 

. B45 

1190885 CHRYSL . 

.. 39580-39520 

115960 NEWHOL . 

. 342A 

11699246 FORD . 

. 15106 

11782 RIV . 

. B46 

1191748 CHRYSL . 

. 55187C 

115970 GREATP . 

. 14137A 

11699247 FORD . 

. 09196 

117853 TRIMPH . 

. B 168 

1191786 CHRYSL . 

. 495AX 

115970 NEWHOL . 

. 14137A 

11699248 FORD . 

. 1729X 

1178D6 WHITE . 

. 594A 

1191867 CHRYSL . 

. 55176C 

11597K CASE . 

. 5206KE 

11699249 FORD . 

. 394A 

11792A MASSEY . 

. 205S 

1191868 CHRYSL . 

. 55443 

1159800015 M-BENZ . 

. 202SS 

11699250 FORD . 

. 2720 

117948 TRIMPH . 

. LS9 

1191914 CHRYSL . 

. 72188C 

115D6 WHITE . 

. 3984 

11690253 FORD . 

. 495A 

117956 CHRYSL . 

. J281256 

1191916 CHRYSL . 

. 72487 

115KS MRC . 

. 115BB 

11690255 FORD . 

. 462 

1179892 GM . 

. R509 

1191917 CHRYSL . 

. 72200C 

115L FM . 

. 115L 

11691110 FORD . 

. 23100 

1171 FM . 

. 117L 

1191987 CHRYSL . 

. 496 

11588 FM . 

. 115SS 

11691111 FORD . 

. 23256 

118 FM . 

. 118 

1191989 CHRYSL . 

. 42687 

116 FEDRAL . 

. 116BB 

11691184 FORD . 

. 3720 

118010 WHITE . 

.. 14138A 14276 

1191990 CHRYSL . 

. 42620 

116 FM . 

. 116BB 

11691645 FORD . 

. 493 

118011 WHITE . 

. 15112-15245 

1192 FEDRAL . 

. 1625T 

116 FM . 

. 116 

11691811 FORD . 

. 53375 

118031R1 me . 

. 2620 

1192001 CHRYSL . 

. 582 

116001204202 ALFA-R .. 

. 614101 

11691812 FORD . 

. 53387 

118032R91 IHC . 

. 2689 

119204 JEFREY . 

. 537-532A 

116002104801 ALFA-R .. 

. SET2 

11691817 FORD . 

. 53176 

11803C MASSEY . 

. 3920 

119206 JEFREY . 

. 621-612 

116002108400 ALFA-R .. 

. SET1 

11693334 FORD . 

. 307TB 

1181 DORMAN . 

. 1625 

1192110 CHRYSL . 

. 3979 

116002140800 ALFA-R .. 

. SET1 

11693433 FORD . 

. 306TB 

1181 FEDRAL . 

. 1625 

1192127 CHRYSL . 

. 65320 

11600214130 ALFA-R .... 

. SET8 

11693702 FORD . 

. 1505 

1181 LEMPCO . 

. 1625 

1192129 CHRYSL . 

. 65390 

116002141300 ALFA-R .. 

. SET4 

11693703 FORD . 

. 2063R 

1181114030 MAZDA .. 

. 152016 

1192237 CHRYSL . 

. 559 

116002540107 ALFA-R .. 

. 513102 

11693714 FORD . 

. 203S 

118118 EATON . 

. TRA210 

1192238 CHRYSL . 

. 552A 

1160D5 WHITE . 

. 1214AG 

116D6 WHITE . 

. 33281 

118122 EATON . 

. TRA208 

119232 JEFREY . 

. 8503 

116155 WHITE . 

.. 27880-27820 

1161 FM . 

. 116L 

118129 EUCLID . 

. 39590-39520 

1192423 CHRYSL . 

. 47620 

116156 WHITE . 

. 2788-2729 

116SS FM . 

. 116SS 

118129 GM . 

. 39590-39520 

1192424 CHRYSL . 

. 47686 

116158EX WHITE . 

. 15120-15244 

117003 NEWHOL . 

. NPS100RPC 

1182 LEMPCO . 

. 2066 

1192436 CHRYSL . 

. 78225C 

116171 EATON . 

. 539-532A 

1171 FEDRAL . 

. 225518 

11821 RIV . 

. 8016 

1192437 CHRYSL . 

. 78551 

116210 GREATP . 

. 14276 

117182 GM . 

. MA1308TV 

1183 FEDRAL . 

. 2505T 

1192470 CHRYSL . 

. MU1307TM 

116210 NEWHOL . 

. 14276 

117186 CHRYSL . 

. 55200C 

1184 FEDRAL . 

. 250514 

1192541 CHRYSL . 

. 598A-592A 

116285 JEFREY . 

. 74537-74850 

117186 GM . 

. 55200C 

1185 LEMPCO . 

. 2759 

1192542 CHRYSL . 

. 592A 

116286 JEFREY . 

. 782-772 

1171868 GM . 

. 55200C 

118516 JEFREY . 

. 749-742 

1192543 CHRYSL . 

. 598A 

116293 GM . 

. 482 

1172 CFORCE . 

. 614105 

118521 HI IHC . 

. 2005 

119272 EUCLID . 

. 772 

116393 GM . 

. 2759 

1172 FEDRAL . 

. 1752T 

118586 EUCLID . 

. 537 

119272 GM . 

. 772 

11641075 AMC . 

. 1562 

1172 LEMPCO . 

. 1752 

118586 GM . 

. 537 

119273 EUCLID . 

. 780 

116419 EUCLID . 

. 639 

11721 RIV . 

. 8502 

118587 EUCLID . 

. 6379 

119273 GM . 

. 780 

116419 GM . 

. 639 

117245 WHITE . 

. 15100-15250X 

118587 GM . 

. 6379 

1192736 CHRYSL . 

. 5535 

116420 EUCLID . 

. 932 

117252 GM . 

. M1210EX 

118588 EUCLID . 

. 6320 

119274 GM . 

. 780-772 

116420 GM . 

. 932 

117260 WHITE . 

. 368A-362A 

118588 GM . 

. 6320 

119275 EUCLID . 

. 78551 

116423 EUCLID . 

. 938-932 

117262 WHITE . 

. 09078-09195 

1186 LEMPCO . 

. 250514 

119275 GM . 

. 78551 

116424 EUCLID . 

. 938 

117262A WHITE . 

. 09078 

1188 LEMPCO . 

. 2505T 

119276 GM . 

. 78250C 

116424 DM . 

. 938 

117263 WHITE . 

. 15120-15250X 

118814 AMC . 

. 303BB 

119277 GM . 

. 78250C-78551 

116434 EUCLID . 

. 623 

1173 FEDRAL . 

. 275928 

1188513 CHRYSL . 

.... 48506-48750 

119299 GM . 

... 07098-07204 

116434 GM . 

. 623 

1173 LEMPCO . 

. 275928 

1188525 CHRYSL . 

. 497-492A 

1192D2 WHITE . 

. 2790 

116452 CHRYSL . 

. 394AS 

11731 RIV . 

. 88016 

1188542 CHRYSL . 

. 387-382A 

1193 FEDRAL . 

. 200531 

116461204200 ALFA-R .. 

. 614102 

117375R91 IHC . 

. 25584 

1188612 CHRYSL . 

. 2735X 

119300 EUCLID . 

. 07098 

116461284200 ALFA-R .. 

. 614102 

117377R1 IHC . 

. 27820 

1188713 CHRYSL . 

. 2780 

119300 GM . 

. 07098 

116476 GM . 

. 07100 

117379 JEFREY . 

. 687 672 

1188714 CHRYSL . 

. 2735X 

119301 EUCLID . 

. 07204 

116477 GM . 

. 05185 

117379R91 IHC . 

. 27881-27820 

1188715 CHRYSL . 

. 2735X 

119301 GM . 

. 07204 

1164865 GM . 

. 207L 

117380R1 IHC . 

. 33821 

1188716 CHRYSL . 

. 2780 

119311 GM . 

. 07098 

116531 GM . 

. 34300 

117383R1 IHC . 

. 572 

118883 AMC . 

. WC88503 

11933 RIV . 

. 88107 


THE TIMKEIM COMPANY THE TIMKEN COMPANY 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

1193468 CHRYSL . 

. 42381 

120053 FORD . 

. 14274 

1202862 SKF . 

. 15100 

120532 ROLWAY .. 

. J242064 

119359 GM . 

. 2689 

1200547 SKF . 

. 8504 

1202875 SKF . 

. 352 

120540 GM . 

. MA1305EL 

119360 EUCLID . 

. 3578 

1200547B SKF . 

. 8504 

1202882 SKF . 

. 14283 

120542 GM . 

. 552 

119360 GM . 

. 3578 

1200555 SKF . 

. 27880 

1202899 SKF . 

. 3984 

12054K WHITE . 

. 212 

1193605 CHRYSL . 

. 39520 

12005D5 WHITE . 

. LM603011 

1202939 SKF . 

. 09078 

12054R WHITE . 

. 212 

1193606 CHRYSL . 

. 39590 

120060 FORD . 

. 14124 

1202AGLL FEDRAL . 

. 202FFLB 

120554 EUCLID .... 

. 563 

119361 GM . 

. 2631 

12007F WHITE . 

. 2375F 

1202EE FEDRAL . 

. 202FF 

120554 GM . 

. 563 

119367 GM . 

. 15118 

12007M WHITE . 

. 2756 

1202F FEDRAL . 

. 202S 

120555 GM . 

. 567 

1193675 CHRYSL . 

. 462-453X 

1200960 SKF . 

. 05075 

1202FF FEDRAL . 

. 202SS 

120556 GM . 

. 567-563 

1193676 CHRYSL . 

. 453X 

1200962 SKF . 

. 15112 

1202FF16 FEDRAL . 

. 202CCAG 

120557 EUCLID .... 

. 72487 

1194 FEDRAL . 

. 200531 

1200969 SKF . 

. 3490 

1202LL FEDRAL . 

. 202FF 

120557 GM . 

. 72487 

119462 JEFREY . 

. 5205KE 

1200976 SKF . 

. 565 

1202LL16 FEDRAL . 

. 202CCAG 

120558 GM . 

. 72200C 

119469 JEFREY . 

. 5205KE 

1200977 SKF . 

. 643 

1202RR FEDRAL . 

. 202FF 

120559 GM . 

. 72200C-72487 

119470 JEFREY . 

. 212 

1200987 SKF . 

. 632 

1203 FEDRAL . 

. 203AB 

1205CG FEDRAL ... 

. 2D5L 

119479H IHC . 

. 28521 

1200EE FEDRAL . 

. 200CC 

1203 L&S . 

. 203AB 

1205F FEDRAL . 

. 205S 

119491 WHITE . 

. 205S 

1200F FEDRAL . 

. 200S 

120311 GM . 

. 09074 

1205FF FEDRAL .... 

. 205SS 

119501 AMC . 

. 204FF 

1200FF FEDRAL . 

. 200SS 

120312 GM . 

. 09194 

1205GF FEDRAL ... 

. 2D5SL 

119503 EUCLID . 

. 652 

1200LL FEDRAL . 

. 200CC 

120313 EUCLID . 

. 09078-09196 

1205GFF FEDRAL . 

. 205SSL 

119503 GM . 

. 652 

1200R FEDRAL . 

. 200C 

120313 GM . 

09074-09194 

1205L FEDRAL . 

. 205F 

1195115 CHRYSL . 

.MU1305TDM 

1200RR FEDRAL . 

. 200CC 

1203EE FEDRAL . 

. 203FF 

1205LL FEDRAL .... 

. 205FF 

1195116 CHRYSL . 

.MUS1307UM 

1201 FEDRAL . 

. 201AB 

1203F FEDRAL . 

. 203S 

1205R FEDRAL . 

. 205F 

1196228 CHRYSL . 

. 42688 

120118 CHRYSL . 

. 207 

1203FF FEDRAL . 

. 203SS 

1205RR FEDRAL ... 

. 205FF 

11980T2 WHITE . 

. 593 

1201579 SKF . 

. 309L 

1203KPPB4C0L TORRIN 

.. WPS203TPC 

1205S FM . 

. 1205S 

119858 EATON . 

.... MUS1308UM 

1201580 SKF . 

. 210L 

1203KRR SKF . 

.. WPC203GPC 

1205SS FM . 

. 1205SS 

1199 FEDRAL . 

. 225531 

1201701 SKF . 

. 28300 

1203KRRC0L TORRIN . 

. WPC203GPC 

1205TS SKF . 

. M1205EL 

11991 □ IHC . 

. 3982 

1201793 SKF . 

. 748S 

1203L FEDRAL . 

. 203F 

1206 FM . 

. 1206AG 

11992D IHC . 

. 3982-3920 

1201845 SKF . 

. 855 

1203LL FEDRAL . 

. 203FF 

120605 GM . 

. 477 

119938 GM . 

. J281256 

1201848 SKF . 

. 07100 

1203LL3 FEDRAL . 

. 203FF 

120632H IHC . 

.JXC254B9C 92UA3 

119939 GM . 

. J321264 

1201849 SKF . 

. 07210X 

1203R FEDRAL . 

. 203F 

12064 GM . 

. 1729X 

119949 EUCLID . 

. 48393 

12019 VERSAT . 

. 3720 

1203RR FEDRAL . 

. 203FF 

1206426 OPEL . 

. 3D2AG 

119949 GM . 

. 48393 

1201928 SKF . 

. 7109 

1204 FEDRAL . 

. 204 

120643 EUCLID .... 

. 44348 

119950 EUCLID . 

. 48320 

1201966 SKF . 

. 53176 

1204 L&S . 

. 204 

120643 GM . 

. 44348 

119950 GM . 

. 48320 

1201967 SKI . 

. 53375 

120413 EUCLID . 

. 552A 

120655 SEAL-P .... 

. 1729X 

119D2 WHITE . 

. 2790 

1201988 SKF . 

. 7109 

120413 GM . 

. 552A 

120682 GM . 

. 3720 

1'Aid'S FORD . 

. 02820 

1201A FORD . 

. 25578 

120414 GM . 

. 560 

120683 GM . 

. 375 

11ACH10 RIV . 

. 1214AG 

1201 EE FEDRAL . 

. 201CC 

120420 ROLWAY . 

. J241640 

1206CG FEDRAL ... 

. 206L 

11AX4616 FORD . 

. 02820 

1201F FEDRAL . 

. 201S 

120420313 ROLWAY . 

. J241640 

1206F FEDRAL . 

. 206S 

11AX4621 FORD . 

. 02877 

1201FF FEDRAL . 

. 201SS 

120422 ROLWAY . 

. J241644 

1206FF FEDRAL .... 

. 20BSS 

11B RIV . 

. 310 

1201LL FEDRAL . 

. 201CC 

120424 ROLWAY . 

. J241B48 

1206GA FEDRAL ... 

. 2D6L 

11BC SKI . 

. 11 BC 

1201RR FEDRAL . 

. 201CC 

120424313 ROLWAY . 

. J241648 

1206GF FEDRAL ... 

. 2D6SL 

11BCH10 RIV . 

. 1310AG 

1201SS FEDRAL . 

. 201SS 

120438 ROLWAY . 

. J241676 

1206L FEDRAL . 

. 206F 

11BDY RIV . 

. 31DL 

1202 FEDRAL . 

. 202AG 

120438313 ROLWAY . 

. J241676 

1206L FM . 

. 1206L 

11BPL RIV . 

. 310SB 

1202 L&S . 

. 202AG 

120477 GM . 

. 539 

1206LL FEDRAL .... 

. 206FF 

11BPLY RIV . 

. 31DSL 

1202031 SKF . 

. B01 

120482 GM . 

. MA1306EL 

1206M FEDRAL .... 

. 1206AG 

11BPPL RIV . 

. 310SS 

1202032 SKF . 

. B01 

120483 CHRYSL . 

. M1306EL 

1206R FEDRAL . 

. 206F 

11DBVQ RIV . 

. MR1310EX 

1202034 SKF . 

. B02 

120485 CHRYSL . 

. M1305EL 

1206RR FEDRAL ... 

. 206FF 

11F2 BOSTON . 

. FWG2R 

1202035 SKF . 

. B02 

120486 GM . 

. J241248 

1206SL FM . 

. 12D6SL 

11F23/16 BOSTON . 

.FWG2316R 

1202036 SKF . 

. B02 

1204CG FEDRAL . 

. 204L 

1206SS FM . 

. 1206SS 

11KB204N REXNOR .... 

. HPC011GP 

1202066 SKF . 

. 14136A 

1204EE FEDRAL . 

. 204FF 

1206TS SKF . 

. M1206EL 

11KT165 MACK . 

. 34306 

120216 ROLWAY . 

. J241232 

1204F FEDRAL . 

. 204S 

1207 FM . 

. 1207TB 

11L2 BOSTON . 

. PWG2R 

120224 ROLWAY . 

. J241248 

1204FF FEDRAL . 

. 204SS 

120714 GM . 

. 566 

11L23/16 BOSTON . 

.PWG2316R 

120232 ROLWAY . 

. J241264 

1204GF FEDRAL . 

. 204SL 

120727 GM . 

. 53162 

1'04221 FORD . 

. 33262 

1202488 SKF . 

. 368A 

1204GFF FEDRAL . 

. 204SSL 

120728 GM . 

. 53387 

11Q4222 FORD . 

. 33462 

120264 GM . 

. 1729X 

1204L FEDRAL . 

. 204F 

120729 GM . 

. 53162-53387 

1200 FEDRAL . 

. 200AB 

120265 GM . 

. 2729 

1204LL FEDRAL . 

. 204FF 

1207305L MACK .. 

. 305L 

12000138 FWD . 

. 37431 

120266 GM . 

. 2788 

1204LL17 FEDRAL . 

. 303CC 

1207856 CHRYSL . 

. 3975 

1200028 SKF . 

. 6461 

1202704 SKI . 

. 15118 

1204M FEDRAL . 

. 204 

12079 RIV . 

. MA5216EX 

1200029 SKF . 

. M1207EL 

1202707 SKF . 

. 09074 

1204MF FEDRAL . 

. 204S 

120795R91 IHC .... 

. 225518 

1200096 SKF . 

. 7109 

1202708 SKF . 

. 09196 

1204MFF FEDRAL . 

. 204SS 

120796R91 IHC .... 

. 225531 

1200195 SKF . 

. 09196 

1202765 SKF . 

. 639 

1204R FEDRAL . 

. 204F 

120797R91 IHC .... 

. 200543 

1200198 SKF . 

. 207 

1202766 SKF . 

. 641 

1204RC SULLIV . 

. 1315BB 

1207CG FEDRAL ... 

. 207L 

12003 JEFREY . 

. 310 

1202769 SKF . 

. 362A 

1204RR FEDRAL . 

. 204FF 

1207D FEDRAL . 

. 207 

1200330 CHRYSL . 

. A6067 

1202788 SKF . 

. 71425 

1204RRSS FEDRAL . 

. 204FF 

1207F FEDRAL . 

. 207S 

1200449C SKF . 

. 8502 

1202829 CHRYSL . 

. 303BB 

1205 FEDRAL . 

. 205BB 

1207FF FEDRAL .... 

. 207SS 

1200503 SKF . 

. 3877 

1202832 SKF . 

. 3920 

1205 FM . 

. 12D5BB 

1207GF FEDRAL ... 

. 207SL 

1200504 SKF . 

. 3820 

120284Z HYATT . 

. 26822 

1205 L&S . 

. 205BB 

1207GFF FEDRAL . 

. 207SSL 
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Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

mil FEDRAL . 

. 1207L 

121 OSS FM . 

. 121 OSS 

12145D WHITE . 

. 3578-3525 

1217TS SKF . 

. M1217EL 

1207L FM . 

. 1207L 

1210SSL FM . 

. 1210SSL 

121464 GM . 

. 377 

1218 FEDRAL . 

. 218TB 

1207LL FEDRAL . 

. 207FF 

1210TS SKF . 

. M1210EX 

121467 GM . 

. 592 

121856 CHRYSL ... 

. M1207EL 

1207L0E FM . 

. 1207LOE 

1210X3 FEDRAL . 

. 1210XE 

121468 GM . 

. 596 

121858 GM . 

. J282064 

1207M FEDRAL . 

. 1207TB 

1210X3 FM . 

. 1210XE 

121469 GM . 

. 3120 

121862 RIV . 

. B02 

1207R FEDRAL . 

. 207F 

1210YS SKF . 

. MA1210EL 

121470 GM . 

. 3383 

12187 RIV . 

. J361652 

1207RR FEDRAL . 

. 207FF 

1211 FM . 

. 1211AG 

121476 GM . 

. 363 

121870 GM . 

. M1308TV 

1207S FM . 

. 1207S 

121101455 AUDI . 

. 305AG 

121477 GM . 

. 366 

121873 JEFREY .... 

. 5203KE 

1207SL FM . 

. 1207SL 

121101455 VW . 

. 305AG 

121478 GM . 

. 366-363 

1218BLV4 FM . 

. 1218BLVD 

1207SLB FM . 

. 1207SLB 

121 ICG FEDRAL . 

. 211L 

121479 EUCLID .... 

. 532A 

12181 FM . 

. 1218L 

1207SS FM . 

. 1207SS 

121 IF FEDRAL . 

. 21 IS 

121479 GM . 

. 532A 

1218S FM . 

. 1218S 

1207SSL FM . 

. 1207SSL 

121 IFF FEDRAL . 

. 211SS 

121482 GM . 

. 2620 

1218SS FM . 

. 1218SS 

1207TS SKF . 

. M1207EL 

121 IGF FEDRAL . 

. 211SL 

121484 GM . 

. 2620 

1218TS SKF . 

. M1218EL 

1208 FEDRAL . 

. 208 

1211L FM . 

. 1211L 

121485 GM . 

. 3320 

121990 GM . 

. 2523 

120813 EUCLID . 

. 552A 

1211M FEDRAL . 

. 1211 AG 

121491 GM . 

. A6067 

1219BL4 FM . 

. 1219BLD 

120813 GM . 

. 552A 

121 IMG FEDRAL . 

. 1211L 

121492 GM . 

. A6067 

1220 FM . 

. 1220 

1208A FM . 

. 1208A 

121 IRC SULLIV . 

. 211TB 

121496 GM . 

. 17244 

122030 DAF . 

. 2065 

1208A FM . 

. 208W 

1211RR FEDRAL . 

. 21 ICC 

121497 GM . 

. 17118 

1220824 VOLVO ... 

. 614028 

1208CG FEDRAL . 

. 208L 

121 IS FM . 

. 121 IS 

1214M FEDRAL .... 

. 1214AG 

12208245 VOLVO . 

. 614028 

1208F FEDRAL . 

. 208S 

1211SL FM . 

. 1211SL 

12 MS FM . 

. 1214S 

1220949 VOLVO ... 

. 614039 

1208GF FEDRAL . 

. 208SL 

1211SS FM . 

. 1211 SS 

1214SL FM . 

. 1214SL 

12209490 VOLVO . 

. 614039 

1208L FEDRAL . 

. 208F 

1211SSL FM . 

. 1211 SSL 

1214SS FM . 

. 1214SS 

1220955 VOLVO ... 

. 614028 

1208L FM . 

. 1208L 

121 ITS SKF . 

. M1211EL 

1214TS SKF . 

. M1214EL 

12209557 VOLVO . 

. 614028 

1208LL FEDRAL . 

. 208FF 

1212 FM . 

. 1212AG 

1215 FM . 

. 1215BB 

1220M FEDRAL .... 

. 1220 

1208R FEDRAL . 

. 208F 

1212500115 M-BENZ .. 

. 1573 

121506 NEWHOL .. 

... LM29749-LM29710 

1220S FM . 

. 1220S 

1208RR FEDRAL . 

. 208FF 

12121 N FM . 

. 1212E 

121514R91 IHC ... 

. 225518 

122187 WABCO ... 

. 115BB 

1208S FM . 

. 1208SB 

12121 FEDRAL . 

. 212S 

121515R91 IHC ... 

. 200543 

1221H WHITE . 

. 566-563 

1208SL FM . 

. 1208SL 

1212FF FEDRAL . 

. 212SS 

121515R92 IHC ... 

. 2005T 

1222H WHITE . 

. 560-552 

1208SS FM . 

. 1208SS 

1212GF FEDRAL . 

. 212SL 

121540 EATON .... 

.W306FF 

122422 EUCLID .... 

. 93750 

1208SSL FM . 

. 1208SSL 

1212L FM . 

. 1212L 

121549 JEFREY .... 

. 1779 

122422 GM . 

. 93750 

1208TS SKF . 

. M1208EL 

1212M FEDRAL . 

. 1212AG 

121550 GM . 

. 478 

1224X4 FM . 

. 1224XM 

1208YS SKF . 

. M1208EL 

1212N FM . 

. 1212AG 

121552 EUCLID .... 

. 752 

12252 BRIT-L . 

. HM89446-HM89410 

1209 FEDRAL . 

. 209BB 

1212RR FEDRAL . 

. 212CC 

121552 GM . 

. 752 

12252 JAGUAR .... 

. HM89446-HM89410 

12094 NEWHOL . 

. 203F 

1212S FM . 

. 1212S 

121553 GM . 

. 758 

122549 JEFREY .... 

. 1779 

120983 JEFREY . 

. 210S 

1212SL FM . 

. 1212SL 

121554 JEFREY .... 

. 81600-81962 

12265 JAGUAR .... 

.M88043 M88010 

1209A FM . 

. 1209A 

1212SLV FM . 

. 1212SLV 

121563 GM . 

. 23256 

12267668 GM . 

. 115BB 

1209CG FEDRAL . 

. 209L 

1212SS FM . 

. 1212SS 

121564 GM . 

. 359S 

12267709 GM . 

. 116BB 

1209F FEDRAL . 

. 209S 

1212SSL FM . 

. 1212SSL 

121571 JEFREY .... 

. 854 

12267710 GM . 

. 212 

1209FF FEDRAL . 

. 209SS 

1212IAS SKF . 

. M1212EHL 

1215L FM . 

. 1215L 

12267713 GM . 

. 1214AG 

1209GF FEDRAL . 

. 209SL 

1212TS SKF . 

. M1212EL 

1215TS SKF . 

. M1215EL 

1226D5 WHITE . 

. 683 

1209L FEDRAL . 

. 209D 

1212YS SKF . 

. M1212EL 

12163 GM . 

. 23256 

1227893 GM . 

. J322080 

1209L FM . 

. 1209L 

12132V IHC . 

. 225531 

121647 EUCLID .... 

. 2756 

1227D5 WHITE . 

. 672 

1209LL FEDRAL . 

. 209DD 

121393R91 IHC . 

. 200543 

121647 DM . 

. 2756 

12285 RIV . 

. 67780 67720D 

1209R FEDRAL . 

. 209D 

1213 A FM . 

. 1213A 

121648 EUCLID .... 

. 2759 

122897 JEFREY .... 

. 755-752 

1209RR FEDRAL . 

. 209DD 

1213 A FM . 

. 213W 

121648 GM . 

. 2759 

122898 JEFREY .... 

. 855-854 

1209S FM . 

. 1209S 

1213B FM . 

. 1213B 

121694 GM . 

. 2580 

1228A131 R-S . 

. 309S 

1209SL FM . 

. 1209SL 

12131 FM . 

. 1213L 

1216A FM . 

. 1216A 

1228A209 R-S . 

. 212SL 

1209SS FM . 

. 1209SS 

1213MGF FEDRAL . 

. 1213SL 

12161 FM . 

. 1216L 

1228B132 R-S . 

. 310SB 

1209SSL FM . 

. 1209SSL 

1213S FM . 

. 1213SB 

1216S FM . 

. 1216S 

1228B262 R-S . 

.MUB1309UM 

1209TS SKF . 

. M1209EL 

1213SL FM . 

. 1213SL 

1216SL FM . 

. 1216SL 

1228C29 R-S . 

. 211L 

1209ZK15 SKF . 

. M1209CAH 

1213SLV FM . 

. 1213SLV 

1216SS FM . 

. 1216SS 

1228C55 R-S . 

. MU1305TDM 

1210 FM . 

. 1210AG 

1213SS FM . 

. 1213SS 

121700 EUCLID .... 

. 472 

1228C575 R-S . 

.MUB7309UM 

12100416 FORD . 

. 2796 

1213TS SKF . 

. M1213EL 

121700 GM . 

. 472 

1228D186 R-S . 

. 592A 

12100417 FORD . 

. 2796-2735X 

1214 FM . 

. 1214AG 

121701 EUCLID .... 

. 480 

1228D186B R-S ... 

. 592A 

121038 NEWHOL . 

. NPS100RRC 

121408 EUCLID . 

. 565 

121701 GM . 

. 480 

1228D524 R-S . 

. 5204KE 

121094806 AUDI . 

. 206WB 

121408 GM . 

. 565 

121702 GM . 

. 480472 

1228E343 R-S . 

. 1872 

121094806 VW . 

. 206WB 

121410 EUCLID . 

. 563 

121702 JEFREY .... 

. 202AG 

1228F136 R-S . 

. MU1307TM 

121000 FEDRAL . 

. 210L 

121410 GM . 

. 563 

121703 JEFREY .... 

. 202SS 

1228F32 R-S . 

. 209BB 

121 OF FEDRAL . 

. 210S 

121421 GM . 

. 88504 

121704 JEFREY .... 

. 204S 

1228F552 R-S . 

. RU1570UM 

121 OFF FEDRAL . 

. 210SS 

12143D MASSEY . 

. 3578 

121709 JEFREY .... 

. 204L 

1228G1099 ROCKWL .JM716612A 

1210GF FEDRAL . 

. 210SL 

121440 GM . 

. 344 

121747 EATON .... 

. TRA221 

1228G241 R-S . 

. 756A 

1210GFF FEDRAL . 

. 210SSL 

121446 GM . 

. 14283 

12175 FM . 

. 12175 

1228G345 R-S . 

. 2505T 

1210L FM . 

. 1210L 

121447 GM . 

. 14118S 

121750 GM . 

. 557S 

1228J192 R-S . 

. 210S 

1210M FEDRAL . 

. 1210AG 

121448 GM . 

.. 14118S-14283 

121788 GM . 

. J361652 

1228L1130 R-S .... 

. JP10010A 

121 OS FM . 

. 121 OS 

12144D MASSEY . 

. 3525 

121/A FM . 

. 1217A 

1228L194 R-S . 

. 212 

1210SL FM . 

. 1210SL 

12145D MASSEY . 

. 3578-3525 

12171 FM . 

. 1217L 

1228L246 R-S . 

. 308S 


THE TIMKEN COMPANY 


21 




















































































































































































































































































































































































































































































































































BEARING INTERCHANGE GUIDE 


Part #/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part #/l\lame 

Timken 

Part It/Name 

Timken 

1228L298 R-S . 

. RU1570UM 

12310195 EM . 

. F2065C 

12333998 EM . 

. 206FF 

12353016 EM . 

. 208 

1228L324 R-S . 

. 307TB 

12310198 EM . 

. DC2065C 

12334024 EM . 

. 88107 

12355389 EM . 

. 555S-552A 

1228L376 R-S . 

. 120BAG 

12310200 EM . 

. IA2005C 

12334025 EM . 

.RW207CCRA 

123580 DODEE . 

. P47RS 

1228M117 R-S . 

. 1311AG 

12310201 EM . 

. I2005C 

12334026 EM . 

. 5310WA 

123580 DODEE . 

. SPNR34RS 

1228M325 R-S . 

. 311TB 

12310202 EM . 

. 2005C 

12334027 EM . 

. RW507CR 

123581 DODEE . 

. P52R 

1228M403 R-S . 

. HM212011 

12310203 EM . 

. 200543 

12334028 EM . 

.RW5D8BR 

123581 DODEE . 

. SPNR1RS 

1228N118 R-S . 

. 3920 

12310204 EM . 

. FC2255C 

12334029 EM . 

. 88131R 

123581 DODEE . 

. P52RS 

1228N18 R-S . 

. 3984 

12310206 EM . 

. FA2255C 

12334030 EM . 

. 8503 

123582 DODEE . 

. P62RS 

1228N222 R-S . 

. 309 

12310208 EM . 

. 225518 

12334031 EM . 

. 88503 

123582 DODEE . 

.. SPNR1316RSM 

1228N638 R-S . 

. JM511910 

12310209 EM . 

. 2505T 

12334032 EM . 

. 203RRAG 

123583 DODEE . 

. P72RS 

1228P120 R-S . 

. 3982 

12310211 EM . 

. 2759 

12334034 EM . 

. 206GGH 

123583 DODEE . 

. SPNR114RS 

1228P224 R-S . 

. 212S 

12310212 EM . 

. 614013 

12334035 EM . 

. 88506AR 

123584 DODEE . 

. P72RS 

1228P250 R-S . 

. 313 

12310213 EM . 

. 1505 

12334036 EM . 

. 8605 

123584 DODEE . 

. SPNR1716RS 

1 228P406 R-S . 

. HM218210 

12310214 EM . 

. RB01658C 

12334037 EM . 

. 87605 

123585 DODEE . 

. P80RS 

1228P640 R-S . 

. 3994 

12310215 EM . 

. IM1605C 

12334038 EM . 

. 88605 

123585 DODEE . 

. SPNR112RS 

1228Q251 R-S . 

. 115BB 

12310216 EM . 

. 206531 

12334039 EM . 

. 88107AR 

123589 DODEE . 

. P62RS 

1228Q407 R-S . 

. HM218248 

12310217 EM . 

. GH2005C 

12334040 EM . 

. RWF34R 

123610 DODEE . 

. STNR58R 

1228Q641 R-S . 

. 34478 

12310218 EM . 

. 02135 

12334041 EM . 

. 5205KSE 

123611 DODEE . 

. STNR1R 

1228R642 R-S . 

. 34306 

12310220 EM . 

. R1605C 

12334042 EM . 

. 5205KSSE 

123612 DODEE . 

.... STNR1316RM 

1228S201 R-S . 

. 208 

12310221 EM . 

. 200531 

12334043 EM . 

. 5206DD 

123613 DODEE . 

. STNR114R 

1228S591 R-S . 

. H715311 

12310223 EM . 

. 614036 

12334045 EM . 

. 204FREN 

123614 DODEE . 

. STNR1716R 

1228S643 R-S . 

. HM804846 

12310224 EM . 

. F1505C 

12334389 EM . 

. 205FF 

123615 DODEE . 

. STNR112R 

1228T150 R-S . 

. 42687 

12310225 EM . 

. 01812 

12334391 EM . 

. 206WB 

123618 DODEE . 

. STNR1142R 

1228T306X R-S . 

. 109TB 

12310226 EM . 

. F01757C 

12334393 EM . 

. 206WB 

123625 DODEE . 

. SFNR34R 

1228T366 R-S . 

. 109TB 

12310227 EM . 

. DA2255C 

12334399 EM . 

. 206S 

123626 DODEE . 

. SFNR1R 

1228T592 R-S . 

. H715334 

12310229 EM . 

. 225531 

12334409 EM . 

. 1312 

123628 DODEE . 

. SFNR114R 

1228T644 R-S . 

. HM804810 

12310230 EM . 

. 614038 

12334444 EM . 

. 1307L 

123629 DODEE . 

. SFNR1716R 

1228U411 R-S . 

. JH211710 

12310232 EM . 

. GF2005C 

12334624 EM . 

. BK302B 

123630 DODEE . 

.SFIMR112R 

1228U593 R-S . 

. 9220 

12310233 EM . 

. GD2005C 

12334785 EM . 

. 1307L 

1236360A00 SUZUKI .. 

. 200CC 

1228U645 R-S . 

. 55437 

12310236 EM . 

. 2375F 

12334813 EM . 

. 110CB 

123641 EUCLID . 

. HH224310 

1228UB46 R-S . 

. 55206 

12310237 EM . 

.VW1006C 

12334814 EM . 

. 207 

123641 EM . 

. HH224310 

1228V151 R-S . 

. 72188C 

12310238 EM . 

. 614014 

12334861 EM . 

. B2410 

123643 EUCLID . 

. HH221410 

1228V594 R-S . 

. 9278 

12310242 EM . 

. R1558TAV 

12334J WHITE . 

. 311L 

123643 EM . 

. HH221410 

1228V646 R-S . 

. 55200C 

12310244 EM . 

. RUB1580EBFR 

12336102 EM . 

. X908CC 

123644 EUCLID . 

. HH221449 

1228W283X FORD . 

. 6461A 

12310245 EM . 

. R1625C 

12336103 EM . 

. 514003 

123644 CM . 

. HH221449 

1228W283X R-S . 

. 6461A 

12310246 EM . 

. G1625C 

12336104 EM . 

. RW509FR 

12365J WHITE . 

. 3D9SL 

1228X648 R-S . 

. HM813810 

12310247 EM . 

. 1872T 

12336889 EM . 

. 306SLVB 

12365R WHITE . 

. 3D8L 

1228Y181 R-S . 

. 560S 

12310250 EM . 

. 1625 

12337575 EM . 

. 33208 

1236A MASSEY . 

. 41286 

1228Y233 R-S . 

. 310 

12310271 EM . 

. U399-90012 

12337577 EM 


123794 CHRYSL . 

. 204L 

1228Z364 R-S . 

. 207S 

12310272 EM . 

. U399-90010 

JM205149AS-JM205110 

12380652 EM . 

. NTA3244 

122936 RIV . 

. 25584 

12310274 EM . 

Ml2B00LA 90012 

12337579 EM . 

. 32207M 

12382731 CM . 

. 306VVL 

122982 JEFREY . 

. 206WB 

12311276218 BMW . 

. 303SS 

12338118 EM . 

. HI1211L 

12382813 EM . 

. FW404820 

122989 JEFREY . 

. 854 

12311714520 BMW . 

. 303CC 

12338188 EM . 

. B3012 

12383031 EM . 

. AXK5070 

122C15 SPICER . 

. 1212AG 

12311714522 BMW . 

. 203FF 

12338191 EM . 

. 25547RB 

12383473 CM . 

. SCH1810 

122C9 SPICER . 

. 210S 

12311715165 BMW . 

. 201S 

12338627 EM . 

. 3D7L 

12384947 EM . 

. 207 

122L FM . 

. 122L 

12311722960 BMW . 

. 201CC 

12338835 EM . 

. SCH1810 

12385856 EM . 

. SP580307 

122SL FM . 

. 122SL 

12311722979 BMW . 

. 303CC 

12338883 EM . 

. 208SL 

123869R91 IHC . 

. 594 

12300896 EM . 

. 02135 

12311727745 BMW . 

. 201CC 

12339293 EM . 

. 203S 

123870R91 IHC . 

. 594-592A 

12300897 EM . 

. 02755 

12311735301 BMW . 

. 201CC 

1233A MASSEY ... 

. 455 

12388885 EM . 

.. 55212C-55437 

12300921 EM . 

. T01710 

12311739203 BMW . 

. 201CC 

12342L IHC . 

. 2631 

12388886 EM .. LM104949-JLM1049 1 0 

12300925 EM . 

. FC1723C 

12312240917 BMW . 

. 203FF 

12347 VERSA T . 

.I1IPS103RPC 

12393 RIV . 

. 68450-68712 

12300927 EM . 

. 6408 

12312241361 BMW . 

. 200CC 

1234A MASSEY ... 

. 453A 

1240052 CHRYSL . 

. 18200-18337 

12303 FM . 

. 12303 

123185 FIAT . 

. 308WB 

12350040 EM . 

. FC65661 

12403IB EATON . 

. 3420 

123090 JEFREY . 

. 314 

123203 JEFREY . 

. 308WB 

12350041 EM . 

. FC66561 

124098 MACK . 

. 204 

12309742 EM . 

. VV1718C 

12326C WHITE . 

. J401652 

12350045 EM . 

. FW404820 

12413001 EM . 

. 513085 

12309853 EM . 

. U298-90011 

123298 SEAL-P . 

. 3320 

12350115 EM . 

. 207SLB 

12413003 EM . 

. 512152 

12310182 EM . 

. 275928 

12332C WHITE . 

. 309L 

12350284 EM . 

. 109TB 

12413005 CM . 

. 513160 

12310183 EM . 

. 2756 

12332F WHITE . 

. 309L 

12350292 EM . 

. 3D7L 

12413005 EM . 

. HA590085 

12310184 EM . 

. 2065T 

12333074 EM . 

. 614013 

12350936 EM 


12413025 EM . 

. 513041 

12310185 AMC . 

. 1752SC 

12333075 EM . 

. 614038 

LM501349HP LM501310P 

12413029 EM . 

. 512221 

12310186 EM . 

. 1697 

12333076 EM . 

. 614014 

12350939 EM 


12413031 EM . 

. 512222 

12310187 EM . 

. B1505C 

12333716 EM . 

. MU1305TDM 

LM102949CP LM1D2910P 

12413037 EM . 

. 513188 

12310189 EM . 

. W1505C 

12333734 EM . 

. M5305TV 

12351677 EM . 

... LM104949E-904A2 

12413037 SAAB . 

. 513188 

12310190 EM . 

. P1605C 

12333744 EM . 

. M1305GGTV 

12351866 EM . 

. B2012 

12413041 EM . 

. 513019 

12310193 EM . 

. 1752 

12333748 EM . 

. R1581TV 

12351943 EM . 

. 614018 

12413045 EM . 

. 513124 

12310194 EM . 

. FB2065C 

12333984 EM . LM67048-LM67010BCE 

12351944 EM . 

. 614083 

12413071 EM . 

. 513186 
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Part ft/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

12413089 CM ... 

. 512236 

124648 HYSTER . 

. 210S 

124X47 WHITE . 

. 65390 

12547173 EM . 

. B5020 

12413091 EM ... 

. 512237 

12465 BRIT-L . 

.M88043 M88010 

124X49 WHITE . 

. 14117A 

12547209 EM . 

. SET6 

12413092 EM ... 

. 512237 

12465 JAEUAR .. 

.M88043 M88010 

124X51 WHITE . 

. 14131 

12547364 CM . 

. 307FFTB 

12413093 CM ... 

. 513179 

124656 HYSTER . 

. 212S 

124X52 WHITE . 

. 28580 

12547400 CM . 

. 307FFLS 

12413093 EM ... 

. 513179 

124671 HYSTER . 

. 304DD 

124X54 WHITE . 

. 29685 

12547482 EM . 

. 110CB 

12413095 CM ... 

. HA590092 

124675 HYSTER . 

. 306L 

124X56 WHITE . 

. 31593 

125478 HYSTER . 

. 88506 

12413097 EM ... 

. HA590085 

124679 HYSTER . 

. 307L 

124X57 WHITE . 

. 14138A 

12548 VERSAT . 

. LM603049 

12413099 EM ... 

. HA590074 

124691 HYSTER . 

. 5206KLE 

124X58 WHITE . 

. 15112 

12548002 EM . 

. 110L 

12413103 CM ... 

. HA590077 

124698 MACK .... 

. 202AG 

124X6 WHITE . 

. 34306 

12549138 EM . 

. HA591339 

12413105 EM ... 

. HA590078 

12471505 EM .... 

. HB3514 

124X60 WHITE . 

. 782 

12549573 EM . 

. FW404820 

12413121 CM ... 

. HA590091 

12471604 EM .... 

. 513023 

124X61 WHITE . 

. 2788 

12550 VERSAT . 

. 308FF 

12413122 CM ... 

. HA590091 

12471606 CM .... 

. 5707 

124X64 WHITE . 

. 47686 

12557583 CM . 

. 302CC 

12413228 CM ... 

. HA590091 

12472452 EM .... 

. HB4010A 

124X67 WHITE . 

. 25877 

1256028 EM . 

. SET9 

12413237 EM ... 

. HA590149 

12472452 EM .... 

. HB108D 

124X7 WHITE . 

. 498 

125630 CM . 

. R1506EL 

12413244 EM ... 

. HA590158 

12472456 EM .... 

. HB4016A 

124X70 WHITE . 

. 45290 

125640 EM . 

. 1309 

12413247 CM ... 

. HA590157 

12472460 EM .... 

. HB4010A 

124X71 WHITE . 

. 65200 

125669 CM . 

. 47 2A 

12413262 CM ... 

. HA590116 

12472460 EM .... 

. HB108D 

124X72 WHITE . 

. 74550 

125670 CM . 

. 493 

124168 JEFREY . 

. 306TB 

12473232 EM .... 

. B5020 

124X82 WHITE . 

. 3920 

125671 EM . 

. 498 

124169 JEFREY . 

. 418414 

124744 HYSTER . 

. 1211L 

124X83 WHITE . 

. 3982 

12569918 SATURN .. 

. M86649 M86610 

124171 JEFREY . 

. 566-563 

124759 HYSTER . 

. 1310AG 

124X85 WHITE . 

. 395 

125704 EUCLID . 

. 567A 

124203 JEFREY . 

. 308WB 

12479031 EM .... 

. 513067 

124X86 WHITE . 

. 497-493 

125704 EM . 

. 567A 

124268R2 IHC ... 

. QBR23549 

12479221 EM .... 

I1IP544520-I1IP099285 

124X88 WHITE . 

. 52375 

1257242 VOLVO . 

. F85706 

12429201 EM ... 

. 513137 

12479237 EM .... 

. HB3513 

124X89 WHITE . 

. 559 

12572426 VOLVO . 

. F85706 

12429202 EM ... 

. 513137 

12479894 EM .... 

. 302CC 

124X9 WHITE . 

. 745A 

125744 EM . 

. M1305EL 

12429203 EM ... 

. 513179 

124802 SEAL-P .. 

. 598-592 

124X92 WHITE . 

. 3578 

12575M WHITE . 

. J402480 

12429204 CM ... 

. 513121 

124803 SEAL-P .. 

. 592 

124X93 WHITE . 

. 687 

12580 FM . 

. 12580 

12429205 CM ... 

. 513179 

12494 EATON . 

. 55200C-55437 

12500 EATON . 

. 52618 

12580 SKI . 

. 12580 

1242D5 WHITE .. 

. 641 

12495 EATON . 

. 55437 

125005 MACK . 

. 203AB 

1258012520 COM .... 

. 12580-12520 

12430017 EM ... 

. 105CC 

12496 EATON . 

. 55200C 

12501 EATON . 

. 52400 

12580R WHITE . 

. 208SL 

12430018 EM ... 

. 205FF 

124960 EM . 

. 1213L 

125014 SEAL-P . 

. 359S 

125816 EM . 

. J402464 

124308 JEFREY . 

. 88108 

124961 EM . 

. 1213A 

125017 SEAL-P . 

. 3320 

12583A MASSEY . 

. 362 

124331 JEFREY . 

. 88107AR 

12498 EATON . 

. 495 

125019 SEAL-P . 

. 2720 

12583B MASSEY . 

. 362 

124333047 MAZDA . SET6 

1249800016 M-BENZ . 513130 

125020 SEAL-P . 

. 2790 

12584B MASSEY . 

. 368 

1243D5 WHITE ... 

. 632D 

1249B2 REO . 

. RA2065C 

125053540 AUDI . 

. 205BB 

125914 CM . 

. MU1306UM 

124471 EATON .. 

. 580-572 

1249B2 WHITE ... 

. 2065 

125053540 VW . 

. 205BB 

12591R WHITE . 

. J261648 

124471A EATON 

. 580 

124AL FM . 

. 124AL 

125092820 AUDI . 

. 304WB 

125925 EM . 

. 88506 

12447IB EATON 

. 572 

124L3 FM . 

. 124L 

125092820 VW . 

. 304WB 

12595468 VOLVO . 

. 303CC 

124534R91 IHC .. 

. 2793 

124X1 WHITE . 

. 25580 

125094 HYSTER . 

. LM603011 

12595484 VOLVO . 

. 200C 

124535R91 IHC .. 

. 2793-2720 

124X11 WHITE ... 

. 555S 

125095 HYSTER . 

. LM603049 

12596 FWD . 

. 3982-3920 

124543R1 IHC .... 

. 26823 

124X13 WHITE ... 

. 14137A 

125101455 AUDI . 

. 305AG 

125T2 WHITE . 

. J261648 

124544R91 IHC .. 

. 26881 

124X14 WHITE ... 

. 25578 

125101455 VW . 

. 305AG 

125X1 WHITE . 

. 3720 

124545R91 IHC .. 

. 26881-26823 

124X15 WHITE ... 

. 14125A 

12512R WHITE . 

. 209SL 

125X10 WHITE . 

. 453A 

12454R91 IHC .... 

. 2793 

124X16 WHITE ... 

. 1380 

12520 FM . 

. 12520 

125X12 WHITE . 

. 28622 

124575R91 IHC .. 

. 28584 

124X17 WHITE ... 

. 368 

12520 SKI . 

. 12520 

125X13 WHITE . 

. 14274 

124576R91 IHC .. 

. 28584-28521 

124X18 WHITE ... 

. 369A 

12523054 EM . 

. SET5 

125X14 WHITE . 

. 25520 

124577R1 IHC .... 

. 29520 

124X19 WHITE ... 

. 15100 

12523216 EM . 

. 32008XM 

125X15 WHITE . 

. 14276 

124578R91 IHC .. 

. 29585 

124X21 WHITE ... 

. 25580 

12523286 CM . 

. SET16 

125X16 WHITE . 

. 1328 

124579R91 IHC .. 

. 29585-29520 

124X22 WHITE ... 

. 15120 

12523289 CM . 

. M88010 

125X17 WHITE . 

. 362A 

12458130 CM .... 

IUP201062-I1IP101912 

124X23 WHITE ... 

. 25580 

125236 EM . 

. 1309L 

125X18 WHITE . 

. 16284 

12458141 EM .... 

NP568415 NP908986 

124X26 WHITE ... 

. 368 

12525R WHITE . 

. 3D7L 

125X19 WHITE . 

. 15250X 

124584R91 IHC .. 

. 3984 

124X27 WHITE ... 

. 15118 

125280 SEAL-P . 

. 3383 

125X2 WHITE . 

. 382 

124585R91 IHC .. 

. 3984-3920 

124X28 WHITE ... 

. 09074 

125298W HYATT . 

. 25520 

125X21 WHITE . 

. 2720 

124586R1 IHC .... 

. 12520 

124X29 WHITE ... 

. 07098 

125298W2 HYATT . 

. 25520 

125X22 WHITE . 

. 26822 

124587R91 IHC .. 

. 12580 

124X3 WHITE . 

. 482 

1253335 CHRYSL . 

. 303BB 

125X23 WHITE . 

. 07204 

124588R91 IHC .. 

. 12580-12520 

124X30 WHITE ... 

. 16150 

125384Z HYATT . 

. 45220 

125X24 WHITE . 

. 33462 

124589R91 IHC .. 

. 14130 

124X31 WHITE ... 

. 33275 

12540C MASSEY . 

. 498 

125X25 WHITE . 

. 47420 

124590R91 IHC .. 

. 14130-14274 

124X32 WHITE ... 

. 24780 

12541129 EM . 

. 515002 

125X29 WHITE . 

. 27620 

124624 HYSTER . 

. 203S 

124X33 WHITE ... 

. 15113 

12541277 EM . 

. SET6 

125X3 WHITE . 

. 472 

124632 HYSTER . 

. 206S 

124X34 WHITE ... 

. 47490 

12541285 EM . 

. F218255 

125X30 WHITE . 

. 552A 

124635 HYSTER . 

. 2D7L 

124X37 WHITE ... 

. 59200 

12541288 EM . 

. F93934 

125X31 WHITE . 

. 572 

124636 HYSTER . 

. 207SL 

124X39 WHITE ... 

. 27690 

12541291 EM . 

. FC662662 

125X32 WHITE . 

. 77675 

124637 HYSTER . 

. 207S 

124X40 WHITE ... 

. 575 

12541C MASSEY . 

. 493 

125X33 WHITE . 

. 47820 

124639 MACK .... 

. 201AB 

124X41 WHITE ... 

. 77375 

12542228 EM . 

. B2012 

125X34 WHITE . 

. 65500 

124642 HYSTER . 

. 208S 

124X43 WHITE ... 

. 496 

12544738 CM . 

. 307FFLS 

125X35 WHITE . 

. 65320 

124645 HYSTER . 

. 209L 

124X44 WHITE ... 

. 47896 

12546070 EM . 

. HB88508AA 

125X36 WHITE . 

. 64700 

124647 HYSTER . 

. 210L 

124X45 WHITE ... 

. 65225 

12547 VERSAT . 

. LM603011 

125X37 WHITE . 

. 28521 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


Part tt/Name 

Timken 

Part ft/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

125X38 WHITE . 

. 3120 

126688 JEFREY . 

. 495-493 

127907 EM . 

. MA1209 

129384 EATON . 

. NP555065 

125X39 WHITE . 

. 29620 

12566 IHC . 

. 203AB 

127908 CM . 

. M1209EL 

1294780 EM . 

. QBR23549 

125X4 WHITE . 

. 352 

1266D5 WHITE . 

. 748S 

127909 EM . 

. MA1309EL 

1294D5 WHITE . 

. 47686 

125X40 WHITE . 

. 31520 

1267212 CHRYSL . 

. 39581 

127910 EM . 

. MA1309 

1295454 EM . 

. Cl 110Q 

125X41 WHITE . 

. 15245 

1267696 CHRYSL . 

. 47820 

127911 EM . 

. M1309EL 

129558 EATON . 

. NP930036 

125X42 WHITE . 

. 26822 

1267697 CHRYSL . 

. 47890 

127925 BRIT-L . 

. LS9 

129559 EATON . 

. HIP193660 

125X43 WHITE . 

. 772 

1267714 CHRYSL . 

. MU1308UM 

127946 CM . 

. 368A 

129560 EATON . 

. NP242732 

125X46 WHITE . 

. 47620 

1267718 CHRYSL . 

. 9121 

12797H IHC . 

. 1311AG 

129561 EATON . 

. NP611140 

125X47 WHITE . 

. 59412 

1267719 CHRYSL . 

. 9185 

127T2 WHITE . 

. 306SL 

129562 EATON . 

. NP523912 

125X48 WHITE . 

. 15244 

1268047 CHRYSL . 

. 65225 

128 FEDRAL . 

. R88128 

129563 EATON . 

. NP799449 

125X5 WHITE . 

. 59412 

1268057 CHRYSL . 

. 65225 

1280 EM . 

. 1280 

129564 EATON . 

. NP1D5857 

125X51 WHITE . 

. 25820 

1268058 CHRYSL . 

. 65500 

128001 HYSTER . 

. 308S 

129565 EATON . 

. NP380290 

125X52 WHITE . 

. 5535 

1268075 CHRYSL . 

. H414210 

12801220 COM . 

. 1280-1220 

129566 EATON . 

. HIP533133 

125X53 WHITE . 

. 45220 

126828 JEFREY . 

. 776-772 

128026 CM . 

. 1307S 

1295D5 WHITE . 

. 47620 

125X54 WHITE . 

. 74850 

126919 JEFREY . 

. 665-652 

128052 CHRYSL . 

. MU1305TM 

1296 MASSEY . 

. 3382 

125X59 WHITE . 

. 6420 

1269655 CHRYSL . 

. 1212SL 

128081R91 IHC . 

. 55175C 

12970 WHITE . 

. 563 

125X6 WHITE . 

. 34478 

1269677 CHRYSL . 

. 1309L 

128082R91 IHC . 

. 55175C-55437 

129700 JEFREY . 

. 31 IS 

125X62 WHITE . 

. 3984 

1269682 CHRYSL . 

. J401652 

128141 SEAL-P . 

. 3383-3320 

12971 WHITE . 

. 567 

125X63 WHITE . 

. 26822 

1269689 CHRYSL . 

. M1207EL 

128142 SEAL-P . 

. 53162-53387 

129848 EATON . 

. NP751735 

125X64 WHITE . 

. 394A 

1269802 CHRYSL . 

. 2065 

128236R91 IHC . 

. 25577-25523 

129871 EUCLID . 

. 71412 

125X65 WHITE . 

. 495-492A 

127013 SEAL-P . 

. 3420 

128237R1 IHC . 

. 25523 

129871 EM . 

. 71412 

125X66 WHITE . 

. 33821 

1270175 CHRYSL . 

. 09062 

128238R91 IHC . 

. 02872-02820 

129897 BRIT-L . 

. SET2 

125X68 WHITE . 

. HM813810 

1270856 CHRYSL . 

. 3975 

128239R91 IHC . 

. 02872 

129897 IRIMPH . 

. SET2 

125X69 WHITE . 

. 3525 

1270873 CHRYSL . 

. 66462 

128240R91 IHC . 

. 31594-31520 

129909R91 IHC HM807040-HM80701 

125X7 WHITE . 

. 493 

1270874 CHRYSL . 

. 66225 

128241R91 IHC . 

. 31594 

129910R91 IHC . 

. HM807040 

125X71 WHITE . 

. 672 

1271112 CHRYSL . 

. 560S 

128242R1 IHC . 

. 31520 

1299653 EATON . 

. L44649 

125X8 WHITE . 

. 42584 

1271494 CHRUK . 

. SET14 

128248 CM . 

. 3820 

12B RIV . 

. 311TB 

125X9 WHITE . 

. 742 

1271495 CHRUK . 

. SET6 

128257 EM . 

. 3877 

12BCH10 RIV . 

. 1311 AG 

126010 JEFREY . 

. 566 563 

1272540120 M-BENZ .... 

. 1573 

128258 CM . 

. 3525 

12BDY RIV . 

. 311L 

126024 JEFREY . 

. 309 

127335 JEFREY . 

. 31DSB 

128259 EM . 

. 3120 

12BDYCH10 RIV . 

. 1311AGL 

126175 JEFREY . 

. 740 742 

1 27341Y HYATT . 

. 3720 

128304 NEWHOL . 

. 1505 

12BPL RIV . 

. 31 IS 

1262370B00 SUZUKI 

. 100CCAB 

127341YS HYATT . 

. 3720 

128430 CM . 

. 14138A 

12F27/16 BOSTON . 

.FWG2716R 

1262500 CHRYSL .... 

. 208S 

127341Z HYATT . 

. 3732 

128431 EM . 

. 14130 

12H27/16 BOSTON . 

.... PWG2716RS 

12626 RIV . 

. RW307R 

127341ZS HYATT . 

. 3732 

128454 CHRYSL . 

. 25578 

12L21/4 BOSTON . 

.PWG214R 

1263720 CHRYSL .... 

. 495A 

1273442 CHRYSL . 

. 87503 

128455 CHRYSL . 

. 25522 

12L27/16 BOSTON . 

.PWG2716R 

1263721 CHRYSL .... 

. 42381 

12736A MASSEY . 

. 354A 

128469 HYSTER . 

. 204FF 

12(11)121:0 MACK . 

. 3778 

1263722 CHRYSL .... 

. 493 

12736H MASSEY . 

. 354A 

128527 JEFREY . 

. 78215C-78551 

12(11)125‘ MACK . 

. 25877 

1263723 CHRYSL .... 

. 42584 

127418Z HYATT . 

. 39520 

128604 EATON . 

. 42362 

12QD19340 MACK . 

. 39590 

1263724 CHRYSL .... 

. 482 

1274672 CHRYSL . 

. 09062 

128703 JEFREY . 

. 864-854 

12119 LINK-B . 

. 207 

1263725 CHRYSL .... 

. 498 

127485 EATON . 

... MUB7307UM 

128704 JEFREY . 

. 74537-74850 

1 2/W13/8 RHP . 

. OP1709C 

1263726 CHRYSL .... 

. 47 2A 

127535 EATON . 

. 55212C 

128709 JEFREY . 

. 799-792 

1300207 CLARK . 

. LM 11949 

1263728 CHRYSL .... 

. 53176 

127536 EATON . 

. 29630 

12891 OH IHC . 

. 47686-47620 

1300428 CLARK . 

. 67388 

1263729 CHRYSL .... 

. 53375 

127539 EATON . 

.JLM104910 

128960 JEFREY . 

. 208 

130065R91 IHC . 

. 33281 

1263857 CHRYSL .... 

. 39580 

127540 EATON . 

. LM104949 

128961 JEFREY . 

. 1310AG 

130066R91 IHC . 

.. 33281-33472 

1264084 CHRYSL .... 

. 495A 

127548R91 IHC . 

. J361652 

128B HOOVER . 

. R88128 

130067R91 IHC . 

. 567 

1264085 CHRYSL .... 

. 42381 

127548R92 IHC . 

. J361652 

128R L&S . 

. R88128 

130068R91 IHC . 

. 567-563 

1264086 CHRYSL .... 

. 493 

127625 EM . 

. KB11786Y 

129020 EM . 

. 1779 

1300747 CHRYSL . 

. HM89443 

1264088 CHRYSL .... 

. 42584 

127626 CM . 

. KB11786Y 

129061H IHC . 

. 47620 

1300748 CHRYSL . 

. HM89410 

1264089 CHRYSL .... 

. 53375 

127627 EM . 

. KB11786Y 

129062H IHC . 

. 47686 

1300750 CHRYSL . 

. HM89446 

1264090 CHRYSL .... 

. 482 

127628 EM . 

. KB11786Y 

129069 JEFREY . 

. 310SB 

1300778 CLARK . 

. HM516410 

1264091 CHRYSL .... 

. 498 

127629 EM . 

. KD12051Z 

1290B2 WHITE . 

. 390-394A 

1300779 CLARK . 

. HM516449 

1264092 CHRYSL .... 

. 47 2A 

127630 CM . 

. KD12051Z 

129168 NISSAN . 

. 201AB 

13009 VERSAT . 

. 307FF 

1264093 CHRYSL .... 

. 53176 

127631 EM . 

. KD12051Z 

129251 EUCLID . 

. 65237 

1300914670 KOMATS ... 

. 30217A 

1264096 CHRYSL .... 

. 42584 

127632 EM . 

. KD12051Z 

129251 EM . 

. 65237 

130126 BRIT-L . 

. 305AG 

126417 SEAL-P . 

. 53387 

127751 EM . 

. 09196 

129253 EUCLID . 

. 65500 

130127 BRIT-L . 

. 304WB 

126427 WHITE . 

. 14138A 

12776 RIV . 

. 1562 

129253 EM . 

. 65500 

130127Z BRIT-L . 

. 304WB 

1264321C91 CASE . 

LM67000LA 902A1 

127767 EM . 

. SCE2420 

1292841 CHRYSL . 

. 1216SL 

1301528 CLARK . 

. 6576 

1264668 CHRYSL .... 

. 3994 

12778 FULLER . 

. 575-572D 

129293H IHC . 

. 47679-47620 

1301531 CLARK . 

. 94113 

1264685 CHRYSL .... 

. 59162 

127809 CM . 

. 55175C 

129370 JEFREY . 

. 94700-94113 

1301693 CLARK . 

. HM803149 

126485 CHRYSL . 

. 59162 

127841 CHRYSL . 

. 52400 

129374 EATON . 

. HIP975161 

1301694 CLARK . 

. 52618 

126517C91 IHC . 

.WPS108GRC 

127841 EM . 

. 52400 

129375 EATON . 

. HIP577914 

1301866 CLARK . 

. HM237510 

1265638 CHRYSL .... 

. 307SL 

12784NDL SKF . 

. Q12784 

129377 EATON . 

. HIP107783 

1301867 CLARK . 

. HM237545 

1265658 CHRYSL .... 

. B1316Q 

12788353 CM . 

. I1IP727209 

129378 EATON . 

. HIP568900 

1301868 CLARK . 

. 95925 

1265674 CHRYSL .... 

. M28161 

127892 CM . 

. J241248 

129380 EATON . 

. NP720703 

1301869 CLARK . 

. 95500 

1265C IHC . 

. 202AG 

127893 EM . 

. J322080 

129381 EATON . 

. IMP431952 

1301985 CLARK . 

. 15126 

126625C91 IHC . 

.WPS108GRC 

127906 HYSTER . 

. 205L 

129383 EATON . 

. NP378092 

1301C ELEIN . 

. B1505C 
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TIMKEN 


Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 


1302 FEDRAL . 

. 302AG 

1305LL FEDRAL . 

. 305DD 

1308F FEDRAL . 

. 308S 

1311615 CLARK . 

. 82950 

1302085 CLARK . 

. 8605 

1305R FEDRAL . 

. 305D 

1308FF FEDRAL . 

. 308SS 

1311667 CLARK . 

. 67780 

1302299 EM . 

. 1505 

1305RR FEDRAL . 

. 305DD 

1308GF FEDRAL . 

. 3D8SL 

13116D MASSEY . 

. 3720 

1302389 CLARK . 

. M86610 

1305S FM . 

. 1305S 

1308L FM . 

. 13D8L 

131 ICG FEDRAL . 

. 311L 

130244 JEFREY . 

. 1214AG 

1305SL FM . 

. 1305SL 

1308LL FEDRAL . 

. 308FF 

131 IF FEDRAL . 

. 31 IS 

130252 SEAL-P . 

. J241232 

1305SS FM . 

. 1305SS 

1308RR FEDRAL . 

. 308FF 

1311L FM . 

. 1311L 

130262 SEAL-P . 

. 206WB 

1305TS SKF . 

. M1305EL 

1308S FM . 

. 1308S 

1311M FEDRAL . 

. 1311AG 

1302F FEDRAL . 

. 302S 

1306 FM . 

. 1306TB 

1308SL FM . 

. 1308SL 

131 IMG FEDRAL . 

. 1311AGL 

1302LL FEDRAL . 

. 302CC 

13062 FEDRAL . 

. 306TB 

1308SS FM . 

. 13D8SS 

131 IS FM . 

. 131 IS 

1302RR FEDRAL . 

. 302CC 

130640 BRIT-L . 

. HM88649 

1308TGS SKF . 

. M1308GEL 

1311SL FM . 

. 1311SL 

1303 FEDRAL . 

. 303BB 

130640Z BRIT-L . 

. 306TB 

1308TS SKF . 

. M1308TV 

1311SS FM . 

. 1311SS 

1303281 CLARK . 

. 467 

130683 EUCLID . 

. H414210 

1308ZA SKF . 

. M1308CH 

131 ITS SKF . 

. M1311EL 

13033D IHC . 

. 572 

130683 GM . 

. H414210 

1309 FEDRAL . 

. 309 

1311YAS SKF . 

. M1311EAHL 

13034 VERSAT . 

. 207FF 

1306CG FEDRAL . 

. 306L 

1309 FM . 

. 1309 

1311YS SKF . 

. M1311EL 

130349H IHC . 

. 47679 

1306F FEDRAL . 

. 306S 

130980 SEAL-P . 

. 14274 

1311ZA SKF . 

. M1311CH 

130355 BRIT-L . 

.... 15123-15245 

1306FF FEDRAL . 

. 306SS 

130981 SEAL-P . 

. 14117A 

1312 FEDRAL . 

. 312 

130355 TRtMPH . 

... 15123-15245 

1306GF FEDRAL . 

. 306SL 

130983 SEAL-P . 

. 09194 

1312 FM . 

. 1312 

1303759 CLARK . 

. 18620 

1306GFF FEDRAL . 

. 306SSL 

130984 SEAL-P . 

. 09074 

131211 DANA . 

. NP197868 

1303760 CLARK . 

. 18620 

1306L FEDRAL . 

. 306F 

1309877 GM . 

. 1505 

131211 EATON . 

. NP197868 

1303761 CLARK . 

. 18720 

1306L FM . 

. 1306L 

1309CG FEDRAL . 

. 309L 

131212 DANA . 

. NP802507 

1303762 CLARK . 

. 18790 

1306LL FEDRAL . 

. 306FF 

1309F FEDRAL . 

. 309S 

131212 EATON . 

. NP802507 

130385 SEAL-P . 

. 17244 

1306M FEDRAL . 

. 1306TB 

1309FF FEDRAL . 

. 309SS 

131224Z HYATT . 

. 15243 

130386 SEAL-P . 

. 17118 

1306R FEDRAL . 

. 306F 

1309GF FEDRAL . 

. 309SL 

131226 EUCLID . 

. HH221449 

1303F FEDRAL . 

. 303S 

1306RR FEDRAL . 

. 306FF 

1309L FM . 

. 1309L 

131226 GM . 

. HH221449 

1303FF FEDRAL . 

. 303SS 

1306RRA FEDRAL . 

. 306FF 

1309LA SKF . 

. M1309SH 

13122D MASSEY . 

. 2523 

1303LL FEDRAL . 

. 303CC 

1306S FM . 

. 1306S 

1309S FM . 

. 1309S 

131243R91 IHC . 

. 39581 

1303RR FEDRAL . 

. 303CC 

1306SL FM . 

. 1306SL 

1309SL FM . 

. 1309SL 

131244R91 IHC . 

.... 39581-39520 

1304 FEDRAL . 

. 304WB 

1306SLVB FM . 

. 1306SLVB 

1309SS FM . 

. 1309SS 

131245R91 IHC . 

. 3585 

1304 FM . 

. 1304 

1306SS FM . 

. 1306SS 

1309TS SKF . 

. M1309EL 

131246R91 IHC . 

. 3585-3525 

1304003 CLARK . 

. 5535 

1306SSL FM . 

. 1306SSL 

1309YAS SKI . 

. M1309EHL 

13125D MASSEY . 

. 3320 

1304047 CLARK . 

. 48320 

1306TS SKF . 

. M1306EL 

1309YS SKF . 

. M1309EL 

131276 GM . 

. 529 

1304048 CLARK . 

. 48393 

1306WB SKF . 

. M1306EL 

1309ZKF SKF . 

. M1309CAH 

131289 GM . 

. M1308TV 

130408 SEAL-P . 

. 2720 

1306X1270A L&S . 

. 1306TB 

1310 FM . 

. 1310AG 

131292 GM . 

. M1206EL 

130417205 MAZDA . 

. 310 

1306X1978 L&S . 

. 1306TB 

1310031 CLARK . 

. 67790 

131293 CHRYSL . 

. M1207EL 

130424 ROLWAY . 

. J261648 

1307 ELGIN . 

. 1752 

1310303 SPICER . 

.JM716610 

131294 GM . 

. J361644 

130424313 ROLWAY .... 

. J261648 

1307 FEDRAL . 

. 307TB 

1310304 SPICER . 

.JM716649 

1312C ELGIN . 

. P1605C 

130427305 MAZDA . 

.... 33275-33462 

1307 FM . 

. 1307 

1310325 SPICER . 

. JLM710910 

1312L FM . 

. 1312L 

1304514 CLARK . 

. 395A 

1307150 CLARK . 

. 45282 

1310326 SPICER . 

. JLM710949 

1312SL FM . 

. 1312SL 

1304638 CLARK . 

. HM903210 

130749 BRIT-L . 

. 307TB 

1310329 SPICER . 

. 55437 

1312SS FM . 

. 1312SS 

1304874 CLARK . 

. 657 

130757 HYSTER . 

. LM11910 

131039 GM . 

. 3778 

1312SV FM . 

. 1312SV 

1304AA CASE . 

. 399A-394A 

130758 HYSTER . 

. LM11949 

131058C91 IHC . 

. 462 453X 

1312TS SKF . 

. M1312EL 

1304CG FEDRAL . 

. 304L 

1307848 CLARK . 

. 595 

131059C91 IHC . 

. 462 

1312WB SKF . 

. M1312EL 

1304F FEDRAL . 

. 304S 

1307849 CLARK . 

. 33287 

131060C1 IHC . 

. 453X 

1312YAS SKF . 

. M1312EHL 

1304FF FEDRAL . 

. 304SS 

1307CG FEDRAL . 

. 307L 

1310 C G FEDRAL . 

. 310L 

1312YS SKF . 

. M1312EL 

1304GFF FEDRAL . 

. 304SSL 

1307E2676 CHRYSL .... 

.... 46790-46720 

131 OF FEDRAL . 

. 310SB 

1313 FM . 

. 1313AG 

1304L FEDRAL . 

. 304D 

1307F FEDRAL . 

. 307S 

131 OFF FEDRAL . 

. 310SS 

1313120021 ISUZU . 

. 01496 

1304LL FEDRAL . 

. 304DD 

1307FF FEDRAL . 

. 307SS 

1310GF FEDRAL . 

. 310SL 

1313120031 ISUZU . 

. 01496 

1304R FEDRAL . 

. 304D 

1307GF FEDRAL . 

. 307SL 

13101 FM . 

. 1310L 

1313640 CLARK . 

. 2620 

1304RR FEDRAL . 

. 304DD 

1307GFF FEDRAL . 

. 307SSL 

131011 FM . 

. 13101 LI 

1313641 CLARK . 

. 2729X 

1304SS FM . 

. 1304SS 

1307L FEDRAL . 

. 307F 

131011 FM . 

. 13101 LI 

1313645 CLARK . 

. 25522 

1304TS SKF . 

. M1304EL 

1307L FM . 

. 1307L 

13101B FM . 

. 1310LI 

1313648 CLARK . 

. 352 

1305 FEDRAL . 

. 305AG 

1307LL FEDRAL . 

. 307FF 

1310M FEDRAL . 

. 1310AG 

1313649 CLARK . 

. 363 

1305 FM . 

. 1305 

1307NG FEDRAL . 

. HI1307L 

1310SL FM . 

. 1310SL 

1313650 CLARK . 

. 383A 

130502H IHC . 

... 25577-25520 

1307R FEDRAL . 

. 307F 

131 OSS FM . 

. 131 OSS 

1313653 CLARK . 

. 854 

130503H IHC . 

. 25520 

1307RR FEDRAL . 

. 307FF 

1310SSL FM . 

. 1310SSL 

1313656 CLARK . 

. L44640 

130504H tHC . 

. 25577 

1307S FM . 

. 1307S 

1310SVL FM . 

. 1310SVL 

1313658 CLARK . 

. 14136A 

1305123 CLARK . 

. L44610 

1307SL FM . 

. 1307SL 

1310TS SKF . 

. M1310EL 

1313659 CLARK . 

. 3490 

1305124 CLARK . 

. L44643 

1307SS FM . 

. 1307SS 

1310YS SKF . 

. M1310EL 

1313660 CLARK . 

. LM29749 

1305722 CLARK . 

. H715345 

1307TS SKF . 

. M1307EL 

1310ZA SKF . 

. M1310CH 

1313674 CLARK . 

. 3767 

1305746 SKODA . 

. 30206M 

1307WB SKF . 

. M1307EL 

1311 FM . 

. 1311AG 

1313681 CLARK . 

. HM516442 

1305CG FEDRAL . 

. 305L 

1308 FEDRAL . 

. 308WB 

13111D IHC . 

. 560-552 

1313683 CLARK . 

. 740 

1305F FEDRAL . 

. 305S 

1308 FM . 

. 1308 

13112D IHC . 

. 552 

1313684 CLARK . 

. 498 

1305FF FEDRAL . 

. 305SS 

1308638 CLARK . 

. 892 

13113D IHC . 

. 560 

1313691 CLARK . 

. 93787 

1305GF FEDRAL . 

. 305SL 

1308640 CLARK . 

. 67820 

13113D MASSEY . 

. 2785 

1313730 CLARK . 

. 1729X 

1305GFF FEDRAL . 

. 305SSL 

1308702 CLARK . 

. 39521 

131141165B VW . 

.VW1339C 

1313731 CLARK . 

. HM89410 

1305L FEDRAL . 

. 305D 

1308CG FEDRAL . 

. 308L 

13115D MASSEY . 

. 3782 

1313761 CLARK . 

. 18720 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


TIMKEN 


Part tt/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part 11/Name 

Timken 

131390 GM . 

. 2720 

132084R91 IHC . 

. 47687 

133090 JEFREY . 

. 314 

134111H1 IHC . 

. 307L 

131393 JEFREY . 

. 841-832 

132085R91 IHC . 

.. 47687-47620 

133091 JEFREY . 

. 210S 

134130 NEWHOL .... 

. NPC100RPC 

1313965 CHRYSL . 

. A4059 

1320C EL BIN . 

. D2065C 

1330C ELGIN . 

. C1697C 

1341301 GM . 

. 1505 

13131 FM . 

. 1313L 

1320D5 WHITE . 

. 6320 

1331 IDA IHC . 

. 1779-1729X 

13417D IHC . 

. 1729X 

1313IV. FEDRAL . 

. 1313AG 

132100 CHRYSL . 

. 303S 

13312 VERSAT . 

. 462 

1341C ELGIN . 

. 2065C 

1313S FM . 

. 1313S 

132105 CHRYSL . 

. 303S 

13313 VERSAT . 

. JH307710 

1342 ELGIN . 

. 1625 

1313SL FM . 

. 1313SL 

1321 IF WHITE . 

. 14274 

13314 VERSAT . 

. JH307749 

13423D IHC . 

. 3120 

1313SLB FM . 

. 1313SLB 

13211M WHITE . 

. 47620 

133145 RIV . 

. 3726 

134384 NEWHOL .... 

. 88107 

1313SLV FM . 

. 1313SLV 

13211R WHITE . 

. 09194 

133147 RIV . 

. 3925 

134393 JEFREY . 

. 841 832 

1313SS FM . 

. 1313SS 

13212F WHITE . 

. 14138A 

133151) IHC . 

. 532A 

1343C ELGIN . 

. M1625C 

1313ZA SKF . 

.M1313CHW 

13212M WHITE . 

. 47686 

13320DC IHC . 

. 539-532A 

134417C91 IHC . 

. FWG2316R 

1313ZB SKF . 

. M1313CH 

13212R WHITE . 

. 09074 

133214R91 IHC . 

. 203FF 

134440 GM . 

. 204 

1314 FEDRAL . 

. 314 

13214E7049Z CHRYSL .. 

. 07196 

1332IDA IHC . 

. 1779 

13447D IHC . 

. 2631 

1314 FM . 

. 1314 

132177 BRIT-L . 

. 683-672 

133238 RIV . 

. 354A 

134521R91 IHC . 

. 311L 

131474R91 IHC . 

.... 29685-29620 

132181) IHC . 

. 560-552A 

13323DB IHC . 

. 2788-2720 

13455DB IHC . 

. 528-522 

131475R91 IHC . 

. 29685 

132195 SEAL-P . 

. 3120 

133249 RIV . 

. 453X 

134589 TRIMPH . 

LM29749 LM29710 

1314773 CLARK . 

. M802048 

132205 SEAL-P . 

. 332 

13324D IHC . 

. 2720 

1346 ELGIN . 

. 225518 

1314774 CLARK . 

. M802011 

132229 BRIT-L . 

. LS9 

13325DC IHC . 

. 539 

134616H IHC . 

. 88502 

1314SL FM . 

. 1314SL 

13223 EATON . 

... MU1305TDM 

13326DB IHC . 

. 567-563 

13461DB IHC . 

. 528 

1314TS SKF . 

. M1314EL 

13224 EATON . 

... MU1305TDM 

13330DB IHC . 

. 2788 

13465 JEFREY . 

. 310 

1314YS SKF . 

. M1314EL 

132461 HYSTER . 

. 52387 

1333IDA IHC . 

. 567 

134686 NEWHOL .... 

. NPS103RRCC 

1315 FM . 

. 1315BB 

132462 HYSTER . 

. 52618 

13331DB IHC . 

. 567 

134729H1 IHC . 

. 209D 

1315 FM . 

. 1315 

132474 EM . 

. 88107 

13333D IHC . 

. 6420 

13485X MASSEY .... 

. 472 

1315447 CLARK . 

. 467 

132475 JEFREY . 

.. 44143-44348 

133350 RIV . 

. 394AS 

13487X MASSEY .... 

. 479 

131560402 ALFA-R . 

. 202FF 

13248DC IHC . 

. 598-592A 

133366 JEFREY . 

. 31 IS 

1348834C1 CASE ... 

. HM807049 902A1 

131564 JEFREY . 

. 759-752 

13249D IHC . 

. 592A 

13338DC IHC . 

. 6379-6320 

13497D IHC . 

. 3320 

131574 NEWHOL . 

.WPS107GRC 

132515/16EC RHP . 

. NPC015RPC 

13339024 M-BENZ .. 

. 02872-02820 

135 FRU . 

. 560 

1315763 CLARK . 

. 936 

13251 EC RHP . 

. NPC100RPC 

1333970 HONDA . 

. HN1719C 

13500401 EM . 

. HA590348 

131577H IHC . 

. J241676 

13253DC IHC _ 

. RRR 

13339D IHC . 

. 6320 

13502216 GM . 

. HA590260 

1315M FEDRAL . 

. 1315BB 

132573301 EATON . LM67000LA-90035 

1333C ELGIN . 

. 614038 

13502789 GM . 


1315TS SKF . 

. M1315EL 

13257/8EC RHP . 

. NPC014RPC 

1333D5 WHITE . 

. 563 

13502789 GM . 

. HA590393 

1316 FEDRAL . 

. 316 

132645 JEFREY . 

. 641-632 

1333RC SULUV . 

. 204 

13502886 GM . 

. HA590351 

131626076 MAZDA .... 

. 28985-28921 

132649 JEFREY . 

. 740-742 

13343DC IHC . 

. 6379 

13504969 GM . 

. HA590348 

131640 JEFREY . 

. 936-932 

1326847 CHRYSL . 

. HM803110 

13344DC IHC . 

. 526-522 

13504970 GM . 

. HA590260 

131655 NEWHOL . 

. NPC100RPC 

1326C ELGIN . 

. 614037 

133454 NEWHOL . 

. 1625 

13504971 GM . 

. HA590393 

13166K IHC . 

. 200S 

132709 NEWHOL . 

. L44610 

13345D IHC . 

. 522 

13504972 GM . 

. HA590351 

1316YAS SKF . 

. M1316EHL 

132710 NEWHOL . 

. L44643 

133465 JEFREY . 

. 1310AG 

135065 SEAL-P . 

. 225531 

13171/2EC RHP . 

. NPC008RPC 

13272DC IHC . 

. 566-563 

13349DC IHC . 

. 526 

135186H IHC . 

. 308L 

1317348 CLARK . 

. 67787 

13273D IHC . 

. 563 

13361 CASE . 

. NPS012RPC 

13539 NEWHOL . 

. 2689 

13175/8EC RHP . 

. NPC010RPC 

13277DC IHC . 

. 566 

13362DA HYSTER .... 

. 3982 

13540 GREATP . 

. 25580 

1317RC SULUV . 

. 1313AG 

1327818 CHRYSL . 

. HM89443 

13362DC IHC . 

. 3982-3920 

13540 NEWHOL . 

. 25580 

1317YFSCA SKF . 

. M1317EHL 

1327819 CHRYSL . 

. HM89410 

13363D IHC . 

. 3920 

13545 FULLER . 

. J401656 

1318084 CLARK . 

. JM822049 

1327821 CHRYSL . 

. HM89446 

13367DC IHC . 

. 3982 

135495 EUCLID . 

. 3920 

1318334 CLARK . 

. JLM714149 

1327846 CHRYSL . 

. HM803146 

13367N SKF . 

. Q13367 

135495 GM . 

. 3920 

1318335 CLARK . 

. JM719149 

1327847 CHRYSL . 

. HM803110 

133682 MACK . 

. 209BB 

135498 GM . 

. 1779-1729X 

1318336 CLARK . 

.JLM714110 

1327850 CHRYSL . 

. HM804810 

1336T2 WHITE . 

. J261648 

135509 GM . 

. 397 

1318337 CLARK . 

. JM719113 

1328 FM . 

. 1328 

13373 NEWHOL . 

. PWG1RS 

1355RC SULUV . 

. 1214AG 

13183D IHC . 

. 6379 

1328 SKF . 

. 1328 

133759 GM . 

. 5216KE 

1356 ELGIN . 

. 02135 

1318 41) IHC . 

. 6379-6320 

132824R11 IHC . 

. IB2255C 

13384D MASSEY . 

. 3383 

135610007 ALFA-R 

. 1752T 

13185D IHC . 

. 526-522 

132824R91 IHC . 

. IB2255C 

133852 JEFREY . 

. 305AG 

135616012 ALFA-R 

. 207L0 

13186D IHC . 

. 522 

132831 RtV . 

. 2729X 

13386FX OSH . 

. 218TB 

135622 GM . 

. 3780 

1318/D IHC . 

. 526 

1329055 CHRYSL . 

. X1972C 

13389DC IHC . 

. 390-394A 

135623 GM . 

. 3780-3720 

1318949 CLARK . 

. JM734410 

132917 EM . 

. 6461 

13390D IHC . 

. 394A 

135632007 ALFA-R 

. 88107 

1318950 CLARK . 

. JM734449 

132925 RIY . 

. 2523 

133916 RIV . 

. 07204 

135632008 ALFA-R 

. 2788-2720 

1319 FEDRAL . 

. 319 

13294D IHC . 

. 592A 

13395053 DAIHAT .. 

. 204 

135632009 ALFA-R 

. 30207M 

1319082 EM . 

. 1507 

1330028 CHRYSL . 

. 8504 

13396DC IHC . 

. 390 

135657 HYSTER . 

. LM48548 

1319083 EM . 

. B1505C 

133011 SCANIA . 

. 02755 

13398DB IHC . 

. 537-532A 

135658 HYSTER . 

. LM48510 

1319735 CHRYSL . 

. 20BFF 

133011/4EC RHP . 

... NPC103RPCC 

1340 ELGIN . 

. 1505 

135784 GM . 

. 215 

1319D5 WHITE . 

. 5535 

133011/8EC RHP . 

. NPC102RPC 

134011/2EC RHP . 

. NPC108RPC 

135787 GM . 

. 1217A 

1319M FEDRAL . 

. 319 

13302DC IHC . 

. 575-572 

134030 SEAL-P . 

. 207 

135788 GM . 

. 1218L 

132 FEDRAL . 

. 225531 

13303D IHC . 

. 572 

1340300 OPEL . 

. 201AB 

135789 GM . 

. 1312 

132 LEMPCO . 

. 225531 

133052 RIY . 

. 47 2X 

13403DB IHC . 

. 537 

135790 GM . 

. 1313AG 

1320ID IHC . 

. 3320 

1330747 CHRYSL . 

. HM89443 

13404 FULLER . 

. 342S-332 

135791 GM . 

. 1308 

13203/4EC RHP . 

. NPC012RPC 

1330748 CHRYSL . 

. HM89410 

134056 JEFREY . 

. 529-522 

135792 GM . 

. 5310W 

132066 BRIT-L . 

. SET4 

1330750 CHRYSL . 

. HM89446 

134065 BRIT-L . 

.. M88040 M88010 

135793 GM . 

. 1209A 

132066 TRIMPH . 

. SET4 

13307DC IHC . 

. 575 

1341 ELGIN . 

. 2065T 

135795 GM . 
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Part tt/Name 

Timken 

Part It/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part 11/Name 

Timken 

135796 GM . 

. 1216A 

137001 iHC . 

. MU1307TM 

13821V IHC . 

. 14125A 

13H997 BRIT-L HM903249-HM903210 

135819 BRIT-L . 

. 202AG 

13700A MASSEY .. 

. 07204 

13822V IHC . 

. 14274 

13P3 SPICER . 

. J281664 

135949H IHC . 

. 02135 

137062H IHC . 

. 53177 

13823V IHC . 

. 09074 

140070 GM . 

. 206SS 

135968 JEFREY . 

. 208 

137085H1 IHC . 

. 64450 

13824V IHC . 

. 09194 

14009626 GM . 

. SBK3 

13598180 VOLVO . 

. 513128 

137129H1 IHC . 

. 3994 

13830 FM . 

. 13830 

1400967 GM . 

. B2414 

13600LA SKF . 

. 13600LA 

13713 EATON . 

. 3877-3820 

13836 FM . 

. 13836 

140100 JEFREY .... 

. 3979-3920 

13600LA SKF . 

... 13600LA-902A1 

137130 IHC . 

. MU1305TDM 

138406 JEFREY . 

. 1220 

140166 EUCLID .... 

. 3525 

136030H1 IHC . 

. 52618 

137147 EUCLID .... 

. 522 

13840V IHC . 

. 09074-09194 

140166 GM . 

. 3525 

136031H1 IHC . 

. 68462 

137147 GM . 

. 522 

13841V IHC . 

.. 14125A-14274 

140167 GM . 

. 359S 

136032H1 IHC . 

. 68712 

137148 GM . 

. 528 

1385 ELGIN . 

. 1505 

140168 GM . 

. 359S-3525 

136087 JEFREY . 

. 8506 

137155 HYSTER ... 

. LM613449 

13851X MASSEY . 

. 7109 

1401808 CHRYSL . 

. HM89443 

136088 JEFREY . 

. 8507 

137178 GM . 

. 53176 

1385C ELGIN . 

. B1505C 

1401809 CHRYSL . 

. HM89446 

136120 JEFREY . 

. 685-672 

137179 GM . 

. 53176-53387 

138642 NEWHOL . 

. 395A 

1401810 CHRYSL . 

. HM89410 

136195R91 IHC . 

. 203FF 

137187 GM . 

. J241232 

138658H IHC . 

. 1207TB 

140183Z HYATT ... 

. L44610 

1362 SPICER . 

. 206L 

137188R91 IHC .... 

. 106WB 

1386C ELGIN . 

. N1605C 

1401C ELGIN . 

. 1377C 

13620 FM . 

. 13620 

137220 HYSTER ... 

. 67790 

13870 FIAT . 

. 366-362 

140212 ROLWAY .. 

. J281224 

13620 SKF . 

. 13620 

137226 HYSTER ... 

. 67790 

138809 JEFREY . 

. 1211 AG 

140215 GM . 

. 2788-2720 

13621 FM . 

. 13621 

137227 HYSTER ... 

. 6559C 

13885 NEWPRO . 

. TC2435 

140216 ROLWAY .. 

. J281232 

136262R91 IHC . 

. 206L 

137228 HYSTER ... 

. 3979 

138882 SEAL-P . 

. 3383 

140224 ROLWAY .. 

. J281248 

136299H1 IHC . 

. 78225C 

137245 GM . 

. 3420 

13889 FM . 

. 13889 

140228 ROLWAY .. 

. J281256 

136335R91 IHC . 

. 206L 

137251 GM . 

. 332 

1388973 GM . 

. S443Q 

14024 EATON . 

. 3720 

136336R91 IHC . 

. 203FF 

137252 GM . 

. 332 

1388974 GM . 

. QA19792 

140312H1 IHC . 

. 1206AG 

13634696 VOLVO . 

. 305DD 

13726CE SULUV ... 

. 204 

1389245 GM . 

. QBR23549 

140336 SEAL-P . 

. 480 

136469 JEFREY . 

. 5305KE 

137283 HYSTER ... 

. HM803149 

1389246 GM . 

. C407Q 

14034467 GM . 

LM12748F-LM12710 

136489 JEFREY . 

. 5305KE 

137320 EUCLID .... 

. 742 

1390282 CHRYSL . 

. 1212SL 

14035308 GM . 

. LM12710 

136491 HI IHC . 

. 5206KE 

137320 GM . 

. 742 

139116510A MAZDA .. 

. 614067 

140416 ROLWAY .. 

. J281632 

1365 ELGIN . 

. 2005T 

137321 GM . 

. 740 

139133047 MAZDA . 

. 15123-15245 

140420 ROLWAY .. 

. J281640 

136516409 ALFA-R ... 

. 206WB 

137322 GM . 

. 749 

139133075 MAZDA . 

. 32204 

140432 ROLWAY .. 

. J281664 

136516410 ALFA-R ... 

. 205BB 

137325 GM . 

. 759 

1391588 CHRYSL . 

. W1590Q 

1404469 CHRYSL . 

. HM801346 

136521 SEAL-P . 

. 362 

137326 GM . 

. 72212C 

1393091 CHRYSL . 

. HM807046 

1404470 CHRYSL . 

. HM801310 

136524401 ALFA-R ... 

. 88506 

137330 GM . 

. 453A 

1393092 CHRYSL . 

. H715345 

1404472 CHRYSL . 

. HM803149 

136524428 ALFA-R ... 

. 206FF 

137332 GM . 

. 749 

1393094 CHRYSL . 

. HM807010 

14044HA IHC . 

. 5305KE 

136532411 ALFA-R ... 

. 30305M 

137337 GM . 

. MAI310 

1393095 CHRYSL . 

. H715311 

14045734 GM . 

. SET34 

136565H IHC . 

. 87503 

137338 GM . 

. M1310EL 

139316510 MAZDA . 

. 614067 

140516 ROLWAY .. 

. J282032 

136566H IHC . 

. 88503 

137350 EUCLID .... 

. 3982 

139316510A MAZDA .. 

. 614067 

140532 ROLWAY .. 

. J282064 

13659A MASSEY . 

. 14138A 

137350 GM . 

. 3982 

13931651 OB MAZDA .. 

. 614067 

14054922 GM . 

. 1779-1729X 

13659H MASSEY . 

. 14138A 

137372 GM . 

. 555 

1394371 GM . 

. QBR23549 

14061685 GM . 

. 57080 

13659X MASSEY . 

. 14138A 

137374 GM . 

. 3196 

1394720 GM . 

. RSN1584EV 

140639R91 IHC .... 

. 1210AG 

1365C ELGIN . 

. 2005C 

137445H1 IHC . 

. 45285 

1394870 GM . 

. Cl 110Q 

140646 EUCLID .... 

. 6420 

1 36621H IHC . 

. 200543 

137446H1 IHC . 

. 47820 

1394871 GM . 

. QBR23549 

140646 GM . 

. 6420 

136622H IHC . 

. 225531 

137447H1 IHC . 

. 47890 

1394G1 WHITE . 

. 203AB 

140654 GM . 

. 462 

136693H1 IHC . 

. 497 

1375C ELGIN . 

. 1562C 

13957 NEWHO! . 

. 2631 

140656 EUCLID .... 

. 559 

136694H1 IHC . 

. 48190 

137656 JEFREY .... 

. 52400-52637 

13958 GREATP . 

. 25520 

140656 GM . 

. 559 

136695H1 IHC . 

. 48120 

13774A MASSEY .. 

. 8016 

13958 NEWHO! . 

. 25520 

14066918 GM . 

LM12749F-LM12710 

1367058 DM . 

. B1505C 

13774X MASSEY .. 

. 8016 

1396279 GM . 

.W1518Q 

14066918 GM . 

LM12748F-LM12710 

13676K IHC . 

. 88506 

13774Z MASSEY .. 

. 8016 

13963G MASSEY . 

. 305S 

14066919 GM . 

. LM12748F 

136778 JEFREY . 

. 211L 

1377C FM . 

. 1377C 

1396460 GM . 

. 1505 

1406C ELGIN . 

. R2062C 

136779 JEFREY . 

. 21 IS 

13//CM FM . 

. 1377C 

1396474 GM . 

. C407Q 

14070260 GM . 

. HB88107D 

13678SD FM . 

. 13678SD 

1378CK CASE . 

. 209S 

139737 TRIMPH . 

. 306TB 

140703 FORD . 

. PS6744 

13678SD SKF . 

. 13678SD 

137901H 1 IHC . 

. 2780 

139764 JEFREY . 

. 661-652 

140798 JEFREY .... 

. 665-652 

13681 MTRCOA . 

. 2759 

13795X MASSEY .. 

. 202AG 

139769 SEAL-P . 

. 3383-3320 

14080591 GM . 

. 614069 

136820 SEAL-P . 

. J321664 

137985 GM . 

. 1206SS 

139976 WABCO . 

. 308WB 

14084162 GM . 

. 614083 

136849 GM . 

. 21212 

137D5 WHITE . 

. 387A 

13997H1 IHC . 

. 383A 

140855 SEAL-P . 

. 532A 

13685 FM . 

. 13685 

137X180 EATON .. 

. M804049-M804010 

13998H1 IHC . 

. HM807046 

140856 SEAL-P . 

. 537 

1368513620 COM . 

. 13685-13620 

137X84 EATON .... 

. 93825-93125 

139D5 WHITE . 

. NPS100RPC 

140869 NEWHOL .. 

. 15101 

1368513621 COM . 

. 13685-13621 

1380 FM . 

. 1380 

139D6 WHITE . 

. 749 

1408883R91 IHC .. 

. 210S 

136858 GM . 

. 14137A 

1380 SKF . 

. 1380 

13AAN0N RIV . 

. 5216KE 

14091433 GM . 

. B2412 

13686 FM . 

. 13686 

13801328 COM .... 

. 1380-1328 

13B RIV . 

. 312 

14091909 CHRYSL 

. SET4 

1368613621 COM . 

. 13686-13621 

138017 GM . 

. 362 

13C SKF . 

. 13C 

14091909 GM . 

. 15101-15245 

136865 GM . 

. 2796 

138018 GM . 

. 366-362 

13H210 BRIT-L . 

. 33275-33462 

14091966 GM . 

. 614009 

136866 GM . 

. 2796-2720 

138022 GM . 

. J321652 

13H211 BRIT-L . 

. 497-493 

14092066 GM . 

. 305DD 

13687 FM . 

. 13687 

138023 GM . 

. J321632 

13H3299 BRIT-L . 

. 594A-592A 

14095504 GM . 

. 308LOE 

1368713621 COM . 

. 13687-13621 

138076 HYSTER ... 

. 55187C 

13H458 BRIT-L . 

. SET5 

140D6 WHITE . 

. 742 

136875 GM . 

. 2796 

138115 JEFREY .... 

. 71437-71750 

13H5977 BRIT-L . 

. AU1715C 

1410 ELGIN . 

. 1697 

136903 NEWHOL . 

. SET6 

138119 SEAL-P .... 

. 02252 

13H6552 BRIT-L JM511946-JM51191 

14101X MASSEY .. 

. 652 

13699A MASSEY . 

. 07098 

138124 SEAL-P . 

. 3720 

13H6681 BRIT-L . 

. TR1716 

14104 FIAT . 

. 212 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

141045 GM . 

. 414 

141334Z HYATT . 

. 28521 

141819 GM . 

. J281632 

142257 GM . 

. KB11786Y 

1410D5 WHITE . 

. 33281 

141341 TRIMPH . 

. M12649 

141820 GM . 

. J281640 

142258 GM . 

. 395 

1411 ELGIN . 

. 1752 

141348 FORD . 

. 80MS 

141821 GM . 

. J281664 

142259 GM . 

. 3382 

141109 SEAL-P . 

. 3979 

141358 SEAL-P . 

. 5305KE 

141822 GM . 

. J321248 

142260 GM . 

. M1206EL 

141113 SEAL-P . 

. 1306TB 

141369 SEAL-P . 

. 3120 

141824 GM . 

. J321640 

142263 BUSHHG . 

. DS208TTD 

1411216R91 IHC . 

. PWG158R 

14136A FM . 

. 14136A 

141825 GM . 

. J321664 

142270 GM . 

. 3920 

141134 JEFREY . 

. 308S 

14136A SKF . 

. 14136A 

141827 GM . 

. J361664 

142273 GM . 

. 3982 

14116 FM . 

. 14116 

14136A14274 COM .. 

.... 14136A-14274 

141828 GM . 

. J401640 

142278 GM . 

. 16284 

1411614276 COM .... 

. 14116-14276 

14136A14276 COM .. 

.... 14136A 14276 

141829 GM . 

. J401652 

142279 GM . 

. 16150 

14117A FM . 

. 14117A 

14136A14283 COM .. 

.... 14136A 14283 

141830 GM . 

. J401664 

14229H IHC . 

. 1311 AG 

14117A SKF . 

. 14117A 

14136AA FM . 

. 14136AA 

141832 JEFREY . 

.... 21075-21212 

142316 GM . 

. MA1206 

14117A14274 COM . 

. 14117A-14274 

14136AA SKF . 

. 14136AA 

141838 GM . 

. J322064 

142318 GM . 

. 621 

14117A14276 COM . 

. 14117A-14276 

14136AA14276 COM 

.. 14136AA 14276 

141848 GM . 

. J201248 

142319 EUCLID . 

. 580 

14118S FM . 

. 14118S 

1413/611 IHC . 

. 596-592A 

141849 GM . 

. J201632 

142319 GM . 

. 580 

14118S ISO . 

. 14118S 

141377H IHC . 

. 596 

141850 GM . 

. J241232 

142320 EUCLID . 

. 572 

14118S SKF . 

. 14118S 

1413/A FM . 

. 14137A 

141851 GM . 

. J241256 

142320 GM . 

. 572 

14118S14274 COM .. 

. 14118S-14274 

14137A SKF . 

. 14137A 

141852 CHRYSL . 

. J261648 

142321 EUCLID . 

. 612 

14118S14283 COM .. 

. 14118S-14283 

14137A14274 COM .. 

.... 14137A-14274 

141852 GM . 

. J261648 

142321 GM . 

. 612 

141192 WHITE . 

. 1212AG 

14137A14276 COM .. 

.... 14137A-14276 

141853 GM . 

. J281232 

142333 EUCLID . 

. 632 

1411C ELGIN . 

. 1752SC 

14138 AUSTIN . 

. 14138A 

141854 CHRYSL . 

. J281248 

142333 GM . 

. 632 

1412 FEDRAL . 

. 412 

1413822R91 IHC . 

. 206SS 

141854 GM . 

. J281248 

142334 GM . 

. 581 

1412041R91 IHC . 

. 307FF 

1413828R91 IHC . 

. 209SS 

141855 GM . 

. J281632 

142335 EUCLID . 

. 636 

1412D46R91 IHC . 

. 303CC 

14138A FM . 

. 14138A 

141856 GM . 

. J281640 

142335 GM . 

. 636 

141228 FORD . 

. 15520 

14138A SKF . 

. 14138A 

141858 GM . 

. J282064 

1423389 GM . 

. 59200-59412 

141229 FORD . 

. 15578 

14138A14274 COM .. 

.... 14138A-14274 

141859 CHRYSL . 

. J321248 

14234H IHC . 

. 1212AG 

141236Z HYATT . 

. LM48510 

14138A14276 COM .. 

.... 14138A 14276 

141859 GM . 

. J321248 

142374 GM . 

. 1380 

14123A FM . 

. 14123A 

14138A14283 COM .. 

.... 14138A 14283 

141861 GM . 

. J321264 

142375 GM . 

. 2785 

14123A SKF . 

. 14123A 

14139 FM . 

. 14139 

141862 GM . 

. J321632 

142382 FORD . 

. 52MSTR 

14123A14276 COM . 

. 14123A 14276 

14139 SKF . 

. 14139 

141863 GM . 

. J321640 

142391H IHC . 

. WC87503 

14124 FM . 

. 14124 

1413914276 COM . 

. 14139-14276 

141864 GM . 

. J321652 

1423949 CHRYSL . 

. A4059 

14124 SKF . 

. 14124 

1414060R91 IHC . 

. 25584-25520 

141865 GM . 

. J322064 

1423950 CHRYSL . 

. A6067 

1412414274 COM .... 

. 14124-14274 

141414 EUCLID . 

. 639 

141866 GM . 

. J322080 

1423951 CHRYSL . 

. 07098 

1412414276 COM .... 

. 14124-14276 

141414 GM . 

. 639 

141868 CHRYSL . 

. J361652 

1423953 CHRYSL . 

. 18790 

141257H IHC . 

. 581-572 

141415 EUCLID . 

. 633 

141868 GM . 

. J361652 

142416 BUSHHG . 

. DC208TTRA 

141258H IHC . 

. 581 

141415 GM . 

. 633 

141869 GM . 

. J361664 

142426 BUSHHG . 

. DS208TTI 

14125A FM . 

. 14125A 

141416 EUCLID . 

. 861 

141871 GM . 

. J401640 

1424359 GM . 

. 28622 

14125A SKF . 

. 14125A 

141416 GM . 

. 861 

141872 GM . 

. J401652 

14245A MASSEY . 

. 8503 

14125A14274 COM . 

. 14125A-14274 

141417 EUCLID . 

. 854 

141872 JEFREY . 

. 212 

14245Z MASSEY . 

. 8503 

14125A14276 COM . 

. 14125A-14276 

141417 GM . 

. 854 

141873 GM . 

. J401664 

142465 BRIT-L . 

. TR1714 

1412763R91 IHC . 

. 205F 

141424 GM . 

. M1307EL 

141874 GM . 

. J401672 

142586 GOODMN . 

. 319 

1412770R91 IHC . 

. 304D 

1414248R91 IHC . 

.WPS100GRC 

141875 GM . 

. J402480 

142587 GOODMN . 

. 412 

1412805R91 IHC . 

. 307SS 

141425 GM . 

. MA1307 

141876 JEFREY . 

. 212 

1426 ELGIN . 

. 1505 

141287 EOODMN . 

. 311TB 

141426 GM . 

. MA1307EL 

14189 FULLER . 

. 225518 

142654 GM . 

. 44162 

141295 NEWHOL . 

. M86649 

141472C91 IHC . 

. 201SS 

141898 FORD . 

. LM67048XL 

142658 GM . 

. 418 

141296 NEWHOL . 

. M86610 

141494 GM . 

. MA1307EL 

14189C MASSEY . 

. 3984 

1426C ELGIN . 

. W1505C 

141298C91 IHC . 

. 513012 

141495 GM . 

. M1307EL 

141960 GM . 

. MA1308TV 

1427310 GM . 

. 3877-3820 

1412L FM . 

. 1412L 

141496 GM . 

. MA1307 

1421 ELGIN . 

. 2756 

14274 FM . 

. 14274 

1412M FEDRAL . 

. 412 

141509 GM . 

. J241248 

1421104M1 MASSEY .. 

. 311TB 

14274 SKF . 

. 14274 

14130 FM . 

. 14130 

141591 GM . 

. 352 

142141 SEAL-P . 

. 204 

14274X MASSEY . 

. 567A 

14130 SKF . 

. 14130 

141617 GM . 

. J281256 

14217 EATON . 

. 72487 

14276 FM . 

. 14276 

1413014274 COM .... 

. 14130-14274 

141618 GM . 

. J281664 

14218 EATON . 

. 72212C 

14276 SKI . 

. 14276 

1413014276 COM .... 

. 14130-14276 

141619 GM . 

. J321664 

14219 EATON . 

.. 72212C-72487 

1427614123A COM .... 

... 14276-14123A 

14131 FM . 

. 14131 

141621 GM . 

. 5307W 

142209 GM . 

. 555S 

142779 GM . 

. J281664 

14131 SKF . 

. 14131 

1416305 GM . 

. 14139 

14221 EATON . 

. 632 

1427804 GM . 

. 2065 

1413114274 COM .... 

. 14131-14274 

1416306 GM . 

. 15117-15244 

14222 EATON . 

. 644 

1427817 GM . 

. 2065 

1413114276 COM .... 

. 14131-14276 

1416307 GM . 

. 15244 

142223 GM . 

. 382A 

142804 GM . 

. J923246 

1413114283 COM .... 

. 14131-14283 

1416308 GM . 

. 15117 

142224 GM . 

. 394A 

14283 FM . 

. 14283 

1413214276 COM .... 

. 14132-14276 

141676 GM . 

. 5207W 

142224 GOODMN . 

. 312 

1428318 GM . 

. 07087 

141326 FORD . 

. 15113 

141705 GM . 

. 204SS 

14223 EATON . 

. 644-632 

142838 GM . 

. 52387 

141329 BRIT-L . 

.. M86649 M86610 

141706 GM . 

. 204SSL 

142236 BUSHHG . 

. DS208TTD 

142839 GM . 

. 52637 

141329 TRIMPH . 

. M86649 M86610 

14172 VERSAT . 

. 206F 

1422389 GM . 

.... 59200-59412 

142842 EUCLID . 

. 74850 

14132T SKF . 

. 14132T 

141797 BRIT-L . 

. M88048 M88010 

142245 EUCLID . 

. 592A 

142842 GM . 

. 74850 

14132T14276 COM .. 

. 14132T-14276 

141797 TRIMPH . 

M88048 M88010 

142245 GM . 

. 592A 

142843 GM . 

. 74537 

14132Y ISO . 

. 14132Y 

141816 GM . 

. J241256 

1422451 GM . 

. 3779-3732 

1428A209 R-S . 

. 212CC 

14132Y14276 COM .. 

. 14132Y-14276 

141817 GM . 

. J281232 

142249 GM . 

. 527 

1428G85 R-S . 

. 206WB 

141334Y HYATT . 

. 28521 

141818 GM . 

. J281248 

142256 GM . 

. KB11786Y 

1428J192 R-S . 

. 210S 
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TIMKEN 


Part tt/Name 

Timken 

Part ft/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

1428L194 R-S . 

. 212 

144081C91 IHC . 

. SET45 

14698A MASSEY . 

. 207S 

148567H1 IHC . 

. SCE148 

1428N40 R-S . 

. 1310AG 

144082C91 IHC . 

. 14131 

14698K MASSEY . 

. 207S 

148576 GM . 

. SCE148 

1428P42 R-S . 

. 1212AG 

144083C1 IHC . 

. 14276 

14698X MASSEY . 

. 207S 

148579 GM . 

. B1412 

142919 BRIT-L . 

. SET6 

144084C91 IHC . 

... 14131-14276 

146B2 WHITE . 

. 211L 

148582 GM . 

. B1616 

142919 TRIMPH . 

. SET6 

144200H IHC . 

. 1752 

147082 FORD . 

. NPS014RPC 

148584 GM . 

. B1816 

14292 PEUGOT . 

. 203AB 

144217 JEFREY . 

. 207 

14709 WHITE . 

. 567 

148640 GM . 

. 102CC 

14299 FM . 

. 14299 

14421 DA IHC . 

. 1779 

1471 EATON . 

. 49585-49520 

148741 SPICER . 

. 312 

143004 HYSTER . 

. 55200C 

144225H1 IHC . 

. HM803149 

147173H1 IHC . 

. 111TB 

1487681 CHRYSL 


14308X MASSEY . 

. 33462 

144334 GM . 

. 211TB 

147191 FORD . 

. P6361 

HM803146 HM803110 

143097 FORD . 

. 07204 

144387 FORD . 

. 3420 

147199 FORD . 

. HM803146 

1487682 CHRYSL . 

. HM803146 

14309X MASSEY . 

. 33262 

1443CKA CASE . 

. NPS102RPC 

147200 FORD . 

. HM803110 

1487683 CHRYSL . 

. HM803110 

1431 OX MASSEY . 

. 33275 

144434Z HYATT . 

. 472X 

147202 FORD . 

. 26880 

1487686 CHRYSL . 

. HM804810 

143111 FORD . 

. 07098 

144488 GM . 

. 663 

147210 FORD . 

. 495 

1487688 CHRYSL . 

. HM801346 

1431214276 COM . 

. 14312-14276 

144489 EUCLID . 

. 687 

147211 FORD . 

. 493 

1487689 CHRYSL . 

. HM801310 

14313 PEUGOT . 

. 303BB 

144489 GM . 

. 687 

1472132 SPICER . 

. 1213SL 

1487690 CHRYSL 


14314 PEUGOT . 

. 200AB 

1445 BUSHHG . 

. DS209TTA 

147215 JEFREY . 

. 6461-6420 

HM803149-HM803110 

14314X MASSEY . 

. 644 

144505 GM . 

. 41286 

147215 NEWHOL . 

. JM515610 

1487691 CHRYSL . 

. HM803149 

14315X MASSEY . 

. 632 

144506 GM . 

. 41125 

147216 NEWHOL . 

. JM515649 

14887 FELTPR . 

. 6389 

14316X MASSEY . 

. 33262-33462 

144507 EUCLID . 

. 399A 

14723X MASSEY . 

. 563 

148917 FORD . 

. 72MS 

143198 GM . 

. J241264 

144507 GM . 

. 399A 

14724X MASSEY . 

. 567A 

14900901 PEUGOT . 

. 614129 

143200 GM . 

. J241664 

144525 GM . 

. KB11786Y 

147480 FORD . 

. 207SS 

149013 MACK . 

. 72487 

143204 GM . 

. J321680 

144526 GM . 

. KB11786Y 

147534 FORD . 

. CF6032 

149018 MACK . 

. 332 

143207 GM . 

. J401680 

144527 GM . 

. KD12051Z 

147606 FORD . 

. NPS106RPC 

149023 MACK . 

. 363 

143211 GM . 

. J402064 

144528 GM . 

. KD12051Z 

147658 GM . 

. Cl 110Q 

149023 WHITE . 

. 363 

143212 GM . 

. J482064 

144553 GM . 

.... MU13D6TDM 

147774 GM . 

. 118 

149024 MACK . 

. 366 

14323X MASSEY . 

. 1207TB 

144601A EATON . 

. 3778 

147775 GM . 

. 1207TB 

149024 WHITE . 

. 366 

1 43241Z HYATT . 

. 14276 

14463X MASSEY . 

. 88107 

147776 GM . 

. 1208A 

149026H1 IHC . 

. 1211AG 

143322H IHC . 

. WC87503 

1446617 CHRYSL . 

. HM803110 

147777 GM . 

. 210S 

149029 MACK . 

. 414 

1433881 CHRYSL . 

. 568 

144812 BRIT-L . 

. M86649 

147778 GM . 

. 1210L 

149036 WHITE . 

. 453A 

14345A MASSEY . 

. 8503 

1448T2 WHITE . 

. 28521 

147779 GM . 

. 1214AG 

149038 MACK . 

. 522 

14355X MASSEY . 

. 33472 

144991 JEFREY . 

. 207 

147780 GM . 

. 1215BB 

149040 MACK . 

. 552 

14356X MASSEY . 

. 33262-33472 

1450T2 WHITE . 

. 28580 

147781 GM . 

. 1216L 

149041 MACK . 

. 772 

14357X MASSEY . 

. 1206AG 

145109 BUSHHG . 

. DS210TTA 

147782 GM . 

. 218TB 

149041 HI IHC . 

. J322080 

1436183 BUSHHG . 

. DC208TTRA 

145191 MACK . 

. 212 

147783 GM . 

. 1311 AG 

149042 MACK . 

. 742 

14365 FULLER . 

. MU1204JA 

14523 FIAT . 

. 310 

147784 GM . 

. 1312 

149044 MACK . 

. 752 

14367 FULLER . 

. 390A-902A2 

14524 FIAT . 

. 412 

147787 GM . 

. 5308W 

149045 MACK . 

. 362 

1436813 BUSHHG . 

. DC208TTRA 

145254 EUCLID . 

. 42584 

147815 JEFREY . 

. 593-592A 

149045 WHITE . 

. 362 

143708H1 IHC . 

. 315 

145254 GM . 

. 42584 

147914 JEFREY . 

. 218TB 

149046 MACK . 

. 552A 

143736H1 IHC . 

. 313 

145255 EUCLID . 

. 42376 

147924 GM . 

. MA1217EL 

149052 MACK . 

. 2631 

14376 EATON . 

. 59175-59412 

145255 GM . 

. 42376 

147929 CHRYSL . 

. J241648 

149055 MACK . 

. 3525 

14377 EATON . 

. 59412 

1453T2 WHITE . 

. 28622 

147929 GM . 

. J241648 

149056 MACK . 

. 2620 

14377 VOIVO . 

. 02820 

145403 EUCLID . 

. 633 

148067 GM . 

. KB11786Y 

149057 MACK . 

. 3420 

14378 EATON . 

. 59175 

145403 GM . 

. 633 

148068 GM . 

. KB11786Y 

149058 MACK . 

. 2720 

14393 RIV . 

. 68462-68712 

145443 GM . 

.... MU1305TDM 

148093 GM . 

. MAI311 EL 

149058 WHITE . 

. 2720 

143DX5 WHITE . 

. 205BB 

145516 EUCLID . 

. 644 

148343 GM . 

. MU 1311UV 

149059 MACK . 

. 3120 

144000H1 IHC . 

. LM522510 

145516 GM . 

. 644 

148346 GM . 

. 342S 

149060 MACK . 

. 3320 

144001 HI IHC . 

. LM522549 

145517 GM . 

. 632D 

148347 GM . 

. 368 

149063 MACK . 

. 78551 

1440063 GM . 

. 49520 

145590 GM . 

. MAI211 EL 

148353 CHRYSL . 

.MUS1307UM 

149067 MACK . 

. 3720 

1440066 GM . 

. 28521 

1455AB CASE . 

. 2720 

148362 GM . 

. MA1206 

149068 MACK . 

. 21212 

144007R91 IHC . 

. 310 

1455T2 WHITE . 

. 28678 

148363 GM . 

. MA1310EL 

149068 WHITE . 

. 21212 

144008R91 IHC . 

. 311TB 

145646 EUCLID . 

. 581 

148397 GM . 

. KA11820Z 

149069 MACK . 

. 3920 

144011R91 IHC . 

. 557S-552A 

145646 GM . 

. 581 

148398 GM . 

. KA11820Z 

149080 MACK . 

. 44348 

144012R91 IHC . 

. 557S 

1457 VOLVO . 

. 310 

148399 GM . 

. KA11820Z 

149082 MACK . 

. 6320 

14403 PEUGOT . 

. 204 

145776 HYSTER . 

. 59162 

148402 GM . 

. B88 

149083 MACK . 

. 6320 

144070C91 IHC . 

. LM603049 

1457T2 WHITE . 

. 3420 

148406 GM . 

. SCE108 

149083 WHITE . 

. 6320 

144071 Cl IHC . 

. LM603011 

145810 GOODMN . 

. 312 

148411 GM . 

. SCE148 

149088 MACK . 

. 09194 

144072C91 IHC . 

. SET37 

14585A MASSEY . 

. 202AG 

148414 GM . 

. B 168 

149089 MACK . 

. 14274 

144073C1 IHC . 

. LM48510 

1459T2 WHITE . 

. 3479 

148416 GM . 

. B1616 

149090 MACK . 

. 14283 

144074C91 IHC . 

. LM48548 

146077 NEWHOL . 

. NPS012RPC 

148418 GM . 

. B1816 

149090 WHITE . 

. 14283 

144075C91 IHC . 

. SET5 

1461102 LILLIS . 

. 204GGB 

1484309 CHRYSL . 

. PB1605C 

149091 MACK . 

. 17244 

144076C91 IHC . 

.JLM 104948 

1461 1026110 ULUS .... 

. 204GGB 

148437 GM . 

. M18161 

149094 MACK . 

. 563 

144077C1 IHC . 

.JLM 104910 

14614 SAAB . 

. 32306 

148447 GM . 

. B1412 

149099 MACK . 

. 53387 

144078C91 IHC 


146151 JEFREY . 

... 05075-05185 

1484594 CHRYSL . 

. 206S 

149107 MACK . 

. 308WB 

JLM104948-JLM104910 

1463074 HONDA . 

. 614031 

1484939 CHRYSL . 

. PA1605C 

149122 MACK . 

. 306TB 

144079C91 IHC . 

. LM501349 

146430 BUSHHG . 

. DC211TTRA 

148555H1 IHC . 

. 115BB 

149124 MACK . 

. 315 

144080C1 IHC . 

. LM501310 

146725 GM . 

. 111TB 

148558H1 IHC . 

. 5216KE 

149126 MACK . 

. 316 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


TIMKEN 


Part It/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part it/IVame 

Timken 

Part it/Name 


149129 

MACK . 

. 319 

149389 

MACK . 

. 3382 

149479 

MACK . 

. 65390 

149568 

MACK . 

. 47620 

14912A 

FORD . 

. 88503 

149390 

MACK . 

. 615 

149483 

MACK . 

. 3780 

149569 

MACK . 

. 5535 

149132 

MACK . 

. 336 

149391 

MACK . 

. 59200 

149484 

MACK . 

. 66225 

149570 

MACK . 

. 653 

149147 

MACK . 

. 359S 

149393 

MACK . 

. 59175 

149485 

MACK . 

. 42350 

149572 

MACK . 

. 55443 

149152 

MACK . 

. 5305KE 

149394 

MACK . 

. 3984 

149486 

MACK . 

. 641 

149573 

MACK . 

. 48320 

149153 

MACK . 

. 366 

149395 

MACK . 

. 09078 

149487 

MACK . 

. HM813844 

149574 

MACK . 

. 47820 

149163 

MACK . 

. 395 

149396 

MACK . 

. 53176 

149488 

MACK . 

. HM516449 

149577 

EUCLID . 

. 742 

149165 

MACK . 

. 397 

149397 

MACK . 

. 479 

149489 

MACK . 

. 66212 

149577 

GM . 

. 742 

149171 

MACK . 

. 418 

149398 

MACK . 

. 3578 

149490 

MACK . 

. 72225C 

149579 

EUCLID . 

. 572 

149174 

MACK . 

. 420 

149400 

MACK . 

. 3778 

149492 

MACK . 

. 47687 

149579 

GM . 

. 572 

149191 

MACK . 

. 455 

149401 

MACK . 

. 2790 

149493 

BROCKW . 

. 34274 

149582 

MACK . 

. 9121 

149290 

MACK . 

. 462 

149403 

MACK . 

. 3877 

149494 

BROCKW . 

. 39590 

149583 

MACK . 

. 56650 

149204 

MACK . 

. 477 

149405 

MACK . 

. 368A 

149495 

MACK . 

. H715343 

149584 

MACK . 

. 28521 

149205 

MACK . 

. 6379 

149409 

MACK . 

. 495 

149496 

MACK . 

. H715334 

149585 

MACK . 

. 28622 

149206 

MACK . 

. 537 

149410 

MACK . 

. 52400 

149497 

MACK . 

. 52387 

149586 

MACK . 

. H414210 

149208 

MACK . 

. 539 

149411 

MACK . 

. 55200C 

149498 

BROCKW . 

. 567 

149587 

MACK . 

. 42620 

149211 

MACK . 

. 527 

149412 

MACK . 

. 42346 

149499 

BROCKW . 

. 29675 

149588 

MACK . 

. 39520 

149212 

MACK . 

. 559 

149413 

MACK . 

. 68450 

149503 

MACK . 

. 592A 

149589 

MACK . 

. 49520 

149214 

MACK . 

. 560 

149414 

MACK . 

. 495A 

149504 

MACK . 

. 612 

149590 

MACK . 

. 633 

149214 

WHITE . 

. 560 

149416 

MACK . 

. 33281 

149505 

MACK . 

. 382A 

149591 

MACK . 

. HM807010 

149215 

MACK . 

. 566 

149417 

MACK . 

. 14138A 

149507 

MACK . 

. 394A 

149592 

MACK . 

. H715311 

149216 

MACK . 

. 780 

149418 

MACK . 

. 3782 

149511 

MACK . 

. 453A 

149593 

MACK . 

. 45220 

149217 

MACK . 

. 596 

149421 

MACK . 

. 581 

149513 

MACK . 

. 354A 

149594 

MACK . 

. 65320 

149218 

MACK . 

. 592 

149424 

MACK . 

. 71450 

149516 

BROCKW . 

. HM212047 

149595 

MACK . 

. HM813810 

149219 

MACK . 

. 749 

149425 

MACK . 

. 760 

149517 

BROCKW . 

. 555S 

149596 

MACK . 

. 66462 

149223 

MACK . 

. 759 

149426 

MACK . 

. 665 

149518 

BROCKW . 

. 653 

149597 

MACK . 

. HM516410 

149228 

MACK . 

. 2580 

149427 

MACK . 

. 42376 

149519 

BROCKW . 

. SET37 

149598 

MACK . 

. HM212011 

149231 

MACK . 

. 2689 

149428 

MACK . 

. 48506 

149523 

MACK . 

. 07204 

149599 

BROCKW . 

. 34492A 

149231 

WHITE . 

. 2689 

149429 

MACK . 

. 78215C 

149525 

BROCKW . 

. JM511946 

149600 

BROCKW . 

. 832 

149233 

WHITE . 

. 2790 

149430 

MACK . 

. 47686 

149526 

BROCKW . 

.JLM710949 

149602 

BROCKW . 

. SET37 

149247 

WHITE . 

. 3196 

149431 

MACK . 

. 758 

149533 

MACK . 

. 3820 

149603 

BROCKW . 

. JM511910 

149263 

MACK . 

. 3382T 

149432 

MACK . 

. 33275 

149534 

CM . 

. 48220 

149604 

BROCKW . 

. JLM710910 

149263 

WHITE . 

. 3382T 

149434 

MACK . 

. 495AX 

149535 

EUCLID . 

. 48286 

149605 

BROCKW . 

. JM716610 

149265 

MACK . 

. 3383 

149435 

MACK . 

. 598A 

149535 

CM . 

. 48286 

149637 

MACK . 

. 6386 

149265 

WHITE . 

. 3383 

149437 

MACK . 

. 55176C 

149535 

MACK . 

. 2729 

149642 

MACK . 

. HM212044 

149268 

MACK . 

. 3577 

149438 

MACK . 

. 55187C 

149535 

WHITE . 

. 2729 

149643 

MACK . 

. 6466 

149278 

MACK . 

. 3982 

149440 

MACK . 

. 78225C 

149536 

GM . 

. 48290 

149644 

MACK . 

. 3979 

149300 

FORD . 

. CF6416 

149441 

MACK . 

. 3994 

149536 

MACK . 

. 572 

149645 

MACK . 

. 756A 

149310 

MACK . 

. 5760 

149442 

MACK . 

. 53177 

149537 

MACK . 

. 532A 

149646 

MACK . 

. HM212046 

149331 

MACK . 

. 09074 

149443 

MACK . 

. 48393 

149538 

MACK . 

. 352 

149647 

BROCKW . 

. 6461A 

149333 

MACK . 

. 14118S 

149444 

MACK . 

. 47890 

149539 

MACK . 

. 472 

149649 

BROCKW . 

. HM212049 

149333 

WHITE . 

. 14118S 

149446 

MACK . 

. 9185 

149541 

MACK . 

. 652 

149650 

BROCKW . 

. 782 

149335 

MACK . 

. 17118 

149447 

MACK . 

. 497 

149542 

MACK . 

. 6420 

149651 

BROCKW . 

. 387A 

149351 

MACK . 

. 53162 

149448 

MACK . 

. 56425 

149543 

MACK . 

. 672 

149652 

BROCKW . 

. 5584 

149355 

MACK . 

. 567 

149449 

MACK . 

. 28678 

149544 

MACK . 

. 632 

149653 

BROCKW . 

. HM212049 

149358 

MACK . 

. 21075 

149450 

MACK . 

. 28580 

149545 

MACK . 

. 1729X 

149654 

BROCKW . 

. 665A 

149360 

MACK . 

. 72200C 

149451 

MACK . 

. 3479 

149546 

JEFREY . 

. 1313AG 

149690 

FORD . 

. 90MS 

149361 

MACK . 

. 78250C 

149454 

MACK . 

. 598 

149546 

MACK . 

. 59412 

14969L 

IHC . 

. 3578-3525 

149362 

MACK . 

. 72212C 

149455 

MACK . 

. 42381 

149548 

MACK . 

. 09196 

149701 

MACK . 

. 203S 

149363 

MACK . 

. 07098 

149456 

MACK . 

. 42688 

149549 

MACK . 

. 453X 

149702 

MACK . 

. 307L 

149364 

MACK . 

. 14131 

149458 

MACK . 

. 39581 

149550 

MACK . 

. 53375 

149703 

MACK . 

. 209SL 

149364 

WHITE . 

. 14131 

149459 

MACK . 

. 3585 

149551 

MACK . 

. 47 2A 

149705 

MACK . 

. 306S 

149368 

MACK . 

. 594 

149460 

MACK . 

. 482 

149553 

MACK . 

. 3820 

149706 

MACK . 

. 307SL 

149368 

WHITE . 

. 594 

149461 

MACK . 

. 498 

149555 

MACK . 

. 493 

149707 

MACK . 

. 309S 

149369 

MACK . 

. 623 

149462 

MACK . 

. 59162 

149556 

MACK . 

. 52618 

149708 

MACK . 

. 212SL 

149370 

MACK . 

. 387 

149464 

MACK . 

. 49585 

149557 

MACK . 

. 55437 

149709 

MACK . 

. 309L 

149370Z HYATT . 

. 49520 

149465 

MACK . 

. 496 

149558 

MACK . 

. 42584 

149712 

MACK . 

. 204S 

149373 MACK . 

. 580 

149466 

MACK . 

. 72188C 

149559 

MACK . 

. 68712 

149714 

MACK . 

. 202SS 

149374 MACK . 

. 621 

149467 

MACK . 

. 582 

149560 

MACK . 

. 553X 

149717 

MACK . 

. 1313AG 

149376 MACK . 

. 575 

149468 

MACK . 

. 42687 

149561 

MACK . 

. 33462 

149719 

MACK . 

. 88503 

149379 MACK . 

. 480 

149470 

MACK . 

. 681A 

149562 

MACK . 

. 3732 

14971 l\l 

FM . 

. 1497 

149380 MACK . 

. 740 

149471 

MACK . 

. HM807046 

149563 

MACK . 

. 33472 

149720 

MACK . 

. 87503 

149382 MACK . 

. 663 

149472 

MACK . 

. H715345 

149564 

MACK . 

. 65500 

149721 

MACK . 

. 1207TB 

149383 MACK . 

. 683 

149473 

MACK . 

. 65237 

149565 

MACK . 

. 71750 

149726 

MACK . 

. 205S 

149386 MACK . 

. 1779 

149475 

BROCKW . 

. 2780 

149566 

MACK . 

. 52637 

149731 

MACK . 

. 1206AG 

149387 MACK . 

. 636 

149476 

MACK . 

. 65200 

149567 

MACK . 

. 48750 

1498343 FORD . 

. F01267C 


Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part It/Name 

Timken 

Part 11/Name 

Timken 

149852 MACK . 

. J322064 

1501334M1 MASSEY .... 

. 204FF 

150534 CHRYSL . 

. 307TB 

150884 JEFREY . 

. 18690 

149853 MACK . 

. J321664 

15016169 GM . 

. SP550305 

150535 CHRYSL . 

. 308WB 

1508912 CHRYSL . 

. H414242 

149863 MACK . 

. J401664 

150185C91 IHC . 

.WPS014GPC 

150536 CHRYSL . 

. 209BB 

1509052 CHRYSL . 

. 53177 

149872 MACK . 

. J482064 

150186C91 IHC . 

.WPSD14GPC 

150539 CHRYSL . 

. 5204KE 

1509053 CHRYSL . 

. 53177 

149882 MACK . 

... MUS1308UM 

15018X MASSEY . 

. 3984 

150540 CHRYSL . 

. 5205KE 

15092 EATON . 

. 42584 

149887 MACK . 

. J281248 

150191 JEFREY . 

.. 42376-42587 

150542 FM . 

. 1505 

15093 EATON . 

. 495A-493 

149893 MACK . 

. MU1307TM 

150191C91 IHC . 

... WPS103GPCC 

150543 CHRYSL . 

. 5308W 

15094 EATON . 

. 495A 

149894 MACK . 

... MU1305TDM 

150192C91 IHC . 

... WPS103GPCC 

150544 CHRYSL . 

. 5309W 

150952 JEFREY . 

. 539-532A 

149903 MACK . 

. 306TB 

1502045 CHRYSL . 

. 12D9SL 

150551 CHRYSL . 

. 5310W 

150953 JEFREY . 

. 539 

149905 MACK . 

. 304WB 

15020W WHITE . 

. 332 

150554 CHRYSL . 

. 1308S 

1509568M1 MASSEY .. 

. 203S 

149906 MACK . 

. 305AG 

1502143M1 MASSEY .... 

. 7109 

150559 CHRYSL . 

. 1209S 

150994M1 MASSEY .... 

. 14138A 

149907 MACK . 

. 307TB 

1502IF WHITE . 

. 15250X 

150560 CHRYSL . 

. 8503 

150994M91 MASSEY .. 

.. 14138A-14274 

149909 MACK . 

. 211TB 

15021W WHITE . 

. 15250X 

150561 CHRYSL . 

. 8504 

15100 FM . 

. 15100 

149923 MACK . 

. 208 

15022 CASE . 

. 15113 

150565 CHRYSL . 

. 206SL 

15100 SKI . 

. 15100 

149924 MACK . 

. 5216KE 

1502247M1 MASSEY .... 

. 09195 

1505652 CHRYSL . 

. 1207TB 

1510015245 COM . 

.... 15100-15245 

149931 MACK . 

. 309 

1502248M91 MASSEY . 

. 14274 

1505658 CHRYSL . 

. 1207TB 

1510015250X COM . 

. 15100-15250X 

149934 MACK . 

. 1214AG 

15025W WHITE . 

. 342 

150566 CHRYSL . 

. 207SL 

15100274 GM . 

. HA590023 

149934 WHITE . 

. 1214AG 

150269XZ HYATT . 

. LM501314 

15056753 GM . 

. SP580308 

15100275 GM . 

. HA590060 

149950 MACK . 

. J361664 

150269Z HYATT . 

. LM501310 

15056760 GM . 

. SP580309 

15100S SKF . 

. 15100S 

149950 WHITE . 

. J361664 

15026W WHITE . 

. 15100 

150568 CHRYSL . 

. 208SL 

15101 FM . 

. 15101 

149951 BROCKW . 

. 47 2A 

150277Z HYATT . 

. 31520 

150570 CHRYSL . 

. 308SL 

15101 SKF . 

. 15101 

149952 MACK . 

. J361656 

1502RB ROLWAY . 

. R1502EL 

150571 CHRYSL . 

. 209SL 

1510115245 COM . 

.... 15101-15245 

149955 WHITE . 

. 01812 

150311Z HYATT . 

. 3820 

150572 CHRYSL . 

. 210SL 

1510115250X COM . 

. 15101-15250X 

149955CH MACK . 

. 01812 

1503408 CHRYSL . 

. DB2065C 

15058367 GM . 

. SP550310 

15102293 GM . 

. SP450301 

149957 MACK . 

. 205BB 

15037207 GM . 

. SP550306 

15058368 GM . 

. SP550309 

15102294 GM . 

. SP500300 

149958 MACK . 

. 303BB 

1503924 CHRYSL . 

. 72218C 

15058393 GM . 

. HA590307 

151038 FM . 

. 15103S 

149960 MACK . 

. 310 

150397C91 IHC . 

. 88107 

1505947 CHRYSL . 

. M1306GEL 

15103S SKF . 

. 15103S 

149961 MACK . 

. 1311AG 

150401Z HYATT . 

. 394A 

1505967M1 MASSEY .... 

. 2065T 

15103S15243 COM . 

.. 15103S-15243 

149964 MACK . 

. 312 

150408Z HYATT . 

. 3920 

150618 CHRYSL . 

. 307L 

15103S15245 COM . 

.. 15103S-15245 

149968 MACK . 

. 210S 

15042154 GM .... NP145100-NP913325 

150619 CHRYSL . 

. 308L 

15104582 GM . 

. SP580310 

149973 MACK . 

. 308L 

15042155 GM .... IMP7062 1 8-IMP910345 

150620 CHRYSL . 

. 209L 

15104907 GM . 

. SP580306 

149980 MACK . 

. 211SL 

15042868 GM . 

. SP580310 

150621 CHRYSL . 

. 309L 

15106 FM . 

. 15106 

149981 MACK . 

. 205SS 

15043 FULLER . 

. J281224 

15064670 GM . 

. SP580305 

15106 SKF . 

. 15106 

149985 MACK . 

. 310L 

150459 JEFREY . 

. 594-592A 

150662M1 MASSEY . 

. 09067 

1510615245 COM . 

.... 15106-15245 

149992 MACK . 

. 305S 

15046 CASE . 

. 15578 

150662M11 MASSEY .... 

.. 09067-09195 

1510615250X COM . 

. 15106-15250X 

149993 MACK . 

. 2375F 

150498R1 IHC . 

. 18620 

150663 JEFREY . 

. 211TB 

15111599 GM . 

. SP550311 

149994 MACK . 

. 1311AGL 

150499R91 IHC . 

.. 18685-18620 

150664 JEFREY . 

. 308WB 

15112 FM . 

. 15112 

149995 MACK . 

. 209S 

15049X MASSEY . 

. 14137A 

1506841 CHRYSL . 

. 594 

1511215245 COM . 

.... 15112-15245 

14B RIV . 

. 313 

1505 FM . 

. 1505 

1506842 CHRYSL . 

. 594 

1511215250X COM . 

. 151 12-15250X 

14BCH10 RIV . 

. 1313AG 

15050 FM . 

. 1505 

1506858 CHRYSL . 

... MU1305TCM 

15112380 GM . 

. SP550306 

14K205N REXNOR . 

. HPS014GP 

150505 CHRYSL . 

. 200AB 

150698C91 IHC . 

.. NPC103RPCC 

15112381 GM . 

. SP550305 

14KB205N REXNOR . 

. HPC014GP 

150506 CHRYSL . 

. 201AB 

150699C91 IHC . 

.. NPC103RPCC 

15112382 GM . 

. SP500300 

14MM10595 AUSTIN .... 

. 760-752 

150507 CHRYSL . 

. 202AG 

1507IX MASSEY . 

. 88506 

15112408 GM . 

. SP580306 

14/W11/2 RHP . 

. TR1716 

150508 CHRYSL . 

. 302AG 

15072A MASSEY . 

. 1752 

15112409 GM . 

. SP580305 

14/W21/16 RHP . 

. TR1714 

150509 CHRYSL . 

. 203AB 

15072X MASSEY . 

. 1752 

15112410 GM . 

. SP580308 

14/W21/6 RHP . 

. TR1714 

150510 CHRYSL . 

. 303BB 

15073K IHC . 

. 88107 

15112411 GM . 

. SP580310 

1500197M1 MASSEY .... 

. 203S 

150511 CHRYSL . 

. 204 

1507RC SULLIV . 

. 1212AG 

15112412 GM . 

. SP580309 

15002 CHRYSL . 

. 414 

150512 CHRYSL . 

. 1304 

150804 JEFREY . 

. 387A-382A 

15112450 GM . 

. SP550309 

1500207 CLARK . 

. LM11949 

150513 CHRYSL . 

. 205BB 

150805 JEFREY . 

. 382A 

15112451 GM . 

. SP550310 

150030 STUDEB . 

. 2061 

150514 CHRYSL . 

. 1305 

150806 JEFREY . 

. 387A 

15113 FM . 

. 15113 

150035 SEAL-P . 

. 414 

150515 CHRYSL . 

. 1206AG 

150833 JEFREY . 

. 18720 

1511315250X COM . 

. 151 13-1 5250X 

150052 CURTIS . 

. 204FF 

150517 CHRYSL . 

. 1306TB 

150834 JEFREY . 

. 18790 

15114X MASSEY . 

. 15118 

150058 JEFREY . 

. 313 

150519 CHRYSL . 

. 1207TB 

150835 JEFREY . 

.. 68462-68712 

15115915 GM . 

. HA590003 

150069 SEAL-P . 

. 1779-1729X 

1505IN FM . 

. 1505 

150836 JEFREY . 

. 68712 

15115916 GM . 

. HA590003 

150070 SEAL-P . 

. 1779 

150520 CHRYSL . 

. 1307 

150837 JEFREY . 

. 68462 

15116 FM . 

. 15116 

150071 SEAL-P . 

. 2788-2729 

150522 CHRYSL . 

. 1208A 

150838 JEFREY . 

.. 33275-33462 

1511615245 COM . 

.... 15116-15245 

150072 SEAL-P . 

. 2788 

150524 FM . 

. 1505 

150839 JEFREY . 

. 33462 

1511615250X COM . 

.. 151 16-15250X 

1500994M1 MASSEY .... 

. 14138A 

15052444 GM . 

. SP550305 

150840 JEFREY . 

. 33275 

15117 FM . 

. 15117 

1501101 Ml MASSEY .... 

. 15250X 

150525 CHRYSL . 

. 1210AG 

1508400 CHRYSL . 

. 200SL 

15117 SKF . 

. 15117 

1501102M1 MASSEY .... 

. 15120 

150526 CHRYSL . 

. 1310AG 

1508440 CHRYSL . 

. 200SL 

1511715244 COM . 

.... 15117-15244 

150115 JEFREY . 

. 315 

150527 CHRYSL . 

. 1311 AG 

1508544M91 MASSEY .. 

. NPS014RPC 

1511715245 COM . 

.... 15117-15245 

1501206 MASSEY . 

. 12520 

150528 CHRYSL . 

. 1212AG 

150862C91 IHC . 

. 88107 

1511715250X COM . 

.. 15117-15250X 

1501206 WHITE . 

. 12520 

150529 CHRYSL . 

. 1312 

1508700 CHRYSL . 

. 395A 

15118 FM . 

. 15118 

1501207M1 MASSEY .... 

. 12580 

150530 CHRYSL . 

. 1213 A 

1508722M1 MASSEY .... 

. NPS014RPC 

1511815244 COM . 

.... 15118-15244 

1501242 CHRYSL . 

. DA2065C 

150531 CHRYSL . 

. 1214AG 

150882 JEFREY . 

.. 18690-18620 

1511815245 COM . 

.... 15118-15245 

1501312M1 MASSEY .... 

. 201AB 

150532 CHRYSL . 

. 207 

150883 JEFREY . 

. 18620 

1511815250X COM . 

. 151 18-15250X 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

15119 FM . 

. 15119 

1516948 CHRYSL . 

. 308WB 

1531499 CHRYSL . 

. B2010 

15511799 GM . 

. M28161 

15119 SKF . 

. 15119 

15170661 EM . 

. HA590061 

153193 JEFREY . 

. 6576-6535 

15512056 GM . 

. TRA23 

1511915250X COM .... 

... 151 19-15250X 

15170662 EM . 

. HA590053 

153198 JEFREY . 

. 207 

15512189 GM . 

. HB88509A 

151194 EATON . 

. 202AG 

15176995 EM . 

. SK590058 

153213Z HYATT . 

. LM67010 

15512190 GM . 

. HB88107B 

151197 EATON . 

. 210S 

15176996 EM . 

. SK590062 

15330296 EM . 

. B2410 

15512191 GM . 

. HB88107C 

15119A MASSEY . 

. 33281 

15176997 EM . 

. SK590061 

15343 FIAT . 

. 580-572 

15512192 GM . 

. HB88508C 

15119X MASSEY . 

. 33281 

15176998 EM . 

. SK590053 

15355 SPICER . 

. 25577 

15512193 GM . 

. HB88508E 

15120 FM . 

. 15120 

15176999 EM . 

. SK590054 

15356 SPICER . 

. 25523 

15512194 GM . 

. HB88508B 

151201 EATON . 

. 204FF 

15177000 EM . 

. SK590059 

15358 SPICER . 

. 31594 

15512195 GM . 

. HB206FF 

1512015244 COM . 

. 15120-15244 

15178881 EM . 

. HA590062 

1535TA L&S . 

. R1535TAV 

15512196 GM . 

. HB88512AHD 

1512015245 COM . 

. 15120-15245 

15178882 EM . 

. HA590058 

1535TAS FEDRAL . 

. R1535TAV 

15512198 GM . 

. HB88508AB 

1512015250X COM .... 

... 15120-15250X 

15178883 EM . 

. HA590059 

1535TAS HYATT . 

. R1535TAV 

15512199 GM . 

. HB88508AA 

151202 EATON . 

. 305DD 

15178884 EM . 

. HA590054 

1535TAS L&S . 

. R1535TAV 

15512200 GM . 

. HB88512ASHD 

151204 EATON . 

. 205FF 

151875 EM . 

. J402480 

1535TAS BBC . 

. R1535TAV 

15512203 GM . 

. HB88508D 

151206 EATON . 

. 209DD 

152016 FM . 

. 152016 

1535TAS SKI . 

. R1535TAV 

15512204 GM . 

. HB88509C 

151208 EATON . 

. 206FF 

15208X MASSEY . 

. 15250X 

1535TV L&S . 

. R1535TAV 

15512256 GM . 

. HB88509A 

151217 JEFREY . 

. 583-672 

15209A MASSEY . 

. 09196 

15363A MASSEY . 

. 203AB 

15512263 GM . 

. HB88509 

15121T SKF . 

. 15121T 

15209X MASSEY . 

. 09196 

15363AX WHITE . 

. 203AB 

15512267 GM . 

. HB88508B 

15122 TRAILM . 

. 553X 

152221 JEFREY . 

. 312 

15363X MASSEY . 

. 203AB 

15513102 GM . 

. TRK203 

15123 FM . 

. 15123 

15225750 EM . 

. SP580306 

153715 HYSTER . 

. HM89449 

15513169 GM . 

. TRK205 

15123 SKF . 

. 15123 

15225751 EM . 

. SP580305 

153834 HYSTER . 

. M802011 

15513254 GM . 

. TRK206 

1512315245 COM . 

. 15123-15245 

15225751 EM . 

. SP580310 

153835 HYSTER . 

. M802048 

15513492 GM . 

. TRK202 

1512315250X COM .... 

... 15123-15250X 

15225751 EM . 

. SP580306 

15385 FM . 

. 15385 

15513680 GM . 

. TRK203 

151246 EATON . 

. 305AG 

15225751 EM . 

. SP580310 

1541089 SEAL P . 

. 307L 

15513712 GM . 

. TRK207 

15125 FM . 

. 15125 

15225752 EM . 

. SP580308 

15412 FWD . 

. 482-472 

15514770 GM . 

. TRA196 

1512515245 COM . 

. 15125-15245 

15225753 EM . 

. SP580309 

15415 FWD . 

. 527-522 

15515217 GM . 

. BS59 

1512515250X COM .... 

... 15125-15250X 

15225770 EM . 

. SP580310 

1541799 WHITE . 

. 203FF 

15515621 GM . 

. TRK180 

151258 EATON . 

. 207 

15225770 EM . 

. SP580306 

1542942 SEAL-P . 

. 206WB 

15515622 GM . 

. TRK180 

15126 FM . 

. 15126 

15225770 EM . 

. SP580310 

1542951 SEAL-P . 

. 206WB 

15520 FM . 

. 15520 

15126 SKF . 

. 15126 

15233111 EM . 

. SP550306 

154338H1 IHC . 

. 67322 

15520 SKF . 

. 15520 

1512615245 COM . 

. 15126-15245 

15233111 EM . 

. SP450301 

154339H1 IHC . 

. 67390 

15521873 GM . 

. B2610 

1512615250X COM .... 

... 15126-15250X 

15233113 EM . 

. SP500300 

154340H1 IHC . 

. 67391 

15523 FM . 

. 15523 

151263 EATON . 

. 307F 

152358 JEFREY . 

. 1306TB 

154387H1 IHC . 

. 9121 

1552569 SEAL-P . 

. 203FF 

151264 EATON . 

. 207FF 

152373 WABCO . 

. J321648 

154388H1 IHC . 

. 9185 

15525746 GM . 

. 55437 

15127 TRAILM . 

. 653 

15243 FM . 

. 15243 

154410 WHITE . 

. 308L 

15530296 GM . 

. B2410 

151277 EATON . 

. 205SSL 

15244 FM . 

. 15244 

1544538 WHITE . 

. 203S 

15532 AMC . 

. 1729X 

151278 EATON . 

. 204SSL 

15244 SKI . 

. 15244 

1545176 SEAL-P . 

. 206LI 

15533038 GM . 

. 204BBAR 

15128 TRAILM . 

. 663 

1524415126 COM . 

. 15244-15126 

15457 WHITE . 

. 09078-09194 

15533067 GM . 

. DC211TTRA 

151281 EATON . 

. 207SS 

15245 FM . 

. 15245 

1545733 WHITE . 

. 200CC 

15533176 GM . 

. N1307L 

151282 EATON . 

. 206F 

15245 SKI . 

. 15245 

1546794 SEAL-P . 

. 203F 

15533176 GM . 

. 42375A 

151283 EATON . 

. 205SS 

152453R91 IHC . 

. HM813844 

1546809 SEAL-P . 

. 8604 

15533265 GM . 

. 7109 

151287 EATON . 

. 306SS 

152454R1 IHC . 

. HM813810 

1549333 SEAL-P . 

. 206LI 

15534129 GM . 

. HM903210 

151299 EATON . 

. 88505 

15250 FM . 

. 15250 

1549625 SEAL-P . 

. M86610 

15534135 GM . 

. 493 

1512T2 WHITE . 

. 209L 

15250X FM . 

. 15250X 

1549626 SEAL-P . 

. M86647 

15534137 GM . 

. 498 

151302 EATON . 

. 203FF 

15250X SKF . 

. 15250X 

1549627 SEAL-P . 

. HM88610 

15534138 GM . 

. 33275 

151305 SPICER . 

. 5305KE 

15260 FULLER . 

. 29675-902A8 

1549628 SEAL-P . 

. HM88649 

15534482 GM . 

. HM807010 

15130858 EM . 

. 513188 

152641 SPICER . 

. 210SS 

1549645 SEAL-P . 

. LM501311 

15535008 GM . 

. 1211SL 

15130858 SAAB . 

. 513188 

152651 SPICER . 

. 211SS 

1549646 SEAL-P . 

. LM501349 

15535009 GM . 

. 1308L 

15134584 EM . 

. SP500300 

152751 JEFREY . 

. 575-572 

154B2 WHITE . 

. 207SS 

15535010 GM . 

. B1412 

151394 EATON . 

. 29585-29520 

152806R91 IHC . 

. 11590-11520 

1550012 WABCO . 

. 11520 

15535011 GM . 

. 1208L 

151402 EATON . 

. 3780-3720 

152807R91 IHC . 

. 11590 

1550025 LILLIS . 

. 202FFAG 

15535136 GM . 

. 33472 

151407 EATON . 

. 28580-28521 

152808R1 IHC . 

. 11520 

1550231 LILLIS . 

. 306TB 

15535342 GM . 

. 1211SL 

151408 EATON . 

. 498-493 

15283 TRAILM . 

. 592A 

1550305 SEAL-P . 

. 88107 

15535359 GM . 

. 1208L 

151411 EATON . 

. 639-632 

152831 RIZ . 

. 2735X 

15504618 GM . 

. 614038 

15535647 GM . 

. 55200C 

151436 EATON . 

. 68450-68712 

152871 HYSTER . 

. 65500 

1550534 SEAL-P . 

. 1752SC 

15535659 GM . 

. HB88510 

151437 EATON . 

. 12580-12520 

152872 HYSTER . 

. 65200 

15508147 GM . 

. CA02135C 

15535923 GM . 

. F54540 

151443 EATON . 

. 24780-24720 

15289 WHITE . 

. 47620 

15508148 GM . 

. 2256 

15535978 GM . 

. SCE2420 

151454 EATON . 

. 25878-25820 

152894 WHITE . 

. 59200-59412 

15510168 GM . 

. DRK72A 

15535981 GM . 

. F93290 

151461 EATON . 

. 3382-3320 

152897 WHITE . 

. 47686 

15510651 GM . 

. F94490 

15536014 GM . 

. 211L 

151479 EATON . 

. 941-932 

152989 WHITE . 

. 28580-28521 

15510656 GM . 

. F84003 

155370 HYSTER . 

. 36620 

151480 EATON . 

. 67790-67720 

153087 JEFREY . 

. 309L 

15510657 GM . 

. F94488 

15537794 GM . 

. HM807010 

151489 EATON . 

. 67787-67720 

15308NR SKI . 

. 5308WL 

15510804 GM . 

. HB88508E 

15538162 GM . 

. 305DD 

15149 TRAILM . 

. 560 

15309NR SKI . 

. 5309WL 

15511773 GM . 

. N309L 

15538163 GM . 

. 206FF 

15150 TRAILM . 

. HM212049 

15311 NR SKF . 

. 5311WL 

15511776 GM . 

. FA35B88 

15539587 GM . 

. F95407 

15151 TRAILM . 

. HM212011 

153125 JEFREY . 

. 33281-33472 

15511789 GM . 

. J361644 

155401 HYSTER . 

. LM67048 

15151OZ HYATT . 

. 572 

153127 JEFREY . 

. 857-854 

15511798 GM . 

. SRA5304 

15544460 GM . 

. 614096 
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TIMKEN 


Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part tt/Name 


15547463 GM . 

. 2720 

15592278 GM . 

. 614083 

1563TS L&S . 

. 5707 

157485A WHITE . 

. 3767 

1555006 FORD . 

. F01267C 

15595140 GM . 

. 6408 

1563TS SKF . 

. 5707 

157504R91 IHC . 

. 594A 

15556905 GM . 

. 614057 

15595151 GM . 

. 26884-26823 

1563TS18 HYATT . 

. 5707 

15753473 GM . 

. SP580308 

15556918 GM . 

. CA02135C 

15595830 GM . 

. 512224 

15640282 GM . 

. 614038 

15753476 GM . 

. SP580306 

155691 CHRYSL . 

. J322080 

1559TS FEORAL . 

. 6408 

15644731 GM . 

. 614083 

157573 JEFREY . 

. 672 

155696Z HYATT . 

. 71750 

1559TS HYATT . 

. 6408 

15646 NEWPRO . 

. 207 

1577 FM . 

. 1577 

155699A WHITE . 

. HH506348 

1559TS L&S . 

. 6408 

1564753 SEAL-P . 

. 614037 

15771 FM . 

. 613002 

1556RC SULLIZ . 

. 1220 

1559TS SKF . 

. 6408 

156516H1 IHC . 

. 208F 

15772838 GM . 

. SP550305 

1557053 SEAL-P . 

. 304DD 

156002 GM . 

. 72200C 

15652419 GM . 

. 614018 

15775 FIAT . 

. 205BB 

1557064 SEAL-P . 

. 203SS 

156010C92 IHC . 

. NPS103RRCC 

15656 WHITE . 

. 336 

15786534 GM . 

. 513188 

155721 HI IHC . 

. 42584 

156011C92 IHC . 

. NPS103RRCC 

15658 AMC . 

. 2720 

15790 TRAILM . 

. HM212047 

15574A15522A COM . 

. 15574A-15522A 

156014C91 IHC . 

. IMPS 103RRCC 

1565879 GM . 

. 36S 

15791 TRAILM . 

. 3780 

15575X MASSEY . 

. 2788 

156015C91 IHC . 

. NPS103RRCC 

15661412 GM . 

. 208SL 

15792 TRAILM . 

. 681A 

15576333 GM . 

. F87946 

156022C91 IHC . 

. NPS1D0RRC 

1566142 CHRYSL . 

. HM804810 

15793213 GM . 

. HA590070 

155766A WHITE . 

. 34300-34478 

156023C91 IHC . 

. NPS100RRC 

1566147 CHRYSL . 

. HM813810 

15798483 GM . 

. HA590080 

155767A WHITE . 

. 42350-42584 

156030C91 IHC . 

.WPS104GRC 

1566272 FI A T-A . 

. 95925 

158003 JEFREY . 

. 3820 

15576X MASSEY . 

. 15117 

15610908 GM . 

. CA02135C 

156633 SEAL-P . 

. 3420 

158137 JEFREY . 

. 932 

155770A WHITE . 

. 387A-382 

15613306 GM . 

. 614083 

156646C92 IHC . 

. NPC108RPC 

158138 JEFREY . 

. 938 

15578 FM . 

. 15578 

15616328 GM . 

. HB88510 

156647C92 IHC . 

. NPC108RPC 

158140 JEFREY . 

. 99600 

15578 SKF . 

. 15578 

15617383 GM . 

. 7211HFL 

15665236 GM . 

. M802048 

158141 JEFREY . 

. 93125 

1557815520 COM . 

. 15578-15520 

156181 HYSTER . 

. L44610 

15665237 GM . 

. M802011 

158142 JEFREY . 

. 93800 

15578820 GM . 

. 7211HL 

156182 HYSTER . 

. L44643 

15665281 GM 


158143 JEFREY . 

. 592A 

15579805 GM . 

. B5020 

156184 JEFREY . 

. 861 

M802048CP-M802011AP 

158143 SULLIZ . 

. 592A 

15579X FM . 

. 15579X 

15618954 GM . 

. JM205110 

15665F WHITE . 

. HM813844 

158144 JEFREY . 

. 594 

15579X SKF . 

. 15579X 

15619313 GM . 

. C436Q 

156669 SEAL-P . 

. 3577-3525 

158145 JEFREY . 

. 552A 

15579X15520 COM ... 

... 15579X-15520 

15619368 GM . 

. B1316Q 

156682 SEAL-P . 

. 3577 

158146 JEFREY . 

. 559 

15580 FM . 

. 15580 

156194 HYSTER . 

. M86610 

156683 SEAL-P . 

. 3420 

158147 JEFREY . 

. 572 

15580 SKF . 

. 15580 

15619426 GM . 

. 208 

156684 SEAL-P . 

. 3525 

158148 JEFREY . 

. 580 

1558015520 COM . 

. 15580-15520 

156195 HYSTER . 

. M86649 

1567797 CHRYSL . 

. 557A 

158149 JEFREY . 

. 71750 

15580228 GM . 

. 207 

1561B2 WHITE . 

. 225518 

1567798 CHRYSL . 

. 3782 

158151 JEFREY . 

. 772 

15580230 GM . 

. 110CB 

1562 FM . 

. 1562 

15678A MASSEY . 

. 202AG 

158152 JEFREY . 

. 782 

15580235 GM . 

. Q8304 

1562 SKF . 

. 1562 

15678X MASSEY . 

. 202AG 

158153 JEFREY . 

. 672 

15580241 GM . 

. BK3026 

15620 FM . 

. 1562 

15680264 GM . 

. 614018 

158154 JEFREY . 

. 687 

15580294 GM . 

. B2012 

156204 GM . 

. 1309 

156853 SEAL-P . 

. 204S 

158155 JEFREY . 

. 742 

15580345 GM . 

. HB88508A 

15621 FM . 

. 1562 

15687A MASSEY . 

. 202AG 

158156 JEFREY . 

. 749 

15581647 GM . 

. 212 

156212 FM . 

. 1562 

156902H1 IHC . 

. MR1310EX 

158157 JEFREY . 

. 532A 

15581875 GM . 

. 3320 

15621N FM . 

. 1562 

15693390 GM . 

. 614109 

158158 JEFREY . 

. 537 

15581883 GM . 

. C1086Q 

15622146 GM . 

. 305DD 

15693437 GM . 

. 515001 

158159 JEFREY . 

. 612 

15581918 GM . 

. B5020 

15622147 GM . 

. 206FF 

15693440 GM . 

. 515005 

158160 JEFREY . 

. 621 

15581919 GM . 

. B2816 

156236 HYSTER . 

. 34274 

156963H1 IHC . 

. J281224 

158161 JEFREY . 

. 81962 

15581920 GM . 

. AXK5070 

156284H1 IHC . 

. 211L 

15696R WHITE . 

. HM803110 

158162 JEFREY . 

. 81600 

15581921 GM . 

. B2816 

1562CN FM . 

. 1562C 

1569732 CHRYSL . 

. 1209L 

158163 JEFREY . 

. 854 

15581922 GM . 

. TC2435 

1563 L&S . 

. TRP1563TAV 

1569750 CHRYSL . 

. W1590Q 

15816313 GM . 

. HA590167 

15581942 GM . 

. NTA2840 

15634054 GM . 

. 108TB 

15704963 GM 


158164 JEFREY . 

. 861 

15581949 GM . 

. 207 

156348C91 IHC . 

. NPS010RPC 

JLM506849-JLM506810 

158167 JEFREY . 

. 752 

15581953 GM . 

. B2012 

156349C91 IHC . 

. NPS010RPC 

15705563 GM . 

. 614174 

158168 JEFREY . 

. 755 

15581960 GM . 

. 307LI 

156350C91 IHC . 

. NPC012RPC 

157056H1 IHC . 

. L225849 

158169 JEFREY . 

. 855 

15581961 GM . 

. M28161 

15635197 GM . 

. M802011 

157057H1 IHC . 

. L225818 

158170 JEFREY . 

. 414 

15581962 GM . 

. 1210L 

156351C91 IHC . 

. NPC012RPC 

157065H1 IHC . 

. 42381 

158171 JEFREY . 

. 418 

15581968 GM . 

. B2416 

15635253 GM . 

. M804010 

157066H1 IHC . 

. 42587 

158174 JEFREY . 

. 563 

15584088 GM . 

. B3216 

15635253 GM . 

. M804049 

15716 VERSA T . 

. 39520 

158175 JEFREY . 

. 566 

15584092 GM . 

. NTA2031 

15635264 GM . 

. M804049 

157168A WHITE . 

. 28678 

158176 JEFREY . 

. 2631 

15586767 GM . 

. 208L 

156352C91 IHC . 

. NPC102RPC 

15717 VERSA T . 

. 39580 

158178 JEFREY . 

. 3420 

15587515 GM . 

. JF7010 

15635371 GM . 

. HB88508AA 

15719007 GM . 

. SP580307 

15817X MASSEY . 

. 612 

15587516 GM . 

. JF7049A 

156353C91 IHC . 

. NPC102RPC 

15719015 GM . 

. SP580310 

158180 JEFREY . 

. 3120 

15588341 GM . 

. B2012 

156356C91 IHC . 

. NPC103RPCC 

15720 WHITE . 

. 3320 

158182 JEFREY . 

. 740 

155892C91 IHC . 

. NPS010RPC 

156357C91 IHC . 

. NPC103RPCC 

1573 FM . 

. 1573 

158183 JEFREY . 

. 493 

155893C91 IHC . 

. NPS010RPC 

15635937 GM . 

. DC022 

15731627 GM . 

. SP450300 

158184 JEFREY . 

. 495 

1558TAS HYATT . 

. R1558TAV 

15636 WHITE . 

. 336 

15733637 GM . 

. SP580309 

158185 JEFREY . 

. 776 

1558TS HYATT . 

. R1558TAV 

15636510 GM . 

. HB88107E 

157351 EUCLID . 

. 3780 

158186 JEFREY . 

. 652 

1558TS SKF . 

. R1558TAV 

15637265 GM . 

. LM102910 

157351 GM . 

. 3780 

158187 JEFREY . 

. 665 

1559 L&S . 

. TRP1559TV 

15637269 GM . 

. LM 102949 

157352 EUCLID . 

. 3726 

158188 JEFREY . 

. 78551 

15590 FM . 

. 15590 

15637270 GM . 

. LM501349 

157352 GM . 

. 3726 

158189 JEFREY . 

. 78215C 

15590 SKF . 

. 15590 

15637271 GM . 

. LM501310 

15740291 GM . 

. SP500300 

158190 JEFREY . 

. 6320 

1559015520 COM . 

. 15590-15520 

1563TS FEDRAL . 

. 5707 

157483R91 IHC . 

. 594A-592A 

158193 JEFREY . 

. 74850 

15590168 GM . 

. 614083 

1563TS HYATT . 

. 5707 

157484A WHITE . 

. 3767-3720 

158194 JEFREY . 

. 74537 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


TIMKEN 


Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/IVame 

Timken 

Part It/Name 


15819433 GM . 

. HA590343 

158654 JEFREY . 

. 6386-6328 

15946J WHITE . 

. 2689 

1600483 WHITE . 

. 203F 

158197 JEFREY .... 

. 792 

158660 JEFREY . 

. 6320 

15950X MASSEY . 

. 15590 

1600824 WHITE . 

. 2065 

158198 JEFREY .... 

. 799 

158661 JEFREY . 

. 6386 

1595IX MASSEY . 

. 15520 

1600825 WHITE . 

. R2D62C 

158199 JEFREY .... 

. 3920 

158666H1 IHC . 

. 27881 

159533C91 IHC . 

. NPS014RPC 

1600829 WHITE . 

. 02135 

1581TS PCIRCL .... 

. R1581TV 

158667H1 IHC . 

. 27820 

159534C91 IHC . 

. NPS014RPC 

160107M1 MASSEY . 

. 14136A 

1581TS SKF . 

. R1581 TV 

158698111 IHC . 

. 28584 

159535 JEFREY . 

. 3720 

160108M91 MASSEY ... 

. 14136A-14274 

158291 JEFREY .... 

. 94113 

15870575 GM . 

. SP550311 

159538 JEFREY . 

. 4535 

160111A WHITE . 

. 02755 

158292 JEFREY .... 

. 94700 

15874836 GM . 

. SP550311 

159539 JEFREY . 

. 4595 

16013X MASSEY . 

. 382 

158293 JEFREY .... 

. 759 

15878X MASSEY . 

. 394A 

159540 JEFREY . 

. 4595-4535 

1601418 lHA . 

. 2759 

158294 JEFREY .... 

. 936 

158897 CHAITS . 

. PB79 

15959X MASSEY . 

. 206S 

16014X MASSEY . 

. 2780 

158295 JEFREY .... 

. 44348 

15889806 GM . 

. HA590088 

159622 CHRYSL . 

. 312L 

16015X MASSEY . 

. 3420 

158296 JEFREY .... 

. 44143 

158900 CHAITS . 

. PB652 

159724 JEFREY . 

. 59200-59412 

16016A MASSEY . 

. 2729 

158297 JEFREY .... 

. 42584 

158901 CHAITS . 

. 102CC 

159725 JEFREY . 

. 59412 

16016X MASSEY . 

. 2729 

158299 JEFREY .... 

. 632 

158902 CHAITS . 

. 101SS 

159726 JEFREY . 

. 59200 

1601757 WHITE . 

. 209DD 

158219 JEFREY .... 

. 641 

158903 CHAITS . 

. 201AB 

15980 EATON . 

. 33281 

16019J WHITE . 

. 352 

15821979 EM . 

. SP550311 

158904 CHAITS . 

. 202SS 

15980M WHITE . 

. 6379 

1601B2 WHITE . 

. 275928 

158211 JEFREY .... 

. 522 

158905 CHAITS . 

. 203FF 

15990509 GM . 

. SP580301 

160224 ROLWAY . 

. J321248 

158212 JEFREY .... 

. 529 

158906 CHAITS . 

. PB21 

15990510 GM . 

. SP580300 

160232 ROIWAY .. 

J321264 

158213 JEFREY .... 

. 832 

158907 CHAITS . 

. PB22 

15991989 GM . 

. SP580303 

160299R91 IHC HM516449-HM51641 

158214 JEFREY .... 

. 841 

138991 WHITE . 

. 539 

15991990 GM . 

. SP580302 

160300R91 IHC . 

. HM516449 

158215 JEFREY .... 

. 685 

15890M WHITE . 

. 6379 

15996 TRAILM . 

. 665A 

160301R1 IHC . 

. HM516410 

158216 JEFREY .... 

. 52637 

15890R WHITE . 

. 418 

15997071 GM . 

. SP550301 

160416 ROLWAY . 

. J321632 

158217 JEFREY .... 

. 52400 

158914 CHAITS . 

. PB650 

15997071 GM . 

. SP550307 

160420 ROLWAY . 

. J321640 

158218 JEFREY .... 

. 71437 

158914 JEFREY . 

. 74537 

15997072 GM . 

. SP550300 

160424 ROLWAY . 

. J321648 

158222 JEFREY .... 

. 71751D 

158915 CHAITS . 

. PB651 

15997072 GM . 

. SP550307 

160426 ROLWAY . 

. J321652 

158226 JEFREY .... 

. 661 

15891M WHITE . 

. 537 

15997073 GM . 

. SP550303 

160432 ROLWAY . 

. J321664 

158227 JEFREY .... 

. 3979 

15893C WHITE . 

. 414A 

15997073 GM . 

. SP550302 

160432313 ROLWAY .... 

. J321664 

158228 JEFREY .... 

. 352 

15893F WHITE . 

. 414 

15997073 GM . 

. SP550308 

160440 ROLWAY . 

. J321680 

158239 JEFREY .... 

. 05185 

158NR L&S . 

. QBR23549 

15997074 GM . 

. SP550302 

1604404 HONDA . 

. 614033 

158231 JEFREY .... 

. 05075 

158R FEDRAL . 

. QBR23549 

15997074 GM . 

. SP550308 

160532 ROLWAY . 

. J322064 

158232 JEFREY .... 

. 593 

158R L&S . 

. QBR23549 

15A RIV . 

. 218TB 

160532313 ROLWAY .... 

. J322064 

158232 SZ/ZZZK .... 

. 593 

15900 SPICER . 

. 25821 

15A10664 WHITE . 

. LM67048 

160540 ROLWAY . 

. J322080 

158234 .... 

. 74550 

159000 CHAITS . 

. PB50DHD 

15A10703 WHITE . 

. LM67010 

160540313 ROIWAY ... 

.1377880 

158235 JFfflfP .... 

. 47 2A 

159001 CHAITS . 

. PB50J 

15A1083 WHITE . 

.WPC103GPCC 

160557C91 IHC .LM29749 LM29710 

158237 JEFREY .... 

. 42587 

159002 CHAITS . 

. PB74 

15A11585 WHITE . 

. 18620 

160558C91 IHC . 

. LM29749 

158237C91 IHC ... 

. KD11786Y 

159003 CHAITS . 

. 7109 

15A1 1586 WHITE . 

. 18685 

160588 AMC . 

. 305AG 

158238 JEFREY .... 

. 42376 

159004 CHAITS . 

. PB286 

15A1 1854 WHITE . 

. 07196 

1606 WHITE . 

. 3120 

158238C91 IHC ... 

. 388A 

159005 CHAITS . 

. PB656 

15A1 1855 WHITE . 

. 07087 

1606000109 PEUGOT .. 

. 614129 

158239 JFfflfP .... 

. 544118 

159006 CHAITS . 

. PB50G 

15A12647 WHITE . 

. 18520 

160688H1 IHC . 

. 48220 

158243 JFfflfP .... 

. 683 

159007 CHAITS . 

. FC65354 

15A12648 WHITE . 

. 18590 

160689H1 IHC . 

. 48290 

158244 JEFREY .... 

. 575 

159008 CHAITS . 

. PB76 

15A14004 WHITE . 

. M12610 

16073 GM . 

. 305AG 

158245 JFfflfX .... 

. 33472 

159009 CHAITS . 

. PB77 

15A14005 WHITE . 

. M12649 

160776 HYSTER . 

. 27880 

158246 JEFREY .... 

. 33281 

15901 SPICER . 

. 25877 

15A16193 WHITE . 

. 07196 

160779 SKF . 

. 1216A 

158249 JEFREY .... 

. 857 

159011 CHAITS . 

. 205SS 

15A2811 WHITE . 

.WPS103GPCC 

160824 WHITE . 

. 2066 

158251 JEFREY .... 

. 6576 

159013 CHAITS . 

. FC65174 

15A3918 WHITE . 

. NPS014RPC 

160829 WHITE . 

. 02135 

158252 JEFREY .... 

. 6420 

15902IM SKF . 

. Q15902 

15A4702 WHITE . 

. 14124 

16082W WHITE . 

. 390 

158269 JEFREY .... 

. 34478 

15910968 GM . 

. SP580312 

15A4703 WHITE . 

. 399A 

16083W WHITE . 

. 394A 

158261 JEFREY .... 

. 34306 

15910969 GM . 

. SP580313 

15A5586 WHITE . 

.WPS014GPC 

160858H1 IHC . 

. 14274 

158279 JEFREY .... 

. 6461 

159179 HYSTER . 

. HM212010 

15A5743A WHITE . 

. IMPS 100RPC 

160889 IHC . 

. IB2255C 

158334 BRIT-L . 

. HM88649 HM88610 

159180 HYSTER . 

. HM212047 

15A6944 WHITE . 

. 13687-13621 

160980 WHITE . 

. 09074 

15834244 GM . 

. SP550311 

159182 HYSTER . 

. 71453 

15A7445 WHITE . 

. 15126-15245 

160PP EATON . 

. 366-363 

15834245 GM . 

. SP550311 

15918787 GM . 

. HA590227 

15A7471A WHITE . 

. NPS100RPC 

1610180M1 MASSEY ... 

. JLM714149 

15837G SIMCA .... 

. 30204M 

159286WA HYATT . 

. LM603012 

15A8677 WHITE . 

. NPS103RPC 

16105 CHRYSL . 

. J241644 

158381A WHITE ... 

. 387A 382A 

159286Y HYATT . 

. LM603011 

15A8718 WHITE . 

. 225518 

161062 JEFREY . 

... 27880-27820 

15839959 GM . 

. HA590066 

159286Z HYATT . 

. LM603014 

15B RIV . 

. 314 

161064 JEFREY . 

. 27880 

15839951 GM . 

. HA590067 

15940J WHITE . 

. 3578 

15D1 MACK . 

. 07098-07204 

161066 JEFREY . 

. 25521 

15851977 GM . 

. HA590260 

15941790 GM . 

. HA590227 

15H233 WHITE . 

. NPS014RPC 

161076C91 IHC . 

. 303CC 

15853A MASSEY . 

. 25877 

15943J WHITE . 

. 3525 

15P247 WHITE . 

. 09195 

161077C91 IHC . 

. 303CC 

15853X MASSEY . 

. 25877 

159447 JEFREY . 

. 752 

15P362 WHITE . 

. 13687 

161115 JEFREY . 

. 615 

15854A MASSEY . 

. 25820 

15944J WHITE . 

. 2631 

15X12671 WHITE . 

. 151 12-15250X 

161116 JEFREY . 

. 615-612 

15854X MASSEY . 

. 25820 

15944M WHITE . 

. 6420 

1 5X3430 WHITE . 

. 07196 

1611 162050 HYUNDI ... 

. 205BB 

15857A MASSEY . 

. 399A 

15945J WHITE . 

. 3578 

15X3431 WHITE . 

. 07087 

1611176 BUSHHG . 

. DC208TTB 

15857X MASSEY . 

. 399A 

15946732 GM . 

. SP580310 

15X8627 WHITE . 

. 15126 

161120 JEFREY . 

. 53375 

15858X MASSEY . 

. 394A 

15946732 GM . 

. SP580306 

1600032 WHITE . 

. 225518 

161122 JEFREY . 

... 53176-53375 

15863449 GM . 

. SP450301 

15946732 GM . 

. SP580310 

1600221 WHITE . 

. 304DD 

1611362040 HYUNDI ... 

. 204F 

15863441 GM . 

. SP500300 

15946733 GM . 

. SP580311 

1600222 WHITE . 

. 204FF 

1611363020 HYUNDI ... 

. 202AG 


Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part It/Name 

Timken 

1611363050 HYUNDI .... 

. 305D 

16254 TRAILM . 

. 598A 

164085 FORD . 

. 2580 

165405 SKF . 

. 5206KE 

1611562050 HYUNDI .... 

. 205SS 

16255 TRAILM . 

. 632 

164086 FORD . 

. 2631 

165405F SKF . 

. 5206KE 

161210C91 me . 

.WPS014GPC 

16256 TRAILM . 

. 665 

164087 FORD . 

. 2689 

165406 SKF . 

. 530BW 

161211C91 me . 

.WPS014GPC 

16256 VERSAT . 

.JLM506849 

164088 FORD . 

. 2720 

165408 SKF . 

. 5307W 

161218C91 IHC . 

. 2065 

16257 TRAILM . 

. 672 

164090 FORD . 

. 3320 

165408F SKF . 

. 5307W 

1612D5 WHITE . 

. 55187C 

16257 VERSAT . 

.JLM506810 

164091 FORD . 

. 3383 

16540F WHITE . 

. 72200C 

1612N SKF . 

. JH1612 

16258 TRAILM . 

. 742 

164092 FORD . 

. 3920 

16540J WHITE . 

. 3780 

161350 AMC . 

. W585Q 

16259 TRAILM . 

. 749 

164093 FORD . 

. 3982 

16540M WHITE . 

. 78250C 

1613859 CHRYSL . 

. 1505 

1625C FM . 

. 1625C 

164161 FORD . 

. 09078 

16541C WHITE . 

. 44348 

1613D5 WHITE . 

. 5517BC 

1625T FM . 

. 1625T 

164171 FORD . 

. 15112 

16541F WHITE . 

. 72487 

1614D5 WHITE . 

. 55443 

16261 TRAILM . 

. 760 

164198 FORD . 

. 2788 

16541M WHITE . 

. 78551 

16150 FM . 

. 10150 

16262 TRAILM . 

. 3720 

1641N2 WHITE . 

. 27620 

165459C91 IHC . 

. NPS100RRC 

1615016284 COM . 

... 16150-16284 

16263 TRAILM . 

. 3782 

1642N2 WHITE . 

. 29520 

165460C91 IHC . 

. NPS100RPC 

1615336 CHRYSL . 

. SET2 

16265 TRAILM . 

. 3984 

164372H1 IHC . 

. 306TB 

165463C91 IHC . 

. NPS103RRCC 

1615337 CHRYSL . 

. LM11949 

162686A WHITE . 

. LM806649 

1643N2 WHITE . 

. 67720 

165464C91 IHC . 

. IMPS 103RRCC 

1615338 CHRYSL . 

. LM11910 

162688A WHITE . 

. LM806610 

164456 SAAB . 

... 56425-56650 

165465C91 IHC . 

.WPS104GRC 

1615339 CHRYSL . 

. SET6 

162721C91 IHC . 

. NPC108RPC 

164466 AMC . 

207SL 

165466C91 IHC . 

.WPS104GRC 

1615340 CHRYSL . 

. LM67048 

162722C91 IHC . 

. NPC108RPC 

164469 SAAB ... HM813841 HM813810 

165499 SKF . 

. 201S 

1615341 CHRYSL . 

. LM67010 

162723C91 iHC . 

. NPC108RPC 

1646 BRIT-L . 

. 207 

165516 JEFREY . 

. 307TB 

1615562050 HYUNDI .... 

. 205SS 

162724C91 IHC . 

. NPC108RPC 

164805H1 IHC . 

. 382 

1655825 VOLVO . 

. 614119 

1618585 CHRYSL . 

. 2780 

16282 SKF . 

. 16282 

16482 CITRON . 

. 205BB 

1655R WHITE . 

. 13685-13621 

1619686 CHRYSL . 

. SET6 

16283 FM . 

. 16283 

164822 SKF . 

. 208S 

165665 SEAL-P . 

. 342S-332 

1619687 CHRYSL . 

. LM67048 

16283 SKF . 

. 16283 

164859H1 IHC . 

. HM807O1O 

165667 SEAL-P . 

. 342S 

1619688 CHRYSL . 

. LM67010 

16284 FM . 

. 16284 

164860H1 IHC . 

. HM807044 

1656809 SEAL-P . 

. 8604 

1619689 CHRYSL . 

. SET2 

162867 HYSTER . 

. 55176C 

164861111 IHC . 

. HM89410 

16570 VERSAT . 

. 306FF 

1619690 CHRYSL . 

. LM11949 

162999 JEFREY . 

.. 28580-28521 

164862H1 IHC . 

. HM89443 

165735 SEAL-P . 

. 2523 

1619691 CHRYSL . 

. LM11910 

163056 SKF . 

. 28156 

164863H1 IHC . 

. 387A 

16573F WHITE . 

. H715345 

1619700 CHRYSL . 

. LM67048 

163060 SKF . 

. 09194 

16487 TRAILM . 

. HH506348 

16574F WHITE . 

. HM807046 

1619701 CHRYSL . 

. LM67010 

163061 SKF . 

. 09074 

16488 TRAILM . 

. HM516410 

165811 SKF . 

. 14130 

1619702 CHRYSL . 

. LM11910 

163064 SKF . 

. 15118 

16489 TRAILM . 

. HM516449 

165812 SKF . 

. 14274 

1619703 CHRYSL . 

. LM11949 

16309W WHITE . 

. 363 

164898 JEFREY . 

. 1207TB 

165813 SKF . 

. 14276 

162074 AMC . 

. 207SL 

16310C WHITE . 

. 472 

16490 TRAILM . 

. 643 

165829 SKF . 

. 2631 

162088 AMC . 

. 206L 

1631 OF WHITE . 

. 563 

16491 TRAILM . 

. 752 

165832 SKF . 

. 2729 

162235B SKF . 

. 2065 

16310W WHITE . 

. 362 

164911 JEFREY . 

. 28622 

165833 SKF . 

. 344 

162241 SKF . 

. 203S 

16311C WHITE . 

. 478 

164913 JEFREY . 

. 2780 

165836 SKF . 

. 332 

162291 JEFREY . 

. 02420 

1631 IF WHITE . 

. 567 

164914 JEFREY . 

. 2720 

165838 SKF . 

. 2523 

162293H1 IHC . 

. 110CB 

16311W WHITE . 

. 366 

164915 JEFREY . 

. 2780-2720 

165889 SKF . 

. 3120 

16232A MASSEY . 

. 26822 

163325C91 IHC . 

. NPC108RPC 

164916 JEFREY . 

. 2796 

165960R91 IHC . 

. 31597 

16232X MASSEY . 

. 26822 

163326C91 IHC . 

. NPC108RPC 

164917 JEFREY . 

. 2796-2720 

165961R1 IHC . 

. 31521 

16234X MASSEY . 

. 14276 

1633300051 M-BENZ ... 

. 510083 

1649810406 M-BENZ .... 

. 510097 

165962R91 IHC . 

. 31597-31521 

162354 JEFREY . 

. 307L 

1633663 CHRYSL . 

. BH2212 

165040M91 MASSEY .... 

. 2065 

165963R91 IHC . 

. 25878 

16235X MASSEY . 

. 14131 

1633718 CHRYSL . 

. 1207L 

165048 SEAL-P . 

. 2523 

165964R1 IHC . 

. 25821 

16237X MASSEY . 

. 53177 

163375 CHRYSL . 

. 2788A 

165052 SEAL-P . 

. 1380 

165965R91 IHC . 

. 25878-25821 

16239X MASSEY . 

. 14276 

1634511 CHRYSL . 

. PD1605C 

16506C WHITE . 

. 397 

165997 JEFREY . 

. 595A-592A 

16243 TRAILM . 

. 493 

1635 SKI . 

. 203FFA 

16506R WHITE . 

. 39580 

165998 JEFREY . 

. 595A 

162433Z HYATT . 

. 33472 

1635DCTN SKF . 

. 203FFA 

16507C WHITE . 

. 3920 

165999 JEFREY . 

. 592A 

16244 TRAILM . 

. 495AX 

163609A WHITE . 

. 672 

16509C WHITE . 

. 3920 

165PP EATON . 

. 477-472 

16245 TRAILM . 

. 522 

1636N2 WHITE . 

. 27690 

165133 SKF . 

. 1306TB 

166008 SKF . 

. 207S 

16246 TRAILM . 

. 528 

1637 BRIT-L . 

. 209BB 

165134 SKF . 

. 1307 

166025C91 IHC . 

.IMPS014RRC 

16247 TRAILM . 

. 552 

1637N2 WHITE . 

. 67787 

165135 SKF . 

. 1309 

166026C91 IHC . 

. NPS014RRC 

16248 TRAILM . 

. 559 

1638 BRIT-L . 

. LS9 

165137 SKF . 

. 5307W 

166028C91 IHC . 

. NPS100RRC 

16249 TRAILM . 

. 563 

1638N2 WHITE . 

. 399A 

165137F SKF . 

. 5307W 

166029C91 IHC . 

. NPS100RRC 

1624N2 WHITE . 

. 29520 

16393 SPICER . 

. 24780 

1651526C91 IHC . 

. TRA24 

166032C91 IHC . 

. IMPS 103RRCC 

1625 FM . 

. 1625 

16394 SPICER . 

. 24721 

1651527C91 IHC . 

. TRA1 

166033C91 IHC . 

. IMPS 103RRCC 

16250 TRAILM . 

. 567 

163970 HYSTER . 

. 25520 

1651528C91 IHC . 

. TRA23 

16606C WHITE . 

. 52618 

16251 FM . 

. 1625 

163971 HYSTER . 

. LM67010 

1651529C91 IHC . 

. TRA72 

16606W WHITE . 

. 493 

16251 TRAILM . 

. 593 

163PP EATON . 

. 397-394A 

1651530C91 IHC . 

. TRA23D 

166074C91 IHC . 

. NPS014RPC 

162511 FM . 

. 1625T 

164001 FORD . 

. 13685 

1651531C91 IHC . 

. TRA64FD 

166075C91 IHC . 

.IMPC014RPC 

16251 IN FM . 

. 1625T 

164001 JEFREY . 

. 28521 

1651532C91 IHC . 

. TRA1A 

166077C91 IHC . 

. NPS100RPC 

162512 FM . 

. 1625 

164002 FORD . 

. 13621 

1651533C91 IHC . 

. TRA64FE 

166078 NEWHOL . 

. 205L 

162512N FM . 

. 1625 

164002 JEFREY . 

. 28580 

165159 SEAL-P . 

. 342-332 

166078C91 IHC . 

. NPS100RPC 

16252 TRAILM . 

. 572 

164004 FORD . 

. 15123 

165160 SEAL-P . 

. 342 

1660792 CHRYSL . 

. 33472 

162529 FM . 

. 1625T 

164048024 ALFA-R . 

. 5204KE 

165167 SEAL-P . 

. 14276 

1660794 CHRYSL . 

. 33275 

16253 TRAILM . 

. 594A 

164080 FORD . 

. 453A 

16516/A SEAL-P . 

. 14276 

166079C91 IHC . 

. NPS102RPC 

162532 JEFREY . 

. 209BB 

164081 FORD . 

. 455 

165168 SEAL-P . 

. 14138A 

16607C WHITE . 

. 52400 

162538 JEFREY . 

. 306TB 

164082 FORD . 

. 1729X 

165364 NEWHOL . 

. NPS014RRC 

16607R WHITE . 

. 42381 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


TIMKEN 


Part It/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part it/IVame 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

16607W WHITE . 

. 498 

1667595 CHRYSL . 

. 211TB 

1679459 CHRYSL . 

. HM212010 

1687486 SEAL-P . 

. 4595 

166080C91 IHC . 

. NPS102RPC 

1667606 CHRYSL . 

. 213SL 

167970 HYSTER . 

. JM205110 

1687505 SEAL-P . 

. 28682 

166081C91 IHC . 

. NPS103RPC 

1667621 CHRYSL . 

. 209BB 

167971 HYSTER . 

. JM205149 

1687585 SEAL-P . 

. 4535 

16609C WHITE . 

. 495 

1667625 CHRYSL . 

. Q12784 

168074C91 IHC . 

. NPS100RPC 

1687586 SEAL-P . 

. 4595 

16609W WHITE . 

. 482 

1667633 CHRYSL . 

. 310L 

168075C91 IHC . 

. NPS100RPC 

1688424 SEAL-P . 

. 3D7SL 

1661378 CHRYSL . 

. HM813844 

1667638 CHRYSL . 

. 3479 

168077C91 IHC . 

. NPS102RPC 

16887C WHITE . 

. 3982 

16618J WHITE . 

. 582 

1667685 CHRYSL . 

. 28678 

168078C91 IHC . 

. NPS102RPC 

16887F WHITE . 

. 566 

166228A WHITE . 

. 25584-25521 

1667714 CHRYSL . 

. S443Q 

168080C91 IHC . 

. NPS014RPC 

16887J WHITE . 

. 749 

166258 HEWHOL . 

. 387A 

1667743 CHRYSL . 

. HB88508E 

168081C91 IHC . 

. NPS014RPC 

16887M WHITE . 

. 496 

1662607 CHRYSL . 

. 12520 

1667747 CHRYSL . 

. HB88508E 

168084R1 IHC . 

. 6320 

16887R WHITE . 

. 3984 

1662673 CHRYSL . 

. 26823 

1667748 CHRYSL . 

. HB88509A 

168085R91 IHC . 

. 33281-33462 

16887W WHITE . 

. 395S 

1662674 CHRYSL . 

. 26884 

1667854 CHRYSL . 

. 394AS 

168086R91 IHC . 

. 33281 

16888C WHITE . 

. 47 2A 

1662719 CHRYSL . 

. 453X 

1667864 CHRYSL . 

. 44143 

168087R1 IHC . 

. 33462 

16888H IHC . 

. 6320 

1662721 CHRYSL . 

. 462 

166799 SKF . 

. 5306W 

168089R91 IHC . 

. I2135C 

16888J WHITE . 

. 742 

1662722 CHRYSL . 

. 3984 

166799F SKF . 

. 5306W 

168210A WHITE . 

. JM511910 

16889 RBC . 

. J321680 

1662723 CHRYSL . 

. 12580 

1668279 CHRYSL . 

. 65200 

16821 1A WHITE . 

. JM511946 

16889J WHITE . 

. HM212011 

1662740 CHRYSL . 

. 3525 

1668284 CHRYSL . 

. HM516410 

168213A WHITE . 

. JLM104910 

1689092 SEAL-P . 

. HM803110 

1662783 CHRYSL . 

. 3920 

1668285 CHRYSL . 

. 47687 

168214A WHITE . 

. JLM104948 

1689094 SEAL-P . 

. HM807010 

1662784 CHRYSL . 

. 33462 

1668286 CHRYSL . 

. HM516449 

168214C91 CASE . 

. 200535 

1689095 SEAL-P . 

. HM807046 

1662785 CHRYSL . 

. 3982 

1668391 CHRYSL . 

. 212SL 

168215091 IHC . 

. 200535 

16890C WHITE . 

. 5760 

1662786 CHRYSL . 

. 33281 

16688H IHC . 

. 6320 

168260Z HYATT . 

. 02820 

16890F WHITE . 

. 575 

1662791 CHRYSL . 

. 39520 

16690W WHITE . 

. MU1305TDM 

168264 FORD . 

. NPS103RPC 

16890J WHITE . 

. 759 

1662792 CHRYSL . 

. 42620 

1669980 CHRYSL . 

. HM212044 

16838C WHITE . 

. 1306TB 

16890R WHITE . 

. 42688 

1662793 CHRYSL . 

. 39590 

1669981 CHRYSL . 

. HM212011 

168404R1 IHC . 

. 26823 

16892F WHITE . 

. 572 

1662794 CHRYSL . 

. 42688 

16706C WHITE . 

. 33472 

168411R91 IHC . 

. 14130-14274 

16892J WHITE . 

. 752 

1663 BRIT-L . 

. 09074-09194 

16706F WHITE . 

. 47890 

168412R91 IHC . 

. 14130 

16893A WHITE . 

. 552A 

1663 ROVER . 

. 09074 

16707F WHITE . 

. 47820 

168414R91 IHC . 

. 749-742 

16893F WHITE . 

. 552A 

1663767 CHRYSL . 

. 495AX 

16709J WHITE . 

. 659 

168415R91 IHC . 

. 749 

16893W WHITE . 

. 453X 

1663975 DODGE . 

. HB108 

1671333 CHRYSL . 

. M12610 

168417R91 IHC . 

. 3982-3920 

16896H IHC . 

. 6382 

1663976 CHRYSL . 

. 88508 

1671334 CHRYSL . 

. M12649 

168418R91 IHC . 

. 3982 

1689901 SEAL-P . 

. 18790 

1663979 DODGE . 

. HB108 

1671335 CHRYSL . 

. M12610 

168419R1 IHC . 

. 3920 

1690071 SEAL-P . 

. 21075 

1663981 DODGE . 

. HB108 

1671336 CHRYSL . 

. SET5 

1 6841R WHITE . 

. 53375 

1690072 SEAL-P . 

. 21075 

1663983 DODGE . 

. HB108 

1671337 CHRYSL . 

. LM48548 

16842 PEUGOT . 

. 304WB 

1690073 SEAL-P . 

. 21212 

1664327 CHRYSL . 

. Q15902 

1671338 CHRYSL . 

. LM48510 

168420R91 IHC . 

. 3578-3525 

1690097 SEAL-P . 

. LM603011 

1664509 CHRYSL . 

. 225531 

1671465 CHRYSL . 

. SET2 

168421R91 IHC . 

. 3578 

1690098 SEAL-P . 

. LM603049 

1664510 CHRYSL . 

. 2065 

1671466 CHRYSL . 

. LM11949 

168422R1 IHC . 

. 3525 

1690124 SEAL-P . 

. 39590 

166462 SKI . 

. 1779 

1671467 CHRYSL . 

. LM11910 

168426R91 IHC . 

. 760-752 

1690135 SEAL-P . 

. 44143 

166463 SKI . 

. 14125A 

1671469 CHRYSL . 

. LM67048 

168427R91 IHC . 

. 760 

1690170 SEAL-P . 

. 39520 

166466 SKI . 

. 2788 

167172 JEFREY . 

. 201AB 

168428R1 IHC . 

. 752 

1690218 SEAL-P . 

. LM501310 

166467 SKI . 

. 1380 

167178 HYSTER . 

. 67787 

168432R91 IHC . 

. 26881-26823 

1690219 SEAL-P . 

. LM501349 

166471 SKI . 

. 2720 

1672051 CHRYSL . 

. 107DD 

168433R91 IHC . 

. 26881 

1690882 SEAL-P . 

. KD11786Y 

16647IB SKF . 

. 2720 

1672194 CHRYSL . 

. 2061 

168434R1 IHC . 

. 26823 

1690891 SEAL-P . 

. 55197-90030 

1664845 CHRYSL . 

. B2816 

1672914 CHRYSL . 

. 2061 

168435R91 IHC . 

. 539-532A 

1691881 SEAL-P . 

. 13621 

1664871 CHRYSL . 

. 1207L 

167295 VALEO . 

. 614060 

168436R91 IHC . 

. 539 

1691882 SEAL-P . 

. 13685 

166496 SKF .... 

... 14138 A 

1673 FIAT .... 

. 310 

168437R1 IHC .... 

. 532A 

1691940 SEAL-P .... 

.... HM89443 

166516 JEFREY . 

. 307TB 

167322A WHITE . 

. 48393-48320 

168461R1 IHC . 

. 572 

1691941 SEAL-P . 

. HM89410 

166524 JEFREY . 

. 850 

167333 VALEO . 

. 614117 

168463R91 IHC . 

. 580-572 

1691947 SEAL-P . 

. HM807044 

166598 FORD . 

. HPC014GP 

1673375 CHRYSL . 

. 2788A 

168464R91 IHC . 

. 580 

1692235 SEAL-P . 

. M12610 

1666151 CHRYSL . 

. 34500 

167480 SEAL-P . 

. 14125A 

168465R1 IHC . 

. 572 

1692236 SEAL-P . 

. Ml2649 

1666152 CHRYSL . 

. 34301 

16749M WHITE . 

. 72218C 

168466R91 IHC . 

. 3782-3720 

1693373 SEAL-P . 

. 1752SC 

1666338 CHRYSL . 

. 66212 

167596A WHITE . 

. 740 742 

168467R91 IHC . 

. 3782 

169457 JEFREY . 

. 205S 

1666341 CHRYSL . 

. 72225C 

1676IF WHITE . 

. 9185 

168468R1 IHC . 

. 3720 

1694665 SEAL-P . 

. 2065 

1666780 CHRYSL . 

. 1211SSL 

16762F WHITE . 

. 9121 

1685535 SEAL-P . 

. HM803146 

169475R91 IHC . 

. 41125 

1666804 CHRYSL . 

. 309L 

16762W IHC . 

. 13685-13621 

1685536 SEAL-P . 

. HM803110 

16949 RBC . 

. J321664 

1667007 CHRYSL . 

. HM803110 

167703 VALEO . 

. 613012 

1685537 SEAL-P . 

. HM88542 

1695119 SEAL-P . 

. 2065 

1667010 CHRYSL . 

. HM807010 

167710 VALEO . 

. 614116 

1685538 SEAL-P . 

. HM88510 

169518 JEFREY . 

. 200S 

1667037 CHRYSL . 

. 44162 

167717C1 IHC . 

. 382A 

1685565 SEAL-P . 

. 382S 

169519 JEFREY . 

. 5204KE 

1667144 CHRYSL . 

. LM48510 

167718C91 IHC . 

. 15100-15245 

1685875 SEAL-P . 

. 14130 

16956 HYATT . 

. J241644 

1667145 CHRYSL . 

. LM48548 

167719C91 IHC . 

. 15100 

1685901 SEAL-P . 

. 18790 

16957 RBC . 

. J241248 

16671C WHITE . 

. 55437 

16771C WHITE . 

. 55437 

1685902 SEAL-P . 

. 18780 

169599 SEAL-P . 

. 15250X 

1667206 CHRYSL . 

. 208 

167720C91 IHC . 

. 387A-382A 

1685908 SEAL-P . 

. 18720 

169648 JEFREY . 

. 88016 

1667389 CHRYSL . 

.MU1305TDM 

16773C WHITE . 

. 53177 

1685998 SEAL-P . 

. 493 

169649 JEFREY . 

. 88504 

16673C WHITE . 

. 55200C 

16774R WHITE . 

. 55176C 

168636 FORD . 

. NPS100RPC 

1697 FM . 

. 1697 

1667408 CHRYSL . 

. HM807040 

1677651 CHRYSL . 

. 1215BB 

168639 FORD . 

. NPS102RPC 

16970 FM . 

. 1697 

1667534 CHRYSL . 

. 118SL 

167822H1 IHC . 

. 33287 

168729 EATON . 

. 304S 

16971 FM . 

. 1697 

1667536 CHRYSL . 

. 31597 

1679458 CHRYSL . 

. HM212049 

1687471 SEAL-P . 

. 33287 

1697100 FM . 

. 1697 


Part It/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

16971N FM . 

. 1697 

170084 GOODMN . 

. 200AB 

170285 SEAI-P . 

. 342 

170518R91 IHC . 

. 3984-3920 

169730C91 IHC . 

. PWG138R 

170085 GOODMN . 

. 201AB 

170286 GOODMN . 

. 204F 

170519R91 IHC . 

. 3984 

169756 FORD . 

. 88506 

170086 GOODMN . 

. 202AG 

170292 GOODMN . 

. 306L 

170520R91 IHC . 

. 33275-33462 

1697C FM . 

. 1697C 

170087 GOODMN . 

. 204 

170296 GOODMN . 

. 309L 

170521R91 IHC . 

. 33275 

1697CN FM . 

. 614037 

170088 GOODMN . 

. 205BB 

1702N2 WHITE . 

. 206WB 

170523R91 IHC . 

. 557A-553X 

16AX412M MACK . 

. 412 

170089 GOODMN . 

. 202SS 

1703 CLARK . 

. 203AB 

170524R91 IHC . 

. 557A 

16AX7309 MACK . 

. 309S 

170090 GOODMN . 

. 204SS 

1703 FEDRAL . 

. 01576 

170525R1 IHC . 

. 553X 

16AX7310 MACK . 

. 310SB 

170091 GOODMN . 

. 205SS 

1703 GOODMN . 

. 203AB 

170526R91 IHC . 

. 558A-553X 

16B RIV . 

. 315 

1700912 SKF . 

. HB88512AHD 

170303 GOODMN . 

. 314 

170527R91 IHC . 

. 558A 

16BCH10 RIV . 

. 1315BB 

170092 GOODMN . 

. 205S 

170304 GOODMN . 

. 318 

170555 JEFREY . 

. 200CC 

16BL2883 WHITE . 

. 203AB 

1700936A SKF . 

. HB88508A 

170309 FORD . 

. 52MS 

170560R91 IHC . 

. 575-572 

16BLU02889 WHITE . 

. 204 

1700945 SKF . 

. HB88512AHD 

170317 GOODMN . 

. 312 

170561R91 IHC . 

. 575 

16BLU2883 WHITE . 

. 203AB 

1700946 SKF . 

. HB88508A 

170319 GOODMN . 

. 310SS 

170562R91 IHC . 

. 582-572 

16BLU2889 WHITE . 

. 204 

1700946A SKF . 

. HB88508A 

170320 GOODMN . 

. 212 

170563R91 IHC . 

. 582 

16H7679 FORD . 

. W585Q 

1700947 SKF . 

. HB5 

170321 GOODMN . 

. 205FF 

170564R91 IHC . 

. 598A-592A 

16H7697 FORD . 

. 206WB 

170114 JEFREY . 

. 643-632 

170328 GOODMN . 

. 88506 

170565R91 IHC . 

. 598A 

16S5208E3 LINK-B . 

. DS208TTD 

170115 JEFREY . 

. 632 

170335 AMC . 

. 2063R 

170566R91 IHC . 

. 594-592A 

16SB5208E3 REXNOR .. 

. DC208 

170116 JEFREY . 

. 643 

170336 SKF . 

. 202S 

170567R91 IHC . 

. 594 

16X207M CHRYSL . 

. 1207TB 

170149 GOODMN . 

. 5205KE 

170337 GOODMN . 

. 209DD 

170577 SKF . 

. 02252 

16X207M WHITE . 

. 1207TB 

170149R91 IHC . 

. 41125-41286 

170339 SKF . 

. 306L 

1706205014 SKF . 

. I1IPS014RPC 

16X412M MACK . 

. 412 

170150 GOODMN . 

. 5206KE 

170340 GOODMN . 

. 209D 

1706205015 SKF . 

. I1IPS015RPC 

1700 CLARK . 

. 200AB 

170160 GOODMN . 

. 5216KE 

170342 GOODMN . 

. 1211L 

1706206101 SKF . 

. RIPS 101 RPC 

1700003 AMC . 

. 1562 

170193 JEFREY . 

. 33472 

170354 GOODMN . 

. 316 

1706206102 SKF . 

. NPS102RPC 

170001 GOODMN . 

. 1206AG 

170194 JEFREY . 

. 33275-33472 

170355 AMC . 

. 2D63R 

1706206103 SKF . 

. NPS103RPC 

170002 GOODMN . 

. 1207TB 

170206 WHITE . 

. 205S 

170356 GOODMN . 

. 209BB 

1706207104 SKF . 

.RIPS104RPC 

170005 GOODMN . 

. 121DAG 

1702067 WHITE . 

. 205S 

170358 GOODMN . 

. 389 

1706207105 SKF . 

. NPS105RPC 

170006 GOODMN . 

. 1211AG 

170210 GOODMN . 

. 203FF 

170368 GOODMN . 

. 306L 

1706207106 SKF . 

. NPS1D6RPC 

170007 GOODMN . 

. 1212AG 

170211 FORD . 

. 206FF 

170371 GOODMN . 

. 305AG 

170696 SKF . 

. 7109 

170009 GOODMN . 

. 1214AG 

170215 AMC . 

. 24780-24720 

170372 GOODMN . 

. 306TB 

170697 SKF . 

. 305AG 

1700132R SKI . 

. RW2D7CCRA 

170215 GOODMN . 

. 5206KSE 

170373 GOODMN . 

. 307TB 

170698 SKF . 

. 306TB 

170015 GOODMN . 

. 1220 

170216 AMC . 

. 24780 

170374 GOODMN . 

. 309 

170722 SKF . 

. 304S 

1700211R SKF . 

. 88506AR 

170217 AMC . 

. 24720 

170375 GOODMN . 

. 311TB 

170756 JEFREY . 

. 2720 

170021 IT SKF . 

. 88506AR 

170218 AMC . 

. 31593-31520 

170376 GOODMN . 

. 305L 

170757 JEFREY . 

. 2788 

170022 GOODMN . 

. 1306TB 

170219 AMC . 

. 31593 

170377 GOODMN . 

. 307L 

170758 JEFREY . 

. 2788-2720 

170026 GOODMN . 

. 131DAG 

170219 GOODMN . 

. 105CB 

170378 GOODMN . 

. 309L 

170759 JEFREY . 

. 15250X 

170027 GOODMN . 

. 1311 AG 

170220 AMC . 

. 31520 

170379 GOODMN . 

. 311L 

170760 JEFREY . 

. 15112 

1 700289R SKF . 

. RW2D7CCRA 

170221 FORD . 

. 206FF 

170379 HYSTER . 

. JM822049 

170761 JEFREY . 

. 15112-15250X 

170029 GOODMN . 

. 1313AG 

170221 GOODMN . 

. 88504 

170380 HYSTER . 

. JM822010 

170773 FORD . 

. 205FF 

170029 JEFREY . 

. 748S 742D 

170225 GOODMN . 

. 5203KE 

170382 GOODMN . 

. 208L 

170804 SKF . 

. 305AG 

1700290R SKF . 

. RWF34R 

170230 GOODMN . 

. 206SS 

170383 GOODMN . 

. 211L 

170822 SKF . 

. 207SL 

170031 GOODMN . 

. 1315BB 

170232 GOODMN . 

. 210SS 

170392 SEAL-P . 

. 15101 

170847 JEFREY . 

. 310 

1700310 SKI . 

. HB8851D 

170234R1 IHC . 

. HM804810 

170396 GOODMN . 

. 313 

170847 SKF . 

. 88107 

170044 JEFREY . 

. 453A 

170235 AMC . 

. 02820 

170399 GOODMN . 

. 210L 

1708927 WHITE . 

. 05079-05185 

170045 JEFREY . 

. 462 

170236 GOODMN . 

. 209BB 

1704 CLARK . 

. 204 

170910 JEFREY . 

. 16150 

170051 GOODMN . 

. 1D7WB 

170237 GOODMN . 

. 206WB 

1704 ILDRAI . 

. 1573 

170914 JEFREY . 

. 204L 

1700536 SKF . 

. HB206FF 

170241 GOODMN . 

. 1D6WB 

170404 GOODMN . 

. 204L 

170928 JEFREY . 

. 2780 

1 700537 SKF . 

. HB88107A 

170242 GOODMN . 

. 207S 

170409 AMC . 

. 206WB 

1 70933 SKF . 

. 305S 

1700537A SKI . 

. HB88107A 

170243 GOODMN . 

. 206S 

170410 FORD . 

. 62MS 

1709463 FORD . 

. 3984 

1 700538 SKF . 

. HB88508 

170249 GOODMN . 

. 5204KE 

170425 GOODMN . 

. 208 

17094H IHC . 

. 478-472 

1 700539 SKF . 

. HB88509 

170251R1 IHC . 

. HM803110 

170451 SKF . 

. 306L 

1709578 WHITE . 

. 2756 

1700544 SKF . 

. HB88508 

170252 GOODMN . 

. 203S 

170452 SKF . 

. 209SL 

17095H IHC . 

. 472 

1700547 SKI . 

. HB88107A 

170253 GOODMN . 

. 207 

170460C91 IHC . 

. NPS014RRC 

1709620 WHITE . 

. 390-394A 

1700547A SKF . 

. HB88107A 

170254R1 IHC . 

. HM803110 

170461C91 IHC . 

. NPS014RRC 

170973 AMC . 

. 25580 

1700548 SKF . 

. HB88508 

170259 SKF . 

. 1307 

170462C91 IHC . 

. NPS100RRC 

170974 AMC . 

. 25520 

1700549 SKF . 

. HB88509 

170261 GOODMN . 

. 315 

170463C91 IHC . 

. NPS100RRC 

170979 AMC . 

. 3877 

1700569 SKF . 

. DS2D8TTA 

170268 GOODMN . 

. 5204KE 

1704661 WHITE . 

. 525 

17097H IHC . 

. 478 

170076 AMC . 

. 151 18-15250X 

170268 SKF . 

. 5207W 

1704797 WHITE . 

. 2065 

170980 AMC . 

. 3820 

170076 GOODMN . 

. 203AB 

170272 SKF . 

. 211L 

1705 CLARK . 

. 205BB 

1709805 WHITE . 

. 2065T 

170077 AMC . 

. 15118 

170273 SKF . 

. 307L 

1705 FEDRAL . 

. 613002 

1710 FEDRAL . 

. T01710 

170077 GOODMN . 

. 204 

170273Z SKI . 

. 307SL 

170511R91 IHC . 

. 395-394A 

171037 AMC . 

. 88506 

170078 GOODMN . 

. 205BB 

170276 GOODMN . 

. 311TB 

170512R91 IHC . 

. 395 

171074R91 IHC . 

. J321664 

170080 GOODMN . 

. 205S 

170277 GOODMN . 

. 211SS 

170513R91 IHC . 

. 399A-394A 

171081R91 IHC . 

. 309L 

170081 GOODMN . 

. 207S 

170281 GOODMN . 

. 5205KSE 

170514R91 IHC . 

. 399A 

171082R91 IHC . 

. 308L 

1700810 SKF . 

. HB88510 

170282 SEAL-P . 

. 2788 

170515 AMC . 

. 31594-31520 

1711 FEDRAL . 

. 01496 

170082 GOODMN . 

. 302S 

170284 GOODMN . 

. 206FF 

170515R91 IHC . 

. 399A 

171110C91 IHC . 

. 88128B 

170083 GOODMN . 

. 303S 

170284 SEAL-P . 

. 332 

170516 AMC . 

. 31594 

171111 JEFREY . 

. 212CC 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


TIMKEN 


Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 


171116 SKF . 

. 02252 

171653 SKF . 

. 207SL 

17262052RS SKF . 

. S205FF 

173248 EM . 

. 560S 

171139 SKF . 

. 1307SL 

171658 SKF . 

. 207S 

17262052RS1 SKF . 

. S205FF 

173304 SKF . 

. 3D4L 

171139R SKF . 

. 307L 

171658B SKF . 

. 207 

17262062RS SKF . 

. S206FF 

173304Z SKF . 

. 304SL 

171140 SKF . 

. 209BB 

171659 SKF . 

. 207SL 

17262062RS1 SKF . 

. S206FF 

173305 SKF . 

. 3D5L 

1711481 FORD . 

. 1505 

171659NR SKF . 

. 207SL 

17262072RS SKF . 

. S207FF 

173305Z SKF . 

. 3D5SL 

171171 AMC . 

. 15123 

171659R SKI . 

. 207SL 

17262072RS1 SKF . 

. S207FF 

173306 SKF . 

. 306L 

171172 AMC . 

. 15245 

171659ZNR SKF . 

. 207SL 

17262082RS SKF . 

. S208FF 

173306Z SKF . 

. 3D6SL 

171174 AMC . 

. 09067 

171677 JEFREY . 

. 78551 

17262082RS1 SKF . 

. S208FF 

173307 SKF . 

. 3D7L 

171175 AMC . 

. 09195 

171696 SKF . 

. 203S 

17262092RS SKF . 

. S209FF 

173307Z SKF . 

. 3D7SL 

17118 FM . 

. 17118 

1716984 FORD . 

. 387 

17262092RS1 SKF . 

. S209FF 

173308 SKF . 

. 3D8L 

17118 SKF . 

. 17118 

1717 BRIT-L . 

. 306TB 

17263052RS SKF . 

. S305FF 

173308Z SKF . 

. 3D8SL 

1711817244 COM . 

. 17118-17244 

171718 SKF . 

. 36S 

172638 JEFREY . 

. 206WB 

173309 SKF . 

. 3D9L 

171228 FORD . 

. 15590-15520 

1717298 FORD . 

. 355X 

172649 JEFREY . 

. 3877-3820 

173309Z SKF . 

. 3D9SL 

1713 FEDRAL . 

. 01296 

171768 AMC . 

. 25577 

172650 JEFREY . 

. 3820 

17331 BRIT-L . 

. 3D7L 

1714 HR . 

. FA01437C 

171769 AMC . 

. 25523 

172651 JEFREY . 

. 3877 

173310 SKF . 

. 310L 

171407625 AUDI . 

. SET35 

171770 AMC . 

. 02872 

172653 JEFREY . 

. 37625 

173310Z SKF . 

. 31DSL 

171407625 VW . 

. SET35 

171773 AMC . 

. 25877 

172654 JEFREY . 

. 37425 

173311 SKF . 

. 311L 

171407625A VW . 

. SET35 

171846 AMC . 

. 15245 

172655 JEFREY . 

. L217849 

173311Z SKF . 

. 311SL 

171407625C VW . 

. SET35 

171847 AMC . 

. 24721 

1727 FEDRAL . 

. TR1714 

1733207105 SKF . 

. NPS105RRC 

171407625D AUDI . 

. SET35 

171874 JEFREY . 

. 64450-64700 

17273X MASSEY . 

. 44348 

173356 EM . 

. 23100 

171407625D OEM . 

. SET35 

171875 JEFREY . 

. 64700 

172811 JEFREY . 

. 202FF 

1733594 EM . 

. SCE1D8 

17142A MASSEY . 

. 304S 

171876 JEFREY . 

. 64450 

1729 FM . 

. 1729 

1734078 CHRYSL . 

. B2D12 

17142X MASSEY . 

. 304S 

171910 AMC . 

. 15123 

1729X FM . 

. 1729X 

173422 RiV . 

. 15243 

171498625 AUDI . 

. SET35 

171911 AMC . 

. 15245 

1729X SKF . 

. 1729X 

173434 EM . 

. 553X 

171498625A VW . 

. SET35 

171913 AMC . 

. 09067 

1730 FM . 

. 1730 

173452 EUCLID . 

. 594 

171498625B VW . 

. SET35 

171914 AMC . 

. 09195 

173002 FORD . 

. NPS014RPC 

173452 EM . 

. 594 

171498625C AUDI . 

. SET35 

171952 AMC . 

. 25821 

1730025 CHRYSL . 

. B88 

173454 EM . 

. 59175 

171498625D AUDI . 

. SET35 

171956 JEFREY . 

. 47686-47620 

173008 EM . 

. 3732 

173507 JEFREY . 

. 2689 

171500 JEFREY . 

. 56418-56650 

171964 JEFREY . 

. 307TB 

173026 EM . 

. 2790 

173508 SKF . 

. 1208A 

171501 JEFREY . 

. 56650 

17200X MASSEY . 

. 25584 

17302H IHC . 

. 555S-552A 

173510 JEFREY . 

. 3578 

171502 JEFREY . 

. 56418 

172014 SEAL-P . 

. 201AB 

17303H IHC . 

. 555S 

173511 JEFREY . 

. 3525 

1715045 VERMEE . 

. LM67010 

17201A MASSEY . 

. 25520 

17304 COM . 

. 30304 

173512 JEFREY . 

. 3578-3525 

171507 AMC . 

. 88107 

1720IX MASSEY . 

. 25520 

17304 SKF . 

. 30304 

173533 JEFREY . 

. 25584 

171523 SEAL-P . 

. 1210AG 

17202X MASSEY . 

. 31593 

173048 GM . 

. 5312W 

173536 JEFREY . 

. 25584-25521 

1715471 WHITE . 

. 26823 

17203X MASSEY . 

. 65320 

17305 COM . 

. 30305M 

173537 JEFREY . 

. 5205KE 

1715805 WHITE . 

. 02135 

172047 CHRUK . 

. 593-592A 

17305 SKF . 

. 30305M 

173540 JEFREY . 

. 467 

1715832 WHITE . 

. 210S 

17204X MASSEY . 

. 65390 

173065 EUCLID . 

. 653 

173551 JEFREY . 

. 453X 

171596 JEFREY . 

. 65500 

17205X MASSEY . 

. 2796 

173065 EM . 

. 653 

173562C91 IHC . 

. PWG114R 

171597 JEFREY . 

. 65225 

17206X MASSEY . 

. 31593-31521 

173066 EM . 

. 749A 

173676 EM . 

. 3767 

171598 JEFREY . 

. 65225-65500 

172083 CHRUK . 

. 665-652 

173067 EUCLID . 

. 659 

17370 VERSAT . 

. 25520 

171599 JEFREY . 

. 72487 

172087 CHRUK . 

. 539-532A 

173067 EM . 

. 659 

17371 VERS AT . 

. JLM710949 

1716 HR . 

. 614018 

172092 CHRUK . 

. 482-472A 

173088 EM . 

. 3732 

173734C91 IHC . 

.WPS104GRC 

171600 JEFREY . 

. 72212C 

1721124 WHITE . 

. 27620 

173089 EM . 

. 3779 

173735C91 IHC . 

. WPS104GRC 

171601 JEFREY . 

.... 72212C-72487 

17217 FIAT . 

. 304WB 

173090 EM . 

. 532X 

173776H1 IHC . 

. 111TB 

171601A EATON . 

. 554 

172177 JEFREY . 

. 56425 

1731 FEDRAL . 

. TR1716 

173788 JEFREY . 

. 306TB 

171601B EATON . 

. 552A 

172178 JEFREY . 

. 56425-56650 

173105 EM . 

. 59412 

173789 JEFREY . 

. 307S 

171606 SKF . 

. 310SS 

17224A MASSEY . 

. J261648 

173106 EM . 

. 59200 

17382 FIAT . 

. 306TB 

1716147 VERMEE . 

. LM67048 

17224X MASSEY . 

. J261648 

17312A MASSEY . 

. 53375 

173842R91 IHC . 

. 111TB 

1716203008 SKF . 

. NPC008RPC 

1722534 WHITE . 

. 212SL 

173179 EM . 

. J241232 

173853 JEFREY . 

. 27690-27620 

1716203010 SKF . 

. NPC010RPC 

1722718 WHITE . 

. 209SL 

173205 SKF . 

. 205L 

173854 JEFREY . 

. 27620 

1716204012 SKF . 

. NPC012RPC 

17227M WHITE . 

. 308WB 

173205Z SKF . 

. 2D5SL 

173855 JEFREY . 

. 27690 

1716205014 SKF . 

. NPC014RPC 

1722877 WHITE . 

. 306SS 

173206Z SKF . 

. 2D6SL 

173858 JEFREY . 

. L217849 

1716205100 SKF . 

. NPC100RPC 

17244 FM . 

. 17244 

173207 SKF . 

. 2D7L 

173862 JEFREY . 

. 469-453X 

1716206102 SKF . 

. NPC102RPC 

172468 JEFREY . 

. 47686-47620 

173207Z SKF . 

. 2D7SL 

173863 JEFREY . 

. 453X 

1716206103 SKF . 

. NPC103RPC 

172470 JEFREY . 

. 47686 

173208 SKF . 

. 2D8L 

173864 JEFREY . 

. 469 

1716206104 SKF . 

.PJPC103RPCC 

172472 JEFREY . 

. 5335 

173208Z SKF . 

. 2D8SL 

173867 JEFREY . 

. 749 

1716207107 SKF . 

. NPC107RPC 

172475 JEFREY . 

. 749 

173209 SKF . 

. 2D9L 

173868 JEFREY . 

. 47490-47420 

171625 SEAL-P . 

. 1211 AG 

172546 JEFREY . 

. 206S 

173209Z SKF . 

. 2D9SL 

173869 JEFREY . 

. 47420 

171629 SEAL-P . 

. J281664 

1725825 WHITE . 

. 8505 

173210 SKF . 

. 21DL 

173870 JEFREY . 

. 47490 

171629 SKF . 

. 36S 

17258H HW . 

. 532A 

173210Z SKF . 

. 21DSL 

1739 EPE . 

. 614023 

171639 SKF . 

. 201AB 

17262022RS SKF . 

. S202FF 

173211 SKF . 

. 211L 

17391A MASSEY . 

. 53162 

1716426 WHITE . 

. 312 

17262022RS1 SKF . 

. S202FF 

173211Z SKF . 

. 211SL 

17392A MASSEY . 

. 53375 

1716442 WHITE . 

. 3820 

17262032RS SKF . 

. S203FF 

173212 SKF . 

. 212L 

17392A WHITE . 

. 53375 

1716443 WHITE . 

. 3877 

17262032RS1 SKF . 

. S203FF 

173212Z SKF . 

. 212SL 

173955 JEFREY . 

. 310SB 

1716448 WHITE . 

. 462 

17262042RS SKF . 

. S204FF 

173218 SKF . 

. 218L 

174008 JEFREY . 

. 5205KSE 

1716449 WHITE . 

. 453A 

17262042RS1 SKF . 

. S204FF 

173248 EUCLID . 

. 560S 

1740505A WHITE . 

. TRK72 


Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

174063H2 IHC . 

. 46790 

175311 SKF . 

. 5311WS 

178284 GM . 

. J241676 

1789958 CHRYSL . 

. 462 

174064H1 IHC . 

. 46720 

175315 JEFREY ... 

. 55200C-55437 

178285 GM . 

. 207 

178G1 SKI . 

. 203005 

174072H1 IHC . 

. 48393 

175316 JEFREY ... 

. 55437 

178286 GM . 

. 5207W 

178HD1 SKF . 

. 203005 

174073H1 IHC . 

. 48320 

175317 JEFREY ... 

. 55200C 

17830 FM . 

. 17830 

1790241 CHRYSL . 

. M12649 

17412A MASSEY . 

. 02820 

175317 SEAL-P .... 

. J241248 

17843H IHC . 

. 575-572 

1790244 CHRYSL . 

. M12610 

174137H1 IHC . 

. 65237 

175318C91 IHC ... 

. NPS012RPC 

17844H IHC . 

. 572 

1790514 CHRYSL . 

. 25590-25520 

174138H1 IHC . 

. 65500 

175319C91 IHC ... 

. NPS012RPC 

17845H IHC . 

. 575 

1790515 CHRYSL . 

. 25590 

17413A MASSEY . 

. 02877 

175327 SEAL-P .... 

. 208L 

178489 GM . 

. 33281 

1790516 CHRYSL . 

. 14116-14276 

174230 CHRYSL . 

. 1207SS 

175354 SEAL-P .... 

. 209L 

1785462 CHRYSL . 

. 211TB 

1790517 CHRYSL . 

. 14116 

17427A MASSEY . 

. 3490 

175495 JEFREY ... 

. 3877 

1785483 CHRYSL . 

. 1209SL 

1790523 CHRYSL . 

. 25590 

174309 SKF . 

.MA1309EL 

1755 FM . 

. 1755 

1785487 CHRYSL . 

. 1207L 

1790525 CHRYSL . 

. 14116 

174330 SEAL-P . 

. 2796 

1755 SKF . 

. 1755 

1785783 CHRYSL . 

. 25880 

1790534 CHRYSL . 

. SET37 

174332H1 IHC . 

. M5213EX 

175507 NEWHOL . 

. L68149 

1786722 CHRYSL . 

. 25880 

1790536 CHRYSL . 

. LM603011 

174336111 me _ 

M5211EX 

175508 NEWHOL . 

. L68110 

1786724 CHRYSL . 

. 25880 

1790538 CHRYSL . 

. LM603011 

1743747 CLARK LM545849-LM54581 

1756105 HONDA . 

. 614031 

17868 VERSAT . 

. 5535 

1790539 CHRYSL . 

. LM603049 

174384C91 IHC . 

. NPC014RPC 

]7b71 SEAL-P . 

. 3420 

17869 VERSAT . 

.JM511946 

1790541 CHRYSL . 

. LM603049 

174385C91 IHC . 

. NPC014RPC 

17580 FM . 

. 17580 

17870 VERSAT . 

.JM511910 

1790542 CHRYSL . 

. 15101-15245 

174386C91 IHC . 

. NPS103RPC 

17580 SKF . 

. 17580 

178706 JEFREY . 

. 5205KSE 

1790544 CHRYSL . 

. 15101 

174387C91 IHC . 

... NPC103RPCC 

1758017520 COM 

. 17580-17520 

178738 GM . 

. MU1218TM 

1790546 CHRYSL . 

. 15101 

1744 HR . 

. 614108 

176054H1 IHC . 

. 1752 

178748 GM . 

. M1208EL 

179079 NEWHOL . 

. SET14 

1745 HR . 

. 614050 

176082H1 IHC . 

. 15245 

178759 GM . 

. J241644 

179142H1 IHC . 

. H715343 

174695H1 IHC . 

. HM516410 

176083H1 IHC . 

. 15123 

178770 GM . 

. 65320 

179143H1 IHC . 

. H715334 

1747 HR . 

. 614069 

176085H1 IHC . 

. 09195 

178771 GM . 

. 65390 

1791566 CHRYSL . 

. 25523 

174707H1 IHC . 

. HM516449 

176086H1 IHC . 

. 09067 

1787814 CHRYSL . 

. 55437 

1791567 CHRYSL . 

. 25577 

17471 OH 1 IHC . 

. H715311 

17628A MASSEY . 

. 387 

1787815 CHRYSL . 

. 55437 

1791579 CHRYSL . 

. 31594 

1/4/12111 me . 

. H715345 

176451 NEWHOL . 

. 55200C 55437 

178798 EUCLID . 

. 832 

1791581 CHRYSL . 

. 02820 

174809 SKF . 

. MU1209TV 

176592 SEAL-P .... 

. 342-332 

178798 GM . 

. 832 

1791582 CHRYSL . 

. 02872 

174826H1 IHC . 

. 395 

176593 SEAL-P .... 

. 2788-2720 

178799 EUCLID . 

. 850 

179158H1 IHC . 

. 492A 

174870C91 iHC . 

. NPC102RPC 

176595 SEAL-P .... 

. 15101-15250X 

178799 GM . 

. 850 

179159H1 IHC . 

. 495 

174871C91 IHC . 

. NPC102RPC 

176616H1 IHC . 

. 25877 

178809 EUCLID . 

. 42584 

1791690 CHRYSL . 

. 11590 

174878 BRIT-L . 

. 304WB 

176678H1 IHC . 

. 25821 

178809 GM . 

. 42584 

1791691 CHRYSL . 

. 11520 

174879 BRIT-L . 

. 205BB 

17674 AMC . 

. 1412 5 A 

178810 GM . 

. 495A 

1791711 CHRYSL . 

. 18685-18620 

174880A BRIT-L . 

. 208 

17675 AMC . 

. 09074 

178819 GM . 

. M1205EL 

1791712 CHRYSL . 

. 18685 

174897 GM . 

. 14274 

17676 AMC . 

. 14274 

178840 GM . 

. 66520 

1791713 CHRYSL . 

. 18620 

174934 GM . 

. 479 

17677 AMC . 

. 09194 

178841 GM . 

. 66585 

1791876 CHRYSL . 

. 18685-18620 

174944 GM . 

. MU1308UM 

1769318 CHRYSL 

. 5206DD 

178843 EATON . 

. 74550-74850 

1792267 CHRYSL . 

. 18685 

17496D IHC . 

. 2796-2720 

177246 JEFREY ... 

. 792 

178843A EATON . 

. 74537 

1792268 CHRYSL . 

. 18620 

17497D IHC . 

. 2796 

177247 JEFREY ... 

. 795 

178843B EATON . 

. 74850 

1792986 CHRYSL . 

. 1310L 

17498D IHC . 

. 2720 

177248 JEFREY ... 

. 795-792 

178845 GM . 

. MA1207EL 

1793008 CHRYSL . 

. 1309SL 

175027 FORD . 

.WPS100GPC 

1773 FM . 

. 1773 

178846 GM . 

. MA1207 

1793403 CHRYSL . 

. 47490 

175037 FORD . 

. 47MST 

17731IM FM . 

. 1773 

178847 GM . 

. MA1208 

1793510 CHRYSL . 

. 25523 

175046 MASSEY . 

. 204FF 

1773B MASSEY ... 

. 1310AG 

178848 GM . 

. M1210EX 

1793511 CHRYSL . 

. 25577 

175047 MASSEY . 

. 202FF 

177442H1 IHC . 

. 5204KE 

178850 GM . 

. MA1305 

1793512 CHRYSL . 

. 02820 

175047M1 MASSEY . 

. 202FF 

17745 WHITE . 

. 420 

178851 GM . 

. M1306EL 

1793513 CHRYSL . 

. 02872 

175052 FORD . 

. 47MS 

1774A MASSEY ... 

. 205BB 

178852 GM . 

. MA1306EL 

1793514 CHRYSL . 

. 11590 

175066 FORD . 

. 02135 

177603H1 iHC . 

. 205BB 

178853 GM . 

. MA1307EL 

1793515 CHRYSL . 

. 11520 

175068 FORD . 

. 213SS 

17767D IHC . 

. 208 

178854 GM . 

. M1307EL 

1793516 CHRYSL . 

. 31594 

175082 FORD . 

.WPS102GPC 

177762 JEFREY ... 

. 797 

178855 GM . 

. MA1307 

1793605 CHRYSL . 

. 49576 

175092 FORD . 

. 62MSTR 

177763 JEFREY ... 

. 797-792 

178856 GM . 

. MAI310 

1793637 CHRYSL . 

. 5535 

175100R91 IHC . 

. 2505T 

177764 JEFREY ... 

. HH221410 

178857 GM . 

. M1310EL 

1793639 CHRYSL . 

. 49520 

1751763M1 MASSEY ... 

. 7109 

177765 JEFREY ... 

. HH221449 

1788579 CHRYSL . 

. LM48510 

1793640 CHRYSL . 

. 49576 

1752 FM . 

. 1752 

177766 JEFREY .. 

HH221449 HH221410 

1788580 CHRYSL . 

. LM48548 

1793677 CHRYSL . 

. 47420 

17520 FM . 

. 17520 

1779 FM . 

. 1779 

1788581 CHRYSL . 

. 55175C 

179391 GM . 

. 3979 

17521 FM . 

. 1752 

1779 SKF . 

. 1779 

17888 FM . 

. 17888 

1794124 CHRYSL . 

. 25878 

175219 FM . 

. 1752T 

17791729X COM 

. 1779-1729X 

1788817830 COM . 

. 17888-17830 

1794126 CHRYSL . 

. 25584 

I/5219N FM . 

. 1752T 

177937 GM . 

. 33462 

1789002 CHRYSL . 

. 65237 

1794144 CHRYSL . 

. 208 

1/52 IN FM . 

. 1752 

177939 GM . 

. 33262 

1789202 CHRYSL . 

. D2065C 

1794317 CHRYSL . 

. 6386 

175235A BRIT-L . 

. 305AG 

177992 GM . 

. MU1305TCM 

1789462 CHRYSL . 

. 1211SL 

1794318 CHRYSL . 

. 6320 

175251 SEAL-P . 

. 309L 

1780 FM . 

. 1780 

1789608 CHRYSL . 

. 2780-2720 

179502H1 IHC . 

. 44348 

175286M1 MASSEY . 

. 204SS 

178014H1 IHC . 

. 665 

1789609 CHRYSL . 

. 45284-45220 

179504H1 IHC . 

. 44143 

175287M1 MASSEY . 

. 202SS 

178015H1 IHC . 

. 653 

1789610 CHRYSL . 

. 45220 

1795148 CHRYSL . 

. 382S 

175288M1 MASSEY . 

. 201SS 

178033H1 IHC . 

. HM911210 

1789611 CHRYSL . 

. 45284 

1795150 CHRYSL . 

. 31521 

175293C91 IHC . 

. SCE148 

17817 SEAL-P . 

. 14138A-14276 

1789754 CHRYSL . 

. LM48510 

1795177 CHRYSL . 

. HM88542 

1752T FM . 

. 1752T 

17818 SEAL-P . 

. 14276 

1789755 CHRYSL . 

. LM48548 

1795178 CHRYSL . 

. HM88510 

175307 SKF . 

. 5307WS 

17819 SEAL-P . 

. 14138A 

1789829 CHRYSL . 

. 3994 

1795350 CHRYSL . 

. 28521 

175308 SKF . 

. 5308WS 

17821 SEAL-P . 

. 342 

1789955 CHRYSL . 

. 3920 

1795352 CHRYSL . 

. 28521 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


Part tt/Name 

Timken 

Part ft/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

1795353 CHRYSL . 

. 28580 

1810094 FORD . 

. A4059 

181109 VOLVO . 

. 42688-42620 

181274 VOLVO . 

. 3982-3920 

1795925 CHRYSL . 

. 25878 

181010 VOLVO . 

. 2788 

181123 VOLVO . 

. 575-572 

181278 VOLVO . 

. 683 

1795926 CHRYSL . 

. 25584 

181011 VOLVO . 

. 33462 

181124 VOLVO . 

. 575 

181279 VOLVO . 

. 672 

1795927 CHRYSL . 

. 31597 

181012 VOLVO . 

. 33281 

181125 VOLVO . 

. 572 

181280 VOLVO . 

. 663 

1795928 CHRYSL . 

. 31521 

181013 VOLVO . 

. 310L 

181126 VOLVO . 

. 598-592A 

181281 VOLVO . 

. 653 

17962C WHITE . 

. 203AB 

181014 VOLVO . 

. 31DSL 

181127 VOLVO . 

. 598 

181291 VOLVO . 

. 14131 

1796945 CHRYSL . 

. 33287 

181015 VOLVO . 

. 21 IS 

181128 VOLVO . 

. 592A 

181292 VOLVO . 

. 14131-14276 

1796948 CHRYSL . 

. 33287 

181016 VOLVO . 

. 200S 

181130 VOLVO . 

. 15112 

181294 VOLVO . 

. 18520 

1797 SPICER . 

. 206WB 

1810164 FORD . 

. A4059 

181131 VOLVO . 

. 15245 

181295 VOLVO . 

. 3778 

1797556 CHRYSL . 

. 111TB 

1810165 FORD . 

. A4138 

181132 VOLVO . 

. 09195 

181296 VOLVO . 

. 2785 

1797618 CHRYSL . 

. 209BB 

181016A65 FORD . 

. 202AG 

181133 VOLVO . 

. 25590 

181297 VOLVO . 

. 3585 

179849 SEAL-P . 

. 469 

181021 VOLVO . 

. 39585 

181137 VOLVO . 

. 65237 

181298 VOLVO . 

. 594 

17989 RBC . 

. J321680 

181022 VOLVO . 

. 39520 

181138 VOLVO . 

. 65500 

181299 VOLVO . 

. 580 

17992 HYATT . 

. J241648 

181023 VOLVO . 

. 566 

181139 VOLVO . 

. 65237-65500 

1812N SKI . 

. JH1812 

1799260 CHRYSL . 

. D2D65C 

181024 VOLVO . 

. 563 

181147 VOLVO . 

. 6420 

181300 VOLVO . 

. 39581 

1799295 CHRYSL . 

. 382S 

1810283 EM . 

. 47687 

181150 VOLVO . 

. 632 

181301 VOLVO . 

. M86647 

1799296 CHRYSL . 

. 387A 

181028R91 IHC . 

. 02135 

181155 VOLVO . 

. 5535 

1813013 VOLVO . 

. M86647 

1799297 CHRYSL . 

. HM807D10 

181029 VOLVO . 

. 303S 

181156 VOLVO . 

. 33275 

181302 VOLVO . 

. M86610 

1799298 CHRYSL . 

. HM807040 

181030 VOLVO . 

. 33281-33462 

181157 VOLVO . 

. 42346 

1813021 VOLVO . 

. M86610 

1799299 CHRYSL . 

. HM88510 

181032 VOLVO . 

. 55187C 

181159 VOLVO . 

. 49520 

181303 VOLVO . 

. HM88649 

1799300 CHRYSL . 

. HM88542 

181033 VOLVO . 

. 55443 

181160 VOLVO . 

. 68450 

181304 VOLVO . 

. HM88610 

1799378 CHRYSL . 

. DC2D65C 

181034 VOLVO . 

. 53375 

181161 VOLVO . 

. 68712 

181305 VOLVO . 

. LM501349 

1799381 CHRYSL . 

. DC2D65C 

181035 VOLVO . 

. 44143 

181162 VOLVO . 

. 72212C 

1813054 VOLVO . 

. LM501349 

1799563 CHRYSL . 

. 469 

181036 VOLVO . 

. 44348 

181163 VOLVO . 

. 72487 

181306 VOLVO . 

. LM501314 

1799573 CHRYSL . 

. 469 

181037 VOLVO . 

. 44143-44348 

181165 VOLVO . 

. H715311 

181308 VOLVO . 

. 15245 

1799574 CHRYSL . 

. 469 

181038 VOLVO . 

. 53162 

181166 VOLVO . 

. HM807040 

181323 VOLVO . 

. HM212011 

17ACH10 RtZ . 

. 1220 

181039 VOLVO . 

. 53387 

181167 VOLVO . 

. HM807010 

181333 VOLVO . 

. 760 

17B RIV . 

. 316 

181040 VOLVO . 

. 53162-53387 

181174 VOLVO . 

. 209L 

181334 VOLVO . 

. 749 

17H5043 BRIT-L . 

. 202SS 

181041 VOLVO . 

. 28682 

181183 VOLVO . 

. 47686-47620 

181336 VOLVO . 

. 3994 

17H8486 BRiT-L . 

... 56425-56650 

181042 VOLVO . 

. 28622 

181184 VOLVO . 

. 47686 

181337 VOLVO . 

. 6386 

17H8561 RRIT-L 


181043 VOLVO . 

. 28682-28622 

181185 VOLVO . 

. 47620 

181338 VOLVO . 

. 537 

HM903249-HM903210 

181044 VOLVO . 

. 55200C 

181188 VOLVO . 

. 14130 

181339 VOLVO . 

. 752 

180 VOLVO . 

. 305AG 

181045 VOLVO . 

. 55437 

181189 VOLVO . 

. 14276 

181340 VOLVO . 

. 742 

1801053 EM . 

. 3320 

181048 VOLVO . 

. 497 

181190 VOLVO . 

. 24780 

181341 VOLVO . 

. HM8Q7Q46 

180155R11 IHC . 

. I2005C 

181049 VOLVO . 

. 497-493 

181191 VOLVO . 

. 24721 

181342 VOLVO . 

. H715345 

180155R91 IHC . 

. I2005C 

181050 VOLVO . 

. 56425 

181196 VOLVO . 

. 572 

181343 VOLVO . 

. 65225 

1803410 FORD . 

. 29620 

181051 VOLVO . 

. 56650 

181198 VOLVO . 

. 306L 

181345 VOLVO . 

. HM516410 

1803416 FORD . 

. 29685 

181052 VOLVO . 

. 56425-56650 

181218 VOLVO . 

. 31594 

181346 VOLVO . 

. 6320 

180416 CLARK . 

. J361632 

181053 VOLVO . 

. J322080 

181223 JEFREY . 

. 892 

181347 VOLVO . 

. 532A 

180416 ROLWAY . 

. J361632 

181054 VOLVO . 

. 3578 

181223 VOLVO . 

. 15250X 

181348 VOLVO . 

. 582 

180422 ROLWAY . 

. J361644 

181055 VOLVO . 

. 3525 

181224 JEFREY . 

. 898 

181354 VOLVO . 

. 42688 

180422313 ROLWAY .... 

. J361644 

181057 VOLVO . 

. 2689 

181224 VOLVO . 

. 201SS 

181356 VOLVO . 

. 612 

180424 ROLWAY . 

. J361B48 

181058 VOLVO . 

. 2631 

181225 JEFREY . 

. 898-892 

181360 VOLVO . 

. HM911210 

180426 ROLWAY . 

. J361652 

1810614 FORD . 

. A4059 

181230 VOLVO . 

. 102CC 

181361 VOLVO . 

. HM911245 

180426343 ROLWAY .... 

. J361652 

181063 VOLVO . 

. LS9 

181240 VOLVO . 

. MU1307TM 

181362 VOLVO . 

. 66462 

180428 ROLWAY . 

. J361656 

181064 VOLVO . 

. 88506 

181241 VOLVO . 

. 309L 

181371 WABCO . 

. 745A 

180432 ROLWAY . 

. J361664 

181067 VOLVO . 

. 311L 

181242 VOLVO . 

. 308L 

181372 WABCO . 

. 742 

180602V1 VERSAT . 

. 2D6L 

181069 VOLVO . 

. J402464 

181243 VOLVO . 

. 53177 

181373 WABCO . 

. 841 

1806041/1 VERSAT . 

. 304WB 

181072 VOLVO . 

. 53176 

181244 WABCO . 

. LM11949 

181374 WABCO . 

. 832 

18061 FORD . 

. 24720 

181074 VOLVO . 

. 42381 

181246 WABCO . 

. LM11910 

181387 VOLVO . 

. 25820 

18061146 EM . 

. HA590352 

181075 VOLVO . 

. 42584 

181247 WABCO . 

. 14137A 

181402 VOLVO . 

. 532X 

18061148 EM . 

. HA590353 

181076 VOLVO . 

. 42381-42584 

181248 WABCO . 

. 342A 

181403 VOLVO . 

. 53375 

1806121/1 VERSA T . 

. 209BB 

181077 VOLVO . 

. 495A 

181249 WABCO . 

. 14276 

181411 VOLVO . 

. HM212011 

18062X MASSEY . 

. 205S 

181078 VOLVO . 

. 495A493 

181250 WABCO . 

. 332 

181421 VOLVO . 

. 659 

1806431/1 VERSAT . 

. 208F 

181079 VOLVO . 

. 53176-53375 

181252 VOLVO . 

. 88107 

181428 VOLVO . 

. VV1505C 

1807091/1 VERSAT . 

. 2729 

181080 VOLVO . 

. 495AX 

181255 VOLVO . 

. LS9 

181429 VOLVO . 

. 111TB 

180763 SEAL-P . 

. 3320 

181081 VOLVO . 

. 495AX-493 

181257 VOLVO . 

. 55175C 

181432 VOLVO . 

. 78551 

180844 EM . 

. 47890 

181088 VOLVO . 

. MU1305TDM 

181261 VOLVO . 

. 88506 

181433 VOLVO . 

. HM212044 

180986 JEFREY . 

. 6580-6535 

181094 VOLVO . 

. 15250X 

181261 WABCO . 

. LM48548 

181434 VOLVO . 

. 3782 

1809T2 WHITE . 

. 311L 

181096 VOLVO . 

. 33472 

181262 WABCO . 

. LM48510 

181437 VOLVO . 

. 34492A 

181001 VOLVO . 

. 42688 

181098 VOLVO . 

. 33281-33472 

181263 WABCO . 

. 13621 

181438 VOLVO . 

. 34274 

181002 VOLVO . 

. 42620 

181102 VOLVO . 

. 201S 

181265 WABCO . 

. 25580 

181439 VOLVO . 

. 311TB 

181006 VOLVO . 

. 3780-3720 

181105 VOLVO . 

. 107WB 

181266 WABCO . 

. 25521 

181457 VOLVO . 

. 09195 

181007 VOLVO . 

. 3780 

181106 VOLVO . 

. 42688 

181267 WABCO . 

. 387AS 

181458 VOLVO . 

. 15245 

181008 VOLVO . 

. 3720 

181107 VOLVO . 

. 2585 

181269 WABCO . 

. LM67048 

18150FX OSH . 

. 4395-4335 

181009 VOLVO . 

. 2788-2720 

181108 VOLVO . 

. 2523 

181270 WABCO . 

. LM67010 

181511 WABCO . 

. 16284 
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TIMKEN 


Part tt/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

181512 WABCO . 

. 16150 

182297 JEFREY . 

. 774D 

1828L64 R-S . 

. 750A 

183315 VOLVO 

. 30304 

181513 WABCO . 

. 29620 

182298 JEFREY . 

. 782 

1828L90 R-S . 

. 205BB 

183316 VOLVO 

. 30305M 

18151FX OSH . 

. 313 

182298H1 IHC ... 

. 46780 

1828M143 R-S . 

. 309S 

183320 SEAL-P 

. 203AB 

181532 VOLVO . 

. 78551 

1822BDA CASE .. 

. 3877-3820 

1828M169 R-S . 

. 209SL 

183321 VOLVO 

. 52400 

18154 CASE . 

. 25578 

182300 JEFREY . 

. HH224310 

1828N118 R-S . 

. 1752 

183322 VOLVO 

. 52618 

181546 VOLVO . 

. 621 

182301 JEFREY . 

. HH224346 

1828N144 R-S . 

. 310SB 

183323 VOLVO 

. 52400-52618 

181569 JEFREY . 

. 302AG 

182343 JEFREY . 

. HH224346 HH224310 

1828N248 R-S . 

. 111TB 

183327 VOLVO 

. HM89449 

181570 JEFREY . 

. 304WB 

182403H1 IHC ... 

. 46720 

1828N92 R-S . 

. 305AG 

1833276 VOLVO HMR9449 

181574 WABCO . 

. 29685 

18240H IHC . 

. 748S-742 

1828P146 R-S . 

. 31 IS 

183328 VOLVO 

. HMR9410 

181581 VOLVO . 

. 205SS 

182419 SEAL-P .. 

. 1752 

1828P172 R-S . 

. 206L 

1833284 VOLVO HMR9410 

181584 VOLVO . 

. LM11910 

18241H IHC . 

. 742 

1828P198 R-S . 

. J281640 

183331 VOLVO 

. 98788 

181585 VOLVO . 

. LM11949 

18242H IHC . 

. 748S 

1828P250 R-S . 

. 209S 

183332 VOLVO 

. 98350 

181586 VOLVO . 

. SET2 

18243H IHC . 

. 759-752 

1828R122 R-S . 

. 208SL 

183333 VOLVO 

. 98350-98788 

181587 VOLVO . 

. LM67010 

18244H IHC . 

. 752 

1828R123 R-S . 

. RW509FR 

183334 VOLVO 

. 98400 

181588 VOLVO . 

. LM67048 

18245H IHC . 

. 759 

1828R248 R-S . 

. 111TB 

183335 VOLVO 

. 98400-98788 

181589 VOLVO . 

. SET6 

18246H IHC . 

. 776-772 

1828S123 R-S . 

. RW509FR 

183336 VOLVO 

. 892 

181594 VOLVO . 

. H913810 

18247H IHC . 

. 772 

1828S149 R-S . 

. 211L 

183337 VOLVO 

. 898 

181596 VOLVO . 

. 687 

18248H IHC . 

. 776 

1828S45 R-S . 

. 308L 

183340 VOLVO 

. HM903210 

1815CSA CASE . 

. WPS108GRC 

182549 JEFREY . 

. 742 

1828S71 R-S . 

. 2065T 

183341 VOLVO 

. HM903249 

18160 FIAT . 

. 309 

182550 JEFREY . 

. 748S 

1828S97 R-S . 

. 210S 

183342 VOLVO 

. HM903249 HM903210 

181606 VOLVO . 

. 47890 

182551 JEFREY . 

. 748S-742 

1828T124 R-S . 

. 02135 

183349 VOLVO 

. HM218248 

181607 VOLVO . 

. 47820 

182552 JEFREY . 

. 854 

182811/6 R-S . 

. 1211L 

183350 VOLVO 

. HM218210 

181608 VOLVO . 

. 47890-47820 

182553 JEFREY . 

. 861 

1828T202 R-S . 

. 208F 

183351 VOLVO 

. HM218248 HM218210 

181610 VOLVO . 

. 48190 

182554 JEFREY . 

. 861-854 

1828T98 R-S . 

. 306L 

183356 VOLVO 

. 25520 

181611 VOLVO . 

. 48120 

182555 JEFREY . 

. 98788 

18281/100 R-S . 

. J281248 

183371 VOLVO 

. JH307710 

181612 VOLVO . 

. 48190-48120 

182556 JEFREY . 

. 98350 

18281/126 R-S . 

. 1311AG 

183372 VOLVO 

. JH307749 

181614 VOLVO . 

. 593 

182557 JEFREY . 

. 98350-98788 

18281/152 R-S . 

. 208SL 

183373 VOLVO 

.... JH307749-JH307710 

181615 VOLVO . 

. 593-592A 

182579 JEFREY . 

. 29520 

18281/178 R-S . 

. 209DD 

183403 VOLVO 

. HM8Q3110 

181626 VOLVO . 

. 29590 

182580 JEFREY . 

. 29590 

18281/204 R-S . 

. 306SL 

183404 VOLVO 

. HM803146 

181627 VOLVO . 

. 29521 

182581 JEFREY . 

. 29590-29520 

18281/74 R-S . 

. 208L 

183405 VOLVO 

. HM803146 HM803110 

181628 VOLVO . 

. 29590-29521 

182596 JEFREY . 

.WPS100GRC 

1828W101 R-S . 

. J241640 

183419 VOLVO 

. JM716649 

181648 VOLVO . 

. 305DD 

1826019 FORD .. 

. 382 

1828W153 R-S . 

. 205BB 

183420 VOLVO 

. JM716610 

181662 VOLVO . 

. LM501314 

18275 AMC . 

. 3320 

1828W179 R-S . 

. 308WB 

183421 VOLVO 

.. JM716649 JM716610 

1816628 VOLVO . 

. LM501314 

18276 AMC . 

. 336 

1828W283 R-S . 

. 209D 

183428 VOLVO 

. JLM104948 

181664 VOLVO . 

. 749A 

18279 AMC . 

. 2620 

1828W75 R-S . 

. 208 

183429 VOLVO 

. JLM 104910 

181666 VOLVO . 

. 492A 

1828100 SKF . 

. VW1006C 

1828W75A R-S . 

. 208 

183430 VOLVO 


181667 VOLVO . 

. 497 492A 

1828A131 R-S ... 

. 306TB 

1828X154 R-S . 

. 207 


JLM 104948-JLM 104910 

181683 SEAL-P . 

. J281224 

1828A157 R-S ... 

. 306TB 

1828X50 R-S . 

. 2375F 

183468 VOLVO 

. M86610 

1816N SKF . 

. B1816 

1828A183 R-S ... 

. 21 ICC 

1828X76 R-S . 

. 203SS 

183469 VOLVO 

. M86647 

181713 SKI . 

. R1304BF 

1828A209 R-S ... 

. J241232 

1828X78 R-S . 

. 307TB 

183470 VOLVO 

. HM88610 

18171A MASSEY . 

. 2065 

1828B106 R-S ... 

. 209SL 

1828Y103 R-S . 

. 308FF 

183471 VOLVO 

. HM88649 

18171X MASSEY . 

. 2065 

1828B158 R-S ... 

. 307TB 

1828Y155 R-S . 

. 208 

183472 VOLVO 

. HM89410 

181721 EATON . 

. 2788-2720 

1828B54 R-S . 

. 2375F 

1828Y181 R-S . 

. 207SL 

183473 VOLVO 

. HM89449 

181721A EATON . 

. 2788 

1828C107 R-S ... 

. J401652 

1828Y233 R-S . 

. 212 

183486 VOLVO 

. 303CC 

181721B EATON . 

. 2720 

1828C185 R-S ... 

. J281632 

1828Y311 R-S . 

. 309 

1834860 VOLVO . 303CC 

1817428 FIAT-A . 

. 52618 

1828E187 R-S .... 

. 209DD 

1828Y74 R-S . 

. 208L 

183492 VOLVO 

. H913849 

181792 SEAL-P . 

. 3525 

1828E239 R-S .... 

. 210S 

1828Z104 R-S . 

. 208S 

183496 VOLVO 

. 14124 

181794 SEAL-P . 

. 359S 

1828E343 R-S .... 

. 1872 

1828Z130 R-S . 

. 211TB 

183499 VOLVO 

. 74850 

181796 SEAL-P . 

. 3382T 

1828E57 R-S . 

. 308L 

1828Z156 R-S . 

. 205L 

183500 VOLVO 

. 74550 

181797 VOLVO . 

. 200CC 

1828F110 R-S .... 

. 209L 

1828Z234 R-S . 

. 307S 

183501 VOLVO 

. 74550-74850 

1817972 VOLVO . 

. 200CC 

1828F12 R-S . 

. 1752 

1828Z260 R-S . 

. 309L 

183509 VOLVO 

. LM501310 

181799 VOLVO . 

. 202FF 

1828G111 R-S ... 

. 250514 

183003 VOLVO . 

. 67390 

183510 VOLVO 

. SET45 

1817998 VOLVO . 

. 202FF 

1828G163 R-S ... 

. 208L 

183004 VOLVO . 

. 67390-67322 

183511 VOLVO 

. M86649 

181826 CHRYSL . 

.MUS1307UM 

1828G59 R-S . 

. 2065 

183069 SEAL-P . 

. 1752 

183512 VOLVO 

. M86649 M86610 

1818397 FORD . 

. 394A 

1828H112 R-S ... 

. 208FF 

183220 VOLVO . 

. 32304M 

183525261 AUDI 

1818406 FORD . 

. 395S 

1828H164 R-S ... 

. 209BB 

183232 VOLVO . 

. 30208M 


HM8D1346X HM801310 

1820018337 COM . 

. 18200-18337 

1828H190 R-S ... 

. 309 

183242 VOLVO . 

. 39590 

183525261 VW 


1820551 CHRYSL . 

. M88010 

1828H60 R-S . 

. 742 

183243 VOLVO . 

. 36620 


HM801346X HM801310 

1820552 CHRYSL . 

. M88048 

1828J166 R-S .... 

. 209L 

183244 VOLVO . 

. 36690 

183525261A AUDI 

18217 VOLVO . 

.... 14132T-14276 

1828J192 R-S .... 

. 210S 

183245 VOLVO . 

. 39590-39520 


HM801346X HM801310 

18218 VOIVO . 

.... 14132T-14276 

1828K11 R-S . 

. J923246 

183246 VOLVO . 

. 36690-36620 

183525261A VW 

18219 VOIVO . 

.... 14132T-14276 

1828K219 R-S ... 

. 1311AGL 

183247 VOLVO . 

. 30207M 


HM801346X HM801310 

1822158 CHRYSL . 

. FA20157 

1828K271 R-S ... 

. 204F 

183248 VOLVO . 

. 30307M 

183525261B AUDI 

182251 Ml MASSEY ... 

. 37625 

1828L168 R-S .... 

. 203SS 

183253 VOLVO . 

. HM903249 


HM801346X HM801310 

182270H1 IHC . 

. HM212010 

1828L194 R-S .... 

. 207FF 

183254 VOLVO . 

. HM903210 

183525261B VW 

182271 HI IHC . 

. HM212049 

1828L220 R-S .... 

. 1313AG 

183296 VOLVO . 

. 52400 


HM801346X HM801310 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


TIMKEN 


Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

183533 VOLVO .. 

. HM801346 

1838 FORD . 

. 201AB 

18445 VERSAT . 

. 25580 

1850221058 SACHS . 

. 614000 

183534 VOLVO .. 

. HM801310 

183817 VOLVO .. 

JM207049 JM207010 

18446 VOLVO . 

. 15118 

1850221064 SACHS . 

. MG 1716 

183536 VOLVO .. 

. 25580 

183818 VOLVO .. 

. JLM710910 

184466 HYSTER . 

. 3B8S 

1850221066 SACHS . 

. 614021 

183537 VOLVO .. 

. 25521 

183819 VOLVO .. 

. JLM710949 

18447 VOLVO . 

. 15250X 

1850221067 SACHS . 

. DNE01576C 

183538 VOLVO .. 

. 25580-25521 

183820 VOLVO 


184472 HYSTER . 

. 29585 

1850221070 SACHS . 

. DNF01576C 

183540 VOLVO .. 

. 4535 

JLM710949-JLM710910 

184477 HYSTER . 

. 15113 

1850221071 SACHS . 

. DNC01576C 

183542 VOLVO .. 

. 3979 

183824 VOLVO .. 

. 25590-25520 

184478 HYSTER . 

. 07087 

1850221079 SACHS . 

. 614014 

183543 VOLVO .. 

. 3979-3920 

183827 VOLVO .. 

. 306L 

18448 VOLVO . 

. 09074 

1850221116 SACHS . 

. 1773 

183544 VOLVO .. 

. 554 

1838275 VOLVO 

. 306L 

184481 HYSTER . 

. 15125 

1850221127 SACHS . 

. 614020 

183545 VOLVO .. 

. 552A 

183831 VOLVO .. 

. 652 

184483 HYSTER . 

. 29675 

1850221130 SACHS . 

. VV1250C 

183546 VOLVO .. 

. 554-552A 

183833 VOLVO .. 

. SET14 

18449 VOLVO . 

. 09194 

1850221152 SACHS . 

. 1573 

183576 VOLVO .. 

. L68149 

1838331 VOLVO 

. SET14 

18450 VOLVO . 

. 02872 

1850221159 SACHS . 

. 613001 

1835768 VOLVO 

. SET17 

183834 VOLVO .. 

. SET4 

18451 VOLVO . 

. 02820 

1850221187 SACHS . 

. 613008 

183577 VOLVO .. 

. L68111 

1838341 VOLVO 

. SET4 

18452 VOLVO . 

. 31593 

1850221255 SACHS . 

. 614147 

1835776 VOLVO 

. SET17 

183835 VOLVO .. 

. JM511910 

184522 JEFREY . 

. 45290-45220 

1850221310 SACHS . 

. 613010 

183578 VOLVO .. 

. SET17 

183836 VOLVO .. 

. JM511946 

18453 VOLVO . 

. 31520 

1850221324 SACHS . 

. 614009 

183583 VOLVO .. 

. 32206M 

183836H2 IHC ... 

. 67820 

18454 VOLVO . 

. 25577 

1850221328 SACHS . 

. 614017 

183599 VOLVO .. 

. 48286 

183838H2 IHC ... 

. 67885 

18455 VOLVO . 

. 25523 

1850221332 SACHS . 

. 614068 

183600 VOLVO .. 

. 48220 

183839 VOLVO .. 

. M86647 M86610 

184556 JEFREY . 

. 643-633 

1850221346 SACHS . 

. 614059 

183601 VOLVO .. 

. 48286-48220 

183841 VOLVO .. 

.... HM89449-HM89410 

184557 JEFREY . 

. 633 

1850221350 SACHS . 

. 614078 

183602 VOLVO .. 

. 67790 

183842 VOLVO .. 

. LM501349-LM501314 

184558 JEFREY . 

. 643 

1850221353 SACHS . 

. 614084 

183603 VOLVO .. 

. 67720 

183848 VOLVO .. 

. 203FF 

18462 VOLVO . 

. 09196 

1850221357 SACHS . 

. 614043 

183604 VOLVO .. 

. 67790-67720 

1838481 VOLVO 

. 203FF 

184625 FORD . 

. R1304BF 

1850222M91 MASSEY . 

. 14137A-14276 

183606 VOLVO .. 

. 67920 

183903 SEAL-P . 

. 3877 

184625A FORD . 

. R1304BF 

1850223M91 MASSEY .. 

... 25877-25820 

183609 VOLVO .. 

. 56650 

183904 SEAL-P . 

. 3820 

184625A1 FORD . 

. R1304BF 

1850224M91 MASSEY . 

... 15123-15245 

183626 VOLVO .. 

. 07204 

18405 VOLVO .... 

. 206S 

184625A2 FORD . 

. R1304BF 

1850282087 SACHS . 

. FI1708C 

183631 VOLVO .. 

. LM545849 

184070 VOLVO .. 

. LM12711 

184635 VOLVO . 

. H913810 

1850282125 SACHS . 

. 614012 

183632 VOLVO .. 

. LM545810 

184071 VOLVO .. 

. LM12749 

18466 VOLVO . 

. 308L 

1850282127 SACHS . 

. FI1709C 

183633 VOLVO .. 

. LM545849-LM545810 

184074 VOLVO .. 

. SET16 

18467 VOLVO . 

. 308SL 

1850282128 SACHS . 

. FI1710C 

183644 VOLVO .. 

. HM88542 

184076C91 IHC . 

. 14139-14276 

184713 JEFREY . 

. 47620 

1850282144 SACHS . 

. VV1718C 

183645 VOLVO .. 

. HM88510 

184077C1 IHC ... 

. 14276 

184717 JEFREY . 

. 5735 

1850282160 SACHS . 

. 614148 

183646 VOLVO .. 

. 469 

184078C91 IHC 

. 14139 

184718 JEFREY . 

. 5760 

1850282602 SACHS . 

. 614025 

183649 VOLVO .. 

. HM803149 

184081 VOLVO .. 

. LM48510 

184723 JEFREY . 

. 5760-5735 

1850282622 SACHS . 

. 614144 

183651 VOLVO .. 

. HM807049 

184082 VOLVO .. 

. LM48548 

18473 VOLVO . 

.. 25877-25821 

1850282647 SACHS . 

. FI1710C 

183654 VOLVO .. 

. 383A 

184083 VOLVO .. 

. SET5 

18474 VOLVO . 

. 25821 

1850282659 SACHS . 

. 614023 

183655 VOLVO .. 

. 28985 

184087 VOLVO .. 

. 39580 

18475 VOLVO . 

. 25877 

1850282706 SACHS . 

. AU1715C 

183660 VOLVO .. 

. 67983 

184088 VOLVO .. 

. 39580-39520 

18478 VOLVO . 

. 211SL 

1850282709 SACHS . 

. TR1715 

183661 VOLVO .. 

. 67983-67920 

18409 VOLVO .... 

. 206S 

18479 VOLVO . 

. 2796-2720 

1850282744 SACHS . 

. 614051 

183676 VOLVO .. 

. 659 

184096 VOLVO .. 

. HM813810 

18480 VOLVO . 

. 2796 

1850282744 SACHS . 

. 614143 

183682 VOLVO .. 

. 30205M 

1841 FORD . 

. 203AB 

18481 VOLVO . 

. 2720 

185044 JEFREY . 

. 750A 

183683 VOLVO .. 

. 30206M 

184101 VOLVO .. 

. 88128 

18484 VOLVO . 

. 1729X 

18506 VOLVO . 

. 307SL 

183684 VOLVO .. 

. 32207M 

184109 JEFREY . 

. 29585 

18485 VOLVO . 

. 368A-362 

18507 VOLVO . 

. J281248 

183689 VOLVO .. 

. 48290 

184111H1 IHC ... 

. 598 

18486 VOLVO . 

. 368A 

18507D IHC . 

. 209BB 

183690 VOLVO .. 

. 48290 48220 

184112H1 IHC ... 

. 52387 

18487 VOLVO . 

. 362 

1850846M91 MASSEY .. 

. 395A-394A 

18370 AMC . 

. 202AG 

18413 VOLVO .... 

. 205S 

18488 VOLVO . 

. 359S-354A 

1850847M91 MASSEY 


183704 VOLVO .. 

. 594-592A 

18414 VOLVO .... 

. 3920 

18489 VOLVO . 

. 359S 

HM88542-HM88510 

183713 EM . 

. 47620 

18415 VOLVO .... 

. 3984 

18490 VOLVO . 

. 354A 

1850849M91 MASSEY .. 

... 29590-29520 

183716 VOLVO .. 

. M88010 

18416 VOLVO .... 

. 453X 

18493 VOLVO . 

. 3120 

185085 HYSTER . 

. 48393 

183736 SEAL-P .. 

. 07196 

18417 VOLVO .... 

. 462 

18495 VOLVO . 

. 3877 

1850909M91 MASSEY .. 

... 37425-37625 

183744 VOLVO .. 

. HM89446 

18419 VOLVO .... 

. 306S 

18496 VOIVO . 

. 3820 

185094C91 IHC . 

. 200535 

183747 VOLVO .. 

. 67322 

18424 VOLVO .... 

. 3984 

18497 VOLVO . 

. 210S 

18510 VOLVO . 

. 2984 

183748 VOLVO .. 

. 67391 

18425 VOLVO .... 

. 3926 

18499 VOLVO . 

. 3877-3820 

1851017M1 MASSEY .... 

. 53375 

183749 VOLVO .. 

. 67391 67322 

18427 VERSAT .. 

. 3877 

18500 VOLVO . 

. 387A 

1851018M1 MASSEY .... 

. 53177 

183750 VOLVO .. 

. L44610 

18428 VERSAT .. 

. 3820 

185003 JEFREY . 

. 3820 

185111) IHC . 

. 212 

183751 M7ZM7 .. 

. L44643 

18430 VOLVO .... 

. 208SL 

1850087M91 MASSEY .. 

. 3984-3920 

185136 JEFREY . 

. 206F 

183752 VOLVO .. 

. L44649 

18431 VOLVO .... 

. 207L 

1850088M91 MASSEY ... 

. 462-453 

1851392M1 MASSEY .... 

. 395A-394A 

183761 VOLVO .. 

. 3980 

18432 VOLVO .... 

. 207S 

1850090M91 MASSEY .. 

.. 53177-53375 

18514 VOLVO . 

. 336-332 

183762 VOLVO .. 

. 3980-3920 

18434 VERSAT .. 

. M802011 

18F0090M92 MASSEY 


18515 VOLVO . 

. 336 

183763 M7ZM7 .. 

. 32208M 

18434 VOLVO .... 

. 212S 

HM903249-HM903210 

1851533 MASSEY . 

. 3984-3920 

183765 VOLVO .. 

. 32210M 

18435 VERSAT .. 

. M802048 

18501 VOLVO . 

. 382 

185155 FIAT . 

. 304WB 

183766 VOLVO .. 

. 33013 

18438 VOLVO .... 

. J321664 

1850221001 SACHS . 

. 614077 

18516 VOLVO . 

. 332 

183767 VOLVO .. 

. 33015 

18443 VOLVO .... 

. 309S 

1850221040 SACHS . 

. FA01337C 

185162 FIAT . 

. 209BB 

183768 VOLVO .. 

. 33018 

184434M1 MASSEY . 3820 

1850221046 SACHS . 

. 614018 

185165 FIAT . 

. 305AG 

183769 VOLVO .. 

. 32211M 

184435M1 MASSEY . 3877 

1850221049 SACHS . 

. 614016 

185168 FIAT . 

. 210S 

183790 VOLVO .. 

. 495 

18444 VERSAT .. 

. 25523 

1850221050 SACHS . 

. 614016 

185169 FIAT . 

. 306TB 

183791 VOLVO .. 

. 495 493 

18444 VOLVO .... 

. 212SL 

1850221057 SACHS . 

. 614007 

18517 VOLVO . 

. J281256 


Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

185173 FIAT . 

. 211TB 

1859018520 COM . 

... 18590-18520 

187185 EUCLID . 

. 71450 

187997 JEFREY . 

. L432349 

1851799M91 MASSEY . 

. SET2 

18592 VOLVO . 

. 59175 

187185 EM . 

. 71450 

187998 JEFREY . 

.... 47890-47820 

18518 VOLVO . 

. 313 

18593 VOLVO . 

. 59412 

187IX MASSEY . 

. 2065 

187999 JEFREY . 

. 47820 

1851800M91 MASSEY . 

. SET5 

18594 VOLVO . 

. 59200 

1872 FM . 

. 1872 

1879A MASSEY . 

. 2788 

185184 JEFREY . 

. 14276 

18598 VOIVO . 

... MU1305TDM 

18720 FM . 

. 18720 

1879D MASSEY . 

. 2788 

185185 JEFREY . 

. 14137A 

18599 VOLVO . 

. 3982 

18720 SKF . 

. 18720 

187A7 WHITE . 

. 8503 

185186 JEFREY . 

14137A-14276 

1859XXXXXXX SACHS . 

.VW100BC 

18721 FM . 

. 1872 

188000 JEFREY . 

. 47890 

18519 VOLVO . 

. 528 

186 VOLVO . 

. 205BB 

187210 FM . 

. 1872 

188001 JEFREY . 

.... 71453-71750 

185191 FIAT . 

. 204 

18600 MASSEY . 

. 2720 

18721N FM . 

. 1872 

188002 JEFREY . 

. 71453 

185192091 IHC . 

. J281256 

1860A MASSEY . 

. 2720 

187229 FM . 

. 1872T 

188061 JEFREY . 

. 316 

18520 FM . 

. 18520 

1860A WHITE . 

. 2720 

187229N FM . 

. 1872T 

188062 JEFREY . 

. 319 

18520 SKI . 

. 18520 

1860D MASSEY . 

. 2720 

187232 EM . 

. 31520 

188111403 MAZDA .... 

. 152016 

185205H1 IHC . 

. 218TB 

1860D WHITE . 

. 2720 

187249 FIAT . 

. 309 

188140 JEFREY . 

.... 47890-47820 

18521 VOLVO . 

. 30203 

186112 FIAT . 

. 212 

187286 CM . 

. 52375 

188141 JEFREY . 

. 47820 

18523 VOLVO . 

. 529 

18620 FM . 

. 18620 

1872T FM . 

. 1872T 

188142 JEFREY . 

. 47890 

18524 VOLVO . 

. 30205M 

18620 SKF . 

. 18620 

187304 EUCLID . 

. 568 

188177 SEAL-P . 

. J281256 

185251 Ml MASSEY . 

. 37425 

1862B RIV . 

. B02 

187304 EM . 

. 568 

188223 EM . 

. 02420 

185252M1 MASSEY . 

. 37625 

186360H1 IHC . 

. 34500 

187306 DM . 

. 47487 

188225 EUCLID . 

. 09196 

18528 VOLVO . 

. 30306M 

18636111: IHC . 

. 42620 

187307 EM . 

. 47420 

188225 EM . 

. 09196 

18529 VOIVO . 

. J361664 

186369H1 IHC . 

. 34301 

187312R91 tHC . 

. 1311 AG 

188226 EM . 

. 15250X 

18531 VOLVO . 

. J322080 

186370H1 IHC . 

. 42688 

187313 EM . 

. 47620 

188233 EM . 

. 28300 

18536 VOLVO . 

. 208L 

186373H1 IHC . 

. 66462 

187314 CM . 

. 47681 

188240 EM . 

. 395S 

18536X MASSEY . 

. 306TB 

186374H1 IHC . 

. 55437 

187315 EM . 

. 657 

188247 EM . 

. 526 

18537 VOLVO . 

. J241248 

1863801001 SACHS . 

. FC1723C 

1873201 EM . 

. 88503 

188248 CM . 

. 645 

1853721 CHRYSL 


1863805001 SACHS . 

. 01496 

187361 EM . 

. 26884 

188249 EM . 

. 661 

HM212049 HM212010 

1863807001 SACHS . 

. T01710 

187363 EM . 

. 529X 

188279 CM . 

. 02475 

18539 VOLVO . 

. J261648 

1863808001 SACHS . 

. 1577 

187377 EM . 

. 5206KE 

188281 EM . 

. 3577 

185407M1 MASSEY . 

. HM313810 

1863810001 SACHS . 

. 01576 

187450R91 IHC . 

. 385A-382 

188289 EM . 

. 09078 

18540X MASSEY . 

. 395 

1863815001 SACHS . 

. 01296 

187451R91 IHC . 

. 385A 

188295 SEAL-P . 

. QBR23549 

18541X MASSEY . 

. 15578 

1863819001 SACHS . 

. 613010 

18746 EM . 

. 21075 

188301 EM . 

. 14125A 

18544 VOLVO . 

. 3320 

1863820001 SACHS . 

. T01711 

187476 JEFREY . 

. 25580 

188313 EM . 

. 65200 

18545X MASSEY . 

. 14124 

1863835001 SACHS . 

. 01296 

187515 EM . 

. 66462 

188443H1 IHC . 

. 5735 

18546 WHITE . 

. 209S 

1863836001 SACHS . 

. 613010 

187516 DM . 

. 3975 

188444 SEAL-P . 

. 332 

18546X MASSEY . 

. 209S 

1863850001 SACHS . 

. TO1710 

187517 EM . 

. 66225 

188444H1 IHC . 

. 5760 

1854750 FORD . 

. 14283 

186424 HYSTER . 

. 25880 

187534 JEFREY . 

. 9121 

188445 SEAL-P . 

. 342S 

1854758 FORD . 

. 352 

186540 SEAL-P . 

. 354A 

187539R1 IHC . 

. 3732 

188461 JEFREY . 

. 34301 

1854762 FORD . 

. 14118S 

186573 EM . 

. 33472 

187543R91 IHC . 

. 3782-3732 

188462 JEFREY . 

. 34500 

1854829 CHRYSL . 

. 205BB 

186574 EM . 

. 33275 

187545R91 IHC . 

. 385A-382A 

188463 JEFREY . 

.... 34301-34500 

18551A MASSFY . 

. 207L 

186669 JEFREY . 

. 304S 

187555MI MASSEY . 

. 29522 

18846X MASSEY . 

. 395S 

18551X MASSEY . 

. 207L 

186672R91 IHC . 

. J401664 

187563R91 tHC . 

. 29586 

188494 SEAL-P . 

. 207SL 

18555 VOLVO . 

. 387 

18685 FM . 

. 18685 

187564R91 IHC . 

. 29586-29520 

1884D MASSEY . 

. 2788-2720 

18558 VOLVO . 

. 209S 

18685 SKF . 

. 18685 

187580 CM . 

. 42346 

18856H IHC . 

. 539-532A 

18559 VOLVO . 

. 105CB 

1868518620 COM . 

... 18685-18620 

187599 EM . 

. 68450 

18857H IHC . 

. 539 

185626 SEAL-P . 

. 207S 

18690 FM . 

. 18690 

187600 EM . 

. 68712 

18866H IHC . 

. 6420 

18562X MASSEY . 

. 88509 

1869018620 COM . 

... 18690-18620 

187601 EM . 

. MUS1308UM 

188719 EM . 

. 65225 

18563X MASSEY . 

. 306TB 

18698A MASSEY . 

. 207 

187617 EM . 

. 362A 

18886A MASSEY . 

. 205BB 

185655 JEFREY . 

. 98788 

187003 JEFREY . 

. MA5217EX 

18762 AMC . 

. 88501 

1889235 CHRYSL . 

. 203AB 

185656 JEFREY . 

. 98316 

18702 AMC . 

. 3120 

187627 SEAL-P . 

. 26820 

188930 CM . 

. KD11786Y 

185657 JEFREY . 

.. 98316-98788 

18705 AMC . 

. 354A 

1876990410 ISUZU . 

. 72200C-72487 

188931 EM . 

. KD11786Y 

18566 VOLVO . 

. 305L 

18706 AMC . 

. 354A 

187710 JEFREY . 

. 47679-47620 

188932 GM . 

. KB11630Z 

18567D IHC . 

. 2063R 

1870600410 tSUZU . 

. 72200C-72487 

187711 JEFREY . 

. 47679 

188933 EM . 

. KB11630Z 

185680 SEAL-P . 

. 28300 

1870601130 ISUZU . 

. 55200C-55437 

187742 EM . 

. 27880 

188960 EM . 

. 3779-3720 

1856B RIV . 

. B01 

18707 AMC . 

. 14138A 

187748 CM . 

. 26822 

188961 EM . 

. 3779-3720 

18570 VOLVO . 

. 305S 

18708 AMC . 

. 14276 

187750 CM . 

. 26882 

188962 EM . 

. 3779-3720 

18571 VOLVO . 

. 204S 

18708 SEAL-P . 

. 14276 

187771 FIAT . 

. 303BB 

188965 EM . 

. 31520 

18573 VOLVO . 

. J281248 

187095 EUCLID . 

. 65500 

1877771 MACK . 

. 88502 

188A7 WHITE . 

. 8504 

18576 VOLVO . 

. 8503 

187095 EM . 

. 65500 

18780 FM . 

. 18780 

18907 SEAL-P . 

. 14125A 

185775M1 MASSEY . 

. 3984 

18/124111 IHC . 

. 14137A 

187846 DM . 

. 21075 

189197 JEFREY . 

. 48393 

185776M1 MASSEY . 

. 3920 

187140 CM . 

. 206WB 

18790 FM . 

. 18790 

189198 JEFREY . 

. 48320 

185777M1 MASSEY . 

. HM903249 

187141 EM . 

. 310SL 

18790 SKF . 

. 18790 

189199 JEFREY . 

.... 48393-48320 

185778M1 MASSEY . 

. HM903210 

187143 EM . 

. 3490 

1879018720 COM ... 

. 18790-18720 

189237 JAEUAR . 

. 202SS 

185851 Ml MASSEY . 

. 29590 

187148 EM . 

. M5210EL 

187992 JEFREY . 

. 5395-5335 

189307 AHA R . 

. 202AG 

185852M1 MASSEY . 

. 29520 

187150 EUCLID . 

. 44143 

187993 JEFREY . 

. 5335 

189307 BRIT-L . 

. 202AG 

185890 JEFREY . 

. 1311 AG 

187150 CM . 

. 44143 

187994 JEFREY . 

. 5395 

189307 JAGUAR . 

. 202AG 

18590 FM . 

. 18590 

187176 EUCLID . 

. 71750 

187995 JEFREY . 

. L432349-L432310 

189307 TRIMPH . 

. 202AG 

18590 SKF . 

. 18590 

187176 EM . 

. 71750 

187996 JEFREY . 

. L432310 

189308 BR/T-L . 

. 203AB 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


TIMKEN 


Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part It/Name 


189308 JAGUAR . 

. 203AB 

190460M1 MASSEY 

. 594 

19159997 GM . 

. HA590262 

19268 FM . 

. 19268 

189404 GM . 

. SCH78 

190461 Ml MASSEY 

. 27690 

19151003 GM . 

. HA590264 

19268 SKI . 

. 19268 

18941 MASSEY . 

. 15578 

190464M1 MASSEY 

. 27620 

191519 GM . 

. 202S 

1926968 CHRYSL . 

. DB2255C 

189433 GM . 

. 59187 

19047 DAVIDB . 

. 209BB 

191520 GM . 

. 302S 

1926970 CHRYSL . 

. 250514 

189436 GM . 

... MUB5205UM 

190470 GM . 

. 5308W 

19156 WHITE . 

. J361644 

19269H IHC . 

. 559-552A 

18944D IHC . 

. 304WB 

190487 GM . 

. 53177 

19157 WHITE . 

. 211SL 

19270 VOLVO . 

. 304L 

189515C91 IHC . 

. FWG158R 

190584R91 IHC . 

. 395A-394A 

191582 GM . 

. MR1306EL 

19270H IHC . 

. 552A 

189517 GM . 

. 66225 

190585R91 IHC . 

. 395A 

19159 WHITE . 

. 308L 

19272 VOLVO . 

. 394A 

189600 GM . 

. 28920 

190622 FENCO . 

. FI1710C 

191596 SEAL-P . 

. 1752 

1927282 CHRYSL . 

. 210S 

189601 GM . 

. 28985 

19067A HERCUL . 

JXC25469C 92UA6 

1916 HYSTER . 

. 580-572 

1927285 CHRYSL . 

. MU1209TV 

189637 GM . 

. 49520 

190736 GM . 

. MR1211EL 

1916 R-S . 

. TRA9RC 

1927292 CHRYSL . 

. 1311AGL 

189638 EUCLID . 

. 49585 

190770B SKF . 

. 5304 

191602 GM . 

. 13621 

19273 VOLVO . 

. 395S 

189638 GM . 

. 49585 

1907A R-S . 

. TRA204F 

191603 GM . 

. 15244 

192738 SKF . 

. B01 

189714 GM . 

. 25820 

1908 R-S . 

. TRA204R 

191604 GM . 

. 13685 

192739 SKF . 

. B02 

18972 CHECKR . 

. 2523 

190832 VOLVO . 

. 18590 

191605 GM . 

. 15120 

192745 SKF . 

. 740 

18973 CHECKR . 

. 3525 

190844 GM . 

. 47890 

19172 DAVIDB . 

. 109TB 

19276 VOLVO . 

. 493 

189774 GM . 

. MU1309UV 

190855 GM . 

. 47820 

191832 JEFREY . 

. 52618 

192761 SKF . 

. 32306 

189824 GM . 

. J2416 

190873 GM . 

. MR1308TV 

19184266 GM . 

. HA590305 

19277 VOLVO . 

. 498 

189825 GM . 

. B2816 

190953 GM . 

. 05079 

19184266 GM . 

. 512403 

1928 R-S . 

. TRA11FA 

189826 GM . 

... MUS1307UM 

190958 GM . 

. 05079 

19184269 GM . 

. HA590311 

192815 SKF . 

. 14138A 

189838 GM . 

. MA1305EL 

190963 JEFREY . 

. 207 

19184270 GM . 

. HA590310 

192816 SKF . 

. 14276 

18NY0321 WHITE . 

. 207L 

19098 IRAIIM . 

. HM218210 

19184275 GM . 

. HA590294 

192820 SKF . 

. 555S 

18NY0339 WHITE . 

. 02420 

19099 TRAILM . 

. HM218248 

19184284 GM . 

. 510063 

192823 JEFREY . 

. 309S 

18RL0136 WHITE . 

. J361664 

1910094 FORD . 

. 202AG 

19206599 GM . 

. HA590262 

1928237 CHRYSL . 

. 1308L 

18S42E08E3 UNK-B . 

. DS208TTI 

191031 EUCLID . 

. 595 

19206600 GM . 

. HA590264 

1928245 CHRYSL . 

. 1208L 

18S52E08E3 UNK-B . 

. DS208TTC 

191031 GM . 

. 595 

19208046 GM . 

. HA590388 

1928258 CHRYSL . 

. B1412 

18SB52E08E3 UNK-B .... 

. DC208TTB 

191037 GM . 

. MU13D7V 

19208047 GM . 

. HA590390 

1928262 CHRYSL . 

. B1816 

18SBG42E08E3 UNK-B . 

. DC208TTRA 

191038 GM . 

. MU1310UM 

19209040 GM . 

. SP500300 

1928263 CHRYSL . 

. NTA815 

18SG72E08E3 UNK-B .... 

. DS208TTRA 

191039 FORD . 

. 29520 

1921 R-S . 

. TRA172FA 

192827 JEFREY . 

. 212S 

18UVA0136 WHITE . 

. J321652 

191040 FORD . 

. 29590 

192129 CHRYSL . 

. 65390 

19283X FM . 

. 19283X 

190006 GOODMN . 

... 4828648220 

1911 R-S . 

. TRA194R 

1921495 CHRYSL . 

. S443Q 

19285 VOLVO . 

. 28300 

190023 GOODMN . 

... 74550-74850 

191 IS FM . 

. 191 IS 

192184 SKF . 

. 5312W 

19288 VOLVO . 

. 09194 

190024 GOODMN 


191 IS SKF . 

. 191 IS 

1922 SKF . 

. 1922 

192905B SKF . 

. 5306W 

HH224346-HH224310 

1912 R-S . 

. TRA194F 

192231 EUCLID . 

. 33821 

19296 VOLVO . 

. 394A 

190028 GOODMN 


191201 FORD . 

. 07098 

192231 GM . 

. 33821 

19298 VOLVO . 

. 397 

HH221449-HH221410 

191202 FORD . 

. 07204 

192234 HYSTER . 

. M84548 

1929841 CHRYSL . 

. 1216SL 

190031 GM . 

. 469 

191215 FORD . 

. 03062-03162 

192238 SEAL-P . 

. 25821 

1929845 CHRYSL . 

. 0513Q 

190031 GOODMN . 

. 575-572 

191216 FORD . 

. 03062 

192239 SEAL-P . 

. 25877 

1929876 CHRYSL . 

. M1209EL 

190032 SEAL-P . 

. 02820 

191217 FORD . 

. 03162 

1922555 CHRYSL . 

. 88107 

1929882 CHRYSL . 

. 131OSL 

190033 SEAL-P . 

. 02872 

19122338 GM . 

. HA590074 

1922556 CHRYSL . 

. 88107A 

1929887 CHRYSL . 

. J402464 

190034 GOODMN . 

. 749A-742 

191299 SKF . 

. 5307W 

192259 SKF . 

. 5311W 

1930535 CHRYSL . 

. 567 

190035 SEAL-P . 

. 31520 

1913 R-S . 

. TRA900F 

192276 SEAL-P . 

. 206SL 

193085 HYSTER . 

. 47490 

190036 SEAL-P . 

. 31594 

19132 CHRYSL . 

. 202SS 

192286 GM . 

. 28622 

1931078 CHRYSL . 

. 56425 

190047 SEAL-P . 

. 25523 

19132 FORD . 

. 202SS 

192287 GM . 

. 28682 

1931079 CHRYSL . 

. 56650 

190048 SEAL-P . 

. 25577 

19132K IHC . 

. 15113 

1922895 CHRYSL . 

. 359S 

1931080 CHRYSL . 

. 497 

190051 GOODMN . 

... 71450-71750 

19133 FORD . 

. 206SL 

1923 R-S . 

. TRA172FB 

1931213 CHRYSL . 

. MR1313EL 

190070 GOODMN . 

. KB11786Y 

19133K IHC . 

. 151 13-15250X 

192302 SEAL-P . 

. 207L 

1931228 CHRYSL . 

. S444Q 

190094 GOODMN . 

. MU1209CAHX 

191364 SKF . 

. 5305KE 

19233 FORD . 

. 206SL 

1931239 CHRYSL . 

. 1412L 

1901 R-S . 

. TRA187F 

1914 R-S . 

. TRA900F 

192370 JEFREY . 

. 307FF 

1931257 CHRYSL . 

. MU1311UV 

190100 VOLVO . 

. 567 

191407625 AUDI .... 

. 513021 

1923790 CHRYSL . 

. 362A 

1931291 CHRYSL . 

. 563 

190120 GOODMN . 

. 560-552D 

191407625 VW . 

. 513021 

1923791 CHRYSL . 

. 368A 

1931481 CHRYSL . 

. HM903210 

190137 SEAL-P . 

. 2984 

191407625A AUDI .. 

. 513021 

1923792 CHRYSL . 

. 354A 

1931482 CHRYSL . 

. HM903249 

190142 GM . 

. M1212EL 

191407625A OEM ... 

. 513021 

1923793 CHRYSL . 

. 359S 

1931605 CHRYSL . 

. 1212SL 

190160 EUCLID . 

. 56650 

191407625A VW . 

. 513021 

1923A R-S . 

. TRA172FB 

1931610 CHRYSL . 

. MU1206TM 

190160 GM . 

. 56650 

191407625B VW . 

. 513021 

1924 R-S . 

. TRA50 

1931626 CHRYSL . 

. 1213L 

190161 EUCLID . 

. 56425 

191408 SKF . 

. 5309W 

192466A SKF . 

. 207LO 

1931629 CHRYSL . 

. M1306EL 

190161 GM . 

. 56425 

191428625 VW . 

. 513021 

192494 SKF . 

. 204S 

1931641 CHRYSL . 

. J361652 

19021 HYSTER . 

.. 99600-99100 

19149001 GM . 

. HA590352 

19251 VOLVO . 

. 14274 

1931680 CHRYSL . 

. 1310L 

190241 GOODMN . 

... 42376-42584 

191498625 VW . 

. 513021 

192546 SKF . 

. 205S 

1931691 CHRYSL . 

. 1308L 

190284 GM . 

. MU5207UM 

191498625A VW . 

. 510004 

192568 FORD . 

. 203AB 

1931881 CHRYSL . 

. 568 

1903 R-S . 

. TRA11FA 

1915 R-S . 

. TRA9RB 

192569 FORD . 

. 204FF 

1932710 CHRYSL . 

. HB88510 

190387 GM . 

. MU1309UM 

19150 FM . 

. 19150 

1925794 CHRYSL . 

. DA2255C 

193276R91 IHC . 

. 02755 

1904 R-S . 

. TRA11R 

19150 SKF . 

. 19150 

1925798 CHRYSL . 

. 225531 

193282H1 IHC . 

. HM88510 

190407 SKI . 

. 5307W 

19150096 GM . 

. 513124 

19258 VOLVO . 

. 106WB 

193287H1 IHC . 

. HM88547 

190432 JEFREY . 

. 309S 

1915019268 COM ... 

. 19150-19268 

19259 VOLVO . 

. 14117A 

193300H1 IHC . 

. LM522510 

190459M1 MASSEY ...... 

592A 

191508 GM _ 

MU13D8UM 

1925GSA CASF _ 

WPS1D8GRC 

193311 111" IHC _ 

48320 






Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

193305H1 IHC . 

. LM522549 

194723 HYSTER .. 

. 205FF 

195371 Ml MASSEY . 

. 3767 

196293H1 IHC . 

. Ill 

193367 CHRYSL ... 

. 399A 

194738C91 

IHC . 

. NPS100RRC 

195492 STUDEB . 

. S1697C 

196294H1 IHC . 

. 786 

1933711 CHRYSL . 

. 1312SV 

194739C91 

IHC . 

. NPS100RRC 

195480 JEFREY . 

. 36920 

196519 SEAL-P .... 

. 307L 

1933716 CHRYSL . 

. MU1306UM 

19484 VOLVO . 

. 309 

195481 JEFREY . 

. 36990 

196611C SEAL-P .. 

. 211L 

1933728 CHRYSL . 

. J402064 

19489 VOLVO . 

. 203S 

195493M1 MASSEY . 

. 210SSL 

196614C SEAL-P .. 

. 307L 

1933741 CHRYSL . 

. 218L 

19491 VOLVO . 

. 308S 

195496M1 MASSEY . 

. 210SSL 

196696 SEAL-P .... 

. 211L 

1933744 CHRYSL . 

. MR1307EX 

194925 FWD . 

. 02755 

195505 SKF . 

. 472 

196697R1 IHC . 

. 81962 

1933753 CHRYSL . 

. 1311AGL 

194973R91 

IHC . 

. J281256 

195506 SKF . 

. 453A 

196721 EATON .... 

. 37425-37625 

1933758 CHRYSL . 

. J402064 

194974R91 

IHC _ 

. J241248 

195507M1 MASSEY . 

. 21 IS 

196721A EATON .. 

. 37425 

1933763 CHRYSL . 

. MU1307UM 

1949831 CHRYSL . 

. QBR23549 

195508M1 FORD . 

. 250514 

19672IB EATON .. 

. 37625 

1933783 CHRYSL . 

. 1313L 

1949834 CHRYSL . 

. QBR23549 

195508M1 MASSEY . 

. 250514 

196803 SEAL-P .... 

. 362 

1933791 CHRYSL . 

. M1308TV 

19499 VOLVO . 

. 218TB 

195521 Ml MASSEY . 

. 382A 

196804 SEAL-P .... 

. 366 

1933867 CHRYSL . 

. 399A 

195011M1 

MASSEY . 

. 45285 

195525M1 MASSEY . 

. 382A 

196806 SEAL-P .... 

. 1729X 

1933881 CHRYSL . 

. 568 

195012M1 

MASSEY . 

. 45220 

19553 VOLVO . 

. 32206M 

196811 SEAL-P .... 

. 3767 

1933912 CHRYSL . 

. 312S 

195014M1 

MASSEY . 

. 3320 

19561 VOLVO . 

. VV1505C 

196890 SEAL-P .... 

. 28300 

1933926 CHRYSL . 

. 309S 

195014M1 

WHITE . 

. 3320 

19562 VOLVO . 

. 17580 

196944 SEAL-P .... 

. 1752SC 

1933954 CHRYSL . 

. 31 IS 

195045M1 

MASSEY . 

. 88013 

19563 VOLVO . 

. 17520 

196946 SEAL-P .... 

. 1752 

1933963 CHRYSL . 

. J402064 

195046M1 

MASSEY . 

. 88506 

19564 VOLVO . 

. 15580 

196966 SEAL-P .... 

. 1505 

193398 SKF . 

. 5208W 

195051M1 

MASSEY . 

. 3782 

19565 VOLVO . 

. 15520 

197065 FORD . 

. 205L 

1934 R-S . 

. TRA50 

195052M1 

MASSEY . 

. 3720 

195676M1 MASSEY . 

. 453X 

197075 SEAL-P .... 

. 206WB 

1934176 CHRYSL . 

. 55200C 

195053M1 

MASSEY . 

. 3984 

195676M1 WHITE . 

. 453X 

197099R91 IHC ... 

. J321248 

1934201 CHRYSL . 

. 311TB 

19F954M1 

MASSEY ..... 

. 3920 

19568 VOLVO . 

. 206SL 

1971 VERSAT . 

. LM67048XL 

1934212 CHRYSL . 

. 214 

195102 JEFREY . 

. 314 

195714M1 MASSEY . 

. 14138A 

19717 SEAL-P . 

. 2523 

1934213 CHRYSL . 

. MA1209EL 

195123M1 

MASSEY . 

. 25584 

195744M1 MASSEY . 

. 2720 

19719 SEAL-P . 

. 1380 

1934526 CHRYSL . 

. 497 

195127M1 

MASSEY . 

. 309SS 

195745M91 MASSEY .... 

... 09074-09196 

1972 VERSAT . 

. LM67010 

193464 JEFREY .... 

. HH221442 

195137M1 

MASSEY . 

. 8505 

195747M91 MASSEY .... 

. 14124 

197275 SEAL-P .... 

. 206WB 

1935301 CHRYSL . 

. MR5208EL 

195138M1 

MASSEY . 

. 204 

195748M1 MASSEY . 

. 15520 

197276 SEAL-P .... 

. 206SL 

19364 FM . 

. TB8570 

195145M1 

MASSEY . 

. 210S 

195749M1 MASSEY . 

. 15578 

1973 VERSAT . 

. LM11910 

193773 EATON . 

. 566-563 

195148M1 

MASSEY . 

. 15118 

195751M91 MASSEY .... 

. 15120 

197392H1 IHC . 

. TNR114R 

1937770 CHRYSL . 

. LM501310 

195150M1 

MASSEY . 

. 14137A 

195754M1 MASSEY . 

. 15112 

1974 VERSAT . 

. LM 11949 

1937771 CHRYSL . 

. LM501349 

195151M1 

MASSEY . 

. 14276 

195754M91 MASSEY .... 

. 15112 

1975322 GM . 

.MNJ471S 

1937924 CHRYSL . 

. 1308L 

195152M1 

MASSEY . 

. 17580 

195755M1 MASSEY . 

. 13621 

1976 CLARK . 

. J361664 

1938267 CHRYSL . 

. 1209SL 

195153M1 

MASSEY . 

. 17520 

195756M1 MASSEY . 

. 13686 

1976 R-S . 

. TRA194RA 

193856 EATON . 

. 387A-383A 

195159M1 

MASSEY . 

. 3984 

195756M11 MASSEY .... 

. 13686 

197605R1 IHC . 

. 36920 

193874 SKF . 

. 366 

19515X MASSEY . 

. 14276 

19577 VOLVO . 

. 32207M 

197606R91 IHC ... 

. 36990 

1939535 CHRYSL . 

. 567 

195160M1 

MASSEY . 

. 3920 

19578 VOLVO . 

. 110CB 

197607R91 IHC ... 

. 36990-36920 

1940648 CHRYSL . 

HM89449-HM89410 

195161M1 

MASSEY . 

. 3720 

195784H1 IHC . 

. LM613449 

197608R1 IHC . 

. HM89410 

1940649 CHRYSL . 

. HM89449 

195162M1 

MASSEY . 

. 3795 

19579 VOLVO . 

. 305S 

197609R91 IHC ... 

. HM89446 

19407 EATON . 

. 553X 

195163M1 

MASSEY . 

. 53177 

195884M1 MASSEY . 

. 205FF 

197610R91 IHC ... 

. HM89446-HM89410 

194176 SKI . 

. J322080 

195165M1 

MASSEY . 

. 25877 

195885M1 MASSEY . 

. 205F 

1978D5 WHITE . 

. 59162 

194211 SEAL-P .... 

. 15520 

195166M1 

MASSEY . 

. 25820 

19589 VOLVO . 

. 316 

1979 CLARK . 

. J321664 

194212 SEAL-P .... 

. 15580 

195169M1 

MASSEY . 

. 33262 

1958D5 WHITE . 

. 3994 

197985 SEAL-P .... 

. 3767-3720 

194214 SEAL-P .... 

. 17520 

195170M1 

MASSEY . 

. 33462 

19593 VOLVO . 

. 314 

1981 CLARK . 

. J401652 

194215 SEAL-P .... 

. 17580 

195171M1 

MASSEY . 

. 88508 

195934M1 MASSEY . 

. NPS100RPC 

198118 STUDEB .. 

. S1505C 

194220 FORD . 

. 14138A 14276 

195173M1 

MASSEY . 

. 206WB 

19595 VOLVO . 

. 30204M 

198208 HYSTER .. 

. 25877 

194221 FORD . 

. 14138A 

195174M1 

MASSEY . 

. 203S 

19598 VOLVO . 

. 5305KE 

1982541 CHRYSL 

. 205BB 

194222 FORD . 

. 14276 

195177M1 

MASSEY . 

. 18720 

195995 SEAL-P . 

. 16284 

198293BR SKF . 

. 2065 

194310 JEFREY .... 

. 319 

195178M1 

MASSEY . 

. 18790 

196019 JEFREY . 

. 88506 

1983 CLARK . 

. J261648 

194348 SEAL-P .... 

. PB22 

195179M1 

MASSEY . 

. 09067 

196033 SKF . 

. 5207W 

1985D5 WHITE . 

. 3994 

194352 SEAL-P .... 

. 1505 

195180M1 

MASSEY . 

. 09195 

196068M1 MASSEY . 

. 382A 

1987569 HONDA . 

. 614146 

194466 SEAL-P .... 

. 16150 

195181M1 

MASSEY . 

. 15123 

196095M1 MASSEY . 

. 88107 

1988 SKF . 

. 1988 

19451 FIAT . 

. 305AG 

195182M1 

MASSEY . 

. 15245 

196098M1 MASSEY . 

... MU1305TDM 

19881922 COM ... 

. SET21 

194524 JEFREY .... 

. 495AX 

195185M1 

MASSEY . 

. 14274 

196099 SKF . 

. 5311W 

19881932 COM ... 

. 1988-1932 

194525 JEFREY .... 

. 495AX 493 

195188M1 

MASSEY . 

. 200SS 

1960N SKF . 

. C1960Q 

19884H IHC . 

. 455-453A 

19453 VOLVO . 

. 3925 

195189M1 

MASSEY . 

. J321648 

196138M1 MASSEY . 

. 207SS 

19889 SEAL-P . 

. 3920 

194535 WHITE . 

. 2729 

195198M1 

MASSEY . 

. 88500 

196155M1 MASSEY . 

. SET88 

1989 CLARK . 

. J361644 

19454 VOLVO . 

. 304S 

195202M1 

MASSEY . 

. 2065 

196156M1 MASSEY . 

. SET88 

199010 SKF . 

. 1505 

19456 VOLVO . 

. 200AB 

195205M1 

MASSEY . 

. 203S 

196157M1 MASSEY . 

. LM48510 

19903 AMC . 

. 2065 

194571C91 IHC .... 

. NPS100RPC 

195206M1 

MASSEY . 

. 303S 

196158M1 MASSEY . 

. LM48548 

1991 CLARK . 

. J402064 

194572C91 IHC .... 

. NPS100RPC 

195207M1 

MASSEY . 

. 2065 

196165M1 MASSEY . 

. NPS102RPC 

199286 GM . 

. 28622 

19461 VOLVO . 

. J322064 

195216M1 

MASSEY . 

. 42690 

196166M1 MASSEY . 

. NPS100RPC 

199287 GM . 

. 28682 

194615B FORD . 

. 151 19-15250X 

195217M1 

MASSEY . 

. 42620 

1961/511* IHC . 

. FWG112R 

19929 AMC . 

. 2631 

194616B FORD . 

. 15250X 

195225 SEAL-P . 

. 614037 

196196M1 MASSEY . 

. NPS100RPC 

19930 AMC . 

. 2689 

19462IB FORD . 

. 15119 

195234 JEFREY . 

... 52400-52618 

196196M1 WHITE . 

. NPS100RPC 

19933 AMC . 

. 16150 

1946377 CHRYSL . 

. B88 

19529 EATON . 

. 653 

196286 SEAL-P . 

. 24721 

1994 CLARK . 

. J401664 

19464 VOLVO ...... 

MU1305TDM 

195341R91 

IHC . 

. 02755 

196287 SFAI-P _ 

24780 

199475H1 IHC ..... 

492A 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


Part tt/Name Timken 

19947BH1 HU'. . 496 

1995 R-S . TRA194F 

1995 VERS AT . LM29710 

1996 VERS AT . LM29749 

1997 VIUSA! . LM67048 


19984H LUF . 

19985H IHC . 

19986H IHC . 

19990 AMC . 

19993 AMC . 

199954 NEWHOL 
19999 AMC . 


.... 455-453A 

. 453A 

. 455 

. 14274 

. 1729X 

JLM104948 
. 14138A 


19A6867 BRIT-L . 2789-2720 

19D1244A FORD . 18790 

19E10094 FORD . 202AG 

19E7580 FORD . 1505 

19E7580A FORD . 1505 

19E7580B FORD . 1505 


19FK0361 WHITE . 
19FK0362 WHITE . 
19FK0367 WHITE . 
19FK0442 WHITE . 
19FK0636 WHITE . 
19FK0637 WHITE . 
19G10094 FORD ... 
19R208E3 LIMB . 
19SK0421 WHITE . 
19T0375 WHITE ... 

19T213 WHITE . 

19UU089 WHITE ... 
19UVA089 WHITE 

1A0313 WHITE . 

1A0315 WHITE . 

1A0317 WHITE . 

1A0332 WHITE . 

1A0333 WHITE . 

1A0335 WHITE . 

1A0336 WHITE . 

1A0461 WHITE . 

1A10282 WHITE ... 

1A2317 WHITE . 

1A2335 WHITE . 

1A2461 WHITE . 

1A74710 FWD . 


. 310SB 

. 309S 

. 309S 

. 3979 

. 49585 

. 49520 

. 202AG 

DS208TTE 
.... 1311 AG 
... J321664 

. 539 

.... 1207TB 

. 207 

. 09074 

. 3982 

. 780 

. 09194 

. 15520 

. 532A 

. 854 

. 225531 

. 3920 

. 780 

. 532A 

. 225531 

. 88506 


1A76722 FWD . 88506 

1AA0314 WHITE . 467 

1AA0316 WHITE . 34306 

1AB0314 WHITE . 525 

1AB0315 WHITE . 462 

1ABG31G WHITE . 42346 

1AB0334 WHITE . 3420 

1AB0336 WHITE . 42584 

1AC0302 WHITE . 308L 

1AC0314 WHITE . 526 

1AC0316 WHITE . 52375 

1AC0334 WHITE . 28622 

1AC0336 WHITE . 52618 

1AD0314 WHITE . 527 

1AD0315 WHITE . 477 

1AD0316 WHITE . 659 

1AD0334 WHITE . 28521 

1AD0336 WHITE . 52637 

1AE0314 WHITE . 528 

1AE0315 WHITE . 479 

1AE0316 WHITE . 495 

1AE0334 WHITE . 382A 


Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

1AE0335 WHITE . 

. 33472 

1BA0335 WHITE . 

. 532A 

1AE0336 WHITE . 

. 68712 

1BA5004 WHITE . 

. 18790 

1AF0301 WHITE . 

. 205BB 

1BAA0314 WHITE . 

. 467 

1AF0315 WHITE . 

. 480 

1BAA0316 WHITE . 

. 34306 

1AF0334 WHITE . 

. 3782 

1BAB0314 WHITE . 

. 525 

1AF0335 WHITE . 

. 5535 

1BAB0315 WHITE . 

. 462 

1AF0336 WHITE . 

. 71750 

1BAB0316 WHITE . 

. 42346 

1AG0315 WHITE . 

. 554 

1BAB0336 WHITE . 

. 42584 

1AG0316 WHITE . 

. 760 

1BAC0314 WHITE . 

. 526 

1AG0334 WHITE . 

. 25521 

1BAC0316 WHITE . 

. 52375 

1AG0335 WHITE . 

. 39520 

1BAC0336 WHITE . 

. 52618 

1AG0336 WHITE . 

. 78551 

1BAD0314 WHITE . 

. 527 

1AH0314 WHITE . 

. 615 

1BAD0315 WHITE . 

. 477 

1AH0315 WHITE . 

. 555S 

1BAD0316 WHITE . 

. 659 

1AH0316 WHITE . 

. 47686 

1BAD0336 WHITE . 

. 52637 

1AH0335 WHITE . 

. HM807010 

1BAE0315 WHITE . 

. 479 

1AH0336 WHITE . 

. 653 

1BAE0316 WHITE . 

. 495 

1AJ0315 WHITE . 

. 560 

1BAF0314 WHITE . 

. 528 

1AJ0316 WHITE . 

. 665 

1BAF0315 WHITE . 

. 480 

1AJ0334 WHITE . 

. 25580 

1BAG0315 WHITE . 

. 554 

1AJ0335 WHITE . 

. HM212011 

1BAH0314 WHITE . 

. 615 

1AJ0336 WHITE . 

. H4I4210 

1BAH0315 WHITE . 

. 555S 

1AK0302 WHITE . 

. 310SB 

1BAJ0315 WHITE . 

. 560 

1AK0315 WHITE . 

. 566 

1BAK0315 WHITE . 

. 566 

1AK0336 WHITE . 

. 47620 

1BAM0314 WHITE . 

. 2689 

1AL0316 WHITE . 

. 598 

1BAN0314 WHITE . 

. 2790 

1AL0336 WHITE . 

. 48320 

1BAN0315 WHITE . 

. 621 

1AM0314 WHITE . 

. 2689 

1BAP0315 WHITE . 

. 623 

1AM0316 WHITE . 

. HH221442 

1BAT0315 WHITE . 

. 655 

1AM0334 WHITE . 

. 25520 

1BAU0315 WHITE . 

. 745A 

1AM0336 WHITE . 

. HH221410 

1BAV0315 WHITE . 

. 3780 

1AM2334 WHITE . 

. 25520 

1BAZ0314 WHITE . 

. 3578 

1AN0314 WHITE . 

. 2790 

1BB0313 WHITE . 

. 07098 

1AN0315 WHITE . 

. 621 

1BB0315 WHITE . 

. 537 

1AP0302 WHITE . 

. 206WB 

1BB0317 WHITE . 

. 938 

1AP0315 WHITE . 

. 623 

1BB0333 WHITE . 

. 07204 

1AP0336 WHITE . 

. 832 

1BB0336 WHITE . 

. 772 

1AR0316 WHITE . 

. 42687 

1BB2315 WHITE . 

. 537 

1AS0316 WHITE . 

. 582 

1BB5011 WHITE . 

. 3920 

1AT0315 WHITE . 

. 655 

1BB5026 WHITE . 

. 25821 

1AU0315 WHITE . 

. 745A 

1BC0313 WHITE . 

. 1380 

1AU0316 WHITE . 

. 497 

1BC0314 WHITE . 

. 336 

1AUD315 WHITE . 

. 745A 

1BC0315 WHITE . 

. 539 

1AV0315 WHITE . 

. 3780 

1BC0316 WHITE . 

. 77375 

1AW0316 WHITE . 

. 42350 

1BC0317 WHITE . 

. 52400 

1AX0316 WHITE . 

. 681A 

1BC0334 WHITE . 

. 332 

1AZ0314 WHITE . 

. 3578 

1BC0336 WHITE . 

. 742 

1B00084677 FWD . 

. 687 

1BC2314 WHITE . 

. 336 

1B00084679 FWD . 

. 42587 

1BC2315 WHITE . 

. 539 

1B0303 WHITE . 

. 1311AG 

1BC2334 WHITE . 

. 332 

1B0313 WHITE . 

. 07098 

1BC2336 WHITE . 

. 742 

1B0317 WHITE . 

. 938 

1BCC0315 WHITE . 

. 55200C 

1B0333 WHITE . 

. 07204 

1BCD0314 WHITE . 

. 3778 

1B0335 WHITE . 

. 3920 

1BCD0315 WHITE . 

. 65200 

1B0336 WHITE . 

. 772 

1BCE0314 WHITE . 

. 3877 

1B10094 FORD . 

. A4059 

1BCK0314 WHITE . 

. 17118 

1B2302 WHITE . 

. 8506 

1BCK0315 WHITE . 

. 395A 

1B2315 WHITE . 

. 537 

1BCR0314 WHITE . 

. 41125 

1B2317 WHITE . 

. 938 

1BCU0314 WHITE . 

. 53162 

1B4399 BRIT-L . 

. SET6 

1BCV0314 WHITE . 

. 53176 

1B4400 BRIT-L . 

. 07087-07196 

1BCW0314 WHITE . 

. 59162 

1B4620 BRIT-L . 

. 2789-2720 

1BCX0314 WHITE . 

. 59175 

1BA0313 WHITE . 

. 09074 

1BD0316 WHITE . 

. 759 

1BA0315 WHITE . 

. 3982 

1BD0335 WHITE . 

. 553X 

1BA0317 WHITE . 

. 780 

1BD0336 WHITE . 

. 77675 

1BA0332 WHITE . 

. 09194 

1BE0313 WHITE . 

. 21075 


1BE0315 WHITE . 639 

1BE0316 WHITE . 581 

1BE0333 WHITE . 1328 

1BE0336 WHITE . 6320 

1BF0315 WHITE . 636 

1BF0316 WHITE . 749 

1BF0333 WHITE . 02420 

1BF0335 WHITE . 59412 

1BF0336 WHITE . 752 

1BG0315 WHITE . 59200 

1BG0316 WHITE . 575 

1BG0333 WHITE . 2631 

1BG0335 WHITE . 472 

1BG0336 WHITE . 932 

1BH0315 WHITE . 65225 

1BH0333 WHITE . 3120 

1BH0334 WHITE . 354A 

1BH0335 WHITE . 472A 

1BH0336 WHITE . 572 

1BJ0315 WHITE . 65212 

1BJ0316 WHITE . 663 

1BJ0333 WHITE . 17244 

1BJ0336 WHITE . 652 

1BK0316 WHITE . 748S 

1BK0334 WHITE . 414 

1BK0336 WHITE . 65500 

1BK2336 WHITE . 65500 

1BL0315 WHITE . 567 

1BL0316 WHITE . 683 

1BL0333 WHITE . 21212 

1BL0334 WHITE . 2720 


1BL0335 WHITE . 453A 

1BL0336 WHITE . 632 

1BM0315 WHITE . 641 

1BM0316 WHITE . 496 

1BM0334 WHITE . 3320 

1BM0335 WHITE . 453X 

1BM0336 WHITE . 633 

1BN0316 WHITE . 580 

1BN0333 WHITE . 41286 

1BN0335 WHITE . 472X 

1BN0336 WHITE . 672 

1BP0316 WHITE . 498 

1BP0334 WHITE . 3720 

1BP0336 WHITE . 6420 

1BR0315 WHITE . 6379 

1BR0316 WHITE . 594 

1BR0334 WHITE . 3820 

1BR0335 WHITE . 522 

1BR0336 WHITE . 493 

1BS0315 WHITE . 482 

1BS0316 WHITE . 596 

1BS0335 WHITE . 552A 

1BS0336 WHITE . 563 

1BS5013A WHITE . 26882-26820 

1BS5014A WHITE . 2879-2820 

1BT0335 WHITE . 612 

1BT0336 WHITE . 592A 

1BU0316 WHITE . 740 

1BU0335 WHITE . 34478 

1BU0336 WHITE . 592 

1BV0315 WHITE . 559 

1BW0334 WHITE . 44348 

1BW0335 WHITE . 532X 

1BX0315 WHITE . 395 

1BX0316 WHITE . 6461 
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Part tt/Name Timken 

1BX0334 WHITE . 53375 

1BX0335 WHITE . 394A 

1BY0315 WHITE . 455 

1BY0334 WHITE . 53387 

1BY0335 WHITE . 55437 

1C0313 WHITE . 1380 

1C0316 WHITE . 77375 

16031/ WHITE . 52400 

1C0336 WHITE . 742 

1C0461 WHITE . 2756 

1C2301 WHITE . 8503 

1C2314 WHITE . 336 

162315 WHITE . 539 

162334 WHITE . 332 

162336 WHITE . 742 

162461 WHITE . 2756 

1GA0316 WHITE . HM617049 

16A0336 WHITE . HM617010 

1660315 WHITE . 55200C 

1CD0314 WHITE . 3778 

1611031!) WHITE . 65200 

161)0316 WHITE . 6466 

161.03 M WHITE . 3877 

1GE0315 WHITE . 78250C 

1 CEOS 16 WHITE . 6461A 

1CG0315 WHITE . 3979 

1CG0316 WHITE . 665A 

1CK0314 WHITE . 17118 

1CK0315 WHITE . 395A 

1CM0315 WHITE . 28678 

1CN0315 WHITE . 28580 

1CP0315 WHITE . 49585 

1CR0314 WHITE . 41125 

1CR0315 WHITE . 33281 

1CU0314 WHITE . 53162 

1CU0315 WHITE . 72218C 

1CV0314 WHITE . 53176 

1CW0314 WHITE . 59162 

16X0314 WHITE . 59175 

1110317 WHITE . 68450 

1D0336 WHITE . 77675 

1D2301 WHITE . 8504 

11)2316 WHITE . 759 

1D3790 BRIT-L . 308WB 

1D71 WHITE . 394A 

1D74 WHITE . 382 

1DD0315 WHITE . 78225C 

11110314 WHITE . 3479 

1DF0315 WHITE . 39581 

1DG0315 WHITE . 557A 

111110314 WHITE . 3732 

1DH0315 WHITE . H715345 

1DJ0314 WHITE . 25580 

1DJ2314 WHITE . 25580 

1DK0314 WHITE . 3585 

11)10315 WHITE . 28682 

1DM0315 WHITE . HM212044 

1DP0315 WHITE . HM212049 

1DS5022 WHITE . 2065T 

11)13315 WHITE . HM212047 

1E0301 WHITE . 203AB 

1E0313 WHITE . 21075 

1E0315 WHITE . 639 

1E0316 WHITE . 581 

1E0317 WHITE . 71450 

1E0333 WHITE . 1328 


Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

1E0335 WHITE . 

. 72487 

1K0316 WHITE . 

. 748S 

1E0336 WHITE . 

. 6320 

1K0334 WHITE . 

. 414 

1E2316 WHITE . 

. 581 

1K0407621D AUDI . 

. HA590198 

1E5020 WHITE . 

1EA5005 WHITE 

. 2005T 

1K0407621E AUDI . 

1K0407621E VW . 

. HA590198 

. HA590198 

HM803149 HM803110 

1K0407621G AUDI . 

. HA590106 

1EA5011 WHITE . 

. 3980 

1K0498621 VW . 

. HA590198 

1EA5026 WHITE . 

. 25878 

1K0501611G AUDI . 

. HA590159 

1EA5026A WHITE . 

. HM88547 

1K0598611 AUDI . 

. HA590159 

1EB5004 WHITE . 

. 18790 

1K0598611 VW . 

. HA590159 

1EB5011 WHITE . 

. 3920 

1K2336 WHITE . 

. 65500 

1EB5026 WHITE . 

. 25821 

1K4498 BRIT-L . 

. 539-532A 

1EE0315 WHITE . 

. 78250C 

1K4927 BRIT-L . 

.. 39581-39520 

1ES5011 WHITE . 

. 3980-3920 

1K4946 BRIT-L . 

. 3490-3420 

1ES5012 WHITE . 

. KB11786Y 

1K5022 WHITE . 

. 1872 

1F0301 WHITE . 

. 305AG 

1KA5012A WHITE . 

. 29685 

1F0315 WHITE . 

. 636 

1KA5012B WHITE . 

. 567 

1F0316 WHITE . 

. 749 

1KA5013 WHITE . 

. 14138A 

1F0317 WHITE . 

. 782 

1KA5014 WHITE . 

. 28580-28521 

1F0333 WHITE . 

. 02420 

1KA5017 WHITE . 

. 3984 

1F0335 WHITE . 

. 59412 

1KB5012B WHITE . 

. 29620 

1F0336 WHITE . 

. 752 

1KB5013 WHITE . 

. 14274 

1F122C299CA FORD . 

. 512163 

1KB5017 WHITE . 

. 3920 

1F1Z1104 FORD . 

. 512149 

1KS5011A WHITE . 

. 42687-42620 

1F1Z1104AA FORD . 

. 512107 

1KS5012A WHITE . 

. 29685-29620 

1F1Z1104CA FORD . 

. 512163 

1KS5013 WHITE . 

14138A-14274 

1F1Z1104DA FORD . 

. 512164 

1KS5014 WHITE . 

. 28580-28521 

1F222C300AA FORD . 

. 513156 

1KS5017 WHITE . 

. 3984-3920 

1F222C300BA FORD . 

. 513156 

1KS5022 WHITE . 

. 1872 

1F2316 WHITE . 

. 749 

1L0301 WHITE . 

. 202S 

1F2336 WHITE . 

. 752 

1L0303 WHITE . 

. 212S 

1F2Z1104AA FORD . 

. 513156 

1L0315 WHITE . 

. 567 

1F2Z1104AB FORD . 

. 513156 

1L0316 WHITE . 

. 683 

1FA244 WHITE . 

. 212 

1L0333 WHITE . 

. 21212 

1G0303 WHITE . 

. 311L 

1L0334 WHITE . 

. 2720 

1G0315 WHITE . 

. 59200 

1L0335 WHITE . 

. 453A 

1G0316 WHITE . 

. 575 

1L0336 WHITE . 

. 632 

1G0333 WHITE . 

. 2631 

1L141104AA FORD . 

. 515031 

1G0335 WHITE . 

. 472 

1L2438A79AA1L2 FORD 

. 5707 

1G0336 WHITE . 

. 932 

1L2Z1109AA FORD . 

... HA590259K 

1GD235 WHITE . 

. 3720 

1L2Z1201AA FORD . 

. HM88649 

1GD236 WHITE . 

. 3780 

1L2Z1201BA FORD . 

. M86649 

1H0302 WHITE . 

. 207S 

1L2Z2C204AA FORD . 

. SK470200 

1H0315 WHITE . 

. 65225 

1L2Z2C204AB FORD . 

. SK470200 

1H0316 WHITE . 

. 598A 

1L2Z2C204AC FORD . 

. SK470200 

1H0333 WHITE . 

. 3120 

1L2Z3A379AA FORD . 

. 5707 

1H0334 WHITE . 

. 354A 

1L2Z7025DA FORD . 

. 207 

1H0335 WHITE . 

. 47 2A 

1L2Z7127AA FORD . 

. 209LO 

1H0498625 AUDI . 

. 510004 

1L2Z7A039BD FORD . 

. FC67945 

1H2336 WHITE . 

. 572 

1L341104AA FORD . 

. 515029 

1 •101201 FORD . 

. 2780 

1L341104BA FORD . 

. 515030 

1J0302 WHITE . 

. 206FF 

1L3Z1104BA FORD . 

. 515030 

1J0315 WHITE . 

. 65212 

1L8Z7548AA FORD . 

. 614155 

1J0316 WHITE . 

. 663 

1LS5013 WHITE . 

. 15123-15245 

1J0333 WHITE . 

. 17244 

1M0315 WHITE . 

. 641 

1J0336 WHITE . 

. 652 

1M0316 WHITE . 

. 496 

1J0407625 OEM . 

. 510003 

1M0334 WHITE . 

. 3320 

1J0407625A AUDI . 

. 510003 

1M0335 WHITE . 

. 453X 

1J0498625 AUDI . 

. 510003 

1M0336 WHITE . 

. 633 

1J0498625 VW . 

. 510003 

1 Ml344 HUGHES . 

. 307L 

1J0598477 VW . 

. 512012 

1MA5012A WHITE . 

. 395S 

1J0598625 AUDI . 

. 510003 

1MAS5012A WHITE . 

. 395S-394A 

1K00093244 FWD . 

. 792 

1MB5012A WHITE . 

. 394A 

1K0301 WHITE . 

. 200S 

1N0301 WHITE . 

. 202AG 

1K0302 WHITE . 

. 306FF 

1IM0316 WHITE . 

. 580 

1K0315 WHITE . 

. 3984 

11M0333 WHITE . 

. 41286 




1N0334 WHITE . 3525 

1N0335 WHITE . 472X 

1IM0336 WHITE . 672 

1PD3D1 WHITE . 204 

1P0316 WHITE . 498 

1PD334 WHITE . 3720 

1PD336 WHITE . 6420 

1PDNF2409G RHP . DS208TTRA 

1QH1202 FORD . 2720 

1QH1216 FORD . 2780 

1QH1217 FORD . 45220 

1R03D1 WHITE . 8605 

1R0315 WHITE . 6379 

1R0316 WHITE . 594 

1R0334 WHITE . 3820 

1R0335 WHITE . 522 

1R0336 WHITE . 493 

1R332B633AA1R3 FORD . 513115 

1R3Z1104AA FORD . 513115 

1R3Z1104B FORD . 513115 

1R3Z1104BA FORD . 513115 

1R3Z1104BB FORD . 513115 

1S0301 WHITE . 303S 

1S0315 WHITE . 482 

1S0316 WHITE . 596 

1S0335 WHITE . 552A 

1S2336 WHITE . 563 

1T0308 WHITE . MU1307TM 

1T0315 WHITE . 72200C 

1T0335 WHITE . 612 

1T0336 WHITE . 592A 

1T0498621 AUDI . HA590106 


1T0498621 VW . 

1T0598611B AUDI . 
1T059861 1B VW .... 

1U0315 WHITE . 

1U0316 WHITE . 

1U0335 WHITE . 

1U0336 WHITE . 

1V0315 WHITE . 

1V0335 WHITE . 

1V0336 WHITE . 

1W0301 WHITE . 

1W0334 WHITE . 

1W0335 WHITE . 

1/W11/2 RHP . 

1/W15/8 RHP . 

1/W21/16 RHP . 

1/W21/6 RHP . 

1/W21/64 RHP . 

1/W23 RHP . 

1/WF30 RHP . 

1/WF34 RHP . 

1X0315 WHITE . 

1X0316 WHITE . 

1X0334 WHITE . 

1X0335 WHITE . 

1X1615 LINK-B . 

1Y0315 WHITE . 

1YD334 WHITE . 

1Y1201 FORD . 

1Y1232 FORD . 


... 510003 
... 512319 
... 512319 
... 72212C 

. 740 

. 34478 

. 592 

. 559 

. 55437 

. 632D 

. 303BB 

. 44348 

. 532X 

. 1505 

. 1625 

. 2063R 

. 2065 

VW1006C 
. 0P1712C 
... 614011 
. F01267C 

. 395 

. 6461 

. 53375 

. 394A 

. 592A 

. 455 

. 53387 

. 14130 

. 14276 


1Z852 WHITE . 1872 

2 MRC . B02 

200 FM . 200AB 

200000547 WHITE . 39521 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part tt/Name 


200000595 WHITE . 

. 39580 

200535 FM . 

. 200535 

200S FM . 

. 200S 

2016754 EATON . 

. 33281 

200000653 WHITE . 

. 39590 

200535N FM . 

. 200535 

200SF MRC . 

. 200S 

2016758 EATON . 

. 33472 

200000654 WHITE . 

. 65225 

200540 ROLWAY . 

. J402080 

200SFF MRC . 

. 200SS 

2016910 EATON . 

. 48120 

200001536 WHITE . 

. 09067 

200543 FM . 

. 200543 

200SF FM . 

. 200SL 

2016912 CM . 

. 1752 

200001537 WHITE . 

. 09195 

200543 PCIRCL . 

. 200543 

200SS FM . 

. 200SS 

2016914 EATON . 

. 493 

200006329 WHITE . 

. 598 

200550 MASSEY . 

. 203S 

200SZ MRC . 

. 200C 

2016930 EATON . 

. 497 

200006484 WHITE . 

. 39590 

200550M1 MASSEY . 

. 203S 

200SZZ MRC . 

. 200CC 

2016TR DANA . 

. 513003 

2000689 WABCO . 

. JM511946 

200550M3 MASSEY . 

. 203S 

201 FM . 

. 201AB 

2016TR L&S . 

. 513003 

2000690 WABCO . 

. JM511910 

2005C FM . 

. 2005C 

201018H1 IHC . 

. 45290 

201727 JEFREY . 

. 319 

2000693 WABCO . 

. JM738249 

2005CN FM . 

. 2005C 

2010314 EM . 

... MU1209UBM 

20173 VERSAT . 

.... JFM710910 

2000694 WABCO . 

. JM738210 

2005T FM . 

. 2005T 

201038 AMC . 

. 88506 

20175580 FIAT . 

. 205BB 

2000E7580B FORD . 

. 250514 

2006290 EATON . 

. 47820 

201038 CHRYSL . 

. 88506 

2017TR DANA . 

. 513004K 

2000E7580D FORD . 

. 2065 

2006292 EATON . 

. 47890 

2010421 EM . 

. G2135C 

2017TR L&S . 

. 513004K 

200161M1 MASSEY . 

. 5203KE 

200632 ROLWAY . 

. J402464 

2010452 KRAUSE . 

. DS211TTRC 

2018014 EATON . 

. 41125 

200163 MASSEY . 

. 204L 

200632 TOWMTR . 

. J402464 

201087H1 IHC . 

. 575 

2018030 EATON . 

. 41286 

200163M1 MASSEY . 

. 204L 

200632313 ROLWAY . 

. J402464 

201096 IHC . 

. HM212046 

2018184 EATON . 

. 48190 

20019 EATON . 

. 44143 

200636C91 IHC . 

. 88502 

201111 FWD . 

. 672 

201824 FORD . 

. DS208TTJ 

200214 AMC . 

. 1562C 

200638 HUCO . 

. 532A 

201114 FWD . 

. 47620 

2018N2 WHITE . 

. 208 

200233Z HYATT . 

. M86610 

200639 HUCO . 

. 632 

201116 FWD . 

. 47686 

2018TR DANA . 

. 513018 

200248Z HYATT . 

. M88010 

200640 HUCO . 

. 641 

201120 FWD . 

. 66520 

2018TR L&S . 

. 513018 

200265Z HYATT . 

. HM88610 

200640 ROLWAY . 

. J402480 

201123 FWD . 

. HM911210 

2019226 EATON . 

. 208 

200267Z HYATT . 

. HM88510 

200640 SPICER . 

. J402480 

201124 FWD . 

. HM911245 

2019228 EATON . 

. 209BB 

200279Z HYATT . 

. HM89410 

200640313 ROLWAY . 

. J402480 

201129 FWD . 

. 9185 

2019232 EATON . 

. 211TB 

2002986 EM . 

. 614065 

200641 HUCO . 

. 539 

201130 FWD . 

. 9121 

201923200 EATON . 

. 211TB 

200302Z HYATT . 

. M802011 

20065730 FIAT . 

. 311TB 

201134 FWD . 

. 67720 

2019236 EATON . 

. 311TB 

2003138 EM . 

. TR235383 

2006672 EATON . 

. 67391 

201135 FWD . 

. 67782 

2019238 EATON . 

. 312 

2003146 EM . 

. 25547RB 

200707H1 IHC . 

. SET37 

201137 FWD . 

. 687 

201961 Ml MASSEY . 

. 382 

200321 CHRYSL . 

. A6067 

2007135 EM . 

. 308WB 

201138 CHRYSL . 

. 88506 

201961 Mil MASSEY . 

. 385A-382 

200326Z HYATT . 

. HM803110 

2007136 EM . 

. 409 

201147 FWD . 

. 46720 

201975 CLARK . 

. J321640 

200328Z HYATT . 

. LM806610 

200728H1 IHC . 

. 309 

2011576 CM . 

. 208L 

201976 CLARK . 

. J361664 

200329Z HYATT . 

. M804010 

2008337 EM . 

. 5309WL 

2011577 EM . 

. 211L 

201979 CLARK . 

. J321664 

200330 CHRYSL . 

. A6067 

200861/A IHC . 

. 01812 

2011579 EM . 

. 207L 

201980 CLARK . 

. J361652 

200341 CLARK . 

. 01812 

200885 AMC . 

.W585Q 

201162 AMC . 

. 14276 

201981 CLARK . 

. J401652 

200349Z HYATT . 

. HM804810 

200893 AMC . 

. 20BWB 

201163 AMC . 

. 14125A 

201982 CLARK . 

. J482064 

200349ZS HYATT . 

. HM804810 

200922M1 MASSEY . 

. 368A 

201164 AMC . 

. 09194 

201983 CLARK . 

. J261648 

200379 AMC . 

. 25821 

200923M1 MASSEY . 

. 362 

201165 AMC . 

. 09074 

201989 CLARK . 

. J361644 

200380 AMC . 

. 25877 

200923M11 MASSEY . 

. 368A-362 

2012 SI AIM . 

.WPS012GRC 

201991 CLARK . 

. J402064 

200389 AMC . 

. 25523 

200925M1 MASSEY . 

. 26820 

201259C91 IHC . 

. 310 

201994 CLARK . 

. J401664 

200390 AMC . 

. 25577 

200972 HYSTER . 

. 55437 

201261091 IHC . 

. 210S 

2019945 EM . 

. 211SL 

200410 AMC . 

. 31520 

200973 HYSTER . 

. 66462 

201274 AMC . 

. 207L 

2019950 CM . 

. 308L 

200411 AMC . 

. 31594 

200978 HYSTER . 

. 34301 

201274 CHRYSL . 

. 207L 

2019953 EM . 

. 13D7L 

200417 AMC . 

. 02820 

200979 HYSTER . 

. 34500 

201290H1 IHC . 

. B 168 

2019980 EM . 

. C672Q 

200418 AMC . 

. 02872 

200985 HYSTER . 

. 42688 

201292 AMC . 

. QBR23549 

2019982 EM . 

. C436Q 

200420 ROLWAY . 

. J401640 

200AD FAFNIR . 

. 200S 

2012C SEALM . 

.... WPS012GRC 

201 AD FAFNIR . 

. 201S 

200424 ROLWAY . 

. J401648 

200C FM . 

. 200C 

201301 AMC . 

. 207 

201 BO MCEiLL . 

. 201AB 

200426 ROLWAY . 

. J401652 

200CC FM . 

. 200CC 

201301 CHRYSL . 

. 207 

201CC FM . 

. 201CC 

200428 ROLWAY . 

. J401656 

200D3 FAFNIR . 

. 200S 

20/130PP COM . 

. RW109R 

201 CCA FM . 

. 201CCA 

200432 ROLWAY . 

. J401664 

200F MRC . 

. 200S 

201314 FWD . 

. 46790 

20ICS MRC . 

. 201AB 

200440 ROLWAY . 

. J401680 

200FFS MRC . 

. 88500 

201315 FWD . 

. 48290 

201D7 FAFNIR . 

. 201S 

20045200 FIAT . 

. 307TB 

200FS MRC . 

. 8500 

201316 FWD . 

. 48620 

20IF MCEiLL . 

. 201S 

200488 HYSTER . 

. 67391 

200FSF MRC . 

. 87500 

201318 FWD . 

. 56425 

20IFF MCEILL . 

. 201SS 

2005 FM . 

. 2005 

200HD FAFNIR . 

. 200S 

2013500149 M-BENZ ... 

. 513130 

201FFS MRC . 

. 88501 

2005 SKF . 

. 2005 

200K FAFNIR . 

. 200AB 

201380C91 IHC . 

. 19150 

201FFS2 MRC . 

. 88013 

200500M1 MASSEY . 

. 203S 

200KC FAFNIR . 

. 200AB 

201381 Cl IHC . 

. 19268 

201FS2 MRC . 

. 8013 

2005010 WABCO . 

. JM718149 

200KD FAFNIR . 

. 200S 

201382C91 IHC . 

. 107DD 

201FSF MRC . 

. 87501 

2005011 WABCO . 

. JM718110 

200KDD FAFNIR . 

. 200SS 

20141040 FIAT . 

. 212 

201FSF3 MRC . 

. 87013 

20051 FM . 

. 2005 

200KDD01 FAFNIR . 

. 200SS 

2014331 EM . 

. 2128RC 

201GN HOOVER . 

. 201AB 

200511 FM . 

. 2005T 

200KF FAFNIR . 

. 8500 

201434 AMC . 

. 203AB 

201H FAFNIR . 

. 201AB 

200514 FM . 

. 2005 

200KFD FAFNIR . 

. 87500 

201447 AMC . 

. 203AB 

201 HD FAFNIR . 

. 201S 

200514N FM . 

. 2005 

200KFF2 FAFNIR . 

. 88500 

201447 CHRYSL . 

. 203AB 

20IK FAFNIR . 

. 201AB 

200524 ROLWAY . 

. J402048 

200KP FAFNIR . 

. 200C 

2014703 EM . 

. 1309SL 

201KD FAFNIR . 

. 201S 

200530 FM . 

. 2005T 

200KRR3 FAFNIR . 

. 88500 

2014704 EM . 

. 211SL 

201KDD FAFNIR . 

. 201SS 

200530N FM . 

. 2005T 

200KTD SKF . 

. WC87500 

2014705 EM . 

. 1308SL 

201KF2 FAFNIR . 

. 8013 

200531 FM . 

. 200531 

200NP FAFNIR . 

. 200C 

2016074 EM . 

. 212S 

201KFD FAFNIR . 

. 87501 

200531N FM . 

. 200531 

200P FAFNIR . 

. 200C 

20161D IHC . 

. 210S 

201KFD2 FAFNIR . 

. 87013 

200532 ROLWAY . 

. J402064 

200PP FAFNIR . 

. 200CC 

201671H1 IHC . 

... MUB1309UM 

201KFF FAFNIR . 

. 88501 
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TIMKEN 


Part ft/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

201KFF2 FAFNIR . 

. 88501 

202564 HYSTER . 

. 496 

202NPP9 SKF . 

. 202FFAG 

2034637 EATON . 

. MU1307TM 

201KFF3 FAFNIR . 

. 88013 

202566 HYSTER . 

. 72200C 

202MPPB SKF . 

. S202FF 

2034714 EATON . 

. LM522510 

201NPP FAFNIR . 

. 201CC 

202579 HYSTER . 

. 72487 

202NPPG FAFNIR . 

. 202FFL 

2034715 EATON . 

. 68462 

20IP FAFNIR . 

. 201C 

202580 HYSTER . 

. 72188C 

2020D2 FAFNIR . 

. 7109 

2034716 EATON . 

. 68712 

201PP FAFNIR . 

. 201CC 

2025TR DANA . 

. 513017K 

202PP FAFNIR . 

. 202FF 

2034783 CM . 

. TRK1000 

201PP2 FAFNIR . 

. 201CC 

2025TR L&S . 

. 513017K 

202PP FM . 

. 202DD 

2034785 EM . 

. TRK58 

20IS FM . 

. 201S 

202635 SAAB . 

. 32207M 

202PP5 FAFNIR . 

. 2D2CCI 

2034786 EM . 

. TRK159 

201SF MRC . 

. 201S 

2026TR L&S . 

. 513018 

202PP8 FAFNIR . 

. 202CCAG 

2034788 CM . 

. TRK16D 

201SFF MRC . 

. 201SS 

2028 SEAL-P . 

. 513013 

202RRE FM . 

. 202RRE 

2034793 EM . 

. TRK1000 

201SS FM . 

. 201SS 

20280 EOODMN . 

. 29520 

202RRE FM . 

. J202KRR8 

2034794 CM . 

. TRK1D0D 

201SZ MRC . 

. 201C 

202822 RIV . 

. 2689 

202S FM . 

. 202S 

2034795 CM . 

. TRK1D0D 

201SZZ MRC . 

. 201CC 

202829 CHRYSL . 

. 303BB 

202SF MRC . 

. 202S 

2035072 EATON . 

. 211TB 

201SZZ5 MRC . 

. 87013 

202831 SKF . 

. 3982 

202SF3 MRC . 

. 202S 

20351 EM . 

. M1206EL 

202 FM . 

. 202AG 

202843 SEAL-P . 

. 366-362 

202SFF MRC . 

. 202SS 

203522 RIV . 

. 15106 

2020984 EM . 

. TRK146 

202922 RIV . 

. 2689 

202SFF4 MRC . 

. 202CCAG 

2035786 EATON . 

. 53387 

2020D2 FAFNIR . 

. 7109 

202935 RIV . 

. 26878 

202SF MRC . 

. 202AG 

2035787 EATON . 

. 53176 

2020TR DANA . 

. 513013 

202936 RIV . 

. 25580 

202SN3 FM . 

. 202S 

2035796 EATON . 

. 52618 

2020TR L&S . 

. 513013 

2029800116 M-BENZ . 

. 513130 

202SS FM . 

. 202SS 

2035818 EATON . 

. 52400 

2021366 EM . 

. 3D7SL 

2029810107 OEM . 

. 513130 

202SSN3 FM . 

. 202SS 

2036252RS SKF . 

. 8980DD 

2021805 CM . 

. HB88508 

2029810127 M-BENZ . 

. 513130 

202SZZ MRC . 

. 202FF 

203766 RIV . 

. 6386 

2021874 EM . 

. 5309WL 

20299 HYSTER . 

. 09196 

202SZZ10 MRC . 

. 202CCAG 

203784 RIV . 

. 6576 

2021879 CM . 

. 309SL 

202A FAFNIR . 

. 202AG 

202SZZ3 MRC . 

. 2D2CCI 

2037856 EATON . 

. 207FF 

202189 CLARK . 

. J281664 

202AD FAFNIR . 

. 202S 

202SZZ5 MRC . 

. 88502 

2037C WHITE . 

. 205S 

202264 FORD . 

. LM67010 

202C MRC . 

. 202AG 

202SZZG MRC . 

. 202FFF 

203827 MASSEY . 

. 3320 

202266 FORD . 

. 332 

202CC1 FM . 

. 202CCI 

202TR L&S . 

. 513009 

203828M1 MASSEY . 

. 3382 

202267 FORD . 

. 13686 

202CC16 FM . 

. 202CCAG 

203 FM . 

. 203AB 

203828M11 MASSEY . 

. 3382-3320 

202269 FORD . 

. LM67048 

202D2 FAFNIR . 

. 7109 

203003C91 IHC . 

. 88502 

203838M1 MASSEY . 

. 3320 

2022832 EM . 

. TRK186 

202FF FM . 

. 202FF 

2030141 EM . 

. 203FF 

2039295 EATON . 

. 1310AG 

2022833 EM . 

. TRK186 

202FFAN3 FM . 

. 202CCI 

2030143 EM . 

. 205FF 

2039311 EATON . 

. 206L 

2022861 CM . 

. TRK180 

202FFB FM . 

. 202FFB 

203052 RIV . 

. 482 

2039344 EATON . 

. 308WB 

2022862 EM . 

. TRK180 

202FFH8 FM . 

. 202FFAG 

203066C91 IHC . 

. 103CC 

2039363 EATON . 

. 2D8L 

202323H1 IHC . 

. 78215C 

202FFH8 FM . 

. 202KLL2 

203075C91 IHC . 

. 103CC 

2039727 EATON . 

. 110CB 

2023346 EM . 

. 02755 

202FFFB FM . 

. 202FFLB 

203076C91 IHC . 

. 103CC 

20399 EM . 

. 2759 

202364 CLARK . 

. J241232 

202FFFBN3 FM . 

. 202FFLB 

203085 RIV . 

. 659 

203A FAFNIR . 

. 203AB 

202365 CLARK . 

. J241248 

202FFF0J FM . 

. 202FL0J 

20308D IHC . 

. 207 

203AD FAFNIR . 

. 203S 

202382M91 MASSEY .... 

. 308WB 

202FFN3 FM . 

. 202FF 

203133 RIV . 

. 3383 

203B0 MCEILL . 

. 203AB 

202391 FORD . 

. 342A 

202FFS MRC . 

. 88502 

203145 RIV . 

. 3767 

203C MRC . 

. 203AB 

2024010 EM . 

. TRK149 

202FFS5 MRC . 

. 88016 

203147 RIV . 

. 3980 

203CS MRC . 

. 203AB 

202427 CHRYSL . 

. 5205KE 

202FS MRC . 

. 8502 

203150 RIV . 

. 529X 

203F FM . 

. 203F 

202430 CHRYSL . 

. 5307W 

202FS3 MRC . 

. 8016 

203152 RIV . 

. 539 

203FF FM . 

. 203FF 

202436H1 IHC . 

... 27880-27820 

202FSF MRC . 

. 87502 

203170 RIV . 

. 495AX 

203FF FM . 

. 203PP 

202439H1 IHC . 

. 210S 

202FSF1 MRC . 

. WC87502 

203186 RIV . 

. 56418 

203FF5 FM . 

. 203FFAG 

202442H1 IHC . 

. 211TB 

202FSF4 MRC . 

. 87016 

203214 BURCH . 

. DS211TTB 

203FFA FM . 

. 203FFA 

202447H1 IHC . 

. 21 ICC 

202H FAFNIR . 

. 202AG 

2032354 EM . 

. TRK179 

203FFN3 FM . 

. 203FF 

2024584 CM . 

. 209BB 

202HD FAFNIR . 

. 202S 

203250 RIV . 

. 390 

203FFS MRC . 

. 88503 

2024860 CHRYSL . 

. A6067 

202K FAFNIR . 

. 202AG 

203255 RIV . 

. 568 

203FFS1 MRC . 

. WC88503 

2024861 CHRYSL . 

. A6157 

202KD FAFNIR . 

. 202S 

203256 RIV . 

. 581 

203FFSB SILVER . 

. 203FF 

2024TR L&S . 

. 513013 

202KDD FAFNIR . 

. 202SS 

203283 RIV . 

. 850 

203FFU FM . 

. 203FFU 

2025 MRC . 

. 202AG 

202KDD5 FAFNIR . 

. 202CCI 

203284 RIV . 

. 52393 

203FFW FM . 

. 203FFW 

202502C91 IHC . 

. SET2 

202KDD6 FAFNIR . 

. 202CCAG 

20331D IHC . 

. 208S 

203FS FM . 

. 203FS 

202503C91 IHC . 

. LM11949 

202KF FAFNIR . 

. 8502 

2033300051 M-BENZ . 

. SET12 

203FS MRC . 

. 8503 

202504C1 IHC . 

. LM11910 

202KF3 FAFNIR . 

. 8016 

203350 RIV . 

. 397 

203FSF MRC . 

. 87503 

202505C91 IHC . 

. SET5 

202KFD FAFNIR . 

. 87502 

203351 RIV . 

. 560 

203FSF1 MRC . 

. WC87503 

202506C91 IHC . 

. LM67048 

202KFD3 FAFNIR . 

. 87016 

203386M1 MASSEY . 

. 308S 

203H FAFNIR . 

. 203AB 

202507C1 IHC . 

. LM67010 

202KFF2 FAFNIR . 

. 88502 

203393 RIV . 

. 71412 

203HD FAFNIR . 

. 203S 

202514C91 IHC . 

. SET2 

202KFF2 FAFNIR . 

. 202FFAG 

203394 CHRYSL . 

. 332 

203K FAFNIR . 

. 203AB 

202515C91 IHC . 

. LM 11949 

202KFF3 FAFNIR . 

. 88016 

203395 CHRYSL . 

. 332 

203K TORRIN . 

. 203AB 

202516C1 IHC . 

. LM 11910 

202KPP FAFNIR . 

. 202FF 

203396 CHRYSL . 

. 344 

203KC SKI . 

. HB1 

202517C91 IHC . 

. SET5 

202KRR8 TORRIN . 

. 202RRE 

20339D SIMCA . 

. SET4 

203KD FAFNIR . 

. 203S 

202518 HYSTER . 

. 52637 

202KTD FAFNIR . 

. WC87502 

203422 RIV . 

. 15106 

203KDD FAFNIR . 

. 203SS 

202518C91 IHC . 

. LM67048 

202KTD3 FAFNIR . 

. WC87016 

203423 RIV . 

. 14125A 

203KF FAFNIR . 

. 8503 

202519 HYSTER . 

. 52400 

202N3 FM . 

. 202AG 

2034298 CM . 

. TRK1000 

203KFD FAFNIR . 

. 87503 

202519C1 IHC . 

. LM67010 

202NPP FAFNIR . 

. 202FF 

203442 CLARK . 

. J241644 

203KFF FAFNIR . 

. 88503 

202520C91 IHC . 

. SET45 

202NPP11 FAFNIR . 

. 88016 

2034488 EATON . 

. 48290 

203KFF2 FAFNIR . 

. 88503 

202521C91 IHC . 

. FM501349 

202NPP5 SKF . 

. 202CCI 

2034489 EATON . 

. 48220 

203KFF3 FAFNIR . 

. WC88503 

202522C1 IHC . 

. LM501310 

202NPP8 SKF . 

. 202CCAG 

203450 RIV . 

. 529X 

203KFF5 FAFNIR . 

. 203RRAA 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


Part tt/Name 

Timken 

Part ft/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

203KRR JAF . 

. 203RRAG 

204220M1 MASSEY ... 

. 206FF 

204FF FM . 

. 204FF 

204SFZ MRC . 

. 204FF 

203KRR14 FAFMR . 

. 203RRAG 

2043827 EATON . 

. MR1310EX 

204FFN3 FM . 

. 204FF 

204SFZ5 MRC . 

. 204FGB 

203KRR2 FAFNIR . 

. 203RRAG 

2044864 EM . 

. 02755 

204FFS MRC . 

. 88504 

204SG MRC . 

. 204L 

203KRR2 SKF . 

. 203RRAG 

204537 FWD . 

. 742 

204FG MCEILL . 

. 204SL 

204SL FM . 

. 2D4SL 

203KRR2N SKF .... 

.... 203RRAC 

204538 FWD .... 

.... 749 

204FGB FM .... 

... 204FGB 

204SLN3 FM .... 

.... 204SL 

203KRR5 FAFNIR . 

. 203RRAA 

204540 FWD . 

. 780 

204FGB FM . 

. 204KRD4 

204SN3 FM . 

. 204S 

203KRR5 SKF . 

. 203RRAA 

2045926 EM . 

. TRA1 

204FGBN FM . 

. 204FGB 

204SS FM . 

. 204SS 

203KRR6 FAFNIR . 

. 203RRH 

204593 FWD . 

. 52637 

204FN3 FM . 

. 204F 

204SSL FM . 

. 204SSL 

203KRR6 SKF . 

. 203RRH 

2045946 EM . 

. DRK72A 

204FREN FM . 

. 204FREN 

204SSLIM3 FM . 

. 204SSL 

203KTD FAFNIR . 

. WC87503 

2045R WHITE . 

. 09081 

204FREN FM . 

. 204PY2 

204SSN3 FM . 

. 204SS 

203L FM . 

. 203L 

20460D IHC . 

. J321664 

204FRK FM . 

. 204FRK 

204SZ MRC . 

. 204F 

203M MRC . 

. 203AB 

204633C91 IHC . 

.WPS104GRC 

204FRK FM . 

. H204RR11 

204SZG MRC . 

. 204SL 

203N3 FM . 

. 203AB 

204634 AMC . 

. 15123 

204FS2 MRC . 

. 8504 

204SZZ MRC . 

. 204FF 

203NP FAFNIR . 

. 203F 

204635 AMC . 

. 15245 

204FS5 MRC . 

. 8504 

204SZZ4 MRC . 

. 88504 

203NPP FAFNIR . 

. 203FF 

204636 AMC . 

. 09067 

204FSF MRC . 

. 87504 

204SZZG MRC . 

. 204FFL 

203NPP8 FAFMR . 

. 88503 

204636 FWD . 

. 572 

204FSF2 MRC . 

. 87504 

204SZZST MRC . 

. 204FF 

203NPP9 SKF . 

. 202FFAG 

204637 AMC . 

. 09195 

204FSF3 MRC . 

. 204FGB 

204TJN FM . 

. 204TJN 

203NPPB SKF . 

. S203FF 

204639 FWD . 

. 772 

2041 VMM FM . 

. 204FVMN 

204TTM FM . 

. 2D4TTM 

203P FAFNIR . 

. 203F 

2047079 EM . 

. 02755 

204G HOOVER . 

. 204 

204WD FAFNIR . 

. 204S 

203PP FAFMR . 

. 203FF 

204747C1 IHC . 

. 25520 

204G MCEILL . 

. 204L 

204WG FAFNIR . 

. 204L 

203PP7 FAFMR . 

. 203RRAA 

204748C91 IHC . 

. 25580 

204GGB FM . 

. 204GGB 

204X3 FM . 

. 204 

203RR12 FM . 

. 203RRAB 

204749C1 IHC . 

. 14276 

204GGBN FM . 

. 204GGB 

205 FM . 

. 205BB 

203RRAA FM . 

. 203KRR5 

204750C91 IHC . 

. 14136A 

204K FAFNIR . 

. 204 

205 OEM . 

. 205BB 

203RRAC FM . 

. BB203RR2 

204753C91 IHC . 

. 25580-25520 

204KD FAFNIR . 

. 204S 

2050006 ULUS . 

. 203RRAG 

203RRAG FM . 

. 203KRR2 

204754C91 IHC . 

... 14136A 14276 

204KDD FAFNIR . 

. 204SS 

2050020 LILLIS . 

. 205TTH 

203RRAR10 FM . 

. 203RRAG 

2047595 EM . 

. 02755 

204KDDG FAFNIR . 

. 204SSL 

2050144 ULUS . 

. 205TTB 

203RRAR 1 0N2 FM . 

. 2D3RRAC 

2048 BRIT-L . 

. 307TB 

204KDG FAFNIR . 

. 204SL 

20502125 VW . 

. 305AG 

203RRAR8 FM . 

. 203RRAA 

204807C91 IHC . 

. NPS100RPC 

204KG FAFNIR . 

. 204L 

2050535 EM . 

. 88506 

203RRAR8N FM . 

. 203RRAA 

204811R91 IHC . 

. HM212049 

204KL FAFNIR . 

. 8504 

2052038 EM . 

. TRA64FE 

203RRH10 FM . 

. 203RRH 

204812R1 IHC . 

. HM212010 

204KLD FAFNIR . 

. 87504 

20521 L&S . 

. 518500 

203RRH10N3 FM . 

. 203RRH 

204813R91 IHC HM212049-HM21201 

204KLL2 FAFNIR . 

. 88504 

20521 PCIRCL . 

. 518500 

203RS HOOVER . 

. 203F 

2049337 IVECO . 

. 32308 

204KP FAFNIR . 

. 204F 

205214H1 IHC . 

. 211TB 

203S FM . 

. 203S 

2049630 EM . 

. TRA23D 

204KR3 FAFNIR . 

. 204BBAR 

2052Z SKI . 

. 1205SS 

203S10 MRC . 

. 203AB 

2049632 EM . 

. TRA1A 

204KRD4 FAFNIR . 

. 204FGB 

2052ZJ SKF . 

. 12D5SS 

203SF MRC . 

. 203S 

2049732 CM . 

. TRA64FD 

204KRD4 SKF . 

. 204FGB 

205368R91 IHC . 

. 111TB 

203SFF MRC . 

. 203SS 

2049781 EM . 

. TRA18D 

204KRNP2 FAFNIR . 

. 204BBAR 

20545 L&S . 

. 518501 

203SN3 FM . 

. 2D3S 

2049782 EM . 

. TRA64FD 

204KRNP3 FAFNIR . 

. 204BBAR 

20545 PCIRCL . 

. 518501 

203SS FM . 

. 203SS 

2049783 EM . 

. TRA193 

204KRR2 SKF . 

. HPC011GP 

205454 SEAL-P . 

. 205S 

203SSL FM . 

. 2D3SSL 

2049784 EM . 

. TRA18E 

204KRR2 TORRIN . 

. HPC011GP 

20556 AMC . 

. 2720 

203SSL FM . 

. 203KDDG 

204BAR FM . 

. 204BAR 

204KRR4 SKI . 

. HPC010GP 

20556690 FIAT . 

. 302AG 

203SSN3 FM . 

. 203SS 

204BBA4 FM . 

. 204BBAG 

204L FM . 

. 204L 

20558440 FIAT . 

. 202AG 

203SZ MRC . 

. 203F 

204BBAN4 FM . 

. 204BBAG 

204LN3 FM . 

. 204L 

2056710 EM . 

. 25547RB 

203SZZ MRC . 

. 203FF 

204BBAR FM . 

. 204BBAR 

204M MRC . 

. 204 

2056715 EM . 

.MU1309SGNV 

203SZZ12 MRC . 

. 203RRAB 

204BBAR FM . 

... 204RR6 A4361 

204MF MRC . 

. 204S 

205745 AMC . 

. 1562 

203TR L&S . 

. 513010 

204BBARN3 FM . 

. 204BBAR 

204NP FAFNIR . 

. 204F 

2057453 EM . 

... JRM3535-90U01 

204 FM . 

. 204 

204BBE FM . 

. 204BBE 

204NPD2 TORRIN . 

. 204BAR 

205769 FWD . 

. 2D5BB 

204029 RIV . 

. 3490 

204BBE FM . 

. 204RR8 

204NPP FAFNIR . 

. 204FF 

205789 FWD . 

. 206WB 

204037 RIV . 

. 31594 

2042 MRC . 

. 204 

204NPP7 FAFNIR . 

. 88504 

205880R91 IHC . 

. 205FF 

2040507 EATON . 

. 592A 

204E1215 FORD . 

. SET2 

204NPPB SKF . 

. S204FF 

205904R91 IHC . 

. 204FF 

2040508 EATON . 

. 594A 

204E1215A FORD . 

. SET2 

204P FAFNIR . 

. 204F 

205A FAFNIR . 

. 205BB 

2040572 EATON . 

. 27620 

204E1215A1 FORD . 

. SET2 

204PG FAFNIR . 

. 204SL 

205F I'M . 

. 205F 

2040574 EATON . 

. 34300 

204E1215A2 FORD . 

. SET2 

204PP FAFNIR . 

. 204FF 

205FF FM . 

. 205FF 

2040575 EATON . 

. 34478 

204E1216 FORD . 

. LM11949 

204PPB TORRIN . 

. S204FF 

205FFB FM . 

. 205FFB 

2040583 EATON . 

. 208 

204E1216A FORD . 

. LM11949 

204PPG FAFNIR . 

. 204FFL 

205FFN3 FM . 

. 205FF 

204060 JAZOO . 

. 204RR6 

204E1216B FORD . 

. LM11949 

204PY2 TORRIN . 

. 204FREN 

205FFS MRC . 

. 88505 

2040744 EATON . 

. 3994 

204E1217A FORD . 

. LM11910 

204RR7 FAFNIR . 

. 204BBAG 

205FG MCEILL . 

. 2D5SL 

2040745 EATON . 

. 3920 

204E1217B FORD . 

. LM11910 

204RR7 SKF . 

. 204BBAG 

205FN3 FM . 

. 205F 

204114 PEUEOT . 

. 614129 

204E1225 FORD . 

. 209BB 

204RR8 SKF . 

. 204BBE 

205FS MRC . 

. 8505 

2041 193 EATON . 

. 210SS 

204E4221 FORD . 

. 16150 

204RR8 TORRIN . 

. 204BBE 

205FSF MRC . 

. 87505 

2041247 EATON . 

. 310 

204E4221A FORD . 

. 16150 

204RRSZ JAF . 

. 204BBAR 

205G HOOVER . 

. 2D5L 

204127 PEUEOT . 

. 614090 

204E4616A FORD . 

. HM88510 

204RY2 SKF . 

. 204FVMN 

205G MCEILL . 

. 2D5L 

204129 PEUEOT . 

. 614095 

204E4618A FORD . 

. HM801310 

204S FM . 

. 204S 

205H FAFNIR . 

. 205BB 

204130 PEUEOT . 

. 614095 

204E4621A FORD . 

. HM88542 

204SF MRC . 

. 204S 

205K FAFNIR . 

. 205BB 

204139 PEUEOT . 

. 614095 

204E4622 FORD . 

. HM801346 

204SFF MRC . 

. 204SS 

205KD FAFNIR . 

. 205S 

204142 PEUEOT . 

. 614094 

204E4622A FORD . 

. HM801346 

204SFFG MRC . 

. 204SSL 

205KDD FAFNIR . 

. 205SS 

2041814 EM . 

. HB88509 

204F FM . 

. 204F 

204SFG MRC . 

. 204SL 

205KDDG FAFNIR .... 

. 2D5SSL 
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Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

205KDDG UNITED . 

. 2D5SSL 

205SSN3 FM . 

. 205SS 

20661 EATON . 

. 23100 

206NPPB SKF . 

. S206FF 

205KDG FAFNIR . 

. 2D5SL 

205SZ MRC . 

. 205F 

206612 EATON . 

15117-15244 

206NR SKI . 

. 12D6L 

205KG FAFNIR . 

. 2D5L 

205SZZ MRC . 

. 205FF 

20662 EATON . 

23100-23256 

206P FAFNIR . 

. 206F 

205KL FAFNIR . 

. 8505 

205SZZG MRC . 

. 205FFL 

2067B2 WHITE . 

. 2505T 

206PP FAFNIR . 

. 206FF 

205KLD FAFNIR . 

. 87505 

205TNJ FM . 

. 205TNJ 

2068391 WHITE . 

. 306TB 

206PP9 TORRIN .... 

. MG206FFA 

205KLL FAFNIR . 

. 88505 

205TNK FM . 

. 205TNK 

20685 CASE . 

. B44 

206PP9C1 TORRIN 

. 206FFA 

205KLL2 FAFNIR . 

. 88505 

205TR L&S . 

. 513011K 

206A SKF . 

. 1206AG 

206PPB TORRIN .... 

. S206FF 

205KP6 SKF . 

. 205TIDJ 

205TRS2 SKF . 

. PR6901 

206A2Z SKF . 

. 1206SS 

206PPG FAFNIR . 

. 206FFL 

205KP6 TORRIN . 

. 205TIMJ 

205TTB FM . 

. 205TTB 

206ANR SKF . 

. 1206L 

206RIIXIG FEDRAL .. 

. R88506 

205KP8FS615 FM . 

. 205KP8FS615 

205TTB FM . 

. 205PP9 

206AZNR SKF . 

. 1206SL 

206RRMN FM . 

. 206RRMIM 

205KR3 SKF . 

. 205RHN 

205TTH FM . 

. 205TTH 

206F FM . 

. 206F 

206RRW FM . 

. 206RRW 

205KR3 TORRIN . 

. 205RHN 

205TTH FM . 

. 205PPB7 

206F4 FM . 

. RW101 

206RTQ FM . 

. 2D6RTQ 

205KRP2 SKF . 

. 205RVA 

205TTHN FM . 

. 205TTH 

206FF FM . 

. 206FF 

206S FM . 

. 206S 

205KRP2 TORRIN . 

. 205RVA 

205UV SKF . 

. M1205EL 

206FFA FM . 

. 206FFA 

206SF MRC . 

. 206S 

205KRR2 SKF . 

. HPC014GP 

205VV FM . 

. 205VV 

206FFN3 FM . 

. 206FF 

206SFF MRC . 

. 206SS 

205KRR2 TORRIN . 

. HPC014GP 

205VVA FM . 

. 205VVA 

206FFS MRC . 

. 88506 

206SFG MRC . 

. 2D6SL 

205KRR6 SKF . 

. 205RRB 

205VVH FM . 

. 205VVH 

206FG MCEILL . 

. 206SL 

206SG MRC . 

. 2D6L 

205KRR6 TORRIN . 

. 205RRB 

205WDD TORRIN . 

. 1205SS 

206FN3 FM . 

. 206F 

206SG2 MRC . 

. 206LI 

205KRRB2 SKF . 

. HPS014GP 

205ZJ SKF . 

. 1205S 

206FS MRC . 

. 8506 

206SG3 MRC . 

. 2D6LI 

205KRRB2 TORRIN . 

. HPS014GP 

206 FM . 

. 206WB 

206FSF MRC . 

. 87506 

206SGLR MRC . 

. 206L 

205L FM . 

. 2D5L 

206 OEM . 

. 206WB 

206G HOOVER . 

. 206L 

206SL FM . 

. 206SL 

205LN3 FM . 

. 2D5L 

206005 JEFREY . 

. 09074 

206G MCEILL . 

. 206L 

206SLN3 FM . 

. 2D6SL 

205N14 FM . 

. 205IMM 

2060112 EARWOD . 

. BB5A 

206G3 FM . 

. G2063 

206SN3 FM . 

. 206S 

205IM3 FM . 

. 205BB 

206033 JEFREY . 

. 09194 

206GGB FM . 

. 206GGB 

206SS FM . 

. 206SS 

205IXIP FAFNIR . 

. 205F 

206033H1 IHC . 

. 203S 

206GGCE FM . 

. 206GGCE 

206SSL FM . 

. 2D6SSL 

205IXIPP FAFNIR . 

. 205FF 

206087M1 MASSEY . 

. 387AS 

206GGH FM . 

. 206GGH 

206SSN3 FM . 

. 206SS 

205IXIPP2 FAFNIR . 

. 88505 

206087M11 MASSEY . 

... 387AS 382 

206GGH FM . 

.... 206KPP16 

206SZ MRC . 

. 206F 

205NPP4 TORRIN . 

. 205RRAIM 

2061 FM . 

. 2061 

206J SKF . 

. 1206AG 

206SZZ MRC . 

. 206FF 

205NPPB SKF . 

. S205FF 

2061001 LILLIS . 

. 205TTH 

206K FAFNIR . 

. 206WB 

206SZZG MRC . 

. 206FFL 

205NPPB TORRIN . 

. S205FF 

2061D5 WHITE . 

. 53177 

206KD FAFNIR . 

. 206S 

206TR L&S . 

. 513012 

205P FAFNIR . 

. 205F 

20620 FM . 

. 2065 

206KDD FAFNIR . 

. 206SS 

206TTA FM . 

. 206TTA 

205PP FAFNIR . 

. 205FF 

206205 CLARK . 

. 205BB 

206KDDG TORRIN . 

. 206SSL 

206TTU FM . 

. 206TTU 

205PP12 SKF . 

. 205TTP 

206207 FM . 

. 2065 

206KDG FAFNIR . 

. 206SL 

206IJV SKF . 

. M1206EL 

205PP9 FAFNIR . 

. 205TTB 

20621 FM . 

. 2065 

206KG FAFNIR . 

. 206L 

206VV FM . 

. 206VV 

205PP9 SKF . 

. 205TTB 

206213R91 IHC . 

. 2780-2735X 

206KL FAFNIR . 

. 8506 

206W FAFNIR . 

. 1206AG 

205PPB7 FAFNIR . 

. 205TTH 

206214R91 IHC . 

. 2780 

206KLD FAFNIR . 

. 87506 

206WDD TORRIN ... 

. 1206SS 

205PPB7 SKF . 

. 205TTH 

206215R1 IHC . 

. 2735X 

206KLDD TORRIN . 

. 88506 

206WDG TORRIN ... 

. 12D6SL 

205PPB7 TORRIN . 

. 205TTH 

206235 EATON . 

. 53177 

206-01 FAFNIR . 

. 88506 

206WG TORRIN . 

. 1206L 

205PPD TORRIN . 

. 205TTB 

206252 FM . 

. 206252 

206KPP16Z17PAG FAFNIR 

. 206GGH 

206X3 FM . 

. 206WB 

205PPG FAFNIR . 

. 205FFL 

2062Z SKF . 

. 1206SS 

206KPP3 SKF . 

. HPC100TPD 

206ZJ SKF . 

. 1206S 

205RHN FM . 

. 205RHN 

2062ZJ SKI . 

. 1206SS 

206KPP3 TORRIN . 

. HPC100TPD 

206ZNR SKF . 

. 12D6SL 

205RHN FM . 

. 205KR3 

20631 FM . 

. 2063R 

206KPP4 SKF . 

. HPC100TPD 

206ZNRJ SKF . 

. 12D6SL 

205RR2 FAFNIR . 

. 88505 

20631N FM . 

. 2063R 

206KPPB3 SKF . 

. HPS100TPD 

207 FM . 

. 207 

205RRAN FM . 

. 205RRAN 

206331 FM . 

. 2063R 

206KPPB5 SKF . 

. HPS100TPD 

2070063 CHRYSL .. 

. SET45 

205RRAIX110 FM . 

. 205RANA 

2063R FM . 

. 2063R 

206KPPB5 TORRIN . 

. HPS100TPD 

2070064 CHRYSL .. 

. LM501349 

205RRB FM . 

. 205RRB 

206405507485 B&BECK .. 

. 2065 

206KRR16 TORRIN . 

. 206GGH 

2070065 CHRYSL .. 

. LM501310 

205RRUN FM . 

. 205RRUN 

206405507504 B&BECK .. 

. 275928 

206KRR2R FAFNIR . 

. 88506AR 

2070066 CHRYSL .. 

. M86649 M86610 

205RVA FM . 

. 205RVA 

20641 EATON . 

. 382A 

206KRR4 SKF . 

. 88506A 

2070067 CHRYSL .. 

. M86649 

205RVA FM . 

. 205KRP2 

206463 FWD . 

. 42620 

206KRR5 FAFNIR . 

. 88506 

2070068 CHRYSL .. 

. M86610 

205RVBA FM . 

. 205RVBA 

20646DA IHC . 

. 2620 

206KRR6 SKF . 

... HPC100GP 

2070069 CHRYSL . 

HM88649-HM88610 

205S FM . 

. 205S 

2065 FM . 

. 2065 

206KRR6 TORRIN . 

.... HPC100GP 

2070070 CHRYSL .. 

. HM88649 

205SF MRC . 

. 205S 

2065062 EM . 

. 306TB 

206KRRB3 SKF . 

. 206GGB 

2070071 CHRYSL .. 

. HM88610 

205SFF MRC . 

. 205SS 

206513 FM . 

. 2065 

206KRRB3C1 TORRIN . 

. 206GGB 

2070073 CHRYSL .. 

. LM501349 

205SFFG MRC . 

. 205SSL 

206516FDM FRU . 

. 2065 

206KRRB6 SKF . 

... HPS100GP 

2070074 CHRYSL .. 

. LM501310 

205SFG MRC . 

. 205SL 

206516N FM . 

. 2065 

206KRRB6 TORRIN . 

.... HPS100GP 

2070076 CHRYSL .. 

. M86649 

205SG MRC . 

. 205L 

206518N FM . 

. 2065T 

206L FM . 

. 206L 

2070077 CHRYSL .. 

. M86610 

205SL FM . 

. 205SL 

20652 FM . 

. 2065 

206L1 FM . 

. 206LI 

2070079 CHRYSL .. 

. HM88649 

205SLN3 FM . 

. 205SL 

206531 FM . 

. 206531 

206L1 SKF . 

. 206LI 

2070080 CHRYSL .. 

. HM88610 

205SN3 FM . 

. 205S 

206531N FM . 

. 206531 

206LN1X3 FM . 

. 206LI 

2070155 CHRYSL .. 

. RW206CCR 

205SP71 MACK . 

. TRA205 

206533 FM . 

. 2065T 

206LIXI3 FM . 

. 206L 

2070155A CHRYSL 

.RW206CCR 

205SP72 MACK . 

. TRA206 

20659DA IHC . 

. 414 

206L0E FM . 

. 206LOE 

2070156 CHRYSL .. 

. R88506 

205SP73 MACK . 

. TRA206 

2065C FM . 

. 2065C 

206M MRC . 

. 1206AG 

2070316 CHRYSL .. 

. M86649 

205SS FM . 

. 205SS 

2065CN FM . 

. 2065C 

206N MCEILL . 

. 1206AG 

2070317 CHRYSL .. 

. M86610 

205SS FM . 

. 205DD 

2065T FM . 

. 2065T 

206NP FAFNIR . 

. 206F 

2070318 CHRYSL .. 

. HM88649 

205SSL FM . 

. 205SSL 

2066 FM . 

. 2066 

206NPP FAFNIR . 

. 206FF 

2070319 CHRYSL .. 

. HM88610 

205SSLM3 FM . 

. 205SSL 

20660 EATON . 

. 23256 

206NPP2 FAFNIR . 

. 88506 

2070407 CHRYSL .. 

. 88107A 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

20705250 FIAT . 

. 207 

207KLL FAFNIR . 

. 88107 

207TT2 FAFNIR . 

. 88107 

2088867 FIAT . 

. 204 

2070595 CHRYSL . 

. RW206CCR 

207KPP3 TORRIN . 

. HPC103TPB 

207TT6R FAFNIR . 

. 88107AR 

208938 AMC . 

. 1505 

2070993 CHRYSL . 

. RWF34R 

207KPPB3 SKF . 

. HPS103TPB 

207VSP35 SKF . 

. 12D7LOE 

208992R91 IHC . 

. 218TB 

2071736 EM . 

. 614097 

207KPPB3 TORRIN . 

. HPS103TPB 

207VSP36 SKF . 

. 12D7SLB 

208A SKF . 

. 1208A 

2072038 CHRYSL . 

. B1612 

207KR FAFNIR . 

. 207F 

207W FAFNIR . 

. 1207TB 

208A2Z SKF . 

. 1208SS 

2072062 CHRYSL . 

. 8537 

207KRR FAFNIR . 

. 88107 

207WDD TORRIN . 

. 1207SS 

208A2ZNR SKF . 

. 1208SSL 

207234H1 LHC . 

. 382A 

207KRR12 TORRIN . 

. HPC102GPE 

207WDDG TORRIN . 

. 1207SSL 

208A3TT1 MRC . 

. DS208TTC 

207257 AMC . 

. 1562C 

207KRR14 SKF . 

. 88107BGG 

207WDG TORRIN . 

. 1207SL 

208A3TTC1 MRC . 

. DC208TTD 

2072642 EM . 

. 200543 

207KRR14 TORRIN . 

. 88107BGG 

207WG TORRIN . 

. 1207L 

208ANR SKF . 

. 1208L 

2072712 CHRYSL . 

. SET4 

207KRR3 FAFNIR . 

. 88107 

207WPP4 TORRIN . 

. MG207FFA 

208AZNR SKI . 

. 12D8SL 

2072713 CHRYSL . 

. L44649 

207KRR3R FAFNIR . 

. 88107AR 

207X3 FM . 

. 207 

208B3TTC1 MRC . 

. DS208TTF 

2072714 CHRYSL . 

. L44610 

207KRR6R FAFNIR . 

. 88107AR 

207XL0 FM . 

. 207XLO 

208B3ZZC1 MRC . 

. DS208TTB 

2072715 CHRYSL . 

. SET1 

207KRR8R FAFNIR . 

. RW207CCRA 

207XL0N3 FM . 

. 207XLO 

208B0 MCEILL . 

. 208L 

2072716 CHRYSL . 

. LM11749 

207KRR9 SKF . 

. HPC102GP 

207Z SKF . 

. 1207S 

208B0TTC1 MRC . 

. DS208TTE 

2072717 CHRYSL . 

. LM11710 

207KRRB12 SKF . 

. HPS102GPE 

207ZJ SKF . 

. 1207S 

208CS MRC . 

. 208 

2072764 CHRYSL . 

. LM 11749 

207KRRB12 TORRIN . 

. HPS102GPE 

207ZNBRJ SKF . 

. 1207SLV 

208CTC MRC . 

. 614037 

2072766 CHRYSL . 

. L44649 

207KRRB9 SKF . 

. HPS102GP 

207ZNR SKF . 

. 1207SL 

208CTC1 MRC . 

. 1505 

2072767 CHRYSL . 

. LM 11710 

207KRRBE SKF . 

. HPC102GPE 

207ZNRJ SKF . 

. 1207SL 

208CZ MRC . 

. 208F 

2072769 CHRYSL . 

. L44610 

207KT FAFNIR . 

. 8507 

208 FM . 

. 208 

208CZZ MRC . 

. 208FF 

2072852 CHRYSL . 

. 614036 

207KTT2 FAFNIR . 

. 88107 

20802 TRW . 

. HB88107A 

208F FM . 

. 208F 

2072Z SKF . 

. 1207SS 

207KYY TORRIN . 

. 88107BVV 

20803 TRW . 

. HB88107A 

208F3 FM . 

. 208F 

2072ZJ SKF . 

. 1207SS 

207L FM . 

. 207L 

20804 TRW . 

. HB88107A 

208FF FM . 

. 208FF 

2072ZNR SKF . 

. 1207SSL 

20/L.M3 FM . 

. 207L 

20805 TRW . 

. HB1 

208FF3 FM . 

. 208FF 

2072ZNRJ SKF . 

. 1207SSL 

207L0 FM . 

. 207LO 

208050 DANALU . 

.VW1340C 

208FFS MRC . 

. 88508 

20733 BERLIN . 

. 26822 

207L0N3 FM . 

. 207LO 

20806 TRW . 

. HB108 

208FG MCEILL . 

. 208SL 

20734 BERLIN . 

. 26882 

207M MRC . 

. 1207TB 

20807 TRW . 

. HB108 

208G HOOVER . 

. 208L 

20735 BERLIN . 

. HM212047 

207M3 MRC . 

. 1207TB 

20808 TRW . 

. HB2 

208G MCEILL . 

. 208L 

20736 BERLIN . 

. HM212011 

207N MCEILL . 

. 1207TB 

20809 TRW . 

. HB88509 

208GB0 MCEILL . 

. 208L 

2075410 EM . 

. HB88512AHD 

207NJ SKF . 

. 207LO 

2081 L&S . 

. 513075 

208J SKF . 

. 1208A 

2076716 CHRYSL . 

. LM11749 

207NP FAFNIR . 

. 207F 

20810 TRW . 

. HB88509 

208 K FAFNIR . 

. 208 

2076828 EM . 

. TRK146 

207NPP FAFNIR . 

. 207FF 

20811 TRW . 

. HB3 

208KD FAFNIR . 

. 208S 

2076844 CM . 

. TRK145A 

207NPPB SKF . 

. S207FF 

20812 BURCH . 

. DS209TTRA 

208KDD TORRIN . 

. 208SS 

20770 L&S . 

. 518502 

207NPPC2 TORRIN . 

. 207FF 

20812 TRW . 

. HB88510 

208KDDG TORRIN . 

. 208SSL 

20770 PCIRCL . 

. 518502 

207NR SKI . 

. 1207L 

20813 TRW . 

.... HB88512AHD 

208KDG FAFNIR . 

. 208SL 

2077063 EM . 

.RS5305W 

207NRJ SKF . 

. 1207L 

20815 TRW . 

. HB206DD 

208KG FAFNIR . 

. 208L 

207766 CHECKR . 

. 02135 

207PP FAFNIR . 

. 207FF 

208158M1 MASSEY .... 

. 2735X 

208KG2 FAFNIR . 

. 208L 

207966 AMC . 

. 206WB 

207PP3 FAFNIR . 

.RW207CCRA 

20816 TRW . 

. HB88508A 

208<l 1 FAFNIR . 

. 88508 

207A SKF . 

. 1207TB 

207PP3R FAFNIR . 

.RW207CCRA 

20817 TRW . 

. HB88107A 

208KP3 FAFNIR . 

. DC208TTB 

207A2Z SKI . 

. 1207SS 

207PPB TORRIN . 

. S207FF 

20818 TRW . 

. HB88107A 

208KRR2 FAFNIR . 

. 88508 

207A2ZNR SKF . 

. 1207SSL 

207PPG FAFNIR . 

. 207FFL 

208184M1 MASSEY .... 

. 2789 

208KRR4 TORRIN . 

. 88128GG 

207ANR SKF . 

. 1207L 

207S FM . 

. 207S 

208184M11 MASSEY .. 

. 2789-2735X 

208KRR4R TORRIN . 

. RW128R 

207AZ SKF . 

. 1207S 

207S17 MRC . 

. 207S 

208185M1 MASSEY .... 

. 2720 

208L FM . 

. 208L 

207AZNR SKF . 

. 1207SL 

207S507 MRC . 

. N207XE 

208189R91 IHC . 

... MU1209CAHX 

208L3 FM . 

. 208L 

207CTC FEDRAL . 

. 1505 

207SF MRC . 

. 207S 

2082 L&S . 

. 513044 

208L0 FM . 

. 208LO 

207CTC MRC . 

. 1505 

207SFF MRC . 

. 207SS 

208202 SMPLCY . 

. 204RR6 

208NJ SKF . 

. 1208LO 

207F FM . 

. 207F 

207SFF5 MRC . 

. 88107AR 

208253 RIV . 

. 72188C 

208NP FAFNIR . 

. 208F 

207FF FM . 

. 207FF 

207SFFG MRC . 

. 207SSL 

208284M1 MASSEY .... 

. 2789 

208NPP FAFNIR . 

. 208FF 

207FFL FM . 

. 207FFL 

207SFG MRC . 

. 207SL 

208285M1 MASSEY .... 

. 2735X 

208MPPB SKF . 

. S208FF 

207FFN3 FM . 

. 207FF 

207SG MRC . 

. 207L 

2082Z SKF . 

. 1208SS 

208NR SKF . 

. 1208L 

207FFS MRC . 

. 88107 

207SG4 MRC . 

. 207XLO 

2082ZJ SKF . 

. 1208SS 

208NRJ SKF . 

. 1208L 

207FG MCCILL . 

. 207SL 

207SL FM . 

. 207SL 

2082ZNR SKF . 

. 1208SSL 

208P FAFNIR . 

. 208F 

207FN3 FM . 

. 207F 

207SLB FM . 

. 207SLB 

2082ZNRJ SKF . 

. 1208SSL 

208PP FAFNIR . 

. 208FF 

207FS MRC . 

. 8507 

207SLN3 FM . 

. 207SL 

20831 WHITE . 

. 3383 

208PP4 TORRIN . 

. MG208FFA 

207FSF MRC . 

. 87507 

207SLV FM . 

. 207SLV 

208310 AMC . 

. 203AB 

208PPB TORRIN . 

. S208FF 

207G HOOVER . 

. 207L 

207SN3 FM . 

. 207S 

208322 JEFREY . 

. 14274 

208S FM . 

. 208S 

207G MCEILL . 

. 207L 

207SS FM . 

. 207SS 

20835869 CM . 

. SP580312 

208S3 FM . 

. 208S 

207GNR HOOVER . 

. 207LO 

207SS FM . 

. 207KDD 

208359 RIV . 

. 78215C 

208SF MRC . 

. 208S 

207K FAFNIR . 

. 207 

207SSL FM . 

. 207SSL 

208448R91 IHC . 

... MU1209CAHX 

208SFG MRC . 

. 208SL 

207KD FAFNIR . 

. 207S 

207SSLM3 FM . 

. 207SSL 

2084RC SULLIV . 

. 203AB 

208SG MRC . 

. 208L 

207KDD FAFNIR . 

. 207SS 

207SSN3 FM . 

. 207SS 

208631C91 IHC . 

.LM48548XL 

208SH71 MACK . 

. TRK187 

207KDDG FAFNIR . 

. 207SSL 

207SZ MRC . 

. 207F 

208632C1 IHC . 

.LM4851OXL 

208SH75 MACK . 

. TRK187 

207KDG FAFNIR . 

. 207SL 

207SZZ MRC . 

. 207FF 

208720R91 IHC . 

.MUB5206UM 

208SH84 MACK . 

. TRK187 

207KG FAFNIR . 

. 207L 

207SZZ13 MRC . 

. 88107 

20879D IHC . 

. 14137A 

208SH86 MACK . 

. TRK185 

207KG2 FAFNIR . 

. 207L 

207SZZ15 MRC . 

. 88107AR 

20880D IHC . 

.. 14137A-14274 

208SH87 MACK . 

. TRK213 

207KL FAFNIR . 

. 8507 

207SZZG MRC . 

. 207FFL 

208816R1 IHC . 

. 77675 

208SL FM . 

. 208SL 

207KLD FAFNIR . 

. 87507 

207TR L&S . 

. 513013 

20886960 FIAT . 

. 203AB 

208SL3 FM . 

. 208SL 
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Part ft/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

208SS FM . 

. 208SS 

209CTQ MRC . 

. 01812 

20H2152X WHITE . 

. DS209TTA 

2102 R-S . 

. TRA203F 

208SSL FM . 

. 2D8SSL 

209CTR MRC . 

. 01812 

20H4027 WHITE . 

. DS2D8TTG 

2102071X SPICER . 

. HB88509 

208SZ MRC . 

. 208F 

209D FM . 

. 209D 

20H4686 WHITE . 

. NPS100RPC 

2102091X SPICER . 

. HB88509 

208SZZ MRC . 

. 208FF 

209D3 FM . 

. 209D 

20H4809 WHITE . 

. 13686 

2102281X SPICER . 

. 88107 

208SZZ1 MRC . 

. 88128B 

209DD FM . 

. 209DD 

20P180 WHITE . 

. 15113 

210228X SPICER . 

. 88107 

208SZZ10 MRC . 

. 88508 

209DD3 FM . 

. 209DD 

20P2241 WHITE . 

. 5535 

21023 OPEL . 

. 1206AG 

208TT2R FAFNIR . 

. 514003 

209FFS MRC . 

. 88509 

20P2769 WHITE . 

. 3820 

210258H1 IHC . 

. 67790 

208UV SKF . 

. M1208EL 

209FG MCEILL . 

. 209SL 

20P2792 WHITE . 

. 363 

210259H1 IHC . 

. 46780 

208WDD TORRIN . 

. 1208SS 

209G HOOVER . 

. 209L 

20P405 WHITE . 

. 09078 

2102D5 WHITE . 

. 72188C 

208WDDG TORRIN . 

. 1208SSL 

209G MCEILL . 

. 209L 

20P4312 WHITE . 

. HM803146 

2102Z SKF . 

. 121 OSS 

208WDGN TORRIN . 

. 1208SL 

209J SKF . 

. 1209A 

20P4313 WHITE . 

. HM803110 

2102ZJ SKF . 

. 121 OSS 

208WG TORRIN . 

. 1208L 

209 K FAFNIR . 

. 209BB 

20S2209E3 LINK-B . 

. DS209TTC 

2102ZNR SKI . 

. 1210SSL 

208X3 FM . 

. 208 

209 K TORRIN . 

. 209 

21 SKF . 

. BT100 

2102ZNRJ SKF . 

. 1210SSL 

208ZNR SKF . 

. 1208SL 

209KD FAFNIR . 

. 209S 

210 FM . 

. 210 

2103 R-S . 

. TRA203F 

208ZNRJ SKI . 

. 1208SL 

209KDD FAFNIR . 

. 209SS 

2100 R-S . 

. TRA194RA 

21030 SEAL-P . 

. 14125A 

209 FM . 

. 209BB 

209KDDG TORRIN . 

. 209SSL 

21000 OPEL . 

. 1211 AG 

210319 SKF . 

. 25877 

20908/20867 OEM . 

. 307FFLS 

209KDG FAFNIR . 

. 209SL 

21001022 EM . 

. F213118 

210320 SKF . 

. 25821 

209110 SKF . 

. C110 

209KG FAFNIR . 

. 209L 

21001147 SATURN . 

. 614161 

210324C91 IHC . 

.WPS104GRC 

2092Z SKF . 

. 1209SS 

209-01 TORRIN . 

. 88509 

21001531 EM . 

. FC68096 

210328 SKF . 

.MU1305TDM 

2092ZJ SKF . 

. 1209SS 

209KRR3 FAFNIR . 

. 88509 

21002068 EM . 

. 208 

210329 FORD . 

. 14136A 

2092ZNRJ SKF . 

. 1209SSL 

209KRRB2 SKI . 

. HPS108GPH 

21002894 EM . 

. FC68096 

2103515760 NISSAN .. 

. 201AB 

209352 JEFREY . 

. 14276 

209KRRB2 TORRIN . 

. HPS108GPA 

21003317 EM . 

. 208 

2103587620 NISSAN .. 

. 302AG 

2093943 EM . 

. M1207EL 

209KRRBB SKF . 

. HPS108GPB 

210056 SKF . 

. 14136A 

2103671X SPICER . 

. HB88107A 

2093945 EM . 

. 1307SL 

209L FM . 

. 209L 

210056R91 IHC . 

. 31 IS 

2103701X SPICER . 

. HB88107E 

20943310 FIAT . 

. 308WB 

209L3 FM . 

. 209L 

210064 NEWHOL . 

. 206WB 

210391IX SPICER . 

. HB108 

2094816 EM . 

. 1209A 

209L0 FM . 

. 209LO 

2100831X SPICER . 

. HB108 

2103D5 WHITE . 

. 72487 

2094861 EM . 

. 1209A 

209NP FAFNIR . 

. 209D 

210084 HYSTER . 

. 67388 

2104 R-S . 

. TRA203F 

2094TR L&S . 

. 513016K 

209NPP FAFNIR . 

. 209DD 

2100842X SPICER . 

. HB88509A 

210424 FWD . 

. 1210AG 

2095037 CHRYSL . 

. MNJ471S 

209NR SKF . 

. 1209L 

2100851X SPICER . 

. 88508 

210433IX SPICER . 

. HB108 

2095653 CHRYSL . 

. 203S 

209NRJ SKF . 

. 1209L 

2100861X SPICER . 

. 88107 

210437 FWD . 

. 311L 

2096654 EM . 

. 1311AGL 

209P FAFNIR . 

. 209D 

210086X SPICER . 

. 88107 

21047 HYSTER . 

. 5205KE 

2096660 EM . 

. 1310L 

209PP FAFNIR . 

. 209DD 

2100871X SPICER . 

. HB88107A 

210471X SPICER . 

. HB206DD 

2097142 EM . 

. TRA24 

209PPB TORRIN . 

. S209FF 

2100881X SPICER . 

. HB88107B 

210494 FWD . 

. MR1310EX 

20972850 FIAT . 

. 209BB 

209S FM . 

. 209S 

2100891X SPICER . 

. HB88107A 

2104RC SULLIV . 

. 212S 

2097RC SULLIV . 

. 1210AG 

209S FM . 

. 209KD 

2100901X SPICER . 

. HB88107C 

2105 R-S . 

. TRA203F 

209821 MURY . 

. 907257 

209S3 FM . 

. 209S 

2100911X SPICER . 

. HB88107A 

210527X DANA . 

. HB206FF 

209822 MURY . 

. 5106WCC 

209SF MRC . 

. 209S 

2100921X SPICER . 

. 88509 

210527X SPICER . 

. HB206DD 

209824 MURY . 

. 206FF 

209SFF MRC . 

. 209SS 

2101 1095 SATURN . 

. 512000 

2105591 CM . 

. 2756 

209825 MURY . 

. 907257 

209SFG MRC . 

. 209SL 

2101 1096 SATURN . 

. 512002 

2105681X SPICER . 

. 88512 

209837 MURY . 

. 88506 

209SG MRC . 

. 209L 

2101 1098 SATURN . 

. HA590155K 

210580X EM . 

. HB206FF 

2098478 CHRYSL . 

. 203FF 

209SL FM . 

. 209SL 

2101 1099 SATURN . 

. HA590155K 

210580X SPICER . 

. HB206DD 

2098830 CHRYSL . 

. 203FF 

209SL3 FM . 

. 209SL 

2101191X SPICER . 

. 88508 

210605 FWD . 

. 212 

209899 AMC . 

. 24780 

209SLV FM . 

. 209SLV 

21011953 SATURN . 

. 510024 

210610 FWD . 

. 1212AG 

209900 AMC . 

. 24721 

209SS FM . 

. 209SS 

21012 HYSTER . 

. 528-522 

2106601X SPICER . 

. 88512 

20991 OPEL . 

. 201AB 

209SS3 FM . 

. 209SS 

2101201X SPICER . 

. 88510 

210661IX SPICER . 

.... HB88512AHD 

20992 OPEL . 

. 202AG 

209SSL FM . 

. 209SSL 

210121IX DANA . 

. HB88510 

21069 BRIT-L . 

. 202AG 

20993 OPEL . 

. 203AB 

209SZ MRC . 

. 209D 

210121IX SPICER . 

. HB88510 

2106992 CHRYSL . 

. 8507 

20994 OPEL . 

. 205BB 

209SZZ MRC . 

. 209DD 

21012556 SATURN . 

. 512000 

21074 HYSTER . 

. 529-522 

20995 OPEL . 

. 1206AG 

209UV SKF . 

. M1209EL 

2101281X SPICER . 

. HB108 

21075 FM . 

. 21075 

2099561 CM . 

. 2256 

209W TORRIN . 

. 1209A 

210129 1 X SPICER . 

. 88509 

2107521212 COM . 

.... 21075-21212 

20996 OPEL . 

. 1207TB 

209WD TORRIN . 

. 1209S 

2101301X SPICER . 

. HB88509B 

210851IX SPICER . 

. HB88107A 

20996680 FIAT . 

. 305AG 

209WDD TORRIN . 

. 1209SS 

210131 SKF . 

. 203S 

2108651X SPICER . 

. 88508 

2099898 EM . 

. TRK203 

209WDG TORRIN . 

. 1209SL 

21013103025 LADA . 

. SET2 

2108661X SPICER . 

. HB88508AB 

20999 OPEL . 

. 1210AG 

209WG TORRIN . 

. 1209L 

2101371X SPICER . 

. HB88107A 

2108731X SPICER . 

. HB88508A 

209A SKF . 

. 1209A 

209WPP3FT TORRIN . 

. MG209DD 

2101391X SPICER . 

. HB88508 

2108741X SPICER . 

.... HB88512AHD 

209A2Z SKF . 

. 1209SS 

209X3 FM . 

. 209BB 

2101401X SPICER . 

. HB88508C 

2108751X SPICER . 

.. HB88512ASHD 

209ANR SKF . 

. 1209L 

209ZJ SKF . 

. 1209S 

2101441X SPICER . 

. HB108 

210881IX SPICER . 

. 88510 

209AZNR SKF . 

. 1209SL 

209ZNR SKF . 

. 1209SL 

210175H1 IHC . 

. LM522510 

210939X SPICER . 

. HB88107A 

209B0 MCEILL . 

. 209BB 

209ZNRJ SKF . 

. 1209SL 

210176H1 IHC . 

. LM522549 

210980 FWD . 

. 5204KE 

209CF MRC . 

. 209S 

20B RIV . 

. 319 

210177H1 IHC . 

. 48320 

2109800516 M-BENZ .. 

. 510083 

209CFF MRC . 

. 209SS 

20B3JXXG DODEE . 

. 304L 

210178H1 IHC . 

. 48393 

2109800816 M-BENZ .. 

. 513130 

209CG MRC . 

. 209L 

20H1156 WHITE . 

. 09195 

2101831X SPICER . 

. HB108 

2109810227 M-BENZ .. 

. SET12 

209CT2 FAFNIR . 

. 01812 

20H1158 WHITE . 

. 14136AA 

210187H1 IHC . 

. 46720 

2109810227 M-BENZ .. 

. 513130 

209CT5 FAFNIR . 

. 02252 

20H1159 WHITE . 

. 09067 

210188H1 IHC . 

. 46790 

210A SKF . 

. 1210AG 

209CT7 FAFNIR . 

. 01876 

20H2152 OLIVER . 

. DS208TTG 

21019229 SATURN . 

. 510052 

210A2Z SKF . 

. 121 OSS 

209CTM MRC . 

. 01812 

20H2152 WHITE . 

. DS209TTA 

2101D5 WHITE . 

. 72200C 

210A2ZNR SKF . 

. 1210SSL 
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THE TIMKEIM COMPANY 


TIMKEN 


Part tt/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

2124517 CHRYSL . 

. 307LI 

212W350 CONE . 

. 5521 

2140005 GOODMN . 

. 366 

2140050 GOODMN . 

. 758 

21246 WHITE . 

. 3578 

212WD TORRIN . 

. 1212S 

2140006 GOODMN . 

. 368 

2140050 WABCO . 

. 758 

21247 WHITE . 

. 3780 

212WDD TORRIN . 

. 1212SS 

2140006 WABCO . 

. 368 

2140051 GOODMN . 

. 759 

21248 WHITE . 

. 559 

212WDG TORRIN . 

. 1212SL 

2140009 GOODMN . 

. 387A 

2140051 WABCO . 

. 759 

21249 WHITE . 

. 663 

212WG TORRIN . 

. 1212L 

2140009 WABCO . 

. 387A 

2140052 GOODMN . 

. 760 

212521 SKF . 

. KB11786Y 

212Z SKF . 

. 1212S 

2140010 GOODMN . 

. 26884 

2140052 WABCO . 

. 760 

2125302 CHRYSL . 

. 560-552A 

212ZJ SKF . 

. 1212S 

2140010 WABCO . 

. 26884 

2140053 GOODMN . 

. 780 

2125303 CHRYSL . 

. 560 

212ZNBRJ SKF . 

. 1212SLV 

214001 1 GOODMN . 

. 397 

2140053 WABCO . 

. 780 

2125304 CHRYSL . 

. 552A 

212ZNR SKF . 

. 1212SL 

2140011 WABCO . 

. 397 

2140054 GOODMN . 

. 749A 

212609M1 MASSEY . 

. HM89410 

212ZNRJ SKF . 

. 1212SL 

2140012 GOODMN . 

. 399A 

2140057 GOODMN . 

. 855 

212610M1 MASSEY . 

. HM89446 

213 FM . 

. 213TB 

2140012 WABCO . 

. 399A 

2140057 WABCO . 

. 855 

212615M1 MASSEY . 

. 15101 

213 SLAIM . 

.WPS103GRC 

2140013 WABCO . 

. 33895 

2140058 GOODMN . 

. 861 

2126760 CHRYSL . 

. B2012 

21306 TRAILM . 

. 552A 

2140015 GOODMN . 

. 462 

2140058 WABCO . 

. 861 

2126871 CHRYSL . 

. B1612 

2131 R-S . 

. TRA216 

2140015 WABCO . 

. 462 

2140059 GOODMN . 

. 864 

2126W WHITE . 

. J261648 

213166 CLARK . 

. 2005T 

2140016 GOODMN . 

. 477 

2140059 WABCO . 

. 864 

212701 SKI . 

. 207LO 

21328 AMC . 

. 342S-332 

2140016 WABCO . 

. 477 

2140060 GOODMN . 

. 938 

2127096 CHRYSL . 

. 81816 

2132A MASSEY . 

. 09074 09194 

2140017 GOODMN . 

. 478 

2140060 WABCO . 

. 938 

21271A MASSEY . 

. 202SS 

2132ZJ SKF . 

. 1213SS 

2140017 WABCO . 

. 478 

2140061 GOODMN . 

. 1779 

21271X MASSEY . 

. 202SS 

213355 FWD . 

. 56425 

2140018 GOODMN . 

. 479 

2140061 WABCO . 

. 1779 

21272 HYSTER . 

. 2D8SL 

2133D CLARK . 

. 09078-09196 

2140018 WABCO . 

. 479 

2140063 GOODMN . 

. 2788 

21282 SEAL-P . 

. 342S 

213458R91 IHC . 

. 45284-45220 

2140019 GOODMN . 

. 480 

2140063 WABCO . 

. 2788 

21283 SEAL-P . 

. 342S-332 

213459R91 IHC . 

. 45284 

2140019 WABCO . 

. 480 

2140064 WABCO . 

. 2984 

2129CSA CASE . 

. NPS1D0RPC 

2135 FM . 

. 2135 

2140022 GOODMN . 

. 495A 

2140067 WABCO . 

. 3775 

212A2Z SKF . 

. 1212SS 

2135 PC/RCl . 

. 02135 

2140022 WABCO . 

. 495A 

214006H1 IHC . 

. J261648 

212A2ZNR SKF . 

. 1212SSL 

213538 GM . 

. 55197-90030 

2140024 GOODMN . 

. 496 

2140070 GOODMN . 

. 3980 

212ACCN3 FM . 

. 212CC 

213540 GM . 

. 55197-90030 

2140024 WABCO . 

. 496 

2140070 WABCO . 

. 3980 

212ANR SKF . 

. 1212L 

213541 GM . 

. 55197-90030 

2140025 GOODMN . 

. 497 

2140071 GOODMN . 

. 3984 

212ASLB FM . 

. 212ASLB 

213557 GM . 

. MR1308TV 

2140025 WABCO . 

. 497 

2140071 WABCO . 

. 3984 

212ASLN3 FM . 

. 212SL 

213579B WHITE . 

. NPS014RPC 

2140026 GOODMN . 

. 498 

2140073 GOODMN . 

. 5595 

212ASLV3 FM . 

. 212SLV 

213642 FWD . 

. 782 

2140026 WABCO . 

. 498 

2140073 WABCO . 

. 5595 

212ASN3 FM . 

. 212S 

21365 HUGO . 

. HH221434 

2140027 GOODMN . 

. 527 

2140077 GOODMN . 

. 6461 

212ASSN3 FM . 

. 212SS 

213778B WHITE . 

. DS208TTRA 

2140027 WABCO . 

. 527 

2140077 WABCO . 

. 6461 

212AZ SKF . 

. 1212S 

213825 SKF . 

. 15580 

2140028 GOODMN . 

. 529 

2140079 GOODMN . 

. 6576 

212AZNBR SKF . 

. 1212SLV 

213826 SKF . 

. 15520 

2140028 WABCO . 

. 529 

2140081 GOODMN . 

. 07100 

212AZNR SKF . 

. 1212SL 

213828 SKF . 

. 17580 

2140030 GOODMN . 

. HH224335 

2140081 WABCO . 

. 07100 

212C MRC . 

. 212 

213829 SKF . 

. 17520 

2140030 WABCO . 

. HH224335 

2140082 GOODMN . 

. 09067 

212CC FM . 

. 212CC 

21386 AMC . 

. 2523 

2140031 GOODMN . 

. 554 

2140082 WABCO . 

. 09067 

212CFF MRC . 

. 212SS 

21388 AMC . 

. 332 

2140031 WABCO . 

. 554 

2140083 GOODMN . 

. 9185 

212CZZ MRC . 

. 212CC 

213A SKF . 

. 1213A 

2140034 GOODMN . 

. 566 

2140086 GOODMN . 

. LM11949 

212D2 WHITE . 

. 498 

213ANR SKF . 

. 1213L 

2140034 WABCO . 

. 566 

2140086 WABCO . 

. LM11949 

212F MCGILL . 

. 212S 

213AZNR SKF . 

. 1213SL 

2140035 GOODMN . 

. 567 

2140087 GOODMN . 

. 12580 

212FF MCGILL . 

. 212SS 

213C SLAIM . 

. WPS103GRC 

2140035 WABCO . 

. 567 

2140087 WABCO . 

. 12580 

212FG MCGILL . 

. 212SL 

213J SKF . 

. 1213 A 

2140036 GOODMN . 

. 575 

2140088 GOODMN . 

. M12649 

212K FAFNIR . 

. 212S 

213K TORRIN . 

. 213TB 

2140036 WABCO . 

. 575 

2140088 WABCO . 

. Ml2649 

212KD FAFNIR . 

. 212S 

213KD TORRIN . 

. 213S 

2140037 GOODMN . 

. 593 

2140089 GOODMN . 

. 13685 

212KDD FAFNIR . 

. 212SS 

213KDG TORRIN . 

. 213SL 

2140037 WABCO . 

. 593 

2140089 WABCO . 

. 13685 

212KDG FAFNIR . 

. 212SL 

213KG TORRIN . 

. 213L 

2140038 GOODMN . 

. 594 

2140090 GOODMN . 

. 14130 

212KG TORRIN . 

. 212L 

213L FM . 

. 213L 

2140038 WABCO . 

. 594 

2140090 WABCO . 

. 14130 

2121 FM . 

. 212L 

213MFG MRC . 

. 1213SL 

2140039 GOODMN . 

. 598 

2140091 GOODMN . 

. 14138A 

212M MRC . 

. 1212AG 

213NR SKF . 

. 1213L 

2140039 WABCO . 

. 598 

2140091 WABCO . 

. 14138A 

212N MCGILL . 

. 1212AG 

213NRJ SKF . 

. 1213L 

2140040 GOODMN . 

. 621 

2140092 GOODMN . 

. 15126 

212NPP FAFNIR . 

. 212CC 

213S FM . 

. 213S 

2140040 WABCO . 

. 621 

2140092 WABCO . 

. 15126 

212NR SKF . 

. 1212L 

213SL FM . 

. 213SL 

2140041 GOODMN . 

. 623 

2140094 WABCO . 

. 18780 

212NRJ SKF . 

. 1212L 

213SLV FM . 

. 213SLV 

2140041 WABCO . 

. 623 

2140095 GOODMN . 

. 18790 

212S FM . 

. 212S 

213SS FM . 

. 213SS 

2140042 GOODMN . 

. 641 

2140095 WABCO . 

. 18790 

212S FM . 

. 212KD 

213WDG FAFNIR . 

. 1213SL 

2140042 WABCO . 

. 641 

2140097 GOODMN . 

. 23100 

212SF MRC . 

. 212S 

213WG TORRIN . 

. 1213L 

2140043 GOODMN . 

. 659 

2140097 WABCO . 

. 23100 

212SFF MRC . 

. 212SS 

213ZNBR SKF . 

. 1213SLV 

2140043 WABCO . 

. 659 

2140098 GOODMN . 

. 25577 

212SFG MRC . 

. 212SL 

213ZIMBRJ SKF . 

. 1213SLV 

2140044 GOODMN . 

. 663 

2140098 WABCO . 

. 25577 

212SL FM . 

. 212SL 

213ZNR SKF . 

. 1213SL 

2140044 WABCO . 

. 663 

2140099 GOODMN . 

. 25590 

212SLV FM . 

. 212SLV 

213ZNRJ SKF . 

. 1213SL 

2140045 GOODMN . 

. 665 

2140099 WABCO . 

. 25590 

212SS FM . 

. 212SS 

214 FM . 

. 214 

2140045 WABCO . 

. 665 

2140100 GOODMN . 

. 27689 

212SS FM . 

. 212KOD 

214 RBC . 

. 1214AG 

2140046 GOODMN . 

. 687 

2140100 WABCO . 

. 27689 

212SSL FM . 

. 212SSL 

214 SLAIM . 

. WPS104GRC 

2140046 WABCO . 

. 687 

2140101 GOODMN . 

. 27880 

212SZZ MRC . 

. 212CC 

2140002 GOODMN . 

. 342 

2140048 GOODMN . 

. 749 

2140101 WABCO . 

. 27880 

212W FAFNIR . 

. 1212AG 

2140002 WABCO . 

. 342 

2140048 WABCO . 

. 749 

2140103 GOODMN . 

. 28584 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


TIMKEN 


Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

2140103 

WABCO . 

. 28584 

2140152 

GOODMN . 

. 77375 

2140243 

GOODMN . 

. H913810 

214C SEALM . 

.WPS104GRC 

2140104 

GOODMN . 

. 28985 

2140152 

WABCO . 

. 77375 

2140244 

WABCO . 

. LM613449 

214CT MRC . 

. 02755 

2140104 

WABCO . 

. 28985 

2140154 

GOODMN . 

. HM88542 

2140246 

GOODMN . 

. 529X 

214CT2 FAFN/R . 

. 02755 

2140105 

GOODMN . 

. 29685 

2140154 

WABCO . 

. HM88542 

2140246 

WABCO . 

. 529X 

214CT20 MRC . 

. 02755 

2140105 

WABCO . 

. 29685 

2140157 

GOODMN . 

. 74550 

2140251 

GOODMN . 

. 36690 

214CTQ FEDRAL . 

. 02755 

2140106 

GOODMN . 

. 34274 

2140157 

WABCO . 

. 94700 

2140251 

WABCO . 

. 36690 

214CTQ MRC . 

. 02755 

2140107 

GOODMN . 

. 34306 

2140158 

GOODMN . 

. 95475 

2140258 

GOODMN . 

. 1380 

214J SKF . 

. 1214AG 

2140107 

WABCO . 

. 34306 

2140158 

WABCO . 

. 95475 

2140258 

WABCO . 

. 1380 

214K TORRIN . 

. 214 

2140108 

GOODMN . 

. 37425 

2140162 

GOODMN . 

. 99550 

2140261 

GOODMN . 

. 45290 

214KDD TORRIN . 

. 214SS 

2140108 

WABCO . 

. 37425 

2140162 

WABCO . 

. 99550 

2140261 

WABCO . 

. 45290 

214KDG TORRIN . 

. 214SL 

2140112 

GOODMN . 

. 39590 

2140163 

GOODMN . 

. NA99600 

2140262 

GOODMN . 

. 567A 

214KG TORRIN . 

. 214L 

2140112 

WABCO . 

. 39590 

2140163 

WABCO . 

. HIA99600 

2140262 

WABCO . 

. 567A 

214L FM . 

. 214L 

2140113 

WABCO . 

. 41125 

2140169 

GOODMN . 

. HM212046 

2140263 

GOODMN . 

. 77362 

214LB FM . 

. 214LB 

2140114 

GOODMN . 

. 42350 

2140169 

WABCO . 

. HM212046 

2140263 

WABCO . 

. 77362 

214LH FM . 

. 214LH 

2140114 

WABCO . 

. 42350 

2140170 

GOODMN . 

. HM212047 

2140268 

GOODMN . 

. 81600 

214LH3 FM . 

. 214LH 

2140117 

GOODMN . 

. 42687 

2140170 

WABCO . 

. HM212047 

2140268 

WABCO . 

. 81600 

214M MRC . 

. 1214AG 

2140117 

WABCO . 

. 42687 

2140171 

GOODMN . 

. HM212049 

2140273 

GOODMN . 

. HM926747 

214N MCGILL . 

. 1214AG 

2140120 

GOODMN . 

. 44143 

2140171 

WABCO . 

. HM212049 

2140274 

GOODMN . 

. 568 

214SL FM . 

. 214SL 

2140120 

WABCO . 

. 44143 

2140175 

GOODMN . 

. HH221440 

2140274 

WABCO . 

. 568 

214SS FM . 

. 214SS 

2140122 

GM . 

. 1377C 

2140175 

WABCO . 

. HH221440 

2140277 

GOODMN . 

. 643 

214SS3 FM . 

. 214SS 

2140123 

GOODMN . 

. 27690 

2140176 

GOODMN . 

. HH221449 

2140277 

WABCO . 

. 643 

214W FAFNIR . 

. 1214AG 

2140123 

WABCO . 

. 27690 

2140176 

WABCO . 

. HH221449 

2140281 

GOODMN . 

. 595 

214WD TORRIN . 

. 1214S 

2140124 

GOODMN . 

. L44649 

2140177 

GOODMN . 

. HH224346 

2140281 

WABCO . 

. 595 

214WDG TORRIN . 

. 1214SL 

2140124 

WABCO . 

. L44B49 

2140177 

WABCO . 

. HH224346 

2140282 

GOODMN . 

. HH221442 

214X3 FM . 

. 214 

2140125 

GOODMN . 

. 46790 

2140187 

GOODMN . 

. LM522549 

2140282 

WABCO . 

. HH221442 

214Z SKF . 

. 1214S 

2140125 

WABCO . 

. 46790 

2140187 

WABCO . 

. LM522549 

2140283 

GOODMN . 

. 15590 

214ZJ SKF . 

. 1214S 

2140126 

GOODMN . 

. 47490 

2140192 

GOODMN . 

. 544091 

2140283 

WABCO . 

. 15590 

214ZNR SKF . 

. 1214SL 

2140126 

WABCO . 

. 47490 

2140192 

WABCO . 

. 544091 

2140284 

GOODMN . 

. 495 

214ZNRJ SKF . 

. 1214SL 

2140127 

GOODMN . 

. 47890 

2140198 

WABCO . 

. HM804849 

2140284 

WABCO . 

. 495 

215 FM . 

. 215 

2140127 

WABCO . 

. 47890 

2140199 

GOODMN . 

. HM911245 

2140285 

GOODMN . 

. M802048 

2150003 GOODMN . 

. 354A 

2140128 

GOODMN . 

. 47896 

2140199 

WABCO . 

. HM911245 

2140285 

WABCO . 

. M802048 

2150003 WABCO . 

. 354A 

2140128 

WABCO . 

. 47896 

2140201 

GOODMN . 

. L610549 

2140286 

GOODMN . 

. 748S 

2150004 GOODMN . 

. 362 

2140129 

GOODMN . 

. 56425 

2140201 

WABCO . 

. L610549 

2140286 

WABCO . 

. 748S 

2150004 WABCO . 

. 362 

2140130 

GOODMN . 

. 48290 

2140203 

GOODMN . 

. LM603049 

2140291 

GOODMN . 

. 482 

2150005 GOODMN . 

. 362A 

2140130 

WABCO . 

. 48290 

2140203 

WABCO . 

. LM603049 

2140291 

WABCO . 

. 482 

2150005 WABCO . 

. 362A 

2140133 

GOODMN . 

. 49585 

2140204 

GOODMN . 

. 6580 

2140292 

GOODMN . 

. 48685 

2150007 GOODMN . 

. 382A 

2140133 

WABCO . 

. 49585 

2140204 

WABCO . 

. 6580 

2140292 

WABCO . 

. 48685 

2150007 WABCO . 

. 382A 

2140134 

GOODMN . 

. 52393 

2140208 

WABCO . 

. 2789 

2140294 

GOODMN . 

. HM803149 

2150008 GOODMN . 

. 383A 

2140134 

WABCO . 

. 52393 

2140209 

GOODMN . 

. 25580 

2140294 

WABCO . 

. HM803149 

2150008 WABCO . 

. 383A 

2140135 

GOODMN . 

. 52400 

2140209 

WABCO . 

. 25580 

2140300 

GOODMN . 

.JM716649 

2150009 GOODMN . 

. 394A 

2140135 

WABCO . 

. 52400 

2140211 

GOODMN . 

. 580 

2140300 

WABCO . 

. JM716649 

2150009 WABCO . 

. 394A 

2140136 

GOODMN . 

. 53162 

2140214 

GOODMN . 

. HM807049 

2140305 

GOODMN . 

. 25578 

2150013 GOODMN . 

. 453X 

2140136 

WABCO . 

. 53162 

2140214 

WABCO . 

. HM807049 

2140484 

GM . 

. M1205EL 

2150013 WABCO . 

. 453X 

2140137 

GOODMN . 

. 55200C 

2140217 

GOODMN . 

. 67885 

214104 SAAB . 

. 3 2 2 0 8 M 

2150014 GOODMN . 

. 472 

2140140 

GOODMN . 

. 64450 

2140217 

WABCO . 

. 67885 

214166 SKF . 

. 15106 

2150014 WABCO . 

. 472 

2140140 

WABCO . 

. 64450 

2140218 

GOODMN . 

. 28682 

2142ZJ SKF . 

. 1214SS 

2150015 GOODMN . 

. 47 2A 

2140141 

GOODMN . 

. 65237 

2140218 

WABCO . 

. 28682 

214366C91 iHC . 

. NPS100RPC 

2150015 WABCO . 

. 47 2A 

2140141 

WABCO . 

. 65237 

2140223 

GOODMN . 

. 757 

214395 JEFREY . 

. 53387 

2150016 GOODMN . 

. 47 2X 

2140142 

GOODMN . 

. 67390 

2140226 

GOODMN . 

. 59200 

214548 SKF . 

. 15106 

2150016 WABCO . 

. 47 2X 

2140142 

WABCO . 

. 67390 

2140226 

WABCO . 

. 59200 

21459 WHITE . 

. 207SL 

2150018 GOODMN . 

. 493 

2140143 

GOODMN . 

. 67782 

2140228 

GOODMN . 

. HM516449 

2146 R-S . 

. TRA217F 

2150018 WABCO . 

. 493 

2140143 

WABCO . 

. 67782 

2140228 

WABCO . 

. HM516449 

21460V IHC . 

. J361664 

2150019 GOODMN . 

. 522 

2140145 

GOODMN . 

. 68462 

2140231 

GOODMN . 

. 47686 

21460VA IHC . 

. J361664 

2150019 WABCO . 

. 522 

2140145 

WABCO . 

. 68462 

2140231 

WABCO . 

. 47686 

2146304 GM . 

. IR18200H 

2150020 GOODMN . 

. 532A 

2140146 

GOODMN . 

. 71450 

2140232 

GOODMN . 

. 65225 

214749 BRiT-L . 

. 207 

2150020 WABCO . 

. 532A 

2140146 

WABCO . 

. 71450 

2140232 

WABCO . 

. 65225 

214794 BRIT-L . 

. 207 

2150021 GOODMN . 

. 552A 

21401465B l/W . 

. 30306M 

2140233 

GOODMN . 

. 28580 

214797 BRIT-L . 

. 207 

2150021 WABCO . 

. 552A 

2140147 

GOODMN . 

. 71453 

2140233 

WABCO . 

. 28580 

214922 WHITE . 

. 580 

2150023 GOODMN . 

. 563 

2140147 

WABCO . 

. 71453 

2140234 

GOODMN . 

. 395 

214923 WHITE . 

. 479 

2150023 WABCO . 

. 563 

2140148 

GOODMN . 

. 72187C 

2140234 

WABCO . 

. 395 

214928 WHITE . 

. 3984 

2150024 GOODMN . 

. 572 

2140149 

GOODMN . 

. 74525 

2140237 

GOODMN . 

. 560 

214929 WHITE . 

. 3920 

2150024 WABCO . 

. 572 

2140149 

WABCO . 

. 74525 

2140237 

WABCO . 

. 560 

214958 BRIT-L . 

. 307TB 

2150025 GOODMN . 

. 592A 

2140150 GOODMN . 

. 74537 

2140238 

GOODMN . 

. HM89449 

214964 WHITE . 

. 25520 

2150025 WABCO . 

. 592A 

2140150 

WABCO . 

. 74537 

2140238 

WABCO . 

. HM89449 

214965 WHITE . 

. 25577 

2150026 GOODMN . 

. 612 

2140151 

GOODMN . 

. 74550 

2140240 

GOODMN . 

. 2776 

214A SKF . 

. 1214AG 

2150026 WABCO . 

. 612 

2140151 

WABCO . 

. 74550 

2140240 

WABCO . 

. 2776 

214AZ SKF . 

. 1214S 

2150027 GOODMN . 

. 632 


Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 


2150027 

WABCO . 

. 632 

2150076 

WABCO . 

. 25522 

2150129 GOODMN . 

. 95925 

2150230 GOODMN . 

. 15520 

2150028 

GOODMN . 

. 652 

2150078 

GOODMN . 

. 27820 

2150129 

WABCO . 

. 95925 

2150230 WABCO . 

. 15520 

2150028 

WABCO . 

. 652 

2150078 

WABCO . 

. 27820 

21501357 VW . 

. 305AG 

2150231 GOODMN . 

. M802011 

2150029 

GOODMN . 

. 653 

2150080 

WABCO . 

. 28300 

2150136 

GOODMN . 

. HM212011 

2150231 WABCO . 

. M8D2011 

2150029 

WABCO . 

. 653 

2150081 

GOODMN . 

. 28521 

2150136 

WABCO . 

. HM212011 

2150234 GOODMN . 

. 48620 

2150030 

GOODMN . 

. 672 

2150081 

WABCO . 

. 28521 

2150137 

GOODMN . 

. HM212010 

2150234 WABCO . 

. 48620 

2150030 

WABCO . 

. 672 

2150082 

GOODMN . 

. 28920 

2150137 

WABCO . 

. HM212010 

2150239 GOODMN . 

. JM716610 

2150031 

GOODMN . 

. 672D 

2150082 

WABCO . 

. 28920 

2150140 

GOODMN . 

. HH221410 

2150239 WABCO . 

. JM716610 

2150031 

WABCO . 

. 672D 

2150084 

GOODMN . 

. 29620 

2150140 

WABCO . 

. HH221410 

2150240 WABCO . 

.JLM714110 

2150032 

GOODMN . 

. 742 

2150084 

WABCO . 

. 29620 

2150142 

GOODMN . 

. HH224310 

215038 SEAL-P . 

. 2256 

2150032 

WABCO . 

. 742 

2150085 

GOODMN . 

. 34478 

2150142 

WABCO . 

. HH224310 

2150656 GM . 

. 1306TB 

2150033 

GOODMN . 

. 752 

2150085 

WABCO . 

. 34478 

2150144 

GOODMN . 

. HM231110 

2150657 GM . 

. 1304 

2150033 

WABCO . 

. 752 

2150087 

GOODMN . 

. 37625 

2150144 

WABCO . 

. HM231110 

2150657F GM . 

. 1304 

2150034 

GOODMN . 

. 772 

2150087 

WABCO . 

. 37625 

2150147 

GOODMN . 

. 56650 

2151120002 BMW . 

. 614106 

2150034 

WABCO . 

. 772 

2150092 

GOODMN . 

. 29520 

2150147 

WABCO . 

. 56650 

21511200023 BMW . 

. 614106 

2150037 

GOODMN . 

. 854 

2150092 

WABCO . 

. 39520 

2150150 

GOODMN . 

. H414210 

2151120062 BMW . 

. 614106 

2150037 

WABCO . 

. 854 

2150095 

GOODMN . 

. 42584 

2150150 

WABCO . 

. H414210 

21511200628 BMW . 

. 614106 

2150038 

GOODMN . 

. 932 

2150095 

WABCO . 

. 42584 

2150152 

GOODMN . 

. LM522510 

2151120422 BMW . 

. 614106 

2150038 

WABCO . 

. 932 

2150096 

GOODMN . 

. 42587 

2150152 

WABCO . 

. LM522510 

21511204225 BMW . 

. 614106 

2150039 

GOODMN . 

. 1729X 

2150096 

WABCO . 

. 42587 

2150163 

WABCO . 

. HM804810 

2151120441 BMW . 

. 614105 

2150041 

GOODMN . 

. 2729 

2150100 

GOODMN . 

. 27620 

2150164 

GOODMN . 

. HM911210 

21511204419 BMW . 

. 614105 

2150041 

WABCO . 

. 2729 

2150100 

WABCO . 

. 27620 

2150168 

GOODMN . 

. 492A 

2151120727 BMW . 

. 614105 

2150042 

WABCO . 

. 2924 

2150101 

GOODMN . 

. 44348 

2150168 

WABCO . 

. 492A 

21511207275 BMW . 

. 614105 

2150045 

GOODMN . 

. 3578 

2150101 

WABCO . 

. 44348 

2150169 

GOODMN . 

. LM603011 

2151120842 BMW . 

. 614105 

2150045 

WABCO . 

. 3578 

2150103 

GOODMN . 

. L44610 

2150169 

WABCO . 

. LM603011 

21511208423 BMW . 

. 614105 

2150047 

GOODMN . 

. 3720 

2150103 

WABCO . 

. L44610 

2150170 

GOODMN . 

. 2735X 

21511223168 BMW . 

. 614105 

2150047 

WABCO . 

. 3720 

2150104 

GOODMN . 

. 46720 

2150170 

WABCO . 

. 2735X 

21511223366 BMW . 

. 614105 

2150049 

GOODMN . 

. 3920 

2150104 

WABCO . 

. 46720 

2150172 

GOODMN . 

. 2523 

2151122520 BMW . 

. 614105 

2150049 

WABCO . 

. 3920 

2150105 

GOODMN . 

. 47420 

2150172 

WABCO . 

. 2523 

21511225203 BMW . 

. 614105 

2150052 

GOODMN . 

. 5535 

2150105 

WABCO . 

. 47420 

2150174 

WABCO . 

. 59412 

2151122561 BMW . 

. 614105 

2150052 

WABCO . 

. 5535 

2150106 

GOODMN . 

. 47820 

2150176 

GOODMN . 

. 28622 

21511225619 BMW . 

. 614105 

2150053 

GOODMN . 

. 5735 

2150106 

WABCO . 

. 47820 

2150176 

WABCO . 

. 28622 

21511226729 BMW . 

. 614105 

2150053 

WABCO . 

. 5735 

2150107 

GOODMN . 

. 48220 

2150182 

GOODMN . 

. HM807010 

21512225619 BMW . 

. 614105 

2150054 

GOODMN . 

. 6320 

2150107 

WABCO . 

. 48220 

2150182 

WABCO . 

. HM8Q7010 

21512226123 BMW . 

. 614105 

2150054 

WABCO . 

. 6320 

2150108 

GOODMN . 

. 48320 

2150184 

GOODMN . 

. HM516410 

21512226729 BMW . 

. 614105 

2150055 

GOODMN . 

. 6420 

2150108 

WABCO . 

. 48320 

2150184 

WABCO . 

. HM516410 

215307R91 IHC . 

.... 53177-53387 

2150055 

WABCO . 

. 6420 

2150110 

GOODMN . 

. 49520 

2150187 

GOODMN . 

. 3925 

21533 GM . 

. 87503 

2150057 

GOODMN . 

. 6535 

2150110 

WABCO . 

. 49520 

2150187 

WABCO . 

. 3925 

2154166 GM . 

. 5207W 

2150057 

WABCO . 

. 6535 

2150111 

GOODMN . 

. 52618 

2150188 

GOODMN . 

. 47620 

215440H1 IHC . 

. 55175C 

2150058 

GOODMN . 

. 07196 

2150111 

WABCO . 

. 52618 

2150188 

WABCO . 

. 47620 

215472 RIV . 

. B25 

2150058 

WABCO . 

. 07196 

2150112 

GOODMN . 

. 53375 

2150191 

GOODMN . 

. HM89410 

215473 RIV . 

. B26 

2150059 

GOODMN . 

. 9121 

2150112 

WABCO . 

. 53375 

2150191 

WABCO . 

. HM89410 

21557D IHC . 

. 5206KE 

2150059 

WABCO . 

. 9121 

2150113 

GOODMN . 

. 55437 

2150192 

GOODMN . 

. 68712 

21557D MACK . 

. 5206KE 

2150060 

GOODMN . 

. 09195 

2150113 

WABCO . 

. 55437 

2150192 

WABCO . 

. 68712 

21559D IHC . 

. 211TB 

2150060 

WABCO . 

. 09195 

2150114 

GOODMN . 

. 64700 

2150194 

GOODMN . 

. 2720 

21559D MACK . 

. 211TB 

2150064 

GOODMN . 

. LM11910 

2150114 

WABCO . 

. 64700 

2150194 

WABCO . 

. 2720 

21560D IHC . 

. 1313AG 

2150064 

WABCO . 

. LM 11910 

2150115 

GOODMN . 

. 65500 

2150196 

GOODMN . 

. H913849 

2158W WHITE . 

. J322080 

2150065 

GOODMN . 

. 12520 

2150115 

WABCO . 

. 65500 

2150198 

GOODMN . 

. LM613410 

2159 R-S . 

. TRA217R 

2150065 

WABCO . 

. 12520 

2150116 

GOODMN . 

. 67322 

2150199 

GOODMN . 

. 2820 

2159B2 WHITE . 

. 2065T 

2150066 

GOODMN . 

. M12610 

2150116 

WABCO . 

. 67322 

2150199 

WABCO . 

. 3820 

2159C WHITE . 

. 1306TB 

2150066 

WABCO . 

. M12610 

2150117 

GOODMN . 

. 67720 

2150203 

GOODMN . 

. 26822 

2159D5 WHITE . 

. 2065T 

2150067 

GOODMN . 

. 13620 

2150117 

WABCO . 

. 67720 

2150203 

WABCO . 

. 26822 

215K TORRIN . 

. 215 

2150067 

WABCO . 

. 13620 

2150120 

GOODMN . 

. 71750 

2150204 

WABCO . 

. 33821 

215NRJ SKF . 

. 1215L 

2150068 

GOODMN . 

. 13621 

2150120 

WABCO . 

. 71750 

2150205 

GOODMN . 

. 453A 

215S FM . 

. 215S 

2150068 

WABCO . 

. 13621 

2150122 

GOODMN . 

. 72487 

2150205 

WABCO . 

. 453A 

215SS FM . 

. 215SS 

2150069 

GOODMN . 

. 14276 

2150122 

WABCO . 

. 72487 

2150209 

GOODMN . 

. 36620 

215SSK FM . 

. 215SSK 

2150069 

WABCO . 

. 14276 

2150123 

GOODMN . 

. 74850 

2150209 

WABCO . 

. 36620 

215W TORRIN . 

. 1215BB 

2150070 

GOODMN . 

. 15245 

2150123 

WABCO . 

. 74850 

2150214 

GOODMN . 

. 65320 

2160 R-S . 

. TRA215 

2150070 

WABCO . 

. 15245 

2150124 

GOODMN . 

. 77675 

2150214 

WABCO . 

. 65320 

2160034 GOODMN . 

. 566 

2150073 

GOODMN . 

. 18720 

2150124 

WABCO . 

. 77675 

2150216 

GOODMN . 

. 1328 

2160034 WABCO . 

. 566 

2150073 

WABCO . 

. 18720 

2150126 

GOODMN . 

. 88126 

2150216 

WABCO . 

. 1328 

2160078 GOODMN . 

. 560-552D 

2150074 

GOODMN . 

. 23256 

2150126 

WABCO . 

. 88126 

2150219 

GOODMN . 

. 45220 

2160156 GOODMN . 

. KB11786Y 

2150074 

WABCO . 

. 23256 

2150127 

GOODMN . 

. HM88510 

2150219 

WABCO . 

. 45220 

2160196 GOODMN . 

.... 42376-42584 

2150075 

GOODMN . 

. 25520 

2150127 

WABCO . 

. HM88510 

2150222 

GOODMN . 

. 81962 

2160206 GOODMN . 

.... 71450-90045 

2150075 

WABCO . 

. 25520 

2150128 

GOODMN . 

. 94113 

2150222 

WABCO . 

. 81962 

2160206 WABCO . 

.... 71450-90045 

2150076 

GOODMN . 

. 25522 

2150128 

WABCO . 

. 94113 

2150226 

GOODMN . 

. HM926710 

2160223 GOODMN . 

.... 48286-48220 


THE TIMKEIM COMPANY THE TIMKEN COMPANY 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


Part #/Name 

Timken 

Part ft/Name 

Timken 

Part ft/Name 

Timken 

Part tt/Name 


2160225 GOODMN .... 

.... 99550-99102D 

2170415 GOODMN .. 

. 311TB 

2'88 FULLER . 

. 218TB 

22046 SEAL-P . 

. 3120 

21603 EUCLID . 

. 78551 

2170423 GOODMN .. 

. 311TB 

2'88 MRC . 

. 218TB 

22047 SEAL-P . 

. 3720 

21603 EM . 

. 78551 

2170439 GOODMN .. 

. 308L 

218SS FM . 

. 218SS 

22051 WHITE . 

. 552A 

2160789 EM . 

. 205SS 

2170447 GOODMN .. 

. 205L 

218WD TORRIN . 

. 1218S 

22056X MASSEY . 

. 53177 

2160790 EM . 

. 205BB 

217067A WHITE . 

. TRA111 

218WG TORRIN . 

. 1218L 

2205821 GM . 

. 212 

2162Z SKF . 

. 1216SL 

217118A WHITE . 

. TRK2 

218X3 FM . 

. 218TB 

2206 SPICER . 

. 308WB 

21632 EATON . 

. 68712 

217123A WHITE . 

. TRA64F 

218Z SKF . 

. 1218S 

2206002 PCIRCL . 

. HB88510 

216329H1 IHC . 

. 55200C 

217125A WHITE . 

. TRK58 

218ZJ SKI . 

. 1218S 

2206007 PCIRCL . 

. HB206FF 

21633 EATON . 

. 68450 

217154 WHITE . 

. TRK3 

219088 BRIT-L . 

. 204 

2206008 PCIRCL . 

... HB88512AHD 

216337 EM . 

. 760 

217171 WHITE . 

. TRK133 

2190969 GM . 

. 1306L 

2206013 GMB C . 

. HB2 

21634 EATON . 

. 68450-68712 

217250 CHRYSL . 

. J281256 

2190969B GM . 

. 1306L 

2206014 GMB C . 

. HB3 

21635 EATON . 

. 42346 

217268 BRIT-L . 

. 21075-21212 

219114 HYSTER . 

. 34306 

220610 EATON . 

. 203FF 

21636 EATON . 

. 42346-42584 

217269 BRIT-L . 

. 359S-354A 

2191553 GM . 

. 5304 

220617 EATON . 

. 305SS 

21636 EUCLID . 

. 653 

217270 ROVER . 

. 11162 

219466 BRIT-L . 

. J361656 

22061X WHITE . 

. 204S 

21636 EM . 

. 653 

21729 WHITE . 

. 412 

21947K IHC . 

. J401680 

220638 EATON . 

. 205F 

21638 EUCLID . 

. 572 

217298B WHITE . 

. LM67010 

219539H1 IHC . 

. 3975 

220665 EATON . 

. 2065T 

21638 EM . 

. 572 

21730IB WHITE . 

LM67000LA-90035 

219540H1 IHC . 

. 3767 

2207 SPICER . 

. 310L 

21639 EATON . 

.MUS1308UM 

217333R91 IHC . 

. 78225C 

219544 BRIT-L . 

. 3490-3420 

2207439 CHRYSL . 

. SET94 

21639 EUCLID . 

. 580 

217334R91 IHC . 

. 78225C-78551 

219554 BRIT-L . 

. 3490-3420 

2207440 CHRYSL . 

. SET88 

21639 EM . 

. 580 

217335R91 IHC . 

. 47890 

2196047 CHRYSL . 

. 56650 

22074X MASSEY . 

. 3726 

216639 SEAL-P . 

. 3720 

217336R1 IHC . 

. 47820 

2196048 CHRYSL . 

. 497 

22076 WHITE . 

. 559 

216669B WHITE . 

. TRK4 

217337R91 IHC . 

. 47890-47820 

2196049 CHRYSL . 

. 56425 

22077X MASSEY . 

. 5204KE 

216779H1 IHC . 

. 55187C 

2173772 GM . 

. 1312 

2196050 CHRYSL . 

. 563 

22079D MASSEY . 

. 3782 

216A SKF . 

. 1216A 

2173778 GM . 

. 1213 A 

2196051 CHRYSL . 

. 567 

22079X MASSEY . 

. 3782 

216A2Z SKF . 

. 1216SL 

2173780 GM . 

. 1311 AG 

2196070 CHRYSL . 

. 55200C 

2208IX MASSEY . 

. 204S 

216AZ SKF . 

. 1216S 

2173784 AMC . 

. 309 

219688R91 IHC . 

. 495AX 

220822 EATON . 

... 09074-09194 

216AZNR SKF .... 

. 1216SL 

217389B WHITE .... 

.... LM11910 

219689R91 IHC .... 

.... 495AX-493 

220825 EATON .... 

. 526-522 

216J SKF . 

. 1216 A 

217392B WHITE . 

. LM11949 

21983K IHC . 

. 14137A-14276 

220832 EATON . 

. 09195 

216KDG TORRIN . 

. 216SL 

217448H1 IHC . 

. 21 ICC 

219879 EATON . 

. 598-592A 

220836 EATON . 

... 39590-39520 

216NR SKF . 

. 1216L 

217478 BRIT-L . 

. J241232 

219884 EATON . 

. 528-522 

220838 EATON . 

... 39590-39520 

216NRJ SKF . 

. 1216L 

217490 BRIT-L . 

. 14137A-14276 

21990449 SATURN . 

. 513190 

22086A SIMCA . 

. 302CC 

216SL FM . 

. 216SL 

217661 HI IHC . 

. 200C 

21990451 GM . 

. 512230 

22089M SIMCA . 

. 202FF 

216SS FM . 

. 216SS 

2176716 GM . 

. 204SS 

21990564 GM . 

. 513189 

2209800116 M-BENZ ... 

. 510083 

216WDG TORRIN . 

. 1216SL 

2176730 GM . 

. 203SS 

21990564 SATURN . 

. 513189 

220A SKF . 

. 1220 

216WG TORRIN . 

. 1216L 

2176738 GM . 

. 203SS 

21990569 GM . 

. 512229 

220AZ SKF . 

. 1220S 

216Z SKF . 

. 1216S 

2178226 GM . 

. 211TB 

21995732 GM . 

. HA590070 

220D6 WHITE . 

. 752 

216ZJ SKF . 

. 1216S 

2178286 GM . 

. 211TB 

21998965 GM . 

. HA590149 

220J SKF . 

. 1220 

216ZNR SKF . 

. 1216SL 

217889 SPICER . 

. 2759 

219D6 WHITE . 

. 759 

220M MRC . 

. 1220 

216ZNRJ SKF . 

. 1216SL 

21/C SI AIM . 

. WPS107GRC 

2104112 FWD . 

. J281640 

220N MCGILL . 

. 1220 

217 FM . 

. 217TB 

21/J SKF . 

. 1217A 

21H5043 BRIT-L . 

. 15123-15245 

220SS FM . 

. 220SS 

217 SEALM . 

. WPS107GRC 

217KDG TORRIN . 

. 217SL 

21H5132 BRIT-L . 

. SET1 

220SS3 FM . 

. 220SS 

2170027 EOODMN .... 

. 311TB 

217NRJ SKF . 

. 1217L 

21H5436 BRIT-L . 

. RW119 

220W FAFNIR . 

. 1220 

217003B WHITE . 

. 15244 

217SL FM . 

. 217SL 

21K7848 BRIT-L . 

. 594-592A 

220Z SKF . 

. 1220S 

2170149 GOODMN .... 

. 5205KE 

217SLE FM . 

. 217SLE 

21/W21/2 RHP . 

. 2505T 

220ZJ SKF . 

. 1220S 

2170150 EOODMN .... 

. 5206KE 

217SS FM . 

. 217SS 

21X194516 WHITE . 

. J321632 

221002 NEWHOL . 

. JLM710949 

217031A WHITE . 

. TRK48 

217ZJ SKF . 

. 1217S 

21X94516 CHRYSL . 

. J321632 

221002 SACHS . 

. 1577 

2170328 EOODMN .... 

. 88506 

218 FM . 

. 218TB 

21X94526 CHRYSL . 

. J321652 

221003 NEWHOL . 

. JLM710910 

217033B WHITE . 

. 15244 

218098 BRIT-L . 

. 204 

21X94526 WHITE . 

. J321652 

221005 SACHS . 

. VW1006C 

2170341 GOODMN .... 

. 208L 

2182 FULLER . 

. 01812 

22 SKF . 

. BT134 

221006 SACHS . 

. VW1339C 

217034B WHITE . 

. 15123 

218230 NEWHOL . 

. SET6 

220 SKF . 

. 1220 

221007 SACHS . 

. 614015 

217035 WHITE . 

. 15123-15245 

218248HM MCOUAY 

. HM218248 

2200638870 RENALT .. 

. 614012 

22100X MASSEY . 

. 09078 

2170368 GOODMN .... 

. 306L 

218259Z HYATT . 

. 41286 

22007R WHITE . 

. 2065 

221013 SACHS . 

. VW1729 

2170371 GOODMN .... 

. 305AG 

2183974 GM . 

. 304DD 

220148 EATON . 

. 455 453A 

221015 SACHS . 

. 614011 

2170372 GOODMN .... 

. 306TB 

21850 HYSTER . 

. 1380-1328 

22018 SEAL-P . 

. 203AB 

221020 SACHS . 

. FI1709C 

2170373 EOODMN .... 

. 307TB 

218651 HI IHC . 

. HM903210 

22019X MASSEY . 

. 27689 

221025 SACHS . 

. OP1709C 

2170374 GOODMN .... 

. 309 

2189157 GM . 

. J321652 

22020X MASSEY . 

. 27620 

221026 SACHS . 

. 0P1712C 

2170375 EOODMN .... 

. 311TB 

2189159 GM . 

. J361644 

220220R1 IHC . 

. 24721 

221027 SACHS . 

. 614129 

2170376 EOODMN .... 

. 305L 

2189160 GM . 

. J241644 

220221R91 IHC . 

.... 24780-24721 

221036 SACHS . 

. 614144 

2170377 GOODMN .... 

. 307L 

218AZ SKF . 

. 1218S 

2202743 GM . 

. 204S 

221039 SACHS . 

. 614028 

2170378 EOODMN .... 

. 309L 

218C SEALM . 

.WPS108GRC 

2203300051 M-BENZ .. 

. 32008XQ 

221040 SACHS . 

. FA01337C 

2170379 GOODMN .... 

. 311L 

218K FAFNIR . 

. 218TB 

2203350 CHRYSL . 

. LM11749 

221041 SACHS . 

. AU1715C 

2170380 GOODMN .... 

. 206L 

218KG TORRIN . 

. 218L 

2203351 CHRYSL . 

. LM11710 

221042 SACHS . 

. MG 1716 

2170381 GOODMN .... 

. 207L 

218L FM . 

. 218L 

2203352 CHRYSL . 

. L44649 

221045 SACHS . 

. TR1716 

2170382 GOODMN .... 

. 208L 

2"813 FM . 

. 218L 

2203353 CHRYSL . 

. L44610 

221046 SACHS . 

. 614018 

2170383 GOODMN .... 

. 211L 

218NR SKI . 

. 1218L 

22038X MASSEY . 

. 395S 

221049 SACHS . 

. 614016 

2170404 GOODMN .... 

. 204L 

218NRJ SKF . 

. 1218L 

22039X MASSEY . 

. 394A 

221050 SACHS . 

. 614016 
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TIMKEN 


Part ft/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

221057 SACHS . 

. 614007 

221417 FENCO . 

. FI1709C 

223208 CLARK . 

. 09078-09195 

2233508 ITM . 

. 01496 

221058 SACHS . 

. 614000 

2215700 GM . 

. 1309L 

223210 CLARK . 

. 15101-15250X 

2233508 REPCO . 

. 01496 

221061 SACHS . 

. TR1714 

2215SP POLARD . 

. M5215EX 

223212 CLARK . 

. 387A-382 

2233509 REPCO . 

. FC1723C 

2210613 GM . 

. 314 

22160R WHITE . 

. 2523 

223216 CLARK . 

. 14131-14276 

2233510 REPCO . 

. 614126 

221062 SACHS . 

. TR1716 

22162X MASSEY . 

. 204SS 

223222 CLARK . 

. 387A-382A 

2233511 ITM . 

. 01296 

221064 SACHS . 

. MG 1716 

2216SP POLARD . 

. M5216EX 

223223 CLARK . 

. 14124-14276 

2233512 REPCO . 

. 613006 

221066 SACHS . 

. 614021 

2217SP POLARD . 

. M5217EX 

223224 CLARK . 

. 53177-53375 

2233513 REPCO . 

. 614026 

221067 SACHS . 

. DIME01576C 

221805 FORD . 

. 25520 

223226 CLARK . 

. 14139-14276 

2233514 REPCO . 

. FC1723C 

221068 SACHS . 

.... DNB01576C 

221812 FORD . 

. 395A 

223233 CLARK . 

. 28580-28521 

2233515 REPCO . 

. 613001 

221070 SACHS . 

. DNF01576C 

221813 FORD . 

. 394A 

223238 CLARK . 

. 09081-09195 

2233516 REPCO . 

. TO1710 

221071 SACHS . 

.... DNC01576C 

221856 RIV . 

. B01 

223241 CLARK . 

. 13685-13621 

2233517 REPCO . 

. 613010 

221073 SACHS . 

. FI1709C 

221862 RIV . 

. B02 

223243 CLARK . 

. 66212-66462 

2233518 REPCO . 

. 613010 

221077 SACHS . 

. FI1710C 

22193 WHITE . 

. 202SS 

2232438 CHRYSL . 

. 15106 

2233519 ITM . 

. 01496 

221078 SACHS . 

. FI1709C 

221959 FORD . 

.WPS106GRC 

223245 CLARK . 

. 33275-33462 

2233520 REPCO . 

. T01711 

221079 SACHS . 

. FA01437C 

2219810406 M-BENZ ... 

. WB000043 

223248 CLARK . 

. 64450-64700 

2233521 REPCO . 

. T01711 

221084 SACHS . 

. 614012 

222035 JEFREY . 

. 207 

223249 RIV . 

. 462 

2233522 REPCO . 

. 1773 

221089 SEAL-P . 

. 399A-394A 

222036 JEFREY . 

. 304WB 

223252 CLARK . 

. 15123-15250X 

2233523 REPCO . 

. 1773 

221093 SACHS . 

. VV1505C 

22207CJWX SKF . 

. 22207 

223253 CLARK . 

. 28584-28521 

2233525 REPCO . 

. 614016 

221100 SACHS . 

. 614126 

2221417 GM . 

. 1312 

223254 CLARK . 

. 15101-15245 

2233526 REPCO . 

. 614031 

221108 SACHS . 

. 613010 

222191 SKF . 

. 53IOWA 

223256 CLARK . 

. 25577-25520 

2233527 REPCO . 

. 614031 

221109 SACHS . 

. 614004 

2222481 GM . 

. B1816 

223258 CLARK . 

. 21075-21212 

2233530 REPCO . 

. 614033 

22111 VW . 

. 5305KE 

2222622 GM . 

. 2756 

223259 CLARK . 

. 14117A-14276 

2233532 REPCO . 

. 614026 

221117 SACHS . 

. 613010 

222279 FORD . 

. 203RRAG 

223263 CLARK . 

. 31597-31521 

2233533 REPCO . 

. T01710 

221127 SACHS . 

. 614020 

22245X MASSEY . 

. 3578 

223273 CLARK . 

. 469-453A 

2233534 REPCO . 

. 614147 

221130 SACHS . 

. VV1250C 

2224633 AMC . 

. 207SS 

2232829 CHRYSL . 

. 1213SL 

2233535 REPCO . 

. 614078 

221138 FORD . 

. 3120 

22246X MASSEY . 

. 3525 

2232856 CHRYSL . 

. M1208EL 

2233536 REPCO . 

. 614043 

22114V IHC . 

. 3979-3920 

22247X MASSEY . 

. 02820 

2232864 CHRYSL . 

. J322064 

223354 RIV . 

. 5395 

221150 SACHS . 

. 01496 

22248X MASSEY . 

. 02877 

223296 RIV . 

. 941 

2233601 REPCO . 

. 614028 

221152 SACHS . 

. 1573 

2225014 CHRYSL . 

. B3216 

2232966 AMC . 

. 204SS 

2233602 REPCO . 

. VV1250C 

221153 SACHS . 

.... DNA01577C 

22257311 AMC . 

. 206WB 

2232967 AMC . 

. 205SS 

2233603 REPCO . 

. VV1718C 

221155 SACHS . 

. 614006 

22258X MASSEY . 

. 205FF 

2233101 REPCO . 

. TR1715 

2233604 REPCO . 

. 614029 

221157 SACHS . 

.... DNB01576C 

2226SP POLARD . 

. M5226EX 

2233102 REPCO . 

. AU1715C 

2233606 REPCO . 

. 614143 

221158 SACHS . 

. 01296 

22272 GM . 

. 8507 

2233103 REPCO . 

. MG 1716 

2233701 REPCO . 

. F01267C 

22115W WHITE . 

. 308L 

2227714 CHRYSL . 

. 309S 

2233104 REPCO . 

. TR1716 

2233702 REPCO . 

. 614011 

221162 SACHS . 

. DN01575C 

22285 MASSEY . 

. NPS014RPC 

2233105 REPCO . 

. MG 1716 

2233707 REPCO . 

. 614007 

221170 SACHS . 

. 614051 

22285X MASSEY . 

. NPS014RPC 

2233106 REPCO . 

. TR1714 

2233708 REPCO . 

. 614014 

221172 SACHS . 

. 614105 

22285X WHITE . 

. NPS014RPC 

223311 CLARK . 

. 39585-39520 

2233709 REPCO . 

. 614021 

221173 SACHS . 

. 614041 

22286 GM . 

. 5203KE 

2233201 REPCO . 

. 614129 

2233710 REPCO . 

. 614013 

22118 EATON .... 

... 53176 

2229020 CHRYSL .... 

.... 213SLV 

2233202 REPCO .... 

... 614012 

223391 CLARK .... 

. 25584-25523 

221187 SACHS . 

. 613008 

222936 RIV . 

. 25584 

2233205 REPCO . 

. 614025 

223392 RIV . 

. 776 

22119 EATON . 

. 53375 

2229578 CHRYSL . 

. 88107 

2233301 REPCO . 

. VW1006C 

223394 CLARK . 

.MUB5206UM 

221191 SACHS . 

. 614022 

2229579 CHRYSL . 

. 88107 

2233302 REPCO . 

. VW1339C 

2234 VW . 

. SET45 

221192 SACHS . 

. 613006 

2229794 CHRYSL . 

. 1213SLV 

2233304 REPCO . 

. 614015 

223411 CLARK . 

. J281232 

221 ISP POLARD . 

. M5211EX 

223 VOLVO . 

. 204 

2233305 REPCO . 

. 614015 

223420 CLARK . 

. J281632 

2212305010 NISSAN . 

. 1573 

2230480 CHRYSL . 

. H715343 

2233309 REPCO . 

. OP1712C 

223422 RIV . 

. 15113 

221230504P NISSAN . 

. 1573 

2230481 CHRYSL . 

. H715334 

2233310 REPCO . 

. OP1709C 

223423 RIV . 

. 14118S 

22125 EATON . 

. 493 

223085 RIV . 

. 657 

2233311 REPCO . 

. 614135 

223427 CLARK . 

. 2065 

221255 SACHS . 

. 614147 

2230854 CHRYSL . 

. 496 

2233312 REPCO . 

. 614136 

223430 CLARK . 

. 2756 

22126 EATON . 

. 498 

2230RC SULLIV . 

. 1311AGL 

2233313 REPCO . 

. 6408 

223432 CLARK . 

. 02135 

221260 SACHS . 

. 614016 

22312J WHITE . 

. 206WB 

2233314 REPCO . 

. 614041 

223433 CLARK . 

. 1562 

221268 WHITE . 

. J241248 

22313X MASSEY . 

. 306TB 

2233315 REPCO . 

. 614106 

223434 CLARK . 

. 1697 

22127 EATON . 

. 472A 

223145 RIV . 

. 3775 

2233316 REPCO . 

. 614148 

223435 CLARK . 

. 02135 

22128 EATON . 

. 482 

223152 CLARK . 

... 31593-31521 

2233317 REPCO . 

. VW1340C 

223436 CLARK . 

. 01812 

22128 IHC . 

. 306L 

223169 JEFREY . 

. 212CC 

2233402 REPCO . 

. FI1708C 

223437 CLARK . 

. 2755 

221300 SACHS . 

. 614033 

223170 RIV . 

. 497 

2233403 REPCO . 

. FI1709C 

223439 CLARK . 

. 2065T 

221310 SACHS . 

. 613010 

2231794 CHRYSL . 

. 307S 

2233404 REPCO . 

. FI1709C 

223440 CLARK . 

. 225531 

22132 AMC . 

. 14118S 

2231795 CHRYSL . 

. 308S 

2233405 REPCO . 

. FM 710C 

2235 VW . 

. 205BB 

221324 SACHS . 

. 614009 

2232 WHITE . 

. 352 

223344 CLARK . 

. 207SL 

2235IX MASSEY . 

. 201SS 

221328 SACHS . 

. 614017 

2232012 CHRYSL . 

. RU1549L 

223349 RIV . 

. 462 

2235473 CHRYSL . 

. 312 

22133 AMC . 

. 14138A 

2232013 CHRYSL . 

. M1306EL 

2233501 REPCO . 

. 614016 

2235484 CHRYSL . 

. F54540 

221332 SACHS . 

. 614031 

2232024 CHRYSL . 

. M1308TV 

2233502 REPCO . 

. 614067 

2235486 CHRYSL . 

. 1312L 

2213370245 M-BENZ .... 

. HA590385 

2232050 CHRYSL . 

. 34492A 

2233503 REPCO . 

. 01576 

2235494 CHRYSL . 

. 3820 

22134 AMC . 

. 14276 

2232051 CHRYSL . 

. 34274 

2233504 REPCO . 

. DM01575 

2235495 CHRYSL . 

. 3877 

2213570108 M-BENZ .... 

. HA590386 

2232052 CHRYSL . 

. 34492A 

2233505 REPCO . 

. 614022 

2235612 CHRYSL . 

. 453A 

2213570208 M-BENZ .... 

. 512432 

2232053 CHRYSL . 

. 34274 

2233506 REPCO . 

. 613002 

223572R91 IHC . 

. HB1 

2213SP POLARD . 

. M5213EX 

223207 CLARK . 

... 25580-25520 

2233507 REPCO . 

. 1573 

223572R92 SKF . 

. HB1 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part #/l\lame 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

223572R93 IHC ... 

. HB1 

225599 CLARK . 

. 309L 

22663X MASSEY . 

. 25520 

22810PB7010 HONDA .... 

. HIM 1719C 

223573R91 IHC ... 

. HB2 

2256 FM . 

. 2256 

22664X MASSEY . 

25584-25520 

22810PC3005 HONDA .... 

. 614033 

223573R92 SKF ... 

. HB2 

22560 FM . 

. 2256 

22669735 GM . 

... HA590080 

22810PC6920 HONDA .... 

. 613006 

223573R93 IHC ... 

. HB2 

225601 CLARK . 

. 209BB 

22671547 GM . 

... HA590066 

22810PC6921 HONDA .... 

. 614031 

2235810 CM . 

. GE2505C 

225604 CLARK . 

. 1212AG 

22671548 GM . 

... HA590067 

22810PC8921 HONDA .... 

. 614031 

2236221 GM . 

. HB88512AHD 

225605 CLARK . 

. 1210AG 

2267372 CHRYSL . 

. SCE108 

22810PC8922 HONDA .... 

. 614031 

223650 HIV . 

. 624 

225614 FM . 

. 2256 

22675 CHRYSL . 

. 2788 

22810PC8923 HONDA .... 

. 614031 

22365V IHC . 

. 3720 

225614N FM . 

. 2256 

226759R91 IHC . 

.. HM212046 

22810PE6003 HONDA .... 

. 614033 

22375 CHRYSL . 

. 2788 

225620 FM . 

. 2256 

226760R91 IHC HM212046-HM21201 

22810PE60030 HONDA .. 

. 614033 

223753 SKF . 

. 2065 

225628 CLARK . 

. 206S 

226761R91 IHC . 

. 75BA 

22810PE6023 HONDA .... 

. 614033 

223784 HIV . 

. 6559C 

22564 AMC . 

. 3320 

226762R91 IHC . 

. 756A-752 

22810PE6921 HONDA .... 

. 614033 

2238340 CHRYSL 

. 68712 

225648 CLARK . 

. 311L 

22678 CHRYSL . 

. 2788 

22810PE69210 HONDA .. 

. 614033 

223854 CHRYSL ... 

. 495 

225655 CLARK . 

. 211L 

22679995 GM . 

. 512229 

22810PF5008 HONDA .... 

. 614031 

2238642 CHRYSL 

. 1312SL 

22568452 GM . 

. 619005 

22690X MASSEY . 

.. NPS103RPC 

22810PG2000 HONDA .... 

. 614068 

2238850 CHRYSL 

. 52618 

225746 CLARK . 

. 206SL 

22695X MASSEY . 

. WPS014GPC 

22810PG2004 HONDA .... 

. 614068 

2238851 CHRYSL 

. 52387 

225747 CLARK . 

. 2D7S 

22701 WHITE . 

. 3120 

22810PG2008 HONDA .... 

. 614068 

2238852 CHRYSL 

. 598 

225748 CLARK . 

. 207S 

22701516 GM . 

... HA590068 

228 1 0PFH8000 HONDA .... 

. 614031 

2238865 CHRYSL 

.MUB1309UM 

22575021 GM . 

. 619006 

22701520 GM . 

... HA590069 

22810PH8008 HONDA .... 

. 614146 

2239073 CHRYSL 

. 653 

225752 CLARK . 

. 1214AG 

22702689 GM . 

. 512230 

22810PL3003 HONDA .... 

. 614077 

2239078 CHRYSL 

. 78215C 

225756 CLARK . 

. 572 

22702690 GM . 

. 512229 

22810PL3005 HONDA .... 

. 614077 

2239079 CHRYSL 

. 78551 

225757 CLARK . 

. 575 

22702717 GM . 

. 513189 

22810PL30052 HONDA .. 

. 614077 

2239083 CHRYSL 

. MU1309UM 

225758 CLARK . 

. 47620 

22702718 GM . 

. 513190 

22810PL30053 HONDA .. 

. 614077 

2239186 CHRYSL 

. 29630 

225762 CLARK . 

. 497-493D 

22703043 GM . 

. 512229 

22810PL6005 HONDA .... 

. 614033 

2239187 CHRYSL 

. 29675 

225766 CLARK . 

. M5216EX 

22703526 GM . 

. 513012 

22810PL60051 HONDA .. 

. 614033 

2239229 CHRYSL 

.MUS1308UM 

225768 CLARK . 

. 115BB 

227050 SKI . 

. 304L 

22810PLW003 HONDA ... 

. 614176 

2239240 CHRYSL 

. 68712 

225792 CLARK . 

. 211TB 

22706424 GM . 

... HA590081 

22810PLW005 HONDA ... 

. 614176 

2239465 CHRYSL 

. 68712 

225795 CLARK . 

. M5211EX 

22706425 GM . 

... HA590071 

22810PLW0050 HONDA . 

. 614176 

2239466 CHRYSL 

. 42346 

225796 CLARK . 

. M5213EX 

22706967 GM . 

... HA590070 

22810PR8003 HONDA .... 

. 614138 

2239467 CHRYSL 

. 68450 

225797 CLARK . 

. 28521 

227080 CLARK . 

. N309L 

22810PS1005 HONDA .... 

. 614104 

2239468 CHRYSL 

. 42346 

225798 CLARK . 

. 28580 

22715554 GM . 

... HA590086 

22810PS1008 HONDA .... 

. 614104 

2239469 CHRYSL 

. 68450 

225804 CLARK . 

. 752 

22715555 GM . 

... HA590088 

22810PS1015 HONDA .... 

. 614104 

22396V IHC . 

. 3920 

225805A1 CASE . 

. 32012X 

22721886 GM . 

... HA590080 

22810PS10150 ACURA .. 

. 614104 

22397V IHC . 

. 3979 

225809 CLARK . 

. 77362 

22723647 GM . 

... HA590089 

22810PSI000 ACURA . 

. 614104 

224067 CHRYSL ... 

. 1779 

22581 FM . 

. 225531 

22725 EATON . 

. 28521 

22810PW5003 HONDA ... 

. 614139 

224168 JEFREY .... 

. 307F 

225810 CLARK . 

. 77675 

22728987 GM . 

... HA590087 

22810PW5013 HONDA ... 

. 614139 

224169 JEFREY .... 

. 212S 

225812 CLARK . 

. 111TB 

227326R91 IHC . 

25877-25821 

22810PX5000 HONDA .... 

. 614072 

2242 HYSTER . 

. 14125A-14274 

225816 FM . 

. 225531 

2276516 GM . 

. GA2062C 

22810PX5003 HONDA .... 

. 614072 

224237 CLARK . 

. M88048-M88010 

225824 CLARK . 

. 208L 

2276956 GM . 

. G20B2C 

22810PX5004 HONDA .... 

. 614072 

224238 CLARK . 

. 1306TB 

225825 CLARK . 

. 210S 

2277501 RlPCI) . 

. FC65354 

22810PX5005 HONDA .... 

. 614072 

224289 CLARK . 

. HM89449-HM89411 

225825B CLARK . 

. 210S 

227806 SKF . 

. 207LO 

22810PX5J01 HONDA .... 

. 614072 

22433A SIMCA .... 

. 304WB 

225840 CLARK . 

. 1211 AG 

227807 SKF . 

. 207 

22810PX5J02 HONDA .... 

. 614072 

224501 MACK . 

. 206S 

225842 CLARK . 

. 310L 

227807N SKF . 

. 207LO 

22810PX5J03 HONDA .... 

. 614072 

224699 CLARK . 

. 45285-45221 

22588471 GM . 

. 619005 

22785X MASSEY . 

. 39520 

22810PZ8005 HONDA .... 

. 614122 

224703 HYSTER ... 

. 45291 

225886 CLARK . 

. 46792 

22786X MASSEY . 

. 39590 

2281X MASSEY . 

. 204S 

22476 VERSAT . 

. 352 

2258R FM . 

. 225531 

227889 SPICER . 

. 2256 

2282051 GM . 

. 1212SL 

22477 VERSAT . 

. 355X 

2258R0 FM . 

. 225531 

227897 SKF . 

MU1305TDM 

228285 SKF . 

. M28161 

224986 CLARK . 

.RW509FR 

225942 CLARK . 

. 316 

227898 SKF . 

MU1306TDM 

228359 R/V . 

. 78225C 

22509X MASSEY . 

. 05185 

225949 CLARK .... 

... HM89449 

227D6 WHITE .... 

. 592A 

228388R91 IHC . 

. 39590-39520 

22510042 GM . 

. HM89249-HM89210 

225952 CLARK . 

. 209S 

22810634000 HONDA . 

. HN1719C 

228389R91 IHC . 

. 39590 

225176 CLARK . 

. 02755 

225953 CLARK . 

. 207 

22810634010 HONDA . 

. HN1719C 

228390R1 IHC . 

. 39520 

225207 SKF . 

. RS5305W 

225956 CLARK . 

. 308L 

22810671000 HONDA . 

. HN1719C 

228390R91 IHC . 

. 39520 

225262 HYSTER ... 

. 3782 

226016 CLARK . 

. 209DD 

22810P20 SACHS . 

. 614122 

22863634003 HONDA .... 

. 01296 

22527F WHITE . 

. 28678 

226025 CLARK . 

. 2D7L 

22810P20003 HONDA . 

. 614122 

22863634004 HONDA .... 

. 01296 

22528F WHITE . 

. 28622 

226026 CLARK . 

. HM813810 

22810P200030 HONDA .... 

. 614122 

22863634004 HONDA .... 

. T01713 

22534857 GM . 

. 206FF 

226075 CLARK . 

. 394AS 

22810P20005 HONDA . 

. 614122 

22863634008 HONDA .... 

. 01296 

22535 PEUGOT .... 

. 302AG 

226179 FRU . 

. 938 

22810P21003 HONDA . 

. 614072 

22863634013 HONDA .... 

. 01296 

22549 AMC . 

. 3420 

226180 FRU . 

. 932 

22810PB6000 HONDA . 

. 613006 

22863634023 HONDA .... 

. 01296 

2255 SKF . 

. 225531 

226181 FRU . 

. 861 

22810PB6003 HONDA . 

. 613006 

22863634623 HONDA .... 

. HIM 1719C 

225509 FM . 

. 225518 

2262IN SIMCA . 

. SET1 

22810PB6910 HONDA . 

. 613003 

22863689000 HONDA .... 

. 613006 

225511 FM . 

. 2255T 

22623F WHITE . 

. 527 

22810PB6911 HONDA . 

. 613003 

22863689003 HONDA .... 

. 613006 

225518 FM . 

. 225518 

22626X MASSEY . 

. 13621 

22810PB6920 HONDA . 

. 613006 

22863689023 HONDA .... 

. 613006 

225518 PCIRCL .... 

. 225518 

22627X MASSEY . 

. 13685 

22810PB69200M1 HONDA 

. 614031 

22863PB6000 HONDA .... 

. 613006 

225518N FM . 

. 225518 

22631 MASSEY . 

. 225518 

22810PB6921 HONDA . 

. 614031 

22863PB6003 HONDA .... 

. 613006 

225531 FM . 

. 225531 

2263IX MASSEY . 

. 225531 

22810PB6922 HONDA . 

. 614031 

22863PB7000 HONDA .... 

. 613006 

225531 PCIRCL .... 

. 225531 

22638960 GM . 

. 619006 

22810PB6923 HONDA . 

. 614031 

228839 SKI . 

. 209L 

225531N FM . 

. 225531 

2263D5 WHITE . 

. 65500 

22810PB7000 HONDA . 

. 01296 

228840 SKF . 

. 307L 
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Part ff/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

228846 CLARK . 

. 31DSL 

230376 HYSTER . 

. 3994 

231078R91 IHC . 

. 02135 

2330RC SULLIV . 

. 311L 

22892D IHC . 

. 201S 

230378 HYSTER . 

. 495AX 

231079R91 IHC . 

. 02755 

23329 EATON . 

. 362 

228D6 WHITE . 

. 596 

230386 HYSTER . 

. 07100 

23111990 FIAT . 

. 306TB 

23330 EATON . 

. 368A 

228F124 R-S . 

. 25580 

230388 HYSTER . 

. 14130 

23112058500 NISSAN .... 

. 303CC 

23332 EATON . 

. 3120 

228F126 R-S . 

. 27880 

230389 HYSTER . 

. 56650 

2312004P01 NISSAN . 

. 302CC 

233427 CLARK . 

. 2065 

228F127 R-S . 

. 27880 

230390 HYSTER . 

. 56425 

2312012G00 NISSAN . 

. 203FF 

233488 CLARK . 

. 208S 

228F139 R-S . 

. 42620 

230402 HYSTER . 

. 766 

2312013E10 NISSAN . 

. 202FF 

23356D IHC . 

. 307TB 

228F250 R-S . 

. 27620 

230405 HYSTER . 

. 3779 

2312014610 NISSAN . 

. 201SS 

23365D IHC . 

. 307L 

229 RENALT . 

. 202AG 

230408 HYSTER . 

. 598 

2312014800 NISSAN . 

. 202SS 

2338065 GM . 

. HB88508 

229285R11 IHC . 

. 513092 

23041457 GM . 

. 211TB 

2312014801 NISSAN . 

. 201CC 

2338066 GM . 

. 88508 

22932 FWD . 

. 480-472 

23041458 GM . 

. 116BB 

2312021000 NISSAN . 

. 202SS 

2338515 HONDA . 

. 614068 

2294259 GM . 

. 1311SL 

230416 HYSTER . 

. 02877 

2312021001 NISSAN . 

. 202FF 

23389 EATON . 

. 663 

2294264 GM . 

. MU1206TM 

230417 HYSTER . 

. 02820 

2312021600 NISSAN . 

. 202FF 

2338924 DM . 

. HB88509B 

2294265 GM . 

. 311L 

230418 HYSTER . 

. J402048 

2312055100 NISSAN . 

. 202AG 

2338925 GM . 

. 88509 

2294279 GM . 

. 1310SL 

230419 HYSTER . 

. HM804810 

2312058500 NISSAN . 

. 303CC 

2338929 GM . 

. HB108 

2294287 GM . 

. J402064 

230421 HYSTER . 

. HM89410 

2312058S00 NISSAN . 

. 303CC 

234060 HYSTER . 

. 55187C 

22965X MASSEY . 

.WPS014GPC 

230422 HYSTER . 

. HM89446 

2312060000 NISSAN . 

. 303CC 

234062 HYSTER . 

. 55176C 

229839R91 IHC . 

. 33895 

230424 HYSTER . 

. 29620 

2312060U01 NISSAN . 

. 303CC 

234077 BRIT-L . 

... 09067-09195 

229952 CLARK . 

. 209S 

230425 HYSTER . 

. 29685 

2312060U02 NISSAN . 

. 303CC 

234077 ROVER . 

. 09067 

22999 FIAT . 

. 310 

230426 HYSTER . 

. 13621 

2312061502 NISSAN . 

. 303CC 

23410 WHITE . 

. 59412 

22B289 WHITE . 

. 359S 

230427 HYSTER . 

. 13685 

2312065004 NISSAN . 

. 303SS 

23411 WHITE . 

. 59175 

22G1475 BRIT-L . 

. TR1716 

23043 HYSTER . 

. 33472 

2312073010 NISSAN . 

. 202FF 

23412 WHITE . 

. 59412 

23 SKF . 

. BT114 

230433 HYSTER . 

. 15120 

2312080W00 NISSAN . 

. 203FF 

23424 WHITE . 

. 59200 

23 SKF . 

. BT114A 

230438 HYSTER . 

. LM545810 

2312084W00 NISSAN . 

. 203FF 

2343325 GM . 

. HB88107A 

230017 FORD . 

. 14138A 

230439 HYSTER . 

. 67920 

2312097E00 NISSAN . 

. 303CC 

23434 LUF . 

.. 28985-28920 

2301261 SPICER . 

. HB88508 

23044 CASE . 

. 09078-09195 

23120B9801 NISSAN . 

. 202FF 

2344756 GM . 

. B2816 

23024 HYSTER . 

. 566-563 

230447 HYSTER . 

. LM501310 

23120D4415 NISSAN . 

. 303CC 

234701 PEUGOT . 

. 108 

230247B WHITE . 

. 13620 

230448 HYSTER . 

. LM501349 

2312004P01 NISSAN . 

. 302CC 

234703 PEUGOT . 

. 206WB 

230301 HYSTER . 

. 07204 

230449 HYSTER . 

. 25523 

23120P4500 NISSAN . 

. 203FF 

234705 PEUGOT . 

. 206WB 

230303 HYSTER . 

. 2065T 

230450 HYSTER . 

. 25590 

23120U0510 NISSAN . 

. 302CC 

234714 PEUGOT . 

. 32008XM 

230305 HYSTER . 

. J281640 

230453 HYSTER . 

. 932 

23120V5512 NISSAN . 

. 302CC 

2351948 GM . 

. HB88508 

230308 HYSTER . 

. 592D 

23047493 GM . 

. 5206KZLE 

23120W1710 NISSAN . 

. 202FF 

2351949 GM . 

. HB88509B 

230309 HYSTER .... 

... 639 

23047955 GM .... 

... 1311 AG 

23120W2500 NISSAN .... 

... 203FF 

235376 CLARK .... 

. QA48181A 

230310 HYSTER . 

. 29586 

23047956 GM . 

. 1312 

23120W7101 NISSAN . 

. 203FF 

235382 CLARK . 

. FA35688 

230311 HYSTER . 

. 29522 

23047963 GM . 

. 114 

23121204198 BMW . 

. 206L 

235417 CLARK . 

. M804010 

230315 HYSTER . 

. 28584 

23047970 GM . 

. 209BB 

23121204580 BMW . 

. 306L 

235418 CLARK . 

. M804049 

230318 HYSTER . 

. 27820 

23047980 GM . 

. 1217L 

23121205521 BMW . 

. 306L 

235422 FULLER . 

. 28527RB 

230324 HYSTER . 

. 39520 

23047995 GM . 

. 218TB 

23121205522 BMW . 

. 306TB 

235422 SKF . 

. 28527RB 

230325 HYSTER . 

. 39590 

23048010 GM . 

. 5212WLB 

23125 EATON . 

. 65500 

235423 CLARK . 

. 28527RB 

230327 HYSTER . 

. 832 

23048013 GM . 

. 114 

23127 EATON . 

. 6420 

235440 WABCO . 

. 111TB 

230328 HYSTER . 

. 841 

23048014 GM . 

. 314L 

2312915A00 NISSAN . 

. 202FF 

23547 EATON . 

. 399A 

230328 SEAL-P . 

. 2256 

23048018 GM . 

. 218TB 

2312916A00 NISSAN . 

. 202FF 

235541R91 IHC . 

. 225531 

230329A HYSTER . 

. 64450 

23048619 GM . 

.5212WLAB 

2312961501 NISSAN . 

. 202FF 

235545A1 CASE . 

. NP138708 

230330 HYSTER . 

. 09196 

23049495 GM . 

. 307FFTB 

23129B9801 NISSAN . 

. 202FF 

235556 FULLER . 

. 25547RB 

2303302301 TOYOTA ... 

. 613016 

23049623 GM . 

. FC68336 

231340 CLARK . 

. M802048 

235556 SKF . 

. 25547RB 

230331 HYSTER . 

. 09067 

23049686 GM . 

. 307FFLS 

231341 CLARK . 

. M802011 

235557 CLARK . 

. 25547RB 

230333 HYSTER . 

. 02476 

23073A MASSEY . 

. J361644 

231396 CLARK . 

. 307L 

235670 GM . 

. 3982 

230334 HYSTER . 

. 23100 

230804 PEUGOT . 

. 207LD 

23144770 FIAT . 

. 304WB 

235671 GM . 

. 3920 

230335 HYSTER . 

. 23256 

230805 PEUGOT . 

. 105 

231554 CLARK . 

. 1310AG 

235804 PEUGOT . 

. 5305KE 

2303367 CHRYSL . 

.. 21075-21212 

230858 CLARK . 

. 310 

23172H HYSTER . 

. J322080 

2358434 GM . 

. Cl 110Q 

230338 HYSTER . 

. J321640 

230860 CLARK . 

. 109TB 

23172H IHC . 

. J322080 

236120 WABCO . 

. 207 

230340 HYSTER . 

. J402064 

230885 CLARK . 

. 110CB 

231851 MACK . 

. 2756 

2362570C00 SUZUKI .... 

. 614056 

230343 HYSTER . 

. 395 

2309200 CHRYSL . 

. 47681-47620 

231972 SKF . 

. 306SL 

236291 BRIT-L . 

. 537-532X 

230345 HYSTER . 

. 14283 

2309277 GM . 

. HB5 

2320T2 WHITE . 

. 02135 

2365 CLARK . 

. J241248 

230346 HYSTER . 

. 14139 

23100 FM . 

. 23100 

23212J WHITE . 

. 206WB 

2365095 GM . 

. G1697C 

230348 HYSTER . 

. HM911210 

23100 SKI . 

. 23100 

232170BS WHITE . 

. SET1 

23681D IHC . 

. 206S 

230350 HYSTER . 

. 42381 

2310023256 COM . 

. 23100-23256 

232362 CLARK . 

.... HM903245 

237092B WHITE . 

. DS208TTE 

230351 HYSTER . 

. 3720 

231003 HYSTER . 

. 936 

23256 FM . 

. 23256 

237092BA WHITE . 

. DS208TTE 

230352 HYSTER . 

. 3780 

231004 HYSTER . 

. 864 

23256 SKF . 

. 23256 

2371 SPICER . 

. 210S 

230354 HYSTER . 

. 478 

231005 HYSTER . 

. 45287 

2326570C00 SUZUKI . 

. 614056 

237204 PEUGOT . 

. 304WB 

230355 HYSTER . 

. 47 2X 

231007 HYSTER . 

. 5584 

23266H IHC . 

. 528-522 

237205 PEUGOT . 

. 304WB 

2303570308 M-BENZ .... 

. 512433 

231012 HYSTER . 

. 67720 

23268H IHC . 

. 528 

237206 PEUGOT . 

. 205BB 

230362 HYSTER . 

. 388A 

231014 HYSTER . 

. 34478 

232706 PEUGOT . 

. 205BB 

237210 PEUGOT . 

. 304WB 

230364 HYSTER . 

. 478 

231015 HYSTER . 

. 34300 

23276H IHC . 

. 1214AG 

237217 PEUGOT . 

. 32005 

230367 HYSTER . 

. 645 

231025 MACK . 

. 01812 

233019 MACK . 

. J261648 

23721AA000 SUBARU ... 

. 303CC 

230374 HYSTER . 

. 3577 

231025 WHITE . 

. 01812 

233035 MACK . 

. J322080 

237227 FULLER . 

. 28580 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


Part #/Name 

Timken 

Part ft/Name 

Timken 

Part ft/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

237227 SKF . 

. 28580A 

2421068 CHRYSL . 

. SET6 

2461875 GM . 

. GD2005C 

25046 NEWHOL . 

... FWG1316RM 

23738 VERSAT . 

. JM207049 

2421069 CHRYSL . 

. RW206CCR 

2463RC SULLIV . 

. 208 

250514 FM . 

. 250514 

23739 VERSAT . 

. JM207010 

24211003 SATURN . 

. IMP350068 

2466224 CHRYSL . 

. 207XLO 

250514 PCIRCL . 

. 250514 

237517N FM . 

. 2375F 

24211004 GM . 

. IMP735478 

2467102 CHRYSL . 

. SET7 

250514N FM . 

. 250514 

2375F FM . 

. 2375F 

24211004 SATURN . 

. IMP735478 

2467103 CHRYSL . 

. M201011 

250529N FM . 

. 2505T 

23765R WHITE . 

. 88504 

24211110 SATURN . 

. IMP423815 

2467181 CHRYSL . 

. M201011 

250530C91 IHC . 

. 88107AR 

23767R WHITE . 

. 88503 

2421250 CHRYSL . 

. 34274 

2467182 CHRYSL . 

. M201047S 

2505611 CHRYSL . 

. 1311SL 

237909B WHITE . 

. DS211TTRB 

2421251 CHRYSL . 

. 34492A 

24681 TOWMTR . 

. 205S 

2505632 CHRYSL . 

. 1313S 

23821 EATON . 

. 27880 

2421291 CHRYSL . 

. 68450 

2469466 GM . 

. GC2505C 

2505654 CHRYSL . 

. MU1309UV 

238382 VOLVO . 

. 30204M 

2421292 CHRYSL . 

. 42346 

24695 WHITE . 

. 2620 

2505655 CHRYSL . 

. MU 1309UV 

2384802 GM . 

. GF2005C 

2421293 CHRYSL . 

. 68712 

2469832 GM . 

. TRK127 

2505669 CHRYSL . 

. J402480 

2384821 GM . 

. GD2005C 

2421294 CHRYSL . 

. 72487 

2469833 GM . 

. TRK27 

2505704 CHRYSL . 

. MU1312TM 

2384T2 WHITE . 

. 3D8SL 

2421295 CHRYSL . 

. 653 

2469834 GM . 

. TRK29B 

2505710 CHRYSL . 

. 5215WL 

23850D mi: . 

. 305AG 

2421296 CHRYSL . 

. 665 

2470889 GM . 

. 88107 

2505833 CHRYSL . 

. 72487 

238583R91 IHC . 

. J362048 

2421297 CHRYSL . 

. 72200C 

24720 FM . 

. 24720 

2505834 CHRYSL . 

. 722D0C 

238584R1 IHC . 

. 212SL 

2421298 CHRYSL . 

. 653 

24720 SKF . 

. 24720 

2505T FM . 

. 2505T 

238661R91 IHC . 

. 33287 

2421349 CHRYSL . 

. RWF34R 

24721 FM . 

. 24721 

250626303101 M-BENZ 

. 32207M 

238740 IHC . 

. 206WB 

24214477 SATURN . 

. IMP410529 

24721 SKF . 

. 24721 

250654R91 IHC . 

. 304L 

23874D IHC . 

. 206WB 

24214484 SATURN . 

. IMP667689 

2473119 GM . 

. HB88107E 

250659M1 MASSEY . 

. LM4851Q 

2387503 GM . 

. G1B25C 

24216133 SATURN . 

. NP785304 

24732 IRIMPH . 

. 305AG 

2506935 CHRYSL . 

. MU1311UV 

239381A EATON . 

. 59200 

2**2 1 6 1 33AA GM . 

. IMP785304 

2474113 GM . 

. IM309L 

250703C91 IHC . 

.... 6461A 6420 

2394D5 WHITE . 

. H414210 

24230 SEAL-P . 

. 6420 

2474T2 WHITE . 

. 206WB 

250704C91 IHC . 

. 6461A 

239547 CHRYSL . 

. 1205BB 

2424565 VOLVO . 

. 513175 

247577 EATON . 

. 641 

2507768 CHRYSL . 

. HH506310 

2397509 GM . 

. GD2505C 

242672 BRIT-L . 

. 202AG 

247 5T2 WHITE . 

. 310SL 

2507769 CHRYSL . 

. HH506348 

23977A FIAT . 

. 307TB 

24278 AMC . 

. 14118S 

24767 MACK . 

. 2776 

2507836 CHRYSL . 

. 1208SL 

23980 CHLCKR . 

. 2005T 

2427RC SULLIV . 

. 1306TB 

24767 WHITE . 

. 2776 

2507845 CHRYSL . 

. BCE2416 

23MD10132 AUSTIN .... 

. 799-792 

242831 RIV . 

. 2793 

2476T2 WHITE . 

. 3490 

2507845 CHRYSL . 

. B2416 

23SQ18 MACK . 

. 6461A 

242935 RIV . 

. 26882T 

24780 FM . 

. 24780 

2507996 CHRYSL . 

. NTA2031 

24 FM . 

. 24 

243033 RIV . 

. 3382 

24780 SKF . 

. 24780 

2508 FM . 

. 2508 

24 SKF . 

. BT101 

243053 RIV . 

. 33287 

2478024720 COM . 

... 24780-24720 

2508004 CHRYSL . 

. C407Q 

240100510 VW . 

. 104 

243128 FORD . 

. 203RRAG 

2478024721 COM . 

... 24780-24721 

2508889 OPEL . 

. 482-472 

24027 FIAT . 

. 304WB 

243146 RIV . 

. 387AS 

248004 CHRYSL . 

. 88508 

2508890 OPEL . 

. 472 

240381 FORD . 

. NPS103RPC 

243162 RIV . 

. 42376 

248114A1 CASE . 

. NP241715 

2508891 OPEL . 

. 482 

2404218 CHRYSL . 

. M201047S 

243256 RIV . 

. 582 

248118A1 CASE . 

. NP697931 

2508893 OPEL . 

. 453A 

2405077 CHRYSL . 

. 614036 

24328 EATON . 

. 33472 

248122A1 CASE . 

. IMP331550 

2508894 OPEL . 

. 462 

240520 ROLWAY . 

. J482040 

24330 EATON . 

. 33275 

248123A1 CASE . 

. NP235483 

2508898 OPEL . 

. 482-472 

240532 ROLWAY . 

. J482064 

24331 EATON . 

. 399A 

24902780 FIAT . 

. 306SL 

2508986 CHRYSL . 

MUB1305TDM 

240577 CHRYSL . 

. 614036 

243327 RIV . 

. 420 

24902820 FIAT . 

. 309SL 

25091 FWD . 

. 453A 

2406592 GM . 

. 665 

243363 RIV . 

. 5584 

24903460 IVECO . 

. 32013X 

2509928 CHRYSL . 

. MUC1308J 

2406989 GM . 

. HB88510 

243379 RIV . 

. 744 

24905080 FIAT . 

. 104CC 

2509950 CHRYSL . 

. 312LI 

240744 FORD . 

. 363 

243381 RIV . 

. 758 

24940370 FIAT . 

. RW102R 

2509957 CHRYSL . 

. 45285-90011 

2408T2 WHITE . 

. 207 

2433B2 WHITE . 

. 2065T 

24940410 FIAT . 

. 202SS 

2510020 HUCO . 

. HH221410 

240953 FORD . 

. IMPS 107RPC 

243414 RIV . 

. 09078 

2496RC SULLIV . 

. MA5215EX 

2511012 HUCO . 

. 653 

24103 BAP-G . 

. FI1708C 

243422 RIV . 

. 15120 

24R6208E3 LINK-B . 

. DS208TTA 

251109 TORO . 

. 200C 

2412D5 WHITE . 

. 78225C 

243423 RIV . 

. 14131 

24RG3209E3 LINK-B . 

. DS209TTRB 

25115 EATON . 

. 305AG 

2412T2 WHITE . 

. 02135 

243468 RIV . 

. 641 

24S3211E3 LINK-B . 

. DS211TTB 

2512007 HUCO . 

. 82950 

241336 FORD . 

. 25821 

243513 RIV . 

. 09078 

24SBG3211E3 LINK-B ... 

. DC211TTRA 

2512197 CHRYSL . 

.. MR1311EAHL 

2414D5 WHITE . 

. 78551 

24352 EATON . 

. 41286 

24SG321 IE LINK-B . 

. DS211TTRB 

2512207 CHRYSL . 

.MR1309EAL 

2416150 GM . 

. 2005C 

2437012 GM . 

. 88509 

24SG3211E3 LINK-B . 

. DS211TTRB 

2512276 CHRYSL . 

. 212SLV 

24161X1 SKF . 

. BCE2416 

244037 RIV . 

. 31597 

24TK308BK MRK . 

. 01496 

2512286 CHRYSL . 

. MU1204JA 

241643R91 IHC . 

. 02255 

2442463 GM . 

. GD2005C 

25 FEDRAL . 

. 225531 

2512303 CHRYSL . 

. 117L 

241712 FORD . 

. G90MSA 

2442470 GM . 

. GH2005C 

25 LEMPCO . 

. 225531 

2512326 CHRYSL . 

.... 390A-902A2 

241796 FORD . 

. NPS102RRC 

2445RC SULLIV . 

. 207L 

25 MRC . 

. B25 

2512336 CHRYSL . 

. 1211L 

241801 FORD . 

. G90MSA 

2448124 GM . 

. Q8314 

250 JAGUAR . 

. 88506 

2512352 CHRYSL . 

. MU1308TV 

241841B SKF . 

. 614143 

24489 DAV/DB . 

. 205BB 

25000 EUROS . 

. 33208 

2512358 CHRYSL . 

. 1310L 

2419CCHA CASE . 

. IMPS 103RPC 

245133 EATON . 

. 305S 

25004054 FIAT . 

. 210S 

2512362 CHRYSL . 

. M1307EL 

2419CHA CASE . 

. NPS103RPC 

245223 EATON . 

. 204SS 

2501F NICE . 

. VW1006C 

25130 EUROS . 

. 33210 

2420 FM . 

. 2420 

2455309 CHRYSL . 

. HM212011 

2501F SKF . 

. VW1006C 

2513083 CHRYSL . 

. 663A 

242084 FORD . 

. LM48548XL 

245678B WHITE . 

. 203RRAG 

25020 EUROS . 

. 33211 

2513084 CHRYSL . 

. 653 

242093 FORD . 

. 394A 

24573 EATON . 

. 28622 

25020W WHITE . 

. 26822 

2513673 CHRYSL . 

. MR1209EL 

2421061 CHRYSL . 

. SET1 

2458342 GM . 

. Q11406 

25022 FWO . 

. 3196 

25140 EUROS . 

. 33214 

2421062 CHRYSL . 

. SET4 

24589 EATON . 

. 28682 

25025W WHITE . 

. 26882 

251405645B VW . 

. SET12 

2421063 CHRYSL . 

. SET45 

2459192 GM . 

. GF2005C 

25026W WHITE . 

. 15101 

251405647A AUDI . 

. LM11949 

2421065 CHRYSL . 

. 25590 

2459193 GM . 

. GD2005C 

25031 FM . 

. 25031 

251405647A VW . 

. LM11949 

2421066 CHRYSL . 

... 25580-25520 

2459196 GM . 

. GD2005C 

25035 EATON . 

. 28521 

251405647C AUDI . 

. LM12749 

2421067 CHRYSL . 

. SET2 

2461494 CHRYSL . 

. PA1505C 

25040 EUROS . 

. 594-593X 

251405647C VW . 

. LM12749 
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TIMKEN 


Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

251405648 AUDI . 

. LM 11910 

2534 CITRON . 

. 305AG 

25580 SKF . 

. 25580 

258418R91 IHC . 

. 5216KE 

251405648 VW . 

. LM 11910 

253414R91 IHC . 

. 2756 

2558025520 COM . 

. 25580-25520 

258452C1 IHC . 

. 28921 

251405648B AUDI . 

. LM 12710 

253485A1 CASE . 

. NP483022 

2558025521 COM . 

. 25580-25521 

258453C91 IHC . 

. 28985 

251405648B VW . 

. LM 12710 

253486A1 CASE . 

. NP831700 

2558025522 COM . 

. 25580-25522 

258454C91 IHC . 

. 28985-28921 

251407625 VW . 

. 513180 

2535 CITRON . 

. 304WB 

2558025523 COM . 

. 25580-25523 

25848366 GM . 

. HA590227 

2514226 CHRYSL . 

. 88107 

2535563 OPEL . 

. 308WB 

2558125520 COM . 

. 25581-25520 

2584B MASSEY . 

. 368 

2514402 CHRYSL . 

. HB88107B 

2535576 OPEL . 

. 306TB 

2558225519 COM . 

. 25582-25519 

2585 FM . 

. 2585 

2514735 CHRYSL . 

. 118L 

2536023 OPEL . 

. 304L 

25583 FM . 

. 25583 

2585 SKF . 

. 2585 

2514738 CHRYSL . 

. 213TB 

2536067 OPEL . 

. 201AB 

25583 SKF . 

. 25583 

25852523 COM . 

. 2585-2523 

2515488 OPEL . 

. 208 

253624 NEWHOL . 

. 204BBAG 

2558325519 COM . 

. 25583-25519 

25852523S COM . 

. 2585-2523S 

2516338 OPEL . 

. 482-472 

2537937 OPEL . 

. 202S 

25584 FM . 

. 25584 

258528 GALION . 

. 493 

2516339 OPEL . 

. 472 

253898R91 IHC . 

. 201SS 

2558425520 COM . 

. 25584-25520 

2585309 CHRYSL . 

. 78551 

2516340 OPEL . 

. 482 

253899R91 IHC . 

. 201SS 

2558425521 COM . 

. 25584-25521 

2585310 CHRYSL . 

. 78215C 

2516341 OPEL . 

. 462-453A 

253931A1 CASE . 

. Y32024X 

2558425523 COM . 

. 25584-25523 

2585T2 WHITE . 

. 205BB 

2516342 OPEL .... 

... 453A 

253932A1 CASE .... 

.... X32024X 

25590 FM .... 

. 25590 

25877 FM .... 

... 25877 

2516343 OPEL . 

. 462 

253970R91 IHC . 

. 559-553X 

2559025520 COM . 

. 25590-25520 

25877 SKF . 

. 25877 

2516572 OPEL . 

. 307TB 

253971R91 IHC . 

. 559 

2559025521 COM . 

. 25590-25521 

2587725820 COM . 

. 25877-25820 

2516609 OPEL . 

. 309 

253972R1 IHC . 

. 553X 

2559025522 COM . 

. 25590-25522 

2587725821 COM . 

. 25877-25821 

25173 FWD . 

. 359S-354A 

253973R91 IHC . 

. 559-553X 

2559025523 COM . 

. 25590-25523 

25878 FM . 

. 25878 

2518325 HUCO . 

. 2065 

253974R1 IHC . 

. 553X 

25592 SKF . 

. 25592 

25878 SKF . 

. 25878 

251941A1 CASE .... 

.... IMP006327 

253R SKF .... 

.... DRKA9F 

255D6 WHITE .... 

... 52400 

2587825820 COM .... 

.... 25878-25820 

251942A1 CASE . 

. IMP409741 

2540879 OPEL . 

. 306S 

255R SKF . 

. DRK9RC 

2587825821 COM . 

. 25878-25821 

251R SKF . 

. DRK172FA 

2541049 OPEL . 

. 30208M 

25613 EATON . 

. 206WB 

25880 FM . 

. 25880 

2520 FM . 

. 2520 

2541449PS WHITE . 

. 88504 

2562036 CHRYSL . 

. HM218210 

25880 SKI . 

. 25880 

2520 SKI . 

. 2520 

2542502 WHITE . 

. 8505 

2562048 CHRYSL . 

. HM218248 

258843 EATON . 

. 206S 

25203 FOURS . 

. 907257 

2543479 WHITE . 

. 107WB 

25636 GERLIN . 

. 65320 

258854 HYSTER . 

. L68149 

25204 FOURS . 

. 5106WCC 

254491 WHITE . 

. 107WB 

25664H0 IHC . 

. 3984-3920 

25890F WHITE . 

. 529 

25206 FOURS . 

. 907257 

2545186 WHITE . 

. 109TB 

25693148 GM . 

. 512223 

258R SKF . 

. DRK172R 

25208 FOURS . 

. 206FF 

25487 FIAT . 

. 210S 

25695H0 IHC . 

. 3984 

259066C91 IHC . 

. 109TB 

25214 FOURS . 

. 105CC 

25488H IHC . 

. 2788 

256D6 WHITE . 

. 71750 

259066R91 IHC . 

. 109TB 

25214R1 IHC . 

. 3920 

25489H IHC . 

. 1779 

256R SKF . 

. DRK9RB 

25918329 GM . 

. SP500301 

25222 FOURS . 

. 203AB 

25490H IHC . 

. 2788-2720 

2570090 OPEL . 

. 482-472 

25933291 GM . 

. HA590391 

25226 FOURS . 

. 205BB 

254D6 WHITE . 

. 71450 

2570093 OPEL . 

. 482 

25942H WHITE . 

. 3382 

25228 HYSTER . 

. 87506 

254R SKF . 

. DRK9R 

2570094 OPEL . 

. 472 

25942J WHITE . 

. 557A 

2522D5 WHITE . 

. 53387 

2550523 CHRYSL . 

. 756A 

2570326 OPEL . 

. 207 

25943H WHITE . 

. 1779 

2523 FM . 

. 2523 

2550524 CHRYSL . 

. HM212047 

25716 HYSTER . 

33281-33462 

25943J WHITE . 

. 3782 

2523 SKF . 

. 2523 

25519 FM . 

. 25519 

25737778 GM . 

. HA590079 

25944J WHITE . 

. 553X 

252394R1 IHC . 

. 553X 

25519 SKF . 

. 25519 

257601R91 IHC . 

. 5206KE 

25944M WHITE . 

. 832 

252398R91 IHC . 

. 544091 

25520 FM . 

. 25520 

25760931 GM . 

. HA590082 

25944W WHITE . 

. 33821 

252399R1 IHC . 

. 544118 

25520 SKF . 

. 25520 

257633403101 M-BENZ . 

. 565-562 

25945H WHITE . 

. 1729X 

2523S SKF . 

. 2523S 

25521 FM . 

. 25521 

257633403103 M-BENZ . 

. 32308 

25953 NEWHOL . 

. 207FF 

252408R91 IHC . 

. 67790-67720 

25521 SKI . 

. 25521 

25784448 GM . 

. HA590227 

25954415 GM . 

. 513281 

252409R91 IHC . 

. 67787-67720 

25522 FM . 

. 25522 

257929A1 CASE . 

. IMP050871 

25954416 GM . 

. 513281 

252410R91 IHC . 

. 67790 

25522 SKF . 

. 25522 

25797 FWD . 

. J402480 

25964540 GM . 

. SP580312 

252411R91 IHC . 

. 67787 

25523 FM . 

. 25523 

257D6 WHITE . 

. 52637 

25964890 GM . 

. SP550313 

252412R1 IHC . 

. 67720 

25523 SKF . 

. 25523 

257R SKF . 

. DRK900F 

259658R91 IHC . 

. 568 

252436 CLARK . 

. 25877 

25527 SKF . 

. 25527 

257T2 WHITE . 

. J361652 

259659R91 IHC . 

. 568-563 

25245 TORO . 

. SCE148 

2553334 OPEL . 

. 302S 

2580 FM . 

. 2580 

25976819 GM . 

. SP500301 

252453R91 IHC . 

. 275928 

255377C95 IHC . 

. TRK19 

25802520 COM . 

. 2580-2520 

25999685 GM . 

. HA590157 

252512R91 IHC . 

. 3982-3920 

25543H IHC . 

. 359S-354A 

25802523 COM . 

. 2580-2523 

259R SKF . 

. DRK900FA 

252513R91 IHC . 

. 3982 

25545H IHC . 

. 354A 

25807419 GM . 

. SP620301 

25B221 WHITE . 

. 208 

252514R1 IHC . 

. 3920 

25547RB FM . 

. 25547RB 

25807420 GM . 

. SP620303 

25H332 WHITE . 

. NPS103RPC 

252532R91 IHC . 

. 748S-742 

25547RB SKF . 

. 25547RB 

25807421 GM . 

. SP620300 

25H862 WHITE . 

. 203RRAG 

252533R91 IHC . 

. 748S 

25572 FM . 

. 25572 

25807422 GM . 

. SP620302 

25P16 EATON . 

. 3720 

252534R1 IHC . 

. 742 

25572 SKF . 

. 25572 

2581 FM . 

. 2581 

25P17 EATON . 

. 455 

2525414 CHRYSL . 

. SET7 

2557603 CHRYSL . 

. 377 

258146C91 IHC . 

. 109TB 

25P2 EATON . 

. 2620 

2525415 CHRYSL . 

. SET7 

25577 FM . 

. 25577 

25819677 GM . 

. SP450303 

25P26 EATON . 

. 2720 

25269G SIMCA . 

. 304DD 

2557725520 COM . 

. 25577-25520 

25820 FM . 

. 25820 

25P28 EATON . 

. 420 

25289 WHITE . 

. 368A 

2557725522 COM . 

. 25577-25522 

25820 SKF . 

. 25820 

25P4 EATON . 

. 3120 

2528D5 WHITE . 

. 39580 

2557725523 COM . 

. 25577-25523 

25821 FM . 

. 25821 

25P6 EATON . 

. 3320 

25291 WHITE . 

. 09194 

25578 FM . 

. 25578 

25821 SKF . 

. 25821 

25P72 EATON . 

. 377 

25292 WHITE . 

. 362 

25578 SKF . 

. 25578 

25832143 GM . 

. HA590300 

25P73 EATON . 

. 3979 

252R SKF . 

. DRK50A 

2557825520 COM . 

. 25578-25520 

25832144 GM . 

. HA590304 

25P74 EATON . 

. 3920 

2530444 CHRYSL . 

. 1625 

2557825522 COM . 

. 25578-25522 

25837 FIAT . 

. 308WB 

25P75 EATON . 

. 480 

25317 FIAT . 

. 310 

2557825523 COM . 

. 25578-25523 

25840784 GM . 

. SP450703 

25P76 EATON . 

. 567A 

2533204 CHRYSL . 

. X908CC 

25580 FM . 

. 25580 

25840786 GM . 

. HA590352 

25P77 EATON . 

. 759 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


TIMKEN 


Part tt/Name 

Timken 

Part It/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part It/Name 

Timken 

25P78 EATON . 

. 752 

2600922 VERA . 

. 614001 

262935 RIV . 

. 26884 

265R SKF . 

. DRK193 

25P79 EATON . 

. 5760 

2600997 VERA . 

. MG 1716 

262R SKF . 

. DRK50 

266121 VALEO . 

. 614023 

25P81 EATON . 

. 575 

2601069 VERA . 

. 614067 

263031A EATON . 

. 23100 

26623F WHITE . 

. 527 

25P82 EATON . 

. 572 

2601085 VERA . 

. 613010 

263031B EATON . 

. 23256 

26626F WHITE . 

. 522 

25P83 EATON . 

. 560 

2601093 VERA . 

. 614144 

263085 RIV . 

. 663A 

26638 AMC . 

. 359S 

25P84 EATON . 

. 552 

2601119 VERA . 

. 614126 

263093A EATON . 

. 799 

26639 HYSTER . 

. 3382T 3320 

25P85 EATON . 

. 748S 

2601127 VERA . 

. 613006 

263093B EATON . 

. 792 

266489 VALEO . 

. 614017 

25P86 EATON . 

. 742 

2601176 VERA . 

. 613006 

2631 FM . 

. 2631 

266574 VALEO . 

. 614021 

25P87 EATON . 

. 478 

2601218 VERA . 

. 614022 

2631 OF WHITE . 

. H414210 

266640R91 IHC . 

. 25580-25521 

25P88 EATON . 

. 477 

2601309 VERA . 

. 614016 

263138 RIV . 

. 355X 

26666 WHITE . 

. 2580 

25P89 EATON . 

. 559 

2601317 VERA . 

. 614033 

263145 RIV . 

. 3779 

26673C WHITE . 

. H414242 

25P90 EATON . 

. 566 

2601713 VERA . 

. 01496 

263151 RIV . 

. 555S 

266959R91 IHC . 

. M1308TV 

25P91 EATON . 

. 563 

2601853 VERA . 

. 614144 

263162 RIV . 

. 42381 

266R SKF . 

. DRK193A 

25P92 EATON . 

. 565 

26029615 EM . 

. SCH78 

263250 RIV . 

. 399A 

267113R91 IHC . 

. 67790 

25P93 EATON . 

. 780 

260369 FORD . 

. NPS014RPC 

263351 RIV . 

. 557A 

267114R1 IHC . 

. 67720 

25P94 EATON . 

. 772 

26041515 EM . 

. B2010 

263381 RIV . 

. 760 

267115R91 IHC . 

. 67790-67720 

25P97 EATON . 

. 755 

26041516 EM . 

. SCH78 

2634103 BMW . 

. SET2 

267116 JEFREY . 

. 55437 

25P99 EATON . 

. 537 

26042C WHITE . 

. 560 

2634104 BMW . 

. SET1 

267116R91 IHC . 

. 67790 

25SQ12 MACK . 

. 36690 

26046759 EM . 

. SET11 

2634105 BMW . 

. SET4 

267117R1 IHC . 

. 67720 

25SQ13 MACK . 

. 36920 

26046795 EM . 

. SET11 

2634106 BMW . 

. SET6 

267118R91 IHC . 

. 67790-67720 

25SQ14 MACK . 

. HM89446 

26051816 EM .... LM501349-LM501314 

263422 RIV . 

. 15123 

267119 JEFREY . 

. 6576 

25SQ15 MACK . 

. HM89410 

26053326 EM . 

. HK4012 

263423 RIV . 

. 14136A 

267119R91 IHC . 

. 47490 

25SQ23 MACK . 

. 756A 

26053758 EM . 

. IMP457992 

263435 JEFREY . 

. 28300 

267120 JEFREY . 

. 6535 

25SQ24 MACK . 

. HM212047 

26053758 EM .... NP457992-NP926068 

263440 JEFREY . 

. 3982 

267120R1 IHC . 

. 47420 

25/W11/2 RHP . 

. 1505 

26053759 EM . 

. IMP926068 

263441 JEFREY . 

. 595A 

267121 JEFREY . 

. 6580 

26 MRC . 

. B26 

26053760 EM . 

. IMP457992 

263513 RIV . 

. 09067 

267121R91 IHC . 

. 47490-47420 

2690021 VERA . 

.VW1006C 

26058H0 IHC . 

. 210SL 

263603 VALEO . 

. 614011 

267122R91 IHC . 

. 47490 

2600039 VERA . 

. OP1712C 

26066885 EM . 

. SCH208 

263678R91 IHC . 

. 202AG 

267123R1 IHC . 

. 47420 

2600047 VERA . 

.VW1339C 

26083838 EM . 

. HA590003 

263916 RIV . 

. 07097 

267124R91 IHC . 

. 47490-47420 

2600054 VERA . 

. OP1709C 

2609 FIAT . 

. 211TB 

263R SKF . 

. DRK172F 

267125R91 IHC . 

. 5760 

2600057 VERA . 

. OP17D9C 

26097430 EM . 

. HA590004 

264261 BRIT-L . 

. 496-493 

267126R1 IHC . 

. 5735 

2600088 VERA . 

. 614012 

260R SKF . 

. DRK194F 

264343 BRIT-L . 

. 498-493 

267127R91 IHC . 

. 5750-5735 

26001378 CM . 

. 203FF 

261113R91 IHC . 

. 200AB 

264390 VALEO . 

. FI1709C 

267128R91 IHC . 

. 5760 

2600153 VERA . 

. 614123 

261114R91 IHC . 

. 202AG 

2644106 BMW . 

. SET6 

267129R1 IHC . 

. 5735 

2600179 VERA . 

. FC1723C 

261115R91 IHC . 

. 203AB 

264418 BRIT-L . 

. 53177-53375 

267130R91 IHC . 

. 5750-5735 

2600187 VERA . 

. 01296 

26121103728 BMW . 

. 106CC 

264432 BRIT-L . 

. 203AB 

267151 EATON . 

. 14276 

2600195 VERA . 

. 01296 

26121209590 BMW . 

. 106CC 

264604 HYSTER . 

. 21075 

26715 1 A EATON . 

. 14125A 

2600245 VERA . 

. VV1718C 

26121225071 BMW . 

. 10BCC 

264635R91 IHC . 

. 5206KLE 

2673D5 WHITE . 

. 29585 

2600252 VERA . 

. 614028 

26121225152 BMW . 

. HB3039 

2647D5 WHITE . 

. 394AS 

26742 HYSTER . 

. 306SL 

260026 BRIT-L . 

. 203AB 

26121226723 BMW . 

. HB3033 

264800R91 IHC . 

. 18690 

26744 HYSTER . 

. J241248 

2600260 VERA . 

. VV1250C 

26121226731 BMW . 

. HB3015 

26489 HYSTER . 

. J281256 

267452 JEFREY . 

. 09081 

2600278 VERA . 

. F01267C 

261236C91 IHC . 

.MUB1309UM 

264902 VALEO . 

. 614012 

2674D5 WHITE . 

. 29521 

2600294 VERA . 

. 614129 

2613472 AMC . 

. 208S 

26492 HYSTER . 

. J241248 

26773C WHITE . 

. 55175C 

2600302 VERA . 

. 01296 

2613493 AMC . 

. 204SS 

264R SKF . 

. DRK172FB 

26773J WHITE . 

. 6386 

2600310 VERA . 

. 613008 

2613495 AMC . 

. 211SS 

265036R91 IHC . 

. 21 IS 

26774J WHITE . 

. 65200 

2600336 VERA . 

. T01710 

2613497 AMC . 

. 205SS 

265133403102 M-BENZ . 

. 30208M 

26780 WHITE . 

. 3877 

2600344 VERA . 

. 613010 

2613498 AMC . 

. 206SS 

265135603102 M-BENZ . 

. 32210M 

26781 WHITE . 

. 3820 

2600351 VERA . 

. 01496 

261629 JEFREY . 

. 09196 

265157 VALEO . 

. 614020 

26782 WHITE . 

. 2984 

2600369 VERA . 

. FI1710C 

261751C91 IHC . 

. 1310AG 

2651982 CHRYSL . 

. 6420 

26784 WHITE . 

. 02872 

2600393 VERA . 

. FI1708C 

261775 BRIT-L . 

. 88506 

2651983 CHRYSL . 

. 552A 

26785 WHITE . 

. 02820 

2600401 VERA . 

. FI1709C 

26196 WHITE . 

. 09074-09194 

2652043 CHRYSL . 

. 6461A 

26786 WHITE . 

. 31593 

2600468 VERA . 

. VV1505C 

261R SKF . 

. DRK194R 

2652044 CHRYSL . 

. 555S 

26787 WHITE . 

. 31520 

2600476 VERA . 

. HIM 1 719C 

2620 EM . 

. 2620 

265226R91 IHC . 

. 47490 

26788 WHITE . 

. 25577 

2600484 VERA . 

. 614026 

2620 SKF . 

. 2620 

265227R1 IHC . 

. 47420 

26789 WHITE . 

. 25523 

2600500 VERA . 

. TR1716 

262123C91 IHC . 

. 212S 

265228R91 IHC . 

. 47490-47420 

26799920 FIAT . 

. 30204M 

2600518 VERA . 

. TR1714 

262169C91 IHC . 

. 310L 

265315 VALEO . 

. 614025 

26799930 FIAT . 

. 30205M 

2600526 VERA . 

. 614051 

262239C91 IHC . 

. 310L 

26540C WHITE . 

. 53162 

26799940 FIAT . 

. 30206M 

2600617 VERA . 

. TR1716 

26227 FIAT . 

. 305AG 

26540F WHITE . 

. 72212C 

26799950 FIAT . 

. 30207M 

2600690 VERA . 

. DIM01575C 

26229J WHITE . 

. 641 

26541C WHITE . 

. 53387 

26799960 FIAT . 

. 30208M 

2600708 VERA . 

. 01576 

2622T2 WHITE . 

. 308L 

26543F WHITE . 

. 72212C 

26800120 FIAT . 

. 32206M 

2600716 VERA . 

. 1577 

26230J WHITE . 

. 632D 

26548 GM . 

. 525 

26800140 IVECO . 

. 32208M 

2600799 VERA . 

. 614011 

262416R91 IHC . 

. 211TB 

265522R91 IHC . 

. 5204KE 

26800230 IVECO . 

. 32217 

2600807 VERA . 

. 614015 

262417R91 IHC . 

. 211SL 

265537R91 IHC . 

. 748S-742 

26800230 MAGIR . 

. 32217 

2600872 VERA . 

. 1573 

26246F WHITE . 

. 748S 

265538R91 IHC . 

. 748S 

26800250 IVECO . 

. 32219 

2600898 VERA . 

. 1573 

2624H WHITE . 

. 482-472 

265539R1 IHC . 

. 742 

26800250 MAGIR . 

. 32219 

2600906 VERA . 

. F01268C 

262652 VALEO .. 

614100 

265697R91 IHC __ 

5206KSE 

26800300 FIAT _ 

30302 






Part It/Name 

Timken 

Part It/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part 11/Name 


26809310 FIAT . 

. 30303 

2693 FIAT . 

. 201AB 

272585R91 IHC . 

. 306TB 

2756 FM . 

. 2756 

26800320 FIAT . 

. 30304 

26930 EUROS . 

. 33113 

272586R91 IHC . 

. 306S 

275609 FM . 

. 2756T 

26800330 FIAT . 

. 30305M 

26940 EUROS . 

. 32D14XM 

272587R91 IHC . 

. 307S 

275614 FM . 

. 2756 

26800340 FIAT . 

. 30306M 

269511R91 IHC .... 

. 209DD 

272590R91 IHC . 

. 311TB 

275614N FM . 

. 2756 

26800350 FIAT . 

. 30307M 

269513R91 IHC .... 

. 206FF 

272591R91 IHC . 

. 1313AG 

275629 FM . 

. 2756T 

26800350 IVECO . 

. 30307M 

269537 EATON .... 

. 537-532X 

2726 SKF . 

. 2726 

275629N FM . 

. 2756T 

26800540 FIAT . 

. 32304M 

269606 EATON .... 

. 64450-64700 

2727 SPICER . 

. 209BB 

275633 BRIT-L . 

. 212 

26800560 FIAT . 

. 32306 

26989R WHITE . 

. 33462 

27277 NEWHOL . 

. 201AB 

2756T FM . 

. 2756T 

26804W WHITE . 

. 387A 

26H7025 FORD .... 

. 307L 

27279 AMC . 

. 1505 

2757 JAGUAR . 

. 203AB 

26805R WHITE . 

. 3925 

26SP26 MACK . 

. HM212044 

2729 FM . 

. 2729 

27577 WHITE . 

. 309L 

268126 BRIT-L . 

. 206WB 

26SP27 MACK . 

. HM212011 

2729 SKF . 

. 2729 

27583 HYSTER . 

. 204 

26820 FM . 

. 26820 

27 SKF . 

. CTL3500 

2729X FM . 

. 2729X 

275853 VALEO . 

. 614129 

26820 SKF . 

. 26820 

270006 NEW/DA .. 

. FWG112R 

2729X SKF . 

. 2729X 

2759 FM . 

. 2759 

26822 FM . 

. 26822 

27009H HYSTER .. 

. J261648 

272R SKF . 

. DRK18D 

275908 FM . 

. 275928 

26822 SKF . 

. 26822 

27009H IHC . 

. J261648 

27336H IHC . 

. 3779-3720 

2759140 FM . 

. 2759 

26822A SKF . 

. 26822A 

270135 NEW/DA .. 

. FWG112R 

273380C1 IHC . 

. 29630 

275914N FM . 

. 2759 

26823 FM . 

. 26823 

2702062 VAUXHL 

. 594A-592A 

273381C91 IHC . 

. 29675-29630 

275925 FM . 

. 275928 

26823 SKF . 

. 26823 

27037B HYSTER ... 

. 2005 

27338H IHC . 

. 3779 

275928 FM . 

. 275928 

26823H IHC . 

. 200543 

270692R91 IHC .... 

. 5206KLE 

27339H IHC . 

. 3420 

275928 PCIRCL . 

. 275928 

26853 AMC . 

. 203FF 

270713C91 IHC .... 

. HM911245 

27341 HYSTER . 

. 2005 

275933 FM . 

. 275928 

2687 FM . 

. 2687 

270714C91 IHC 

HM911245 HM91121 

2734IB HYSTER . 

. 2005 

275933N FM . 

. 275928 

2687 SKF . 

. 2687 

270848R91 IHC .... 

. 305SS 

27342B HYSTER . 

. 2005 

275R SKF . 

. DRK23B 

26878 FM . 

. 26878 

270905185 WHITE 

. TRK1000 

2735X FM . 

. 2735X 

27620 FM . 

. 27620 

26878 SKF . 

. 26878 

270R SKF . 

. DRK1 

2735X SKF . 

. 2735X 

276220R91 IHC . 

. 305SS 

2687826820 COM . 

. 26878-26820 

271254R91 IHC .... 

. 209DD 

273806 NEWHOL . 

.WPS103GRCC 

276240R91 IHC . 

. 21 IS 

2687826822 COM . 

. 26878-26822 

271275 EATON .... 

. 87750-87111 

273829140 AMC . 

. WC87503 

276241R91 IHC . 

. 307S 

26881 FM . 

. 26881 

271275R91 IHC .... 

. 218TB 

27382920 AMC . 

. 202AG 

276439 HYSTER . 

. HM88649 

26881 SKF . 

. 26881 

271276R91 IHC .... 

. 218TB 

27382921 AMC . 

. 203AB 

27665 EATON . 

. 652 

2688126820 COM . 

. 26881-26820 

271470 HYSTER ... 

. 33287 

27382922 AMC . 

. 204 

27666 EATON . 

. 665 

2688126823 COM . 

. 26881-26823 

2715852 VOLVO ... 

. HA597957 

27382923 AMC . 

. 205BB 

27667 EATON . 

. 760 

26882 FM . 

. 26882 

2715894 OEM . 

. HA595894 

27382924 AMC . 

. 206WB 

276791 HYSTER . 

. 28990 

26882 SKF . 

. 26882 

2715894 VOLVO ... 

. HA595894 

27382927 AMC . 

. 209BB 

276810 HYSTER . 

. HM88648 

2688226820 COM . 

. 26882-26820 

2716439 VOLVO ... 

. 513128 

27382929 AMC . 

. 211TB 

27684 FM . 

. 27684 

2688226822 COM . 

. 26882-26822 

271644 VOLVO . 

. HA590056K 

27382940 AMC . 

. 307TB 

27684 SKF . 

. 27684 

2688226823 COM . 

. 26882-26823 

271645 VOLVO . 

. HA590055K 

27382941 AMC . 

. 308WB 

2768427620 COM . 

. 27684-27620 

26882T FM . 

. 26882T 

2717866 OEM . 

. HA594181 

273873FA EATON . 

. 27684-27620 

27687 FM . 

. 27687 

26882T SKF . 

. 26882T 

2717866 VOLVO ... 

. HA594181 

27387925 AMC . 

. 207 

27687 SKF . 

. 27687 

26884 FM . 

. 26884 

271795 VOLVO . 

. HA597957 

27387926 AMC . 

. 208 

2768727620 COM . 

. 27687-27620 

26884 SKF . 

. 26884 

2717957 VOLVO ... 

. HA597957 

27392918 AMC . 

. 200AB 

27689 FM . 

. 27689 

2688426820 COM . 

. 26884-26820 

271841R91 IHC .... 

. 36690 

273951R91 IHC . 

. 36690 

27689 SKF . 

. 27689 

2688426822 COM . 

. 26884-26822 

271842R1 IHC . 

. 36626 

273952R1 IHC . 

. 36626 

2768927620 COM . 

. 27689-27620 

2688426823 COM . 

. 26884-26823 

2719052 VOLVO ... 

. HA590241K 

273954R91 IHC . 

. L225842 

27690 FM . 

. 27690 

268855R91 IHC . 

. 544091 

271960 BRIT-L . 

. 566-563 

273955R1 IHC . 

. L225818 

27690 SKF . 

. 27690 

268856R1 IHC . 

. 544118 

271961 BRIT-L . 

. 495-493 

273D6 WHITE . 

. 568 

2769027620 COM . 

. 27690-27620 

2688640 VAUXHL . 

. 72200C-72487 

271R SKF . 

. DRK1A 

273R SKF . 

. DRK64F 

276963 EATON . 

. 659-652 

2688666 VAUXHL . 

.... 34274-34492A 

2720 FM . 

. 2720 

2741817 VOLVO . 

. HA594181 

276R SKF . 

. DRK24 

26887C WHITE . 

. 480 

2720 SKF . 

. 2720 

274298 VOLVO . 

. HA590187 

277001 EATON . 

. 71450 

26887F WHITE . 

. 596 

2721166 DANA .... 

. 16137 

2743789 VOLVO . 

. HA594181 

277002 EATON . 

. 71751D 

26887J WHITE . 

. 653 

272119R91 IHC .... 

. L225842 

274403 JEFREY . 

. 399A 

2772 WABCO . 

. J401640 

26887R WHITE . 

. 33281 

272120R1 IHC . 

. L225818 

274404 JEFREY . 

. 394A 

27721 HYSTER . 

. 203AB 

26888C WHITE . 

. 495AX 

2721M WHITE . 

. J402464 

274446R91 IHC . 

. 5206KLE 

2776 FM . 

. 2776 

26888F WHITE . 

. 592 

27237 EATON . 

. 78215C-78551 

274485R91 IHC . 

. 5206KE 

2776 SKF . 

. 2776 

26888J WHITE . 

. 665 

27238 EATON . 

. 78551 

274486R91 IHC . 

. 5206KE 

2777 FM . 

. 2777 

26889R WHITE . 

. 33462 

27239 EATON . 

. 78215C 

274810R91 IHC . 

. 305DD 

2777 SKF . 

. 2777 

26889W WHITE . 

. 33462 

272432 EATON .... 

. 748S-742 

274858R91 IHC . 

. 211SS 

27772720 COM . 

. 2777-2720 

2689 FM . 

. 2689 

2725 SPICER . 

. 309 

274959 BRIT-L . 

. 42381-42584 

27789A HYSTER . 

. 2065 

2689 SKF . 

. 2689 

272559R91 IHC .... 

. 201AB 

274960 BRIT-L . 

. 495A-493 

277R SKF . 

. DRK200F 

26890C WHITE . 

. 598 

272560R91 IHC .... 

. 8504 

274R SKF . 

. DRK64FC 

2780 FM . 

. 2780 

26890F WHITE . 

. 568 

272561R91 IHC .... 

. 8505 

275048 JEFREY . 

. 09195 

27802720 COM . 

. 2780-2720 

26891J WHITE . 

. 758 

272564R91 IHC .... 

. 208S 

275049 JEFREY . 

. 09067 

27802735X COM . 

. 2780-2735X 

26892631 COM . 

. 2689-2631 

272565R91 IHC .... 

. 209BB 

275105 BRIT-L . 

. 539-532X 

278094R91 IHC . 

. W306FF 

2690 FM . 

. 2690 

272566R91 IHC .... 

. 1210AG 

2752582 CHRYSL . 

. V1505C 

2781 134 CHRYSL . 

. P01666C 

2690284 VAUXHL . 

. 575-572 

272568R91 IHC .... 

. 21 IS 

2754 JAGUAR . 

. 202SS 

27813 EATON . 

. 497 

26910 EUROS . 

. 30307M 

272569R91 IHC .... 

. 1211 AG 

2755 FM . 

. 2755 

27814 EATON . 

. 497-493 

26920 EUROS . 

. 30309M 

272571R91 IHC .... 

. 212 

275514 FM . 

. 2755 

27815 EATON . 

. 56425-56650 

2692655 HONDA . 

. 614077 

272575R91 IHC .... 

. 1214AG 

275514N FM . 

. 2755 

27816 EATON . 

. 56650 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


TIMKEN 


Part it/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part It/Name 

Timken 

27817 EATON . 

. 56425 

27962729 COM . 

. 2796-2729 

281036 M BIN/ . 

. 6379-6320 

283476 WHITE . 

. 02252 

27820 FM . 

. 27820 

27962735X COM . 

... 2796-2735X 

28104K CHRYSL . 

. 213TB 

283537 BRIT-L . 

... 55200C 55437 

27820 SKI . 

. 27820 

27962F WHITE . 

. 204 

281104 PEUGOT . 

. 108 

283573 BRIT-L . 

... 55200C-55437 

27820D SKI . 

. 27820D 

27962M WHITE . 

. 306TB 

281260 EATON . 

. 3984-3920 

2836 FORD . 

. 09194 

27823349 RIV .... 

.... 45290-45220 

27965 HYSTER .... 

. J322080 

28150 SKF . 

. 28150 

28372 HYSTER .... 

... 1752 

2782T2 WHITE . 

. 211SL 

279675 VALEO . 

. FI1710C 

281525251 AUDI . 

. HM89448 

28373AG00A SUBARU 

. HA590118 

2785 FM . 

. 2785 

279763R91 IHC . 

. W306FF 

281525251A AUDI . 

. HM89448 

28373AG00B SUBARU 

. HA590118 

2785 SKF . 

. 2785 

279764R91 IHC . 

. W306FF 

28152525IB AUDI . 

. HM89448 

28373AG01A SUBARU 

. HA590118 

27852720 COM . 

. 2785-2720 

27987 AMC . 

. 2729 

281525253 AUDI . 

. HM89448 

28373FG000 SUBARU 

. HA590315 

278B6D IOC . 

. 306TB 

2798RC SULLIV . 

. 306S 

281525253 VW . 

. HM89448 

28373FG010 SUBARU 

. HA590316 

27875K IHC . 

. 87505 

279R SKF . 

. DRK192RB 

281525255 AUDI . 

. HM89410 

28373XA00A SUBARU 

. HA590150 

27876 EATON . 

. 42381 

27H4821 BRIT-L . 

33275-33472 

281525255 VW . 

. HM89410 

28373XA00B SUBARU 

. HA590150 

27876K IHC . 

. 87507 

27H8761 BRIT-L . 

. 527-522 

281537 M-BENZ . 

. 683-672 

28381 VERSAT . 

. 210S 

2788 FM . 

. 2788 

27H9136 BRIT-L . 

. All 1715C 

28156 FM . 

. 28156 

28399 EATON . 

. 49585-49520 

2788 SKF . 

. 2788 

27N1201 FORD . 

. 355X 

28156 SKF . 

. 28156 

283R SKF . 

. DRK18E 

27880 FM . 

. 27880 

2/MB 16 FORD . 

. 72487 

2816N SKF . 

. B2816 

28408 EATON . 

. 49585 

27880 SKF . 

. 27880 

27N4621 FORD . 

. 72212C 

28174 CHRYSL . 

. 1209S 

28409 EATON . 

. 49520 

2788027820 COM . 

. 27880-27820 

28 SKF . 

. BT116 

28181/096 IHC . 

. TRK156 

284129 RIV . 

. 3490 

27881 FM . 

. 27881 

28 SKF . 

. BT116A 

281823C93 IHC . 

. TRK161 

28473AG00A SUBARU 

. HA590119 

27881 SKF . 

. 27881 

2800422 CHRYSL . 

. M804010 

28193701 IHC . 

. HH506310 

28473AG00B SUBARU 

. HA590119 

2788127820 COM . 

. 27881-27820 

2800423 CHRYSL . 

. M804049 

281938091 IHC . 

. HH506348 

28473FG000 SUBARU 

. HA590313 

27882720 COM . 

. 2788-2720 

2800424 CHRYSL . 

. M804010 

2820 FM . 

. 2820 

28473FG010 SUBARU 

. HA590314 

27882722 COM . 

. 2788-2722 

280045 EATON . 

14125A-14274 

2820 SKF . 

. 2820 

28473XA00A SUBARU 

. HA590169 

27882729X COM . 

. 2788-2729X 

2800459 CHRYSL . 

. 5707 

282040093 IHC . 

. TRA195 

28473XA00B SUBARU 

. HA590169 

27882735X COM . 

. 2788-2735X 

2800483 CHRYSL . 

. M802011 

282042094 IHC . 

. TRA192RA 

28474 VERSAT . 

. 3982 

2788A FM . 

. 2788A 

2800484 CHRYSL . 

. M802048 

282044094 IHC . 

. TRA72 

28474AE000 SUBARU 

. 512183 

2788A SKF . 

. 2788A 

2800485 CHRYSL . 

. M802011 

282045094 IHC . 

. DRK339B 

28474AE00A SUBARU 

. 512183 

2788A2720 COM . 

. 2788A-2720 

280060067 AHA R . 

. 203AB 

282047093 IHC . 

. TRA197A 

28474AE01A SUBARU 

. 512183 

2788A2729 COM . 

. 2788A-2729 

28013 HYSTER . 

. 3982 

2823570 CHRYSL . 

. DP1625C 

28475 VERSAT . 

. 3975 

2789 FM . 

. 2789 

28013190 FIAT . 

. 204S 

282401 WHITE . 

. 25577 

284843 SAAB . 

. 33208 

2789 SKF . 

. 2789 

28014 HYSTER . 

. 3920 

282413091 IHC . 

. MR1310EX 

28491 VERSAT . 

. 3920 

278904 HYSTER . 

. HM803146 

28016AA011NT SUBARU 

. 517008 

282502 EATON . 

. 205S 

284992 SAAB . 

. 482-472 

27892 EATON . 

. 42381 

28016AA020 SUBARU .... 

. 513248 

282531 HYSTER . 

. 15590 

284R SKF . 

. DRK23 

278921 EATON . 

. 93825-93125 

28016AA020NT SUBARU 

. 513248 

2825729 CHRYSL . 

. LM104949 

285015 GM . 

. 02251 

278922R91 IHC . 

. 306FF 

28016AA030 SUBARU .... 

. 513248 

2826115 CHRYSL . 

. FA35688 

285139 AHA H . 

. 203AB 

27892720 COM . 

. 2789-2720 

28016FA000 SUBARU . 

. 513248 

2826258 CHRYSL . 

. RU1570UM 

28521 FM . 

. 28521 

27892729 COM . 

. 2789-2729 

28016FC000 SUBARU . 

. 513248 

2826316 CHRYSL . 

. 72212C 

28521 SKF . 

. 28521 

27892735X COM . 

. 2789-2735X 

28016FC001 SUBARU . 

. 513248 

2826M WHITE . 

. MU1307TM 

2852728 CHRYSL . 

. LM104912 

278R SKF . 

. DRK201F 

28016PA000 SUBARU .... 

. 517007 

2827J WHITE . 

. 311L 

2852728 GM . 

. LM104912 

2790 FM . 

. 2790 

28016PA010 SUBARU .... 

. 516003 

282831 R/V . 

. 2796 

2852729 CHRYSL . 

. LM104949 

2790 SKF . 

. 2790 

2801890 CHRYSL . 

. 308L0E 

282936 RIV . 

. 25590 

2852729 GM . 

. LM 104949 

27901H IHC . 

. 780 

28033 EATON . 

. 557S 

2829817 CHRYSL . 

. HM212047 

2852730 CHRYSL . 

. M804010 

27902720 COM . 

. 2790-2720 

28034 EATON . 

. 639 

2829964 CHRYSL . 

. 28985 

2852731 CHRYSL . 

. M804049 

27902729 COM . 

. 2790-2729 

28040040 FIAT . 

. 302S 

2829965 CHRYSL . 

. 28921 

2852731 GM . 

. M804049 

27902735X COM . 

. 2790-2735X 

28042450 FIAT . 

. 105CB 

28300 FM . 

. 28300 

2852732 CHRYSL . 

. M804010 

27902H IHC . 

. 780-772 

28042480 FIAT . 

. 108TB 

28300 SKI . 

. 28300 

2852732 GM . 

. M804010 

279163 VAIEO . 

. 614013 

28042490 FIAT . 

. 109TB 

2830107 GM . 

. R88128 

2852732AB CHRYSL ... 

. NP524102 

279164 VALEO . 

. 614038 

28042500 FIAT . 

. 110CB 

28302 HYSTER . 

... 59187-59412 

2852732AB CHRYSL ... 

. NP912904 

279262 VALEO . 

. 614040 

280426C91 IHC . 

. 305AG 

283067091 IHC . 

. HB88509 

28527RB FM . 

. 28527RB 

279263 VALEO . 

. 614089 

280427C91 IHC . 

. 305D 

283067092 IHC . 

. HB88509 

28527RB SKF . 

. 28527RB 

279268 VALEO . 

. 614069 

280428C91 IHC . 

. 205F 

283069091 IHC . 

. HB88510 

2852949 CHRYSL . 

. 5707 

2793 FM . 

. 2793 

28043170 FIAT . 

. 202S 

283071091 IHC . 

... HB88512AHD 

285396 GM . 

. 5309W 

2793 SKI . 

. 2793 

28056 EATON . 

. 639-632 

283071092 IHC . 

... HB88512AHD 

285466 GM . 

. 462 

279324R91 IHC . 

. 8507 

28057 EATON . 

. 557S-552A 

2831390 CHRYSL . 

. 1314SL 

28561 VERSAT . 

.WPS012GRC 

27932720 COM . 

. 2793-2720 

28063AA010NT SUBARU 

. 512036 

2831392 CHRYSL . 

. MU7308L 

28580 FM . 

. 28580 

27932729 COM . 

. 2793-2729 

28063AC000 SUBARU .... 

. 512036 

2831413 CHRYSL . 

... MR1311GTVR 

28580 SKF . 

. 28580 

2794 FM . 

. 2794 

2807159 VOLVO . 

. 306TB 

283145 RIV . 

. 3782 

2858028520 COM . 

. 28580-28520 

2794 SKF . 

. 2794 

2807160 VOLVO . 

. 307TB 

283147 RIV . 

. 3979 

2858028521 COM . 

. 28580-28521 

279464 VALEO . 

. 614014 

2807161 VOLVO . 

. 308WB 

28316AE000 SUBARU .. 

. 517008 

28580A FM . 

. 28580A 

279468R91 IHC . 

. 305AG 

2808226 CHRYSL . 

. HM803149 

28316FE000 SUBARU ... 

. 517008 

28580A28527RB COM 


279469R91 IHC . 

. 305AG 

2808272 CHRYSL . 

.RWC35YYR 

283350 RIV . 

. 392 


28580A 28527RB 

279521 HYSTER . 

. A6067 

2808484 CHRYSL . 

. 72212C 

283351 RIV . 

. 557S 

28584 FM . 

. 28584 

2796 FM . 

. 2796 

2808586 CHRYSL . 

. SET7 

283379 RIV . 

. 745A 

28584 SKF . 

. 28584 

2796 SKF . 

. 2796 

2808673 CHRYSL . 

.W585Q 

283422 RIV . 

. 15112 

2858428521 COM . 

. 28584-28521 

27960 HYSTER . 

. J261648 

280R SKF . 

. DRK201R 

28346 WHITE . 

. 02252 

285R SKF . 

. DRK23D 

27962720 COM . 

. 2796-2720 

28102 SIMCA . 

. 30305M 

283468 RIV . 

. 644 

286 BRIT-L . 

. 207 


Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

28614 WHITE . 

. 21075 

287672R91 IHC . 

. 685 

290060068 ALFA-R . 

. 204 

291525197 VW .. 

. JM2051 10 

28618 WHITE . 

. 21212 

287673R1 IHC . 

. 672 

290060069 ALFA-R . 

. 205BB 

291525251 AUDI 


28622 FM . 

. 28622 

287679C91 IHC . 

. 55200C 

290060070 ALFA-R . 

. 206WB 


HM803146-HM803110 

286465R91 IHC . 

. J923246 

287680C91 IHC . 

... 55200C 55437 

290060071 ALFA-R . 

. 207 

291525251 VW . 

HM803146 HM8031 1 

286466R91 IHC . 

. J923246 

2877T2 WHITE . 

. 1310AG 

290060073 ALFA-R . 

. 209BB 

291525253 AUDI 

. HM803146 

286503R91 IHC . 

. 559-552A 

2878 FM . 

. 2878 

290060074 ALFA-R . 

. 210S 

291525253 VW .. 

. HM803146 

286504R1 IHC . 

. 552A 

2878 SKF . 

. 2878 

290060076 ALFA-R . 

. 212 

291525255 AUDI 

. HM803110 

28656 GREATP . 

. 332 

28782820 COM . 

. 2878-2820 

290060114 ALFA-R . 

. 304WB 

291525255 VW .. 

. HM803110 

286646R91 IHC . 

. 4595-4535 

2879 FM . 

. 2879 

290060115 ALFA-R . 

. 305AG 

29155 HYSTER ... 

. 205BB 

286647R91 IHC . 

. 4595-4535 

28792820 COM . 

. 2879-2820 

290060117 ALFA-R . 

. 307TB 

291620 M-BENZ . 

. 780-772 

286648R1 IHC . 

. 4535 

287R SKF . 

. DRK72A 

290060118 ALFA-R . 

. 308WB 

291833R91 IHC 

HM926740-HM92671 

286649R1 IHC . 

. 4535 

2881026 CHRYSL . 

. SET10 

290060119 ALFA-R . 

. 309 

291834R91 IHC .. 

. HM926740 

286650R91 IHC . 

. 4595 

2881193 CHRYSL . 

. LM 102910 

290060120 ALFA-R . 

. 310 

291835R1 IHC .... 

. HM926710 

286651R91 IHC . 

. 4595 

2881 194 CHRYSL . 

. LM102949 

290060121 ALFA-R . 

. 311TB 

291838R91 IHC .. 

. 786-772 

286652R91 IHC . 

. 1207TB 

28813 VERSAT . 

. 3775 

290060122 ALFA-R . 

. 312 

291839R91 IHC .. 

. 786 

28678 FM . 

. 28678 

288202R91 IHC . 

. 48286-48220 

290062201 ALFA-R . 

. 30204M 

291842R91 IHC .. 

. 560S-552A 

2867828622 COM . 

. 28678-28622 

288203R91 IHC . 

. 48286 

290062202 ALFA-R . 

. 30205M 

291843R91 IHC .. 

. 560S 

28680 FM . 

. 28680 

288204R1 IHC . 

. 48220 

290062203 ALFA-R . 

. 30206M 

291844R91 IHC .. 

. 366-362A 

2868028622 COM . 

. 28680-28622 

288205R91 IHC . 

. 48286-48220 

290062204 ALFA-R . 

. 30207M 

291845R91 IHC .. 

. 366 

28682 FM . 

. 28682 

288206R91 IHC . 

. 48286 

290062205 ALFA-R . 

. 30208M 

291846R91 IHC .. 

. 45290-45220 

2868228622 COM . 

. 28682-28622 

288207R1 IHC . 

. 48220 

290062240 ALFA-R . 

. 32206M 

291869C91 IHC .. 

. HB88509 

2868228622 SKF . 

. 28622 

288321C91 IHC . 

. 55175C 

290062271 ALFA-R . 

. 30303 

291870C91 IHC .. 

. HB88510 

28694D IHC . 

. 529 

288322C91 IHC . 

... 55175C-55437 

290062272 ALFA-R . 

. 30304 

291950R91 IHC .. 

. 37431-37625 

28695D IHC . 

. 529-522 

288955R91 IHC . 

. 898-892 

290062273 ALFA-R . 

. 30305M 

291951R91 IHC .. 

. 37431 

287048R91 IHC . 

. 1212AG 

288956R91 IHC . 

. 898 

290062274 ALFA-R . 

. 30306M 

291952R1 IHC .... 

. 37625 

287050R91 IHC . 

. 1310AG 

288957R1 IHC . 

. 892 

290062275 ALFA-R . 

. 30307M 

291994R91 IHC .. 

. 479 

287051R91 IHC . 

. 1311AG 

288958R91 IHC . 

. 938-932 

290062312 ALFA-R . 

. 32304M 

291995R1 IHC .... 

. 47 2X 

287052R91 IHC . 

. 211TB 

288959R91 IHC . 

. 938 

290063314 ALFA-R . 

. 32306 

291R SKF . 

. DRK194RA 

287053R91 IHC . 

. J321264 

288960R1 IHC . 

. 932 

29008H IHC . 

. 362 

292036R91 IHC .. 

. 687-672 

287059 GM . 

. 211TB 

288R SKF . 

. DRK170 

290100C1 me . 

. M201011 

292037R91 IHC .. 

687 

287063R91 IHC . 

. 42376-42584 

289104R91 IHC . 

. 1212AG 

2904RC SULLIV . 

. 302S 

292062203 ALFA-R . 30206M 

287064R91 IHC . 

. 42376 

289105R91 IHC . 

. 1310AG 

2905 CLARK . 

. 20B3R 

29214H IHC . 

. 394A 

287066 NEWHOL . 

. LM104911 

289107R91 IHC . 

. J923246 

2905889000 tSUZU . 

. HB32 

29215H IHC . 

. 390 

287202R91 IHC . 

. 598-592A 

28919 FM . 

. 28919 

2907071 CHRYSL . 

. 212 

29216H IHC . 

. 390-394A 

287203R91 IHC . 

. 598-592A 

28919 SKF . 

. 28919 

29073 HYSTER . 

. 307SL 

2924 FM . 

. 2924 

2872732 CHRYSL . 

. M804010 

28920 FM . 

. 28920 

2908812 CHRYSL . 

. HB88107B 

2924 SKF . 

. 2924 

2872F WHITE . 

. J402064 

28920 SKI . 

. 28920 

2908851 CHRYSL . 

. HB88107A 

292761R91 IHC 

. 2759 

2872M WHITE . 

. J402080 

28921 FM . 

. 28921 

290R SKF . 

. DRK331 

292762R91 IHC 

. 275928 

28735 AMC . 

. 09195 

28921 SKF . 

. 28921 

2910064 CHRYSL . 

. 362A 

292816C91 IHC 

. 390A-902A2 

28736 AMC . 

. 09078 

2892793 CHRYSL . 

. N307LOE 

2910215 CHRYSL . 

. 39581 

292817C91 IHC 

. 390A-902A2 

287591R1 IHC . 

. 592A 

289354 GAL/ON . 

. 71450 

2910217 CHRYSL . 

. 3585 

292828C91 IHC 

. 1211L 

287592R91 IHC . 

. 598 

289467 CITRON . 

. 5305KE 

2910218 CHRYSL . 

. 45220 

2928D5 WHITE . 

. H414242 

287593R91 IHC . 

. 67388-67322 

28966 GREATP . 

. 15245 

2910219 CHRYSL . 

. 45284 

292915R91 IHC 

. 67787-67720 

287594R91 IHC . 

. 67388 

28966 NEWHOL . 

. 15245 

2910220 CHRYSL . 

. 2720 

292R SKF . 

. DRK196 

287595R1 IHC . 

. 67322 

289725R91 IHC . 

. 67391-67322 

291062203 ALFA-R . 

. 30206M 

293069C92 IHC 

. HB88510 

287596R91 IHC . 

. 67388-67322 

289726R91 IHC . 

. 67391 

29111 TRAILM . 

. HM518410 

29311 AX OSH .. 

. JM718149 

287597R91 IHC . 

. 67388 

28985 FM . 

. 28985 

29112 TRAILM . 

. HM518445 

29312AX OSH .. 

. JM718110 

287598R1 IHC . 

. 67322 

28985 SKF . 

. 28985 

29139 GREATP . 

. 15112 

29313D IHC . 

. 1315BB 

287599R91 IHC . 

. 898-892 

2898528920 COM . 

. 28985-28920 

29139 NEWHOL . 

. 15112 

29316 HYSTER . 

. 395S-394A 

287600R91 IHC . 

. 898 

2898528921 COM . 

. 28985-28921 

29140 GREATP . 

. 15123 

2931680 CHRYSL 


287601R1 IHC . 

. 892 

28990 FM . 

. 28990 

29140 NEWHOL . 

. 15123 


LM 104949-LM104912 

287602R91 IHC . 

. 898-892 

28990 SKF . 

. 28990 

291407625 AUDI . 

. LM501314 

29317 HYSTER ... 

. 390-394A 

287603R91 IHC . 

. 898 

2899028919 COM . 

. KA11820Z 

291407625A AUDI . 

. LM501314 

293171A EATON 

. 34301 

287604R1 IHC . 

. 892 

28995 FM . 

. 28995 

291407645 AUDI . 

. 32006 

293171B EATON 

. 34500 

287605R91 IHC . 

. 938-932 

28995880 FIAT . 

. 307L 

291407645 VW . 

. 32006 

2931851 CHRYSL 

. 6408 

287606R91 IHC . 

. 938 

28995890 FIAT . 

. 308L 

2914519 CHRYSL . 

. 3767 

293251A EATON 

. 659 

287607R1 IHC . 

. 932 

28995900 FIAT . 

. 309L 

2914588 CHRYSL . 

. 3730 

293251B EATON 

. 652 

287608R91 IHC . 

. 938-932 

28995910 FIAT . 

. 310L 

29148 WHITE . 

. 2256 

293261A EATON 

. 759 

287609R91 IHC . 

. 938 

28996660 FIAT . 

. 304DD 

291501319B AUDI . 

. 32210M 

293261B EATON 

. 752 

28761 OR 1 IHC . 

. 932 

289R SKF . 

. DRK191R 

291501319B VW . 

. 32210M 

293305R91 IHC . 

. 37431-37625 

287611R91 IHC . 

. 598 

28BWD01A SKF . 

. 513031 

291525193 AUDI 


293306R91 IHC . 

. 37431 

287612R1 IHC . 

. 592A 

28/PDNF14511 RHP .... 

. DS209TTRB 

JM205149-JM205110 

293307R1 IHC ... 

. 37625 

28765H IHC . 

. 480-472 

28R3210E3 LINK-B . 

. DS210TTC 

291525193 VW JM205149 JM205110 

293400R91 IHC . 

. 786-772 

287669R91 IHC . 

. 685-672 

28RG3210E3 LINK-B ... 

. DS210TTRC 

291525195 AUDI . 

. JM205149 

293401R91 IHC . 

. 786 

287670R91 IHC . 

. 685 

28RG5209E3 LINK-B ... 

. DS209TTRD 

291525195 VW . 

. JM205149 

293402R1 IHC ... 

. 772 

287671R91 IHC . 

. 685-672 

290060066 ALFA-R . 

. 202AG 

291525197 AUDI . 

. JM205110 

293403R91 IHC 

HM926740-HM92671 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part #/l\lame 

Timken 

Part tt/Name 


293404R91 IHC . 

. HM926740 

2939797 GM . 

. 203RRAG 

2943875 EM . 

. 109FF 

2946607 EM . 

. 87507 

293405R1 IHC . 

. HM926710 

2939807 EM . 

. 304SS 

2943950 EM . 

. 110CC 

2946618 EM . 

. 88107 

293408R1 IHC . 

. 6420 

2939887 EM . 

. 205BB 

2944105 EM . 

. 113SS 

2946647 EM . 

. 207FF 

293409R91 IHC . 

. 67787-67720 

2939895 EM . 

. 2D5L 

2944430 EM . 

. 200S 

2946709 EM . 

. 207FFL 

293410R91 IHC . 

. 67787 

2939931 EM . 

. 206WB 

2944445 GM . 

. 8500 

2946715 GM . 

. 208S 

293411R91 IHC . 

. 560S-552A 

2939952 GM . 

. 206L 

2944481 EM . 

. 200SL 

2946735 EM . 

. 208SL 

293412R91 IHC . 

. 560S 

293R SKF . 

. DRK11R 

2944484 EM . 

. 200SS 

2946746 EM . 

. 208SS 

293414R91 IHC . 

. 479 

2940012 EM . 

. 2D7L 

2944551 GM . 

. WC87500 

2946767 GM . 

. 88508 

293415R1 IHC . 

. 47 2X 

2940071 EM . 

. 2D8L 

2944580 EM . 

. 88500 

2946787 EM . 

. 88508 

29351H IHC . 

. J321664 

2940089 EM . 

. 2D9L 

2944616 GM . 

. 200CC 

2946798 GM . 

. 208FF 

29363H IHC . 

. J321652 

2940109 EM . 

. 210L 

2944674 EM . 

. 201S 

2946834 EM . 

. 208FFL 

293707R91 IHC . 

. 456 453X 

2940120 EM . 

. DC210 

2944712 EM . 

. 201C 

2946839 EM . 

. 209S 

293708R91 IHC . 

. 456 

2940129 EM . 

. 211L 

2944726 EM . 

. 201SS 

2946850 EM . 

. 209D 

293709R1 IHC . 

. 453X 

2940179 EM . 

. 214 

2944767 EM . 

. 87501 

2946861 EM . 

. 209SL 

293710R91 IHC . 

. 366-362A 

2940290 EM . 

. 302AG 

2944775 GM . 

. WC87501 

2946864 EM . 

. 209SLV 

293711R91 IHC . 

. 366 

2940309 EM . 

. 303BB 

2944784 EM . 

. 88501 

2946869 EM . 

. 209SS 

293712R1 IHC . 

. 362A 

2940341 EM . 

. 304L 

2944825 EM . 

. 201CC 

2946893 GM . 

. 88509 

293713R91 IHC . 

. 45290-45220 

2940356 EM . 

. 3D5AG 

2944885 EM . 

. 202S 

2946903 EM . 

. 209DD 

293714R91 IHC . 

. 45290 

2940370 EM . 

. 305L 

2944903 EM . 

. 8502 

2946928 EM . 

. 210S 

293715R91 IHC . 

. 687-672 

2940410 GM . 

. 3D6L 

2944952 EM . 

. 202SS 

2946946 GM . 

. 210SL 

293716R91 IHC . 

. 687 

2940448 EM . 

. 3D7L 

2944999 EM . 

. 202CCAG 

2946958 EM . 

. 210SS 

293717R91 IHC . 

. 665-652 

2940475 EM . 

. 308WB 

2945008 EM . 

. 87502 

2946994 EM . 

. 210CC 

293718R91 IHC . 

. 665 

2940485 EM . 

. 3D8L 

2945044 EM . 

. 88502 

2947015 EM . 

. 210SSL 

293719R1 IHC . 

. 652 

2940502 EM . 

. 308LI 

2945094 EM . 

. 202FFB 

2947030 EM . 

. 21 IS 

2938125 GM . 

. 1206AG 

2940506 EM . 

. 309 

2945116 GM . 

. 202FF 

2947050 GM . 

. 211SL 

2938133 EM . 

. 1206L 

2940517 EM . 

. 309L 

2945167 EM . 

. 202FFB 

2947056 EM . 

. 211SS 

2938137 EM . 

. 1207TB 

2940526 GM . 

. 310 

2945204 GM . 

. 202FFLB 

2947079 GM . 

. 21 ICC 

2938141 EM . 

. 1207L 

2940557 GM . 

. 311L 

2945209 GM . 

. 202FFL 

2947116 GM . 

. 212SL 

2938166 EM . 

. 1209L 

2940625 EM . 

. 314L 

2945272 EM . 

. 7017 

2947120 EM . 

. 212SLV 

2938168 EM . 

. 1210AG 

2940641 EM . 

. 315 

2945419 GM . 

. 87503 

2947125 GM . 

. 212SS 

2938171 EM . 

. 1210L 

2940757 EM . 

. 1207SL 

2945470 GM . 

. WC88503 

2947135 EM . 

. 212CC 

2938174 EM . 

. 1211AG 

2940770 EM . 

. 1208SL 

2945481 EM . 

. WC88503 

294714R91 IHC . 

. 208 

2938175 EM . 

. 1211L 

2940785 EM . 

. 121 OS 

2945658 EM . 

. 204S 

2947159 EM . 

. 213SL 

2938180 EM . 

. 1212AG 

2940805 EM . 

. 1212SL 

2945703 EM . 

. 204F 

2947163 EM . 

. 213SS 

2938184 EM . 

. 1213 A 

2940815 GM . 

. 1214SL 

2945720 GM . 

. 204BBAR 

2947220 EM . 

. 21BSL 

2938187 EM . 

. 1213L 

2940872 EM . 

. 1305SS 

2945742 EM . 

. 204SS 

2947317 EM . 

. 302S 

2938190 EM . 

. 1214AG 

2940878 GM . 

. 1306S 

2945779 EM . 

. 87504 

2947333 GM . 

. 302SS 

2938238 EM . 

. 1305 

2940886 EM . 

. 1306SS 

2945818 EM . 

. 88504 

2947351 EM . 

. 302CC 

2938253 EM . 

. 1306TB 

2940899 EM . 

. 1307SL 

2945870 EM . 

. 204FF 

2947372 EM . 

. 303S 

2938256 EM . 

. 1306L 

2940908 GM . 

. 1308S 

2945968 GM . 

. 204FFL 

2947376 GM . 

. 8603 

2938264 EM . 

. 1307 

2940924 EM . 

. 1309S 

2945976 EM . 

. 205S 

2947396 EM . 

. 303SS 

2938265 EM . 

. 1307L 

2940940 EM . 

. 131OSL 

2945995 EM . 

. 8505 

2947442 EM . 

. 303CC 

2938277 EM . 

. 1308 

2940947 EM . 

. 1311SL 

2946024 EM . 

. 205F 

2947468 EM . 

. 304S 

2938281 EM . 

. 1308L 

2940967 EM . 

. 1313S 

2946049 EM . 

. 205SS 

2947477 EM . 

. 8604 

2938283 EM . 

. 1309 

2940T2 WHITE . 

. J402464 

2946079 EM . 

. 87505 

2947487 EM . 

. 304D 

2938304 GM . 

. 1311AGL 

29411H IHC . 

. 467 453A 

2946094 EM . 

. 88505 

2947503 EM . 

. 304SS 

2938324 EM . 

. 1313AG 

29412H IHC . 

. 467 

2946244 EM . 

. 205FFL 

2947540 EM . 

. 304DD 

2938727 EM . 

. 36BB 

2941560 EM . 

. R6SS 

2946268 EM . 

. 206S 

2947603 EM . 

. 305S 

2938750 EM . 

. 38BB 

29418 WHITE . 

. 02252 

2946273 EM . 

. 8506 

2947618 EM . 

. 8605 

2939006 GM . 

. 104 

29419 AMC . 

. 342S 

2946297 GM . 

. 206F 

2947629 EM . 

. 305D 

2939054 EM . 

. 105CB 

2941936 EM . 

. R10SS 

2946312 EM . 

. 206SL 

2947640 EM . 

. 305SL 

2939107 EM . 

. 106WB 

2942054 EM . 

. R12SS 

2946337 EM . 

. 206SS 

2947650 EM . 

. 305SS 

2939168 EM . 

. 107WB 

2942131 EM . 

. R14SS 

2946366 EM . 

. 87506 

2947670 EM . 

. 87605 

2939305 GM . 

. 110CB 

2942181 EM . 

. R16SS 

2946380 EM . 

. 88506 

2947680 EM . 

. 88605 

2939342 EM . 

. 111TB 

2942396 GM . 

. 36SS 

2946399 GM . 

. 206GGB 

2947693 GM . 

. 305DD 

2939347 EM . 

. 112BB 

2942516 EM . 

. 37SS 

2946401 EM . 

. HPC100GP 

2947700 EM . 

. 305DD 

2939370 EM . 

. 113TB 

2942619 EM . 

. 38S 

2946407 EM . 

. 206GGH 

2947741 EM . 

. 306S 

2939381 EM . 

. 113L 

2942816 EM . 

. 38CC 

2946412 EM . 

. 88506AR 

2947761 EM . 

. 306F 

2939387 EM . 

. 114 

2942885 EM . 

. 39SS 

2946417 EM . 

. RW206CCR 

2947770 EM . 

. 306SL 

2939396 GM . 

. 114L 

2943406 GM . 

. 104CC 

2946427 EM . 

. 88506 

2947784 GM . 

. 306SS 

2939427 EM . 

. 116L 

2943521 EM . 

. 105CC 

2946440 EM . 

. 206FF 

2947819 EM . 

. 306FF 

2939442 EM . 

. 117L 

2943598 EM . 

. 106SS 

2946494 GM . 

. 206SSL 

2947848 EM . 

. 306DDL 

2939456 EM . 

. 118L 

2943623 EM . 

. 106CC 

2946508 EM . 

. 206FFL 

2947854 EM . 

. 307S 

2939622 EM . 

. 200AB 

2943692 EM . 

. 107SS 

2946541 EM . 

. 8507 

2947868 EM . 

. 307F 

2939653 EM . 

. 201AB 

2943717 GM . 

. 107DD 

2946572 GM . 

. 207SL 

2947875 GM . 

. 307SL 

2939688 EM . 

. 202AG 

2943809 EM . 

. 108FFN 

2946590 EM . 

. 207SS 

2947883 EM . 

. 307SS 
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TIMKEN 


Part #/l\lame 

Timken 

Part #/l\lame 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part tt/Name 


2947903 EM . 

. 307FF 

2953364 GM . 

. 5308WS 

296824A1 CASE .. 

. LM603011 

2992D5 WHITE . 

. 9121 

2947926 GM . 

. 308S 

2953365 EM . 

. 5308WS 

29685 EM . 

. 29685 

2992F5 WHITE . 

. 9121 

2947958 EM . 

. 308SS 

2953382 CHRYSL . 

. 370A 

2968529620 COM 

. 29685-29620 

299325C91 IHC . 

. IR18200H 

2947978 GM . 

. 308FF 

2953435 EM . 

. 5310W 

297306R91 IHC ... 

. 44143 

299359 GALION . 

. 552 

2948003 EM . 

. 309S 

2953549 CHRYSL . 

. LM104911 

29743X MASSEY . 

. 07093 

299360 GALION . 

. 559 

2948022 GM . 

. 309SL 

2953550 CHRYSL . 

. LM 104949 

29745A MASSEY . 

. 29520 

29941 NEWHOL . 

. 303SS 

2948033 GM . 

. 309SS 

2953560 GM . 

. 5205KE 

29745X MASSEY . 

. 29520 

29963X MASSEY . 

. 203FF 

2948058 EM . 

. 309DD 

2953581 EM . 

. 5207W 

29746A MASSEY . 

. 29585 

29963X1 MASSEY . 

. 203FF 

2948082 EM . 

. 309DDL 

2953612 EM . 

. 5211W 

29746X MASSEY . 

. 29585 

299657 HYSTER . 

. 342 

2948104 GM . 

. 310SS 

2953645 GM . 

. 5216KE 

29747A MASSEY . 

. 29620 

29965X MASSEY . 

.WPS014GPC 

2948165 GM . 

. 312SS 

2953660 EM . 

. 5305KE 

29747X MASSEY . 

. 29620 

299688 HYSTER . 

. M804049 

2948336 GM . 

. 614038 

2953668 EM . 

. 5306W 

29748A MASSEY . 

. 29675 

29969X MASSEY . 

.WPS108GRC 

2948359 EM . 

. DS208TTC 

2953716 GM . 

. 53D9W 

29748X MASSEY . 

. 29675 

29978X MASSEY . 

. 420-414 

2948376 GM . 

. DS209TTB 

2953961 CHRYSL . 

. 18690 

2974D5 WHITE .... 

. 47890 

299791B EM . 

. 26822 

2948377 EM . 

. DS209TTA 

2954109 CHRYSL . 

. QAR29523 

2975477 CHRYSL 

. 614008 

299792 CHRYSL . 

. 3982-3920 

2948381 GM . 

. DS211TTD 

2954205 CHRYSL . 

. 18690 

29757 HYSTER .... 

. 385A 

2998180050 SUZUKI .... 

. RW122 

2948387 EM . 

. DC211TTRA 

2954258 EM . 

. 307FFL 

29758 HYSTER .... 

. 387 

2998180051 SUZUKI .... 

. RW122 

294859R91 IHC . 

. 105CC 

2954735 CHRYSL . 

. 45291 

29758A MASSEY . 

. 8507 

29AS7025 FORD . 

. 207L 

2948905 EM . 

. 87008 

2954860 CHRYSL . 

. 78215C 

29758X MASSEY . 

. 8507 

29AS7027 FORD . 

. 207S 

2949033 EM . 

. 8013 

2954972 EM . 

. 305AG 

29759 HYSTER .... 

. 382 

29AS7580 FORD . 

. 1625 

2949052 GM . 

. 87013 

2955182 CHRYSL . 

. 3730 

2975D5 WHITE .... 

. 47820 

2A0243 WHITE . 

. 205S 

2949088 EM . 

. 88013 

2955183 CHRYSL . 

. 3767 

297611R91 IHC ... 

. 593 

2A11033 BRIT-L . 

. 205BB 

2949165 GM . 

. 8016 

2955372 CHRYSL . 

. 18690 

297612R91 IHC ... 

. 593-592A 

2A4148 BRIT-L . 

. 303BB 

2949210 GM . 

. 88016 

2955374 CHRYSL . 

. LM104911 

297615R1 IHC . 

. 48620 

2A4299 BRIT-L . 

. 205BB 

2949248 GM . 

. 8026 

2955375 CHRYSL . 

. 370A 

297616R91 IHC ... 

. 48685 

2A836 CHRYSL . 

. 206LOE 

2949319 GM . 

. 88107AR 

295551A EATON . 

. 52387 

297617R91 IHC ... 

. 48685-48620 

2A934 CHRYSL . 

. 2061 

2949321 EM . 

. RWF34R 

295551B EATON . 

. 52637 

2976700 CHRYSL 

. 760 

2AD79 WHITE . 

. 366 

2949324 EM . 

. 88107 

2955553 EM . 

. 204FREN 

2976723 CHRYSL 

. 749 

2AD80 WHITE . 

. 363 

29503506 EM . 

. 215 

2956556 EM . 

. 207F 

29778X MASSEY . 

. 420 

2AD82 WHITE . 

. 414 

2950695 GM . 

. 7205 

2957283 EM . 

. 1210L 

298 BR/T-L . 

. 305AG 

2B172 WHITE . 

. 359S 

2950CSA CASE . 

.WPS014GPC 

29580 EM . 

. 29580 

298032B91 IHC 

HM807049-HM80701 

2B246 WHITE . 

. 209SL 

295109R91 IHC . 

. 205FF 

29582H IHC . 

. J281256 

298033R91 IHC ... 

. HM807049 

2B248 WHITE . 

. 308L 

2951298 EM . 

. 7303 

29585 EM . 

. 29585 

298034R91 IHC 

HM807049-HM80701 

2B416 WHITE . 

. 336 

2951536 GM . 

. 7204 

2958529520 COM . 

. 29585-29520 

298035R91 IHC ... 

. HM807049 

2B540 WHITE . 

. 209SL 

29520 EM . 

. 29520 

2958529521 COM . 

. 29585-29521 

298182R1 IHC . 

. HM803110 

2B54D WHITE . 

. 209SL 

2952000 EM . 

. 5106WCC 

29586 EM . 

. 29586 

298185R91 IHC 

HM803149 HM80311 

2B55 WHITE . 

. 354A 

29521 EM . 

. 29521 

29586 SKF . 

. 29586 

298186R91 iHC 

HM803149 HM80311 

2B552 MACK . 

. 02420 

29522 EM . 

. 29522 

2958629520 COM . 

. 29586-29520 

298187R91 iHC 

HM807046 HM80701 

2B552 WHITE . 

. 02420 

29522 SKF . 

. 29522 

2958629522 COM . 

. 29586-29522 

298188R91 iHC ... 

. 390A-394A 

2B553 MACK . 

. 02475 

2952232 EM . 

. 5203KE 

29590 EM . 

. 29590 

298189R91 IHC ... 

. 390A-394A 

2B553 WHITE . 

. 02475 

2952271 GM . 

. 5203KSSE 

2959029520 COM . 

. 29590-29520 

298192R91 IHC ... 

. 115BB 

2BA6 WHITE . 

. 205S 

2952319 GM . 

. 5204KE 

2959029521 COM . 

. 29590-29521 

298194R91 IHC ... 

. HM803149 

2BB84 WHITE . 

. 1306TB 

2952336 EM . 

. 5204KSE 

2959029522 COM . 

. 29590-29522 

298195R91 IHC ... 

. HM803149 

2BD73 WHITE . 

. 3525 

2952420 GM . 

. 5205KSE 

2959942 CHRYSL . 

. 45291 

298196R91 IHC ... 

. HM807046 

2C1054 DORMAN . 

. PD1605C 

2952446 GM . 

. 5205KSSE 

2960193 CHRYSL . 

. M201047S 

298197R91 IHC ... 

. 390A 

2C1055 DORMAN . 

. C1972C 

2952509 GM . 

. 5206KE 

2960306 CHRYSL . 

. M201011 

298198R91 IHC ... 

. 390A 

2C1215 BRIT-L . 

. 566-563 

2952566 GM . 

. 5206KSSE 

2960826 CHRYSL . 

. BCE2416 

2984 FM . 

. 2984 

2C1225A FORD . 

. 88128B 

2952595 GM . 

. 5206DD 

29614 WHITE . 

. 532X 

2984 SKF . 

. 2984 

2C4 WHITE . 

. 205S 

2952602 EM . 

. 5207W 

2961608 CHRYSL . 

. 209SLV 

298449 FRU . 

. 392 

2CD82 WHITE . 

. 572 

2952614 EM . 

. 5207WS 

2961624 CHRYSL . 

. MU1307V 

298450 FRU . 

. 3994 

2CH1054 FEDRAL . 

. PA1505C 

2952637 GM . 

. 5207WSS 

2961625 CHRYSL . 

. 1212L 

298474 FRU . 

. 3920 

2D 1082 FEDRAL . 

. DA2255C 

2952666 EM . 

. 5208W 

2961638 CHRYSL . 

. MR1308TV 

298517 EALION .. 

. 455 

2D1087 DORMAN . 

. DA2065C 

2952678 EM . 

. 5208WS 

2961691 CHRYSL . 

. WJ162116 

298518 EALION .. 

. 71425 

2D 135 WHITE . 

. 387 

2952722 GM . 

. 5209W 

2961693 CHRYSL . 

. M1305GEL 

298519 EALION .. 

. 496 

2D 150 WHITE . 

. 563 

2952771 EM . 

. 5210W 

29620 EM . 

. 29620 

298520 EALION .. 

. 594 

2D151 WHITE . 

. 567 

2952780 GM . 

. 5210WS 

29620 SKF . 

. 29620 

298522 EALION .. 

. 3780 

2D 166 WHITE . 

. 581 

2952985 EM . 

. 5216KE 

29627 AMC . 

. 09195 

298526 EALION .. 

. 453A 

2D 180 WHITE . 

. 387 

295309R91 IHC . 

. 48685-48620 

29630 EM . 

. 29630 

298527 GALION .. 

. 71750 

2D2 WHITE . 

. 453A 

295310R91 IHC . 

. 48685 

29630 SKF . 

. 29630 

298528 GALION .. 

. 493D 

2D205 WHITE . 

. 572 

295311R1 IHC . 

. 48620 

29647 AMC . 

. 3320 

298529 EALION .. 

. 592 

2D206 WHITE . 

. 575 

2953216 EM . 

. 5305KE 

29659 NEWHOL . 

. 206WB 

298532 GALION .. 

. 3720 

2D235 WHITE . 

. 528 

2953270 GM . 

. 5306W 

29675 EM . 

. 29675 

29867D IHC . 

. 308WB 

2D237 WHITE . 

. 1214AG 

2953282 EM . 

. 5306WS 

2967529620 COM . 

. 29675-29620 

2990D5 WHITE .... 

. 9185 

2D238 WHITE . 

. 532A 

2953316 GM . 

. 5307W 

2967529630 COM . 

. 29675-29630 

299264 HYSTER .. 

. 15126 

2D280 WHITE . 

. 462 

2953322 EM . 

. 5307WS 

296773R91 IHC . 

. 306FF 

299265 HYSTER .. 

. 45284 

2D281 WHITE . 

. 453A 

2953355 EM . 

. 5308W 

2968029620 COM . 

. 29680-29620 

299266 HYSTER .. 

. 47487 

2D420 BRILL . 

. FWG1716R 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


Part tt/Name 

Timken 

Part ft/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part tt/Name 


2D451 WHITE . 

. 612 

2HA024 JAGUAR . 

. 25577-25522 

2SC2010 FEDRAL . 

. TNR58R 

300181X WHITE . 

. 453X 

2D453 WHITE . 

. 621 

2HA025 JAGUAR . 

. 25877-25820 

2SC2012 FEDRAL . 

. TNR34R 

300182 VOLVO . 

. 3984 

2D610 WHITE . 

. J402480 

2HD26 WHITE . 

. 3720 

2SC2014 FEDRAL . 

. TNR78R 

300182 WHITE . 

. 3984 

2DB151 WHITE . 

. J321664 

211081 FEDRAL . 

. 2005C 

2SC2100 FEDRAL . 

. TNR1R 

30019 HYSTER . 

. 2720 

2DD135 WHITE . 

. 387 

211082 FEDRAL . 

. I2255C 

2SC2102 FEDRAL . 

. TNR118R 

3002052 SPICER . 

. 205S 

2DF2408 RHP . 

. DC208TTC 

211082 LEMPCO . 

. I2255C 

2SC2103 FEDRAL . 

.TNR1316RM 

3002055 SPICER . 

. 205BB 

2DF2409 RHP . 

. DC208TTB 

211166 FEDRAL . 

. I2005C 

2SC2104 FEDRAL . 

. TNR114R 

300206 SPICER . 

. 206WB 

2DN1703 FEDRAL . 

. DIMB01576C 

211171 FEDRAL . 

. I2255C 

2SC2105 FEDRAL . 

.TNR1516RM 

3002065 SPICER . 

. 206WB 

2/DNF14013/1 RHP . 

. DS208TTE 

211171 LEMPCO . 

. I2255C 

2SC2106 FEDRAL . 

. TNR138R 

3002069 SPICER . 

. 206WB 

2DNF2408 RHP . 

. DS208TTD 

21906 FEDRAL . 

. IA02135C 

2SC2107 FEDRAL . 

. TNR1716R 

300207 SPICER . 

. 207 

2DNF2409 RHP . 

. DS208TTC 

2JSB3211E3 LINK-B .... 

. DC211TTB 

2SC2108 FEDRAL . 

. TNR112R 

3002072 SPICER . 

. 207 

2DT1087 DORMAN . 

. DT2065C 

2K5509 BRIT-L . 

. LS9 

2SD54 WHITE . 

. 1380 

3002073 SPICER . 

. 207 

2EB1110 WHITE . 

. 17118 

2K5515 BRIT-L . 

. 212 

2SD71 WHITE . 

. 342S 

3002075 SPICER . 

. 207 

2EB2196 WHITE . 

. 354A 

2K5536 BRIT-L . 

. 5305KE 

2SD72 WHITE . 

. 14138A 

3002079 SPICER . 

. 207 

2EB2225 WHITE . 

. 3320 

2K5644 BRIT-L . 

. 30208M 

2SD73 WHITE . 

. 14276 

300208 SPICER . 

. 208 

2EB2226 WHITE . 

. 3382 

2K5678 BRIT-L . 

. 207 

2T6D116 WHITE . 

. 3982 

300209 SPICER . 

. 209BB 

2EB2355 WHITE . 

. 359S 

2K5942 BRIT-L . 

. 30207M 

2T6D117 WHITE . 

. 3920 

30020935 GM . 

. 511024 

2ED1744 WHITE . 

. 563 

2K5958 BRIT-L . 

. 5305KE 

2T6D119 WHITE . 

. 3382 

3002095 SPICER . 

. 209BB 

2ED1745 WHITE . 

. 567 

2K6008 BRIT-L . 

. 482-472 

2T6D120 WHITE . 

. 3320 

300210 SPICER . 

. 210S 

2ED1895 WHITE . 

. 387 

2K6508 BRIT-L . 

. 207 

2T6D21 WHITE . 

. 3982 

300211 SPICER . 

. 211TB 

2ED1932 WHITE . 

. 387 

2K7104 BRIT-L . 

. 306TB 

2T6D23 WHITE . 

. 3920 

300212 SPICER . 

. 212 

2ED2165 WHITE . 

. 482 

2K7179 BRIT-L . 

. 496-493 

2TD12 WHITE . 

. 2720 

3002125 SPICER . 

. 212 

2F1087 FEDRAL . 

. F2065C 

2K7341 BRIT-L . 

. 305AG 

2TD22 WHITE . 

. 395 

30022 HYSTER . 

. 414 

2F1088 FEDRAL . 

. FB1625C 

2K7480 BRIT-L . 

. 32306 

2TD23 WHITE . 

. 3920 

300228 SEAL-P . 

. 7109 

2(11/1 FEDRAL . 

. FA2255C 

2K7492 BRIT-L . 

. 30306M 

21/00084500 FWD . 

. 65320 

30023 HYSTER . 

. 2793 

2F1181 FEDRAL . 

. M1625C 

2K7493 BRIT-L . 

. 30307M 

2V00084614 FWD . 

. 575 

300234 SEAL-P . 

. 209SL 

2F1181 LEMPCO . 

. M1625C 

2K7726 BRIT-L . 

. KB11786Y 

2V00084660 FWD . 

. 594 

300234C SEAL-P . 

. 209SL 

2F1721 FEDRAL . 

. FA01757C 

2K7727 BRIT-L . 

. 3984-3920 

2V00093245 FWD . 

. 65390 

300235 SEAL-P . 

. 306L 

2F1722 FEDRAL . 

. F02256C 

2K7728 BRIT-L . 

. 395-394A 

2/W29/32 RHP . 

. OP1712C 

300235C SEAL-P . 

. 306L 

2FB27 WHITE . 

. 1211 AG 

2K8113 BRIT-L . 

. 209BB 

2/W32 RHP . 

. VV1250C 

30024 CASE . 

. 212 

2FB54 WHITE . 

. 332 

2K8143 BRIT-L . 

. 308WB 

2/W349 RHP . 

. OP1709C 

300247M1 MASSEY . 

. 25522 

2FD151 WHITE . 

. 477 

2K8220 BRIT-L . 

. 209BB 

2/W384 RHP . 

. MG 1716 

30029 HYSTER . 

. 1729X 

2FD152 WHITE . 

. 472 

2K8224 BRIT-L . 

. 211TB 

2W432B663AA FORD ... 

. HA590213 

300290 SEAL-P . 

. J321632 

2FD200 WHITE . 

. 47 2A 

2K8225 BRIT-L . 

. 307TB 

2WD19 WHITE . 

. 6320 

300294M1 MASSEY . 

. 25521 

2FD201 WHITE . 

. 478 

2K8256 BRIT-L . 

. 3982-3920 

2WD33 WHITE . 

. 44348 

300295M1 MASSEY . 

. 25580 

2FD39 WHITE . 

. 3382 

2K8306 BRIT-L . 

.. 151 12-15250X 

2WD34 SEAL-P . 

... 53162-53375 

300306 SPICER . 

. 306TB 

2FD40 WHITE . 

. 3320 

2K8449 BRIT-L . 

. 2D7L 

2WD35 WHITE . 

. 53162 

3003065 SPICER . 

. 306TB 

2G1171 FEDRAL . 

. GD2005C 

2K8950 BRIT-L . 

. 307L 

2WD36 WHITE . 

. 53375 

300307 SPICER . 

. 307TB 

2GB131 WHITE . 

. 3720 

2L1006 HUCO . 

. 59200 

2WH1087 DORMAN . 

. W2065C 

3003072 SPICER . 

. 307TB 

2GB18 WHITE . 

. 3196 

2L1Z2C190AA FORD ... 

. SK550202 

2WH1114 DORMAN . 

. WA2756C 

3003073 SPICER . 

. 307TB 

2GB181 WHITE . 

. 3120 

2L1Z2C204BA FORD ... 

. SK550203 

2X6548B FORD . 

. 41286 

3003075 SPICER . 

. 307TB 

2GB182 WHITE . 

. 3196 

2L1Z2C204BB FORD ... 

. SK550203 

2X6571A FORD . 

. 33281 

3003085 SPICER . 

. 308WB 

2GB275 WHITE . 

. J322080 

2L1Z2C204CA FORD ... 

. SK550202 

2X6582 FORD . 

. 49585 

30031 HYSTER . 

. 418 

2GB82 WHITE . 

. 572 

2L4221 FORD . 

. 2984 

2X95 FEDRAL . 

. 02251 

300310 SPICER . 

. 310 

2GD221 WHITE . 

. 563 

2L4222 FORD . 

. 2924 

2X96 FEDRAL . 

. 02252 

300311 SPICER . 

. 311TB 

2GD222 WHITE . 

. 567 

2MD64 WHITE . 

. 3720 

2ZSA21066 WHITE . 

. 203AB 

3003113 SPICER . 

. 311TB 

2GD245 WHITE . 

. 572 

2N1136 DORMAN . 

. N1852C 

300 CFORCE . 

. 613006 

300312 SPICER . 

. 312 

2GD246 WHITE . 

. 575 

2IM4220 FORD . 

. 3795-3720 

30002 HYSTER . 

. 21212 

3003123 SPICER . 

. 312 

2GD247 WHITE . 

. 482 

2N4221 FORD . 

. 3795 

30002467 GM . 

. 512182 

300313 SPICER . 

. 313 

2GD248 WHITE . 

. 566 

2N4221 MASSEY . 

. 3795 

30002888 GM . 

. 204F 

30032 HYSTER . 

. 525 

2GD71 WHITE . 

. 418 

2ND 10 WHITE . 

. 342 

30004 HYSTER . 

. 3120 

300325 WHITE . 

. 3320 

2GD74 WHITE . 

. 522 

2ND 11 WHITE . 

. 332 

30006 HYSTER . 

. 41125 

300325X WHITE . 

. 3320 

2GD81 WHITE . 

. 580 

2ND2 WHITE . 

. 368 

30007 HYSTER . 

. 41286 

300329 WHITE . 

. 3382 

2GD82 WHITE . 

. 572 

2P1054 FEDRAL . 

. P1605C 

3000900 AUTOUN . 

. 305AG 

30033 HYSTER . 

. 522 

2GD83 WHITE . 

. 480 

2P1054 LEMPCO . 

. P1605C 

30010 HYSTER . 

. 17118 

30034 HYSTER . 

. 16150 

2GD85 WHITE . 

. 53176 

2P1181 FEDRAL . 

. DP1625C 

3001072 SPICER . 

. 107WB 

300347M1 MASSEY . 

. 25522 

2GD86 WHITE . 

. 53387 

2R1087 DORMAN . 

. RA2065C 

30011 HYSTER . 

. 17244 

30035 HYSTER . 

. 16284 

2GM1167 DORMAN . 

. GA2062C 

2RB62 WHITE . 

. 336 

30014 HYSTER . 

. 2523 

3003580 GARWOD . 

... 74550-74850 

2GM1193 DORMAN . 

. FA02256C 

2RB65 WHITE . 

. 3320 

30015 HYSTER . 

. 14125A 

30037 HYSTER . 

. 336 

2GM1194 DORMAN . 

. FA02256C 

2RD84 WHITE . 

. 2720 

30016 HYSTER . 

. 14274 

30038 HYSTER . 

. 3320 

2GM906 FEDRAL . 

. CA02135C 

2RD88 WHITE . 

. 3525 

300169R91 IHC . 

... 67885-67820 

30039 HYSTER . 

. 526 

2H2599 BRIT-L . 

. 202S 

2RD91 WHITE . 

. 395 

30017 HYSTER . 

. 2585 

3003906R1 IHC . 

. 30307M 

2H3334 BR/T-L . 

. 207L0 

2RD92 WHITE . 

. 3920 

300170R91 IHC . 

. 67885 

3003912R1 IHC . 

. 32206M 

2HA022 JAGUAR . 

.... 02872-02820 

2SB221 WHITE . 

. 208 

300171R1 IHC . 

. 67820 

30040 HYSTER . 

. 53162 

2HA023 JAGUAR . 

.... 31593-31520 

2SB34 WHITE . 

. 209S 

30018 HYSTER . 

. 2785 

30041 HYSTER . 

. 53387 

2HA023 M-BENZ . 

. 31593-31520 

2SC2008 FEDRAL . 

. TNR12R 

300181 WHITE . 

. 453X 

30042 HYSTER . 

. 355X 
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Part tt/Name Timken 

300425R91 IHC . 25590-25520 

300426R91 IHC . 25590 

30043 HYSTER . 354A 

300449R91 IHC . 21075 

30045 HYSTER . 532A 

3004542 CHRYSL . HB88107B 

30046 HYSTER . 53176 

30053 HYSTER . 612 

30054 HYSTER . 368 

3005418 HYSTER . 02135 

30055 HYSTER . 362 

30056 HYSTER . 529 

30057 HYSTER . 529X 

30058 HYSTER . 555 

30059 HYSTER . 552A 

30061 HYSTER . 72200C 

30062 HYSTER . 72487 

30065 HYSTER . 462 

30066 HYSTER . 453A 

30067 HYSTER . 469 

30068 HYSTER . 453X 

30069 HYSTER . 555S 


300692R91 IHC .. 
300693R91 IHC .. 
300694R91 IHC .. 
300695R91 IHC .. 
300696R91 IHC .. 
300697R91 IHC .. 
300698R91 IHC .. 
30070 HYSTER ... 
30071195 FI AT-A 
300719R91 IHC ... 


14118S-14274 

. 14118S 

14118S-14274 

. 14118S 

.. 14124-14274 

. 14124 

.. 14124-14274 

. 623 

. 39590 

. 636-632 


30072 HYSTER . 6320 

300720R91 IHC . 636 

300723R1 IHC . 832 

300724R91 IHC . 368A-362A 

30075 HYSTER . 397 

30076 HYSTER . 394A 

30077 HYSTER . 3920 

30079 HYSTER . 472 

30083 HYSTER . 477 

30084 HYSTER . 559 

30085 HYSTER . 3982 

30086 HYSTER . 78250C 

30087 HYSTER . 78551 

30088 HYSTER . 6379 

30089 HYSTER . 480 

300890 SEAL-P . 3420 

300892 SEAL-P . 3820 

300893 SEAL-P . 3877 

30090 HYSTER . 643 

30091 HYSTER . 632 

30093 HYSTER . 655 

30094 HYSTER . 652 

300950 SEAL-P . 88108 

30096 HYSTER . 6420 

30097 HYSTER . 567 

3009 /41V1 MASSEY . 462 

300975M1 MASSEY . 453X 

300975R91 IHC . 749-742 

300976R91 IHC . 749 

300977R91 IHC . 67885-67820 

300978R91 IHC . 67885 

300979R1 IHC . 67820 

30098 HYSTER . 563 

300980R91 IHC . 2585-2523 


Part tt/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

300981R91 IHC . 

. 2585 

30158 HYSTER . 

. 59412 

300982R1 IHC . 

. 2523 

30159 HYSTER . 

. 566 

300983R91 IHC . 

. 25590-25520 

30161 HYSTER . 

. 33281 

300984R91 IHC . 

. 25590 

30162 HYSTER . 

. 33462 

300985R1 IHC . 

. 25520 

30165 HYSTER . 

. 1380 

300R SKF . 

. DRK192FB 

30166 HYSTER . 

. 1328 

30100 HYSTER . 

. 572 

30167 HYSTER . 

. 797 

30101 HYSTER . 

. 575 

30168 HYSTER . 

. 792 

30102 HYSTER . 

. 659 

30169 HYSTER . 

. 74525 

30103 HYSTER . 

. 748S 

30171 HYSTER . 

. 3382T 

30104 HYSTER . 

. 742 

30173 HYSTER . 

. 44348 

30105 HYSTER . 

. 6461 

30174 HYSTER . 

. 55200C 

30107 HYSTER . 

. 580 

30175 HYSTER . 

. 55443 

30108 HYSTER . 

. 595 

30176 HYSTER . 

. 759 

30109 HYSTER . 

. 592A 

30177 HYSTER . 

. 399A 

30111 HYSTER . 

. 98788 

30178 HYSTER . 

. 394AS 

30115 HYSTER . 

. 772 

30179 HYSTER . 

. 9185 

301152C WHITE . 

. NPS100RPC 

30180 HYSTER . 

. 9121 

301152ES WHITE . 

. NPS102RPC 

30181 HYSTER . 

. 395S 

301153C WHITE . 

. NPS102RPC 

30182 HYSTER . 

. 398 

301153E WHITE . 

. NPS102RPC 

30184 HYSTER . 

. 53375 

301154E WHITE . 

. NPS103RPC 

30185 HYSTER . 

. 64450 

301154ES WHITE . 

. NPS103RPC 

30185150 FIAT . 

. 203AB 

30116 HYSTER . 

. 855 

30185155 FIAT . 

. 304WB 

30117 HYSTER . 

. 854 

30185162 FIAT . 

. 209BB 

30118 HYSTER . 

. 776 

30185163 FIAT . 

. 211TB 

30119 HYSTER . 

. 687 

30185165 FIAT . 

. 305AG 

30120 HYSTER . 

. 672 

30185168 FIAT . 

. 210S 

30121 HYSTER . 

. 780 

30185169 FIAT . 

. 306TB 

30122 HYSTER . 

. 98400 

30185174 FIAT . 

. 308WB 

30123 HYSTER . 

. 71412 

30185204 FIAT . 

. 30207M 

30124 HYSTER . 

. 71750 

30185207 FIAT . 

. 30305M 

30124 WHITE . 

. 572 

30185208 FIAT . 

. 30306M 

30125 HYSTER . 

. 938 

30185209 FIAT . 

. 30307M 

30125 WHITE . 

. 580 

30186 HYSTER . 

. 64700 

30126 HYSTER . 

. 71450 

30186097 FIAT . 

. 302AG 

30127 HYSTER . 

. 74500 

30186100 FIAT . 

. 207 

30128 HYSTER . 

. 74850 

301861 12 FIAT . 

. 212 

30129 HYSTER . 

. 95500 

30187 HYSTER . 

. 527 

30130 HYSTER . 

. 95925 

30187771 FIAT . 

. 303BB 

30131 HYSTER . 

. HM926747 

30188 HYSTER . 

. 3578 

301317 VW . 

. 205BB 

30189 HYSTER . 

. 3525 

301333 VW . 

. 304WB 

30190 HYSTER . 

. 493 

30134 HYSTER . 

. 95525 

30190 VOLVO . 

. 3984-3920 

30135 HYSTER . 

. 932 

30191 HYSTER . 

. 498 

301353 CLARK . 

. 07100 

30195 HYSTER . 

. 3820 

301354 CLARK . 

. 07196 

30198 HYSTER . 

. 368A 

30136 HYSTER . 

. 99600 

301988 WHITE . 

. 53375 

30139 HYSTER . 

. 752 

301988X WHITE . 

. 53375 

301401A VW . 

. 5305KE 

301989 WHITE . 

. 3920 

30141 HYSTER . 

. 6382 

30199 HYSTER . 

. 755 

30142 HYSTER . 

. 594 

301M SIMCA . 

. 202AG 

301424 GM . 

. 1309 

301PP FM . 

. 301KDD 

30145 HYSTER . 

. 455 

301SA309 AUSTIN . 

. 580-572 

30145718 F/AT-A . 

. 52400 

301SA371 AUSTIN . 

. 395-394A 

30146 HYSTER . 

. 28580 

301SA411 AUSTIN . 

. 759-752 

30147 HYSTER . 

. 28521 

301SA508 AUSTIN . 

. 657-652 

30151 HYSTER . 

301511R91 IHC . 

. 3984 

. 306S 

301SA630 AUSTIN . 

301SA933 AUSTIN 

.... 88900-88126 

301512R91 IHC . 

. 306S 

HM212049-HM212010 

30152 HYSTER . 

. 68462 

301SB309 AUSTIN . 

. 864-854 

30153 HYSTER . 

. 68712 

301SC508 AUSTIN . 

.... 67787-67720 

30154 HYSTER . 

. 528 

301SD181 AUSTIN . 

.... 99575-99100 

30155 HYSTER . 

. 14131 

301SD353 AUSTIN . 

.... 71425-71750 

30156 HYSTER . 

. 14276 

301SD411 AUSTIN . 

. 580 

30157 HYSTER . 

. 59200 

301SE337 AUSTIN . 

. 575-572 


30181411 AUSTIN . 593 

301SE508 AUSTIN . 39590 

301SE630 AUSTIN . SET37 

301SF337 AUSTIN . 594-592A 

301SF353 AUSTIN . 71450-71750 

301 SI 411 AUSTIN . 854 

301SH337 AUSTIN . 598-592A 

301SH411 AUSTIN . 855 

301SH429 AUSTIN . 209BB 

301SH429 COCKSH . 209BB 

301SJ309 AUSTIN . 941-932 

301SJ337 AUSTIN . 655-652 

301SJ353 AUSTIN . 74525-74850 

301SJ411 AUSTIN . 861 

301SJ508 AUSTIN . 497-493 

301SK411 AUSTIN . 493 

301SL337 AUSTIN . 740-742 

301SL411 AUSTIN . 495A 

301SM337 AUSTIN . 749-742 

301SM411 AUSTIN . 26820 

301 SIM 181 AUSTIN . 94700-94113 

301SN309 AUSTIN . 99600-99100 

301SN337 AUSTIN . 755-752 

30ISM 11 AUSTIN . 26882 

301SN932 AUSTIN . 33472 

301SP337 AUSTIN . 782-772 

301SP630 AUSTIN . 14131 

301SR309 AUSTIN 

HH224335-HH224310 

301SR630 AUSTIN . 25584 

301SS FM . 301SS 


301SS630 AUSTIN 
301ST309 AUSTIN 
301ST337 AUSTIN 
301ST411 AUSTIN 
301ST630 AUSTIN 
301SU353 AUSTIN 
301SU411 AUSTIN 
301XL630 AUSTIN . 

302 FM . 

3020004 ITM . 

3020006 ITM . 

3020008 ITM . 

3020010 ITM . 

3020012 ITM . 

3020015 ITM . 

3020016 ITM . 

3020017 ITM . 

3020103 ITM . 

3020104 ITM . 


. 3780 

74537-74850 

. 567-563 

. 2585 

. 25877 

93800-93125 

. 42690 

74550-74850 

. 302AG 

. 614126 

. 614016 

. 614067 

. 01496 

. 614078 

. 614016 

. 614067 

. 614067 

. 614043 

. 614050 


30202 ISO . 30202 

30203 FM . 30203 

30203 ISO . 30203 

30203J SKI . 30203 

30204 FM . 30204M 

30204 ISO . 30204M 

30204 SKF . 30204M 

3020401 ITM . 614110 

3020402 ITM . 614145 

30204J SKF . 30204M 

30204J2 SKF . 30204M 

30205 FM . 30205M 

30205 ISO . 30205M 

30205 SKF . 30205M 

3020500 ITM . 614022 

3020501 ITM . 614055 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


Part tt/Name Timken 

3020510 ITM . 01576 

3020515 ITM . 1573 

3020520 ITM . 1573 

3020525 ITM . B13002 

3020550 ITM . DN01575 

3020551 ITM . B14049 

3020554 ITM . 614047 

3020555 ITM . 614130 

3020557 ITM . 614048 

3020559 ITM . 613015 

30205A SKF . 30205M 

30205J SKF . 30205M 

30205VB003 SKF . 30205M 

30205X FM . 30205X 

30205X ISO .XAA30205-YAA30205 

30205X SKF .XAA30205-YAA30205 

30206 FM . 30206M 

30206 ISO . 30206M 

30206 SKI . 30206M 

30206J SKF . 30206M 

30206J2 SKF . 30206M 

30207 FM . 30207M 

30207 ISO . 30207M 

30207 SKI . 30207M 

302072 CHRYSL . 3525 

302074 CHRYSL . 3779-3720 

302075 CHRYSL . 3720 

302076 CHRYSL . 3778 

30207J SKF . 30207M 

30208 FM . 30208M 

30208 ISO . 30208M 

302086 CHRYSL . 377 

30209 ISO . 30209M 

3020900 ITM . 614031 

3020910 ITM . 01296 

3020911 ITM . 614033 

3020912 ITM . 614146 

3020915 ITM . 613006 

3020916 ITM . 614031 

3020919 ITM . 614068 

3020920 ITM . 614077 

3020921 ITM . 614072 

3020922 ITM . 614122 


302095E WHITE . 07100 

302096C WHITE . 07196 

302096E WHITE . 07196 


30209A FM .... 
30209C FM .... 
30209C ISO ... 
30209C SKF .. 
30210 FM . 

30210 ISO . 

3021000 ITM 
30210J SKF ... 

30211 FM . 

30211 FM . 

30211 ISO . 

3021102 ITM 
3021105 ITM 
3021106 ITM 
3021110 ITM 
3021112 ITM 
3021113 ITM 
3021114 ITM 
3021116 ITM 
3021117 ITM 


. 30209A 
. 30209C 
.. 30209C 
. 30209C 
. 30210M 
. 30210M 
.. 614104 
. 30210M 
. 3021 1M 
.... 30211 
.... 30211 
.. 614026 
FC1723C 
.. T01710 
. 614026 
.. 614067 
.. 614067 
. 614067 
. 614079 
. 614128 


Part tt/Name 

Timken 

Part #/l\lame 

Timken 

3021118 ITM . 

. 614120 

30222 HYSTER . 

. 31520 

3021119 ITM . 

. 614079 

30222 ISO . 

. 30222M 

30212 ISO . 

. 30212M 

302228 SEAL-P . 

. 7109 

3021201 ITM . 

. 614044 

3022315 ITM . 

. 614106 

3021202 ITM . 

. 614053 

3022345 ITM . 

. 614105 

3021203 ITM . 

. 614099 

3022346 ITM . 

. 614105 

3021204 ITM . 

. 614107 

30224 ISO . 

. 30224M 

30212A FM . 

. 30212A 

30225 HYSTER . 

. 09195 

30212A ISO . 

. 30212M 

3022510 ITM . 

. 614011 

30213 HYSTER . 

. 420 

30226 HYSTER . 

. 09078 

30213 ISO . 

. 30213M 

30226 ISO . 

. 30226M 

3021301 ITM . 

. TO1710 

3022655 ITM . 

. F01267C 

3021320 ITM . 

. 613001 

3022675 ITM . 

. 614013 

3021321 ITM . 

. 613001 

3022678 ITM . 

. 614021 

3021322 ITM . 

. 614059 

3022680 ITM . 

. 614014 

30213A FM . 

. 30213A 

3022710 ITM . 

. 614123 

30213A ISO . 

. 30213A 

3022745 ITM . 

. 614125 

30214 ISO . 

. 30214 

30228 HYSTER . 

. 3877 

3021401 ITM . 

. 614056 

30228 ISO . 

. 30228M 

30214A FM . 

. 30214 

30229 HYSTER . 

. NA691 

30214A FM . 

. 30214A 

3022910 ITM . 

. 0P1712C 

30214A ISO . 

. 30214 

3022915 ITM . 

. OP1709C 

30215 HYSTER . 

. 3382 

30230 HYSTER . 

. 672D 

30215 ISO . 

. 30215M 

30230 ISO . 

. 30230M 

3021500 ITM . 

. 613010 

30231 HYSTER . 

. 27690 

3021502 ITM . 

. TO1711 

3023130 ITM . 

. 614135 

3021503 ITM . 

. TO1711 

3023150 ITM . 

. 614136 

3021515 ITM . 

. 613010 

3023175 ITM . 

. 614132 

3021530 ITM . 

. TO1711 

3023177 ITM . 

. 614134 

3021544 ITM . 

. TO1710 

3023179 ITM . 

. 614133 

3021545 ITM . 

. 1773 

3023180 ITM . 

. 614137 

3021555 ITM . 

. 1773 

30232 HYSTER . 

. 27620 

3021560 ITM . 

. 614147 

30233 HYSTER . 

. 17580 

3021561 ITM . 

. 614043 

3023300 ITM . 

. 614111 

3021563 ITM . 

. 614084 

30234 HYSTER . 

. 17520 

3021564 ITM . 

. 614043 

30235 HYSTER . 

. 15118 

3021565 ITM . 

. 614086 

3023505 ITM . 

. VW1340C 

3021566 ITM . 

. 614088 

3023509 ITM . 

. 614148 

3021567 ITM . 

. 614085 

30236 HYSTER . 

. 15250X 

3021568 ITM . 

. 614088 

30237 HYSTER . 

. 24780 

3021569 ITM . 

. 614084 

30238 HYSTER . 

. 24720 

3021570 ITM . 

. 614043 

30240 HYSTER . 

. 02420 

3021571 ITM . 

. 614084 

3024004 ITM . 

. TR1715 

3021572 ITM . 

. 614091 

3024013 ITM . 

. TR1716 

30216 ISO . 

. 30216M 

3024025 ITM . 

. AU17150 

30217 ISO . 

. 30217M 

302411R91 IHC . 

. 211TB 

30217 TRIMPH . 

. 30207M 

30243 HYSTER . 

. NA558 

302175R91 IHC . 

. 1210AG 

30244 HYSTER . 

. 552D 

30217A ISO . 

. 30217A 

302452C91 IHC . 

. MNJ471S 

30218 HYSTER . 

. 37425 

302466 WHITE . 

. 309 

30218 ISO . 

. 30218M 

30247 HYSTER . 

. 09078 

30219 HYSTER . 

. 37625 

30248 HYSTER . 

. 15578 

30219 ISO . 

. 30219M 

30249 HYSTER . 

. 15520 

3021900 ITM . 

. 613012 

3024E1200A FORD . 

. SET4 

3021901 ITM . 

. 614108 

3024E1200A1 FORD . 

. SET4 

3021T2 WHITE . 

. 2375F 

3024E1215A FORD . 

. SET1 

30220 ISO . 

. 30220M 

3024E1215B FORD . 

. SET1 

3022000 ITM . 

. VW1339C 

30252 HYSTER . 

. 4595 

3022002 ITM . 

. 614015 

3025215 ITM . 

. MG 1716 

3022005 ITM . 

. VW1006C 

30253 HYSTER . 

. 4580 

30220610 FIAT-A . 

. 68712 

30254 HYSTER . 

. 4535 

30220644 FIAT-A . 

. 68462 

302559R91 IHC . 

. 209BB 

30221 HYSTER . 

. 31593 

3025630 ITM . 

. TR1714 

30221 ISO . 

. 30221M 

30257 HYSTER . 

. 67390 

3022100 ITM . 

. 614073 

30258 HYSTER . 

. 67322 

3022101 ITM . 

. 614073 

3025900 ITM . 

. 614068 


302592R91 !HC . 209BB 

30260 HYSTER . 45220 

3026050 ITM . FI1709C 

30261 HYSTER . 45280 

302612R91 IHC . 313 

30262 HYSTER . 45290 

3026340 ITM . FI1709C 

3026355 ITM . FI1710C 

30264 HYSTER . 495 

30267 HYSTER . HH224310 

302674 SEAL-P . 1380 

302676 SEAL-P . 2585 

302677 SEAL-P . 2523 

30268 HYSTER . HH224335 

30270 HYSTER . 3196 

30271 HYSTER . 28920 

302712 CLARK . 21 OS 

302714 CLARK . 205L 

30272 HYSTER . 28985 

3027200 ITM . 614018 

30273 HYSTER . 25580 

30274 HYSTER . 25521 

30275 HYSTER . 2780 

30277 HYSTER . 18790 

3027800 ITM . 614021 

3027801 ITM . 614060 

30280 HYSTER . 598A 

30282 HYSTER . 25821 

30283 HYSTER . 25878 

302831 RIV . 2776 

3028340 ITM . 614129 

3028341 ITM . 614090 

3028345 ITM . 614095 

3028346 ITM . 614095 

3028347 ITM . 614094 

3028500 ITM . 614025 

3028506 ITM . 614012 

3028511 ITM . 614023 


30286 HYSTER . 26878 

30287 HYSTER . 26822 

30287510 FIAT-A .MU1305TDM 

30289 HYSTER . 2788 

30290 HYSTER . H414210 

3029110 ITM . 614143 

3029115 ITM . 614143 

3029116 ITM . 614080 

30292 HYSTER . 42687 

30293 HYSTER . 42620 

3029305 ITM . 1505 

3029310 ITM . VV1250C 

3029315 ITM . 614028 

3029320 ITM . VV1718C 

3029330 ITM . 614029 

302940 RIV . 3585 

30295 HYSTER . 47820 

30296 HYSTER . 47890 

30297 HYSTER . 05185 

30298 HYSTER . 05075 

3029805 ITM . 6408 

3029806 ITM . 614041 

3029807 ITM . 614041 

30299 HYSTER . 09196 

302CC FM . 302CC 

302F MCGILL . 302S 

302J SKF . 38S 

302K FAFHIR . 302AG 
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Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 


r imken 

Part tt/Name 

Timken 

302KD FAFNIR . 

. 302S 

303345 RIV . 

. 369A 

304208 SPICER . 


208L 

3048A1C17 IHC . 

. SET5 

302NPP FAFNIR . 

. 302CC 

303350 RIV . 

. 390A 

3042085 SPICER . 


208L 

3048A1C19 IHC . 

. 3994-3920 

302S FM . 

. 302S 

303351 RIV . 

. 558A 

304209 SPICER . 


209L 

3049077R91 IHC . 

. 307TB 

302SF MRC . 

. 302S 

30336 EATON . 

. 39585 

304210 SPICER . 


21DL 

3049100 ITM . 

. 202FF 

302SS FM . 

. 302SS 

303392 RIV . 

. 786 

3042102 SPICER . 


21DL 

3049181R91 IHC . 

. 206FF 

302SZZ MRC . 

. 302CC 

303401 SEAL-P . 

. 2585-2523 

304211 SPICER . 


211L 

304921 AMC . 

. 107WB 

303 FM . 

. 303BB 

303405R91 IHC . 

. 111TB 

304250C91 IHC . 


67782 

3049255R91 IHC . 

. 482-472 

30300 HYSTER . 

. 07098 

303414 RIV . 

. 09081 

304252C1 IHC . 


66520 

3049663R91 IHC . 

. 310 

30302 FM . 

. 30302 

30350 EATON . 

. 39520 

304267 EATON . 

. 526-522 

3049800 ITM . 

. FC65354 

30302 ISO . 

. 30302 

30350 TRIMPH . 

.... 09074-09196 

3042Z SKF . 

. 1304SS 

3049841R91 IHC . 

.. 25580-25522 

30302J SKF . 

. 30302 

303511 SEAL-P . 

. 2065 

3042ZJ SKI . 

. 1304SS 

3049843R91 IHC . 

. SET21 

30303 FM . 

. 30303 

30357 TRIMPH . 

.. 14125A-14274 

304307 SPW.FR . 


3D7L 

3049844R91 IHC . 

. 1988 

30303 ISO . 

. 30303 

30362 EATON . 

. 48320 

3043075 SPICER . 

307L 

304A SKF . 

. 1304 

30303 SKI . 

. 30303 

30363 EATON . 

. 48393 

304308 SPICER . 

308L 

304C MRC . 

. 304WB 

30303J SKF . 

. 30303 

30364 EATON . 

.... 48393-48320 

3043082 SPICER . 

308L 

304D FM . 

. 304D 

30304 FM . 

. 30304 

303768 RIV . 

. 6466 

3043083 SPICER . 

308L 

304DD FM . 

. 304DD 

30304 ISO . 

. 30304 

3038E7548A1 FORD ... 

. F01268C 

3043085 SPICER . 

308L 

304DDN3 FM . 

. 304DD 

30304 SKI . 

. 30304 

3038E7548A2 FORD ... 

. F01268C 

304309 SPICER . 

309L 

304DN3 FM . 

. 304D 

30304J SKF . 

. 30304 

303954R91 IHC . 

. 311TB 

304310 SPICER . 

310L 

304F MCGILL . 

. 304S 

30305 FM . 

. 30305M 

303CC FM . 

. 303CC 

3043102 SPICER . 

310L 

304FF MCGILL . 

. 304SS 

30305 ISO . 

. 30305M 

303FF MCGILL . 

. 303SS 

3043103 SPICER . 

310L 

304FS MRC . 

. 8604 

30305 SKF . 

. 30305M 

303FS MRC . 

. 8603 

3043105 SPICER . 

310L 

304G HOOVER . 

. 304L 

303052 RIV . 

. 479 

303 K FAFNIR . 

. 303BB 

304311 SPICER . 

311L 

304G MCGILL . 

. 304L 

303056287 WHITE . 

. 225518 

303KC SKF . 

. HB2 

3043112 SPICER . 

311L 

304K FAFNIR . 

. 304WB 

303056295 WHITE . 

. 2065 

303KD FAFNIR . 

. 303S 

3043113 SPICER . 

311L 

304KD FAFNIR . 

. 304S 

303056295A WHITE . 

. 2065 

303KDD FAFNIR . 

. 303SS 

3043115 SPW.FR _ 

311L 

304KDD FAFNIR . 

. 304SS 

30305C FM . 

. 30305C 

303PP FAFNIR . 

. 303CC 

30433M0103 NISSAN .. 

. DIM01575C 

304KDDG FAFNIR . 

. 304SSL 

30305C SKF . 

. 30305C 

303S FM . 

. 303S 

30435M0100 NISSAN .. 

. DIM01575 

304KEIG TORRIN . 

. 304SL 

30305J SKF . 

. 30305M 

303SF MRC . 

. 303S 

30435M0101 NISSAN .. 

. DHI01575 

304KG FAFNIR . 

. 304L 

30306 FM . 

. 30306M 

303SFF MRC . 

. 303SS 

30435M0102 NISSAN .. 

. DN01575 

304KL2 FAFNIR . 

. 8604 

30306 ISO . 

. 30306M 

303SS FM . 

. 303SS 

30435M0103 NISSAN .. 

. DN01575 

304KR2 FAFNIR . 

. 8604 

30306 SKF . 

. 30306M 

303SZZ MRC . 

. 303CC 

30435M1000 NISSAN .. 

. DIM01575 

304KR2 SKF . 

. 8604 

30306J SKF . 

. 30306M 

304 FM . 

. 304WB 

30435M3000 NISSAN .. 

. DIM01575 

304L FM . 

. 304L 

30306J2 SKF . 

. 30306M 

304 SKF . 

. 1304 

3043871R91 IHC . 


SET5 

304LN3 FM . 

. 304L 

30307 FM . 

. 30307M 

304001 CHRYSL . 

. 342-332 

3043872R91 IHC . 


SET21 

304N3 FM . 

. 304WB 

30307 ISO . 

. 30307M 

304002 CHRYSL . 

. 342 

3044002R91 IHC . 

. 482-472 

304NP FAFNIR . 

. 304D 

30307 SKF . 

. 303Q7M 

304003 CHRYSL . 

. 332 

30443 AUTOUN . 

. 30205M 

304NPP FAFNIR . 

. 304DD 

303070R91 IHC . 

. 313 

3040102 ITM . 

. 200CC 

3044444R91 IHC . 

KD11786Y 

304P FAFNIR . 

. 304D 

30307J SKF . 

. 30307M 

3040104R91 IHC . 

. 1313AG 

304471 CLARK . 


307F 

304PP FAFNIR . 

. 304DD 

30308 FM . 

. 30308M 

3040105R91 IHC . 

. 1313AG 

304484R91 IHC . 

.... PWG11116R 

304S FM . 

. 304S 

30308 ISO . 

. 30308M 

3040106R91 IHC . 

. 1311 AG 

304485R91 IHC . 

.. PWG11116RS 

304S FM . 

. 304KD 

30309 FM . 

. 30309M 

3040107R91 IHC . 

. 1311AG 

304486R91 IHC . 

.... PWG 11llBR 

304SF MRC . 

. 304S 

30309 ISO . 

. 30309M 

3040108R91 IHC . 

. 200AB 

304523 WHITE . 


53176 

304SFF MRC . 

. 304SS 

30309J SKF . 

. 30309M 

3040109R91 IHC . 

. 200AB 

304657C91 IHC . 

. 1214AG 

304SG MRC . 

. 304L 

30319 ISO . 

. 30310 

3040110R91 IHC . 

. 200AB 

304661C91 IHC . 

. HM813841 

304SL FM . 

. 304SL 

30310A FM . 

. 30310A 

3040111R91 IHC . 

. 200AB 

304665C91 IHC . 

. M5216EX 

304SN3 FM . 

. 304S 

30310A ISO . 

. 30310 

3040114R91 IHC . 

. 1206AG 

304670C91 IHC . 


203AB 

304SS FM . 

. 304SS 

30311 ISO . 

. 30311 

3040120R91 IHC . 

. 305L 

3046733R91 IHC . 


115BB 

304SSL FM . 

. 304SSL 

30311A FM . 

. 30311 

304029 RIV . 

. 3479 

304688 SEAL-P . 


88108 

304SSLIM3 FM . 

. 304SSL 

30311A FM . 

. 30311A 

3040303R91 IHC . 

. 202FF 

3046970R91 IHC . 


115BB 

304SSN3 FM . 

. 304SS 

30311A ISO . 

. 30311 

3040307R91 IHC . 

. 202FF 

304716 SEAL-P . 


88108 

304SZ MRC . 

. 304D 

30312 ISO . 

. 30312 

3040500 ITM . 

. PB21 

3047200 ITM . 


PB656 

304SZZ MRC . 

. 304DD 

30312J SKF . 

. 30312 

3040501 ITM . 

. PB22 

3047202 ITM . 


203FF 

304W TORRIN . 

. 1304 

30313 ISO . 

. 30313 

3040614R91 IHC . 

. 655-652 

304733C91 IHC HM813841 HM81381 

304WDD TORRIN . 

. 1304SS 

30313A FM . 

. 30313A 

3040615R91 IHC . 

. 661-652 

304741 WHITE . 


8505 

305 FM . 

. 305AG 

30313A ISO . 

. 30313 

3040808R91 IHC . 

. 202FF 

30477V IHC . 


3120 

305 SKF . 

. 1305 

30314 ISO . 

. 30314 

3040904R91 IHC . 

. 87505 

3047867R91 IHC . 


110CB 

3050119900 NISSAN ... 

. DNC01576C 

30315 ISO . 

. 30315M 

3041100 ITM . 

. 102CC 

3048300 ITM . 


PB38 

3050123001 NISSAN ... 

.... DNA01577C 

30316 EATON . 

. 782 

3041200 ITM . 

. 203FF 

3048301 ITM . 


203FF 

3050 1 H1000 NISSAN ... 

.... DNB01576C 

30316 ISO . 

. 30316M 

304123 SEAL-P . 

. 209SL 

3048701R91 IHC . 


210S 

30501H5000 NISSAN ... 

.... DND01576C 

30317 ISO . 

. 30317M 

304124 SEAL-P . 

. 306L 

3048738R91 IHC . 


309S 

30501H7500 NISSAN ... 

.... DNB01576C 

303208 CHRYSL . 

. J241248 

3041254R91 IHC . 

. 560-552A 

3048739R91 IHC . 


309S 

30501K0400 NISSAN ... 

. DNE01576C 

303213 CHRYSL . 

. 1308S 

3041255R91 IHC . 

.... 29585-29520 

3048740R91 IHC . 


309S 

30501K0401 NISSAN ... 

. DNE01576C 

30326920 FIAT-A . 

. 48290 

3041500 ITM . 

. 201CC 

3048741R91 IHC . 


309S 

30501N1600 NISSAN ... 

. DNF01576C 

30326938 FIAT-A . 

. 48220 

3041506R91 IHC . 

. 8503 

30488 SEAL-P . 


3320 

3050IN 1601 NISSAN ... 

.... DNA01577C 

303335 RIV . 

. 342A 

304207 SPICER . 

. 207L 

3048A1A43 IHC . 

. 395-394A 

30501N8400 NISSAN ... 

. DNF01576C 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


Part tt/Name Timken 

30501U0200 NISSAN . DNC01576C 

3050201 BOO NISSAN . 614150 

3050203E18 NISSAN . 614048 

3050203E20 NISSAN . 614049 

3050203E24 NISSAN . 614049 


3050213200 NISSAN . 614038 

3050213200 NISSAN . 1573 

3050214600 NISSAN . 1577 

3050214601 NISSAN . 613002 

3050218001 NISSAN . 613006 

3050221000 NISSAN . 01576 

3050221000 NISSAN . DIME01576C 

3050225000 NISSAN . 613008 

3050228E17 NISSAN . 614124 

3050228E18 NISSAN . 614048 

3050228E20 NISSAN . 614049 

3050228E24 NISSAN . 614049 

3050229900 NISSAN . 1577 

3050229901 NISSAN . 1577 

3050230P00 NISSAN . 613015 

3050232200 NISSAN . 1573 

3050245P00 NISSAN . 613015 

3050252A00 NISSAN . 614047 

3050252A60 NISSAN . 614047 

3050255100 NISSAN . 613008 

3050256A00 NISSAN . 614047 

3050256A60 NISSAN . 614047 

3050261000 NISSAN . 615100 

3050266300 NISSAN . 1773 

3050281N00 NISSAN . 614022 

3050286401 NISSAN . 1573 

3050290007 NISSAN . 613016 

3050296E20 NISSAN . 614049 

30502AA000 SUBARU . 614059 

30502AA001 SUBARU . 614059 

30502AA002 SUBARU . 614059 

30502D3522 NISSAN . 614130 

30502D3560 NISSAN . 614130 

30502D3561 NISSAN . 614130 

30502KA000 SUBARU . 613001 

30502M7993 NISSAN . 614022 

30502M8000 NISSAN . 614022 

30502M8005 NISSAN . 614055 

30502M8060 NISSAN . 614022 

30502W1700 NISSAN . 613015 

30502W1701 NISSAN . 613015 

30502Z5000 NISSAN . 613008 

30502Z5001 NISSAN . 613009 

3050319900 NISSAN . DNC01576C 

30505V IHC . 414 

305061 SKF . 5310WA 

30508KA040 SUBARU . 614160 

3051268R91 IHC . 312 

305144 SKF . 5313W 

305167 WHITE . 8503 

3052Z SKF . 1305SS 

3052ZJ SKF . 1305SS 

305357X1 MASSEY . 210L 

30565 FM . 30565 

305653 CHRYSL . 3577-3525 

305654 CHRYSL . 3525 

305655 CHRYSL . 3577 

305678 WHITE . 59200 

305683 WHITE . 532X 

305685 WHITE . 3820 

305691 EATON . SET2 


Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

3056940 SKF . 

. 208 

306018091 IHC .... 

. 55175C 

305858 CHRYSL . 

. 308WB 

306019091 IHC .... 

. 55200C 

3058607R91 IHC . 

. 308WB 

306025 B-W . 

. HB206DD 

305988 SKF . 

. 513180 

30606 EM . 

. 336 

305988CD SKF . 

. 513180 

306083R91 IHC .... 

. 110CB 

305A SKF . 

. 1305 

306084R91 IHC .... 

. 110CB 

305A2Z SKF . 

. 1305SS 

3061 195R91 IHC .. 

. 210S 

305A7 WHITE . 

. 07098 

3061231R91 IHC .. 

. 111TB 

305AZ SKF . 

. 1305S 

3061286R91 IHC .. 

. 111TB 

3050 MRC . 

. 305AG 

3061287R91 IHC .. 

. 111TB 

305CFF MRC . 

. 305SS 

30614 AMC . 

. 3920 

305D FM . 

. 305D 

306276091 IHC .... 

HM903249A 

305D3 FM . 

305DD FM . 

. 305D 

. 305DD 

306277091 IHC 

HM903249AHM903210 

305DD3 FM . 

. 305DD 

3062Z SKF . 

. 1306SS 

305F MCGILL . 

. 305S 

3062ZJ SKF . 

. 1306SS 

305FF MCGILL . 

. 305SS 

3062ZNR SKF . 

. 1306SSL 

305FG MCGILL . 

. 305SL 

3063292R91 IHC .. 

. 311L 

305FS MRC . 

. 8605 

3063608R91 IHC .. 

. 212 

305G HOOVER . 

. 305L 

3063610R91 IHC .. 

. 309S 

305G MCGILL . 

. 305L 

3063612R91 IHC .. 

. 210L 

305GGTV SKF . 

. M1305GGTV 

306368 SKF . 

. 87503 

305GUV SKF . 

. M1305GEL 

306369 SKF . 

. 88503 

305J SKF . 

. 1305 

306378 SKF . 

. 8503 

305K FAFNIR . 

. 305AG 

3064158R91 IHC .. 

. 205BB 

305KD FAFNIR . 

. 305S 

3065 HOOVER . 

. 2063R 

305KDD FAFNIR . 

. 305SS 

306523 SKF . 

. 308LI 

305KDDG FAFNIR . 

. 305SSL 

306523B SKF . 

. 308LI 

305KDG FAFNIR . 

. 305SL 

306523BE SKF . 

. 308LI 

305KG FAFNIR . 

. 305L 

306523M SKF . 

. 308LI 

305KLL TORRIN . 

. 88605 

306601A SKF . 

. 207LO 

305L FM . 

. 305L 

3066853R91 IHC .. 

. 310L 

305L3 FM . 

. 305L 

3066854R91 IHC .. 

. 310L 

305NP FAFNIR . 

. 305D 

3066860R91 IHC .. 

. 209L 

305NPP FAFNIR . 

. 305DD 

3066861R91 IHC .. 

. 209L 

305NPPB SKF . 

. S305FF 

3066862R91 IHC .. 

. 209L 

305P FAFNIR . 

. 305D 

3067 HOOVER . 

. 2065 

305PP FAFNIR . 

. 305DD 

3067614R91 IHC .. 

. 310L 

305S FM . 

. 305S 

3067617R91 IHC .. 

. 209L 

305S3 FM . 

. 305S 

3067618R91 IHC .. 

. 111TB 

305SF MRC . 

. 305S 

306786 AMC . 

. 207L 

305SFF MRC . 

. 305SS 

306793 AMC . 

. 207 

305SFFG MRC . 

. 305SSL 

3067987R91 IHC .. 

. 307TB 

305SFG MRC . 

. 305SL 

3067988R91 IHC .. 

. 307TB 

305SG MRC . 

. 305L 

3068 HOOVER . 

. 1505 

305SL FM . 

. 305SL 

306822 AMC . 

. QBR23549 

305SL3 FM . 

. 305SL 

3068248R91 IHC .. 

. 313 

305SLV FM . 

. 305SLV 

30683161 VOLVO . 

. 513255 

305SLV3 FM . 

. 305SLV 

30683161 VOLVO . 

. HA590212 

305SS FM . 

. 305SS 

306831610 VOLVO 

. 513255 

305SS3 FM . 

. 305SS 

306831610 VOLVO 

. HA590212 

305SSL FM . 

. 305SSL 

306853091 IHC .... 

. 71425 

305SSL3 FM . 

. 305SSL 

306854091 IHC .... 

. 48290 

305SZ MRC . 

. 305D 

306855091 IHC .... 

. 529X 

305SZZ MRC . 

. 305DD 

306858091 IHC .... 

. 1214AG 

305UV SKF . 

. M1305EL 

306859091 IHC .... 

. 42690 

305W TORRIN . 

. 1305 

306865091 IHC .... 

. 42690-42620 

305WD TORRIN . 

. 1305S 

306866091 IHC .... 

. 71425-71750 

305WDDG TORRIN . 

. 1305SL 

306867091 IHC .... 

. 48290-48220 

305X3 FM . 

. 305AG 

3068694R91 IHC .. 

HM88542-HM88510 

305Z SKF . 

. 1305S 

306869091 IHC .... 

. 67782-67720 

305ZJ SKF . 

. 1305S 

3068710R91 IHC .. 

. 2788-2729 

305ZNR SKF . 

. 1305SL 

30689 EATON . 

. 39590 

305ZNRJ SKF . 

. 1305SL 

306892 SKF . 

. RW507ER 

306 FM . 

. 306TB 

3068969R91 IHC .. 

. 211TB 

306 SKF . 

. 1306TB 

3069 HOOVER . 

. 1505 


306902C91 IHC . 497-492A 

306903C91 IHC . 529X-522 

30691 EATON . 47620 

3069138R91 IHC . 310 

30692 EATON . 47686 

3069304R91 IHC . 110CB 

3069349R91 IHC . 212 

3069350R91 IHC . 1212AG 

3069352R91 IHC . 212 

3069353R92 IHC . 212 

3069355R91 IHC . 212 

3069356R91 IHC . 312 

3069357R91 IHC . 312 

3069358R91 IHC . 312 

3069359R91 IHC . 312 

306A SKF . 1306TB 

306A2Z SKF . 1306SS 

306A2ZNR SKF . 1306SSL 

306A7 WHITE . 07204 

306ANR SKF . 1306L 

306AZ SKF . 1306S 

306AZNR SKF . 1306SL 

306B0 MCGILL . 306L 

3060 MRC . 306TB 

306CF FULLER . 306S 

306D FM . 306D 

306DDN3 FM . 306FF 

306F COM . 306F 

306F FM . 306F 

306FF FM . 306FF 

306FFN3 FM . 306FF 

306FG MCGILL . 306SL 

306FN3 FM . 306F 

306G HOOVER . 306L 

306G MCGILL . 306L 

306H FM . 306H 

306J SKF . 1306TB 

306K FAFNIR . 306TB 

306KD FAFNIR . 306S 

306KDD FAFNIR . 306SS 

306KDDG FAFNIR . 306SSL 

306KDG FAFNIR . 306SL 

306KDG2 FAFNIR . 306SLV 

306KG FAFNIR . 306L 

306KG2 FAFNIR . 306L 

306KL TORRIN . 8605 

306KLD TORRIN . 87605 

306L FM . 306L 

306LN3 FM . 306L 

306L0 FM . 306LO 

306M MRC . 1306TB 

306MFF2 MRC . W306FF 

306N MCGILL . 1306TB 

306NP FAFNIR . 306F 

306NPD FAFNIR . 306FF 

306NPP FAFNIR . 306FF 

306NR SKF . 1306L 

306NRJ SKF . 1306L 

306P FAFNIR . 306F 

306PP FAFNIR . 306FF 

306S FM . 306S 

306SF MRC . 306S 

306SFF MRC . 306SS 

306SFFC MRC .W306FF 

306SFFG MRC . 306SSL 

306SFG MRC . 306SL 
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Part tt/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

306SG MRC . 

. 306L 

307659 EM . 

. 1306TB 

307SS FM . 

. 307SS 

308FF4 FM . 

. 308CC1 

306SL FM . 

. 306SL 

307720 WHITE . 

. 02135 

307SSL FM . 

. 307SSL 

30811L FM . 

. 308FFL 

306SLM3 FM . 

. 306SL 

307799091 IHC . 

. 1311AGL 

307SSLN3 FM . 

. 307SSL 

308FFN3 FM . 

. 308FF 

306SLV FM . 

. 306SLV 

307828C1 IHC . 

. 34492A 

307SSN3 FM . 

. 307SS 

308FG MCGILL . 

. 308SL 

306SLVB FM . 

. 306SLVB 

307829R91 IHC . 

. 34274 

307SZ MRC . 

. 307F 

308G CLARK . 

. 308L 

306SLVN3 FM . 

. 306SLV 

307830C91 IHC . 

. 34274-34492A 

307SZZ MRC . 

. 307FF 

308G HOOVER . 

. 308L 

306SM3 FM . 

. 306S 

307912 VOLVO . 

. 52618 

307SZZG MRC . 

. 307FFL 

308G MCGILL . 

. 308L 

306SRRC MRC . 

. W306FF 

307912 WHITE . 

. 52618 

307TN334 MRC . 

. 1562 

308J SKI . 

. 1308 

306SS FM . 

. 306SS 

307913 VOLVO . 

. 52400 

30/UV SKF . 

. M1307EL 

308K FAFNIR . 

. 308WB 

306SSL FM . 

. 306SSL 

307913 WHITE . 

. 52400 

307VSP82 SKF . 

. N1307L 

308KD FAFNIR . 

. 308S 

306SSLN3 FM . 

. 306SSL 

307916 VOLVO . 

. 55437 

307W TORRIN . 

. 1307 

308KDD FAFNIR . 

. 308SS 

306SSN3 FM . 

. 306SS 

307916 WHITE . 

. 55437 

307WD TORRIN . 

. 1307S 

308KDDN FAFNIR . 

. 308SS 

306SZ MRC . 

. 306F 

307917 WHITE . 

. 55200C 

307WDD TORRIN . 

. 1307SS 

308KDG FAFNIR . 

. 308SL 

306SZZ MRC . 

. 306FF 

3079CH CASE . 

. J361652 

307WDG TORRIN . 

. 1307SL 

308KDGN FAFNIR . 

. 308SL 

306SZZC MRC . 

. W306FF 

30 7A SKF . 

. 1307 

307X3 FM . 

. 307TB 

308KDN FAFNIR . 

. 308S 

306TN334 MRC .... 

. 1505 

307A2Z SKF . 

. 1307SS 

307XD FM . 

. 307XD 

308KG FAFNIR . 

. 308L 

306TN342 MRC .... 

. 1505 

307A7 WHITE . 

. 09078 

307Z SKF . 

. 1307S 

308KG2 FAFNIR . 

. 308LI 

306UV SKF . 

. M1306EL 

307ANR SKF . 

. 1307L 

307ZJ SKF . 

. 1307S 

308L FM . 

. 308L 

306VV FM . 

. 306VV 

307AZ SKF . 

. 1307S 

307ZNR SKF . 

. 1307SL 

308L1 FM . 

. 308LI 

306VVH FM . 

. 306VVH 

307AZNR SKF . 

. 1307SL 

307ZNRJ SKF . 

. 1307SL 

308L1N3 FM . 

. 308LI 

306VVL FM . 

. 306VVL 

307B0 MCGILL . 

. 307TB 

308 FM . 

. 308WB 

308L1X3 FM . 

. 308LI 

306W FAFNIR . 

. 1306TB 

3070 MRC . 

. 307TB 

308 SKF . 

. 1308 

308L3 FM . 

. 308L 

306WD TORRIN .... 

. 1306S 

307DZ SKF . 

. 5307W 

3080D5 WHITE . 

. 210S 

308L4 FM . 

. 308LTB 

306WDD TORRIN .. 

. 1306SS 

307F FM . 

. 307F 

308100 STN-F . 

. 414 

308LH FM . 

. 308LH 

306WDDG TORRIN 

. 1306SSL 

307FF FM . 

. 307FF 

308101 STN-F . 

. 552A 

3081113 FM . 

. 308L 

306WG TORRIN .... 

. 1306L 

307FF5 FM . 

. 307FFTB 

308103 STN-F . 

. 522 

308L04 FM . 

. 308LTB 

306Z SKF . 

. 1306S 

30/1115 FM . 

. 307FFLS 

308104 STN-F . 

. 563 

308L0E FM . 

. 308LOE 

306ZJ SKF . 

. 1306S 

307FFN3 FM . 

. 307FF 

308105 STN-F . 

. 553X 

308N3 FM . 

. 308WB 

306ZNBR SKF . 

. 1306SLVB 

307FG MCGILL . 

. 307SL 

308107 STN-F . 

. 653 

308NPP FAFNIR . 

. 308FF 

306ZNBRJ SKF . 

. 1306SLV 

307FN3 FM . 

. 307F 

308108 STN-F . 

. HM212011 

308NR SKI . 

. 1308L 

306ZNR SKF . 

. 1306SL 

307G HOOVER . 

. 307L 

308109 STN-F . 

. 752 

308NR2 JAF . 

. 308LI 

306ZNRJ SKF . 

. 1306SL 

307G MCGILL . 

. 307L 

308110 STN-F . 

. 742 

308NRJ SKF . 

. 1308L 

307 FM . 

. 307TB 

307J SKF . 

. 1307 

308111 STN-F . 

. 632 

308PP FAFNIR . 

. 308FF 

307 SKF . 

. 1307 

30/K FAFNIR . 

. 307TB 

308112 STN-F . 

. 772 

308S FM . 

. 308S 

3070247R91 IHC .. 

. 210L 

307KD FAFNIR . 

. 307S 

308113 STN-F . 

. 892 

308SF MRC . 

. 308S 

30703 SEAL-P . 

. 3982 

307KDD FAFNIR . 

. 307SS 

308115 STN-F . 

. 6535 

308SFF MRC . 

. 308SS 

307064C91 IHC .... 

. 55175C-55437 

307KDDG FAFNIR . 

. 307SSL 

308119 STN-F . 

. 25523 

308SFG MRC . 

. 308SL 

307080C91 IHC .... 

. HM903249A 

307KDG FAFNIR . 

. 307SL 

308120 STN-F . 

. HM218210 

308SG MRC . 

. 308L 

30708101 me . 

. HM903210 

307KG FAFNIR . 

. 307L 

3081607 VOLVO . 

. 580 

308SG1 MRC . 

. 308LI 

307082C91 IHC 1 

HM903249 HM90321 

307L FM . 

. 307L 

30818024 VOLVO . 

. 510029 

308SL FM . 

. 308SL 

30711730 VOLVO . 

. 513255 

307L1 FM . 

. 307LI 

308202 CHRYSL . 

.... 359S-354A 

308SL3 FM . 

. 308SL 

30711730 VOLVO . 

. HA590212 

307L3 FM . 

. 307L 

308203 CHRYSL . 

. 359S 

308SLN3 FM . 

. 308SL 

307147300 VOLVO 

. 513255 

307LN3 FM . 

. 307L 

308204 CHRYSL . 

. 354A 

308SN3 FM . 

. 308S 

307147300 VOLVO 

. HA590212 

307L01 FM . 

. 307L 

3082Z SKIL . 

. 1308SS 

308SS FM . 

. 308SS 

307147306 VOLVO 

. 513255 

307L0BIM3 FM . 

. 307L 

3082ZJ SKF . 

. 1308SS 

308SSL FM . 

. 308SSL 

307147306 VOLVO 

. HA590212 

307MG2 MRC . 

. N1307L 

308375 AMC . 

. 1505 

308SSN3 FM . 

. 308SS 

307205 SPICER . 

. 205S 

307NP FAFNIR . 

. 307F 

308377 HUDSON . 

. H1505C 

308SZZ MRC . 

. 308FF 

3072055 SPICER .. 

. 205S 

307NPP FAFNIR . 

. 307FF 

308480 CHRYSL . 

. 1306TB 

308VSP83 SKF . 

. N1308LOB 

307212 SPICER . 

. 212S 

307NR SKF . 

. 1307L 

308523 WHITE . 

. 53176 

308W TORRIN . 

. 1308 

307221A EATON ... 

. 14117A 

307NRJ SKF . 

. 1307L 

308624R91 IHC . 

. 8013 

308WDD TORRIN . 

. 13D8SS 

30726 WHITE . 

. 560 

307P FAFNIR . 

. 307F 

308685 CHRYSL . 

. 208SS 

308WDGN TORRIN . 

. 1308SL 

3072BA CASE . 

.WPS103GPCC 

307PP FAFNIR . 

. 307FF 

308890722 VOLVO . 

. HA590257 

308WDN TORRIN . 

. 1308S 

3072RSNRJ SKF ... 

. 307FFLS 

307PPG TORRIN . 

. 308FFL 

308894091 IHC . 

. 88505 

308WG TORRIN . 

. 1308L 

3072RSNRX SKF ... 

. 307FFLS 

307S FM . 

. 307S 

3089D5 WHITE . 

. 42350 

308Z SKF . 

. 1308S 

3072Z SKF . 

. 1307SS 

307SF MRC . 

. 307S 

308A SKF . 

. 1308 

308ZJ SKF . 

. 1308S 

3072ZJ SKF . 

. 1307SS 

307SFF MRC . 

. 307SS 

308A2Z SKF . 

. 1308SS 

308ZNR SKI . 

. 1308SL 

307306 SPICER . 

. 306S 

307SFFG MRC . 

. 307SSL 

308A7 WHITE . 

. 09196 

308ZNRJ SKF . 

. 1308SL 

3073065 SPICER .. 

. 306S 

307SFG MRC . 

. 307SL 

308ANR SKI . 

. 1308L 

309 FM . 

. 309 

307334 SKF . 

. B70 

307SG MRC . 

. 307L 

308AZ SKF . 

. 1308S 

309 SKF . 

. 1309 

30736885 VOLVO . 

. HA590207 

307SG10 MRC . 

. N307L0E 

308AZNR SKI . 

. 1308SL 

3090D5 WHITE . 

. 497 

3074093R91 IHC .. 

. LM29749-LM29710 

307SG14 MRC . 

. 307L 

308B2080775 TROSTL .... 

. 6389 

309114R91 IHC . 

. 67391-67322 

30743 WHITE . 

. 53162 

307SG15 MRC . 

. IM307L0E 

3080 MRC . 

. 308WB 

309115R91 IHC . 

. 67391 

30748191 VOLVO . 

. HA590232 

307SG5 MRC . 

. 307L 

308CCI FM . 

. RW130R 

309116R1 IHC . 

. 67322 

3074CSA CASE . 

. NPS100RPC 

307SL FM . 

. 307SL 

308DZ SKF . 

. 5308W 

309117R91 IHC . 

. 861-854 

30762 SPICER . 

. 225531 

307SLN3 FM . 

. 307SL 

308F MCGILL . 

. 308S 

309118R91 IHC . 

. 861 

3076462 SKF . 

. 614105 

307SN3 FM . 

. 307S 

308FF FM . 

. 308FF 

309119R1 IHC . 

. 854 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

3091D5 WHITE . 

. 42584 

309SSL FM . 

. 3D9SSL 

3108236 AMC . 

. W585Q 

311 SKF . 

. 1311AG 

3092 FULLER . 

. 01812 

309W TORRIN . 

. 1309 

31083 EATON . 

. 310 

3110001089247 FEDSTK . 

. 203F 

309296 WHITE . 

. J361664 

309WD TORRIN . 

. 1309S 

310832 AMC . 

. 206L 

3110001448869 FEDSTK . 

. 200SS 

3092Z SKF . 

. 1309SS 

309WDGN TORRIN . 

. 1309SL 

3108320 AMC . 

. 206SL 

3110-00-289-6788 FEDSTK 

. B3D16 

3092ZJ SKF . 

. 1309SS 

309WG TORRIN . 

. 13D9L 

310835R91 IHC . 

. 8506 

3110005165850 FEDSTK . 

. 204S 

3092ZNRJ SKF . 

. 1309SSL 

309X3 FM . 

. 309 

3108889 AMC . 

. 17580 

3110007224927 FEDSTK . 

. DC2065C 

3093101 VOLVO . 

. LM501314 

309XD FM . 

. 309XD 

3109212 AMC . 

. 09196 

31101586190 NAPCO . 

. 2065 

30933 WHITE . 

. 472 

309Z SKF . 

. 1309S 

310968C91 IHC . 

. 72212C 

31109 SKF . 

. 513021 

30934 WHITE . 

. 480 

309ZJ SKF . 

. 1309S 

310969C91 IHC . 

. 72212C-72487 

311090C91 IHC . 

. 47678 

3093839 VOLVO . 

. 759 

309ZNR SKF . 

. 1309SL 

310970C91 IHC . 

. 72200C 

3‘1091091 IHC . 

47678-47620 

309517 SLAL P . 

. 3820 

309ZNRJ SKF . 

. 1309SL 

310971C91 IHC . 

. 72200C-72487 

31 1093 WHITE . 

MUS1308UM 

3095569 VOLVO . 

. M802048 

30A151 WHITE . 

... 28580-28521 

310972C91 IHC . 

. 72200C 

311114 AUSTIN . 

. 2005 

3095570 VOLVO . 

. M802011 

30A152 WHITE . 

. 28580 

310973C91 IHC . 

. 72212C-72487 

31111611004 HONDA . 

. 201S 

309586R91 IHC . 

. 303S 

310 FM . 

. 310 

310974C91 IHC . 

. 72200C 

31111671004 HONDA . 

. 201CC 

309587R91 IHC . 

. 303S 

310 SKF . 

. 1310AG 

310975C91 IHC . 

. 72200C-72487 

311118 AUSTIN . 

. 2065 

309609C SKF . 

. 513180 

3100002112 SACHS .... 

. 614119 

310A SKF . 

. 1310AG 

311119 AUSTIN . 

. 02135 

30968 WHITE . 

. 309L 

310010 WHITE . 

. J401652 

310A2Z SKF . 

. 131 OSS 

31111PD1004 ACURA . 

. 201CC 

309680 WHITE . 

. 212SL 

3100294R91 IHC . 

. 206WB 

310A2ZNR SKF . 

. 1310SSL 

31111 PD 1014 ACURA . 

. 201CC 

309681 WHITE . 

. 309L 

3100339R91 IHC . 

. 211SS 

310ANR SKF . 

. 1310L 

311123 AUSTIN . 

. 2256 

30970 EATODI . 

. 659 

3100702R91 IHC . 

. 308WB 

310AZNR SKF . 

. 1310SL 

311124 AUSTIN . 

. 02252 

30971 AMC . 

. 3320 

3100703R92 IHC . 

. 308WB 

310B FM . 

. 310B 

311129 AUSTIN . 

. 02755 

30971 EATON . 

. 659-653 

3100704R92 IHC . 

. 308WB 

310C MRC . 

. 310 

311142 AUSTIN . 

. 200AB 

309796A SKF . 

. 513006 

3101058R91 IHC . 

. 211SS 

310CFF MRC . 

. 310SS 

31114590004 HONDA . 

. 202S 

309946AC SKF . 

. 511020 

3101117R91 IHC . 

. 211SS 

31 OF MCGILL . 

. 31DSB 

31114657004 HONDA . 

. 202FF 

309A SKI . 

. 1309 

310114 FORD . 

. SET5 

31 OFF MCGILL . 

. 310SS 

31114671004 HONDA . 

. 203FF 

309A2Z SKF . 

. 1309SS 

310115 FORD . 

. LM48548 

310FG MCGILL . 

. 310SL 

311148 AUSTIN . 

. 203AB 

309ANR SKF . 

. 1309L 

310116 FORD . 

. LM48510 

310G HOOVER . 

. 310L 

31114P01004 HONDA . 

. 303CC 

309AZ SKF . 

. 1309S 

3101193 WHITE . 

. IM309L 

310G MCGILL . 

. 310L 

31114P01014 HONDA . 

. 303CC 

309AZNR SKF . 

. 1309SL 

31012 AMC . 

. 336 

310J SKF . 

. 1310AG 

31114PD1004 HONDA . 

. 203F 

309C MRC . 

. 309 

310212 CHRYSL . 

. 2720 

31 OK FAFNIR . 

. 310 

31114PD1034 HONDA . 

. 203S 

309CFF MRC . 

. 309SS 

310213 CHRYSL . 

. 2720 

310KD FAFNIR . 

. 31DSB 

31114PE0024 HONDA . 

. 303CC 

309DD FM . 

. 309DD 

310214 CHRYSL . 

. 2794 

310KDD FAFNIR . 

. 310SS 

31114PK1003 HONDA . 

. 203S 

309DZ SKF . 

. 5309W 

31026498 GM . 

. HB3514 

310KDDN FAFNIR . 

. 31DSS 

31114PK1006 HONDA . 

. 302CC 

309F MCGILL . 

. 309S 

3102Z SKF . 

. 131 OSS 

310KDG FAFNIR . 

. 310SL 

311152 AMC . 

. 02135 

309FF MCGILL . 

. 309SS 

3102ZJ SKF . 

. 131 OSS 

310KDGN FAFNIR . 

. 310SL 

311154 AUSTIN . 

. 205S 

309FG MCGILL . 

. 309SL 

3102ZNR SKF . 

. 1310SSL 

310KDN FAFNIR . 

. 31DSB 

311158 AUSTIN . 

. 206S 

309G CLARK . 

. 309L 

3102ZNRJ SKF . 

. 1310SSL 

310KG FAFNIR . 

. 310L 

311158 EATON . 

67885-67820 

309G HOOVER . 

. 309L 

3103681 R-S . 

. RU1570UM 

310L FM . 

. 310L 

31116 WHITE . 

. 3585 

309G MCGILL . 

. 309L 

3103681 WHITE . 

. RU1570UM 

310L3 FM . 

. 310L 

311167 AUSTIN . 

. 208 

309G2 MRC . 

. N309L 

310374 WHITE . 

. 663 

310LN3 FM . 

. 310L 

311169 AUSTIN . 

. 208S 

309J SKF . 

. 1309 

310375 WHITE . 

. 580 

310M MRC . 

. 1310AG 

311171 AUSTIN . 

. 209BB 

309K FAFNIR . 

. 309 

310378 WHITE . 

. 65212 

310MG3 MRC . 

. 1310LI 

3111798 AMC . 

. 15590 

309KD FAFNIR . 

. 309S 

310379 WHITE . 

. 65212 

31 ON MCGILL . 

. 1310AG 

311199 FIAT . 

. 306TB 

309KDD FAFNIR . 

. 309SS 

310382 WHITE . 

. 65500 

310N3 FM . 

. 310 

311199 S/MCA . 

. 306TB 

309KDG FAFNIR . 

. 309SL 

3104540D6 WHITE . 

. 28985 

310NR SKF . 

. 1310L 

311203 AUSTIN . 

. 212S 

309KDGN FAFNIR . 

. 309SL 

3104737 VOLVO . 

. 67782 

310NRJ SKF . 

. 1310L 

3112216 AMC . 

. 3382 

309KDN FAFNIR . 

. 309S 

3104750 VOLVO . 

. 492A 

310NRJX SKF . 

. 1310LI 

3112217 AMC . 

. 1779 

309KG FAFNIR . 

. 309L 

310525 WHITE . 

. 206WB 

310S FM . 

. 31DSB 

31122611004 HONDA . 

. 202S 

309L FM . 

. 309L 

3105340 AMC . 

. 02474 

310SF MRC . 

. 31DSB 

311238 AUSTIN . 

. 305S 

309L3 FM . 

. 309L 

3105341 AMC . 

. 02420 

310SFF MRC . 

. 310SS 

311251 AUSTIN . 

. 308WB 

309NR SKF . 

. 1309L 

3105346 AMC . 

. 24780 

310SFG MRC . 

. 310SL 

3112540 AMC . 

. 15245 

309NR2 JAI . 

. N309L 

3105347 AMC . 

. 24721 

310SG MRC . 

. 310L 

311257 AUSTIN . 

. 309L 

309NRJ SKF . 

. 1309L 

3105531 VOLVO . 

. 25590 

310SL FM . 

. 310SL 

3112673 AMC . 

. 3320 

309PP TORRIN . 

. 309DD 

3105531T2 WHITE . 

. 25590 

310SLN3 FM . 

. 310SL 

3112674 AMC . 

. 1729X 

309S FM . 

. 309S 

31055V IHC . 

. 537 

310SN3 FM . 

. 31DSB 

3112687 AMC . 

. 203S 

309S3 FM . 

. 309S 

3105763 AMC . 

. 1505 

31 OSS FM . 

. 310SS 

3112691 AMC . 

. 203AB 

309SF MRC . 

. 309S 

3105764 AMC . 

. 1505 

310SSN3 FM . 

. 310SS 

3112999 AMC . 

. 88505 

309SFF MRC . 

. 309SS 

310617 GM . 

. 567 

310T5 WHITE . 

. 3782 

3112ZJ SKF . 

. 1311SS 

309SFG MRC . 

. 309SL 

3106433 AMC . 

. 12580 

310VSP41 SKF . 

. 1310LI 

3113000 AMC . 

. 88506 

309SG FULLER . 

. 309L 

3106507 AMC . 

. PB22 

310W FAFNIR . 

. 1310AG 

3113032 AMC . 

. 207SL 

309SG MRC . 

. 309L 

3106772 AMC . 

. 15580 

310WG TORRIN . 

. 1310L 

311310 AUSTIN . 

. 1207TB 

309SG2 MRC . 

. N309L 

3106795 AMC . 

. 12520 

310ZNBR SKF . 

. 1310SVL 

3113121 AMC . 

. 3820 

309SL FM . 

. 309SL 

3106796 AMC . 

. 15520 

310ZNBRJX SKF . 

. 1310SVL 

3113123 AMC . 

. 59200 

309SL3 FM . 

. 309SL 

3106797 AMC . 

. 17520 

310ZNR SKF . 

. 1310SL 

3113124 AMC . 

. 59162 

309SS FM . 

. 309SS 

3106877R91 IHC . 

. 312 

310ZNRJ SKF . 

. 1310SL 

3113125 AMC . 

. 59412 

309SS3 FM . 

. 309SS 

310772 CHRYSL . 

. 1729X 

311 FM . 

. 311TB 

3113137 AMC . 

. 49585 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


TIMKEN 


Part tt/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

3123010061 TOYOTA . 

. 614043 

312336 AUSTIN . 

. 786 

3124766X SPICER . 

. TRK147 

312631 AUSTIN . 

. 14130 

3123012040 TOYOTA . 

. 614043 

312337 AUSTIN . 

. 795 

3124768X SPICER . 

. TRK189 

312632 AUSTIN . 

. 14131 

3123012090 TOYOTA . 

. 614043 

312339 AUSTIN . 

. 797 

31248 WHITE . 

. 552A 

312637 AUSTIN . 

. 14136A 

3123012100 TOYOTA . 

. 614043 

312341 AUSTIN . 

. NA798 

312484 AUSTIN . 

. 3479 

312638 AUSTIN . 

. 14137A 

31230121 10 TOYOTA . 

. 614043 

312343 AUSTIN . 

. 799 

31249 WHITE . 

. 652 

312639 AUSTIN . 

. 14138A 

3123012111 TOYOTA . 

. 614043 

312350 AUSTIN . 

. 841 

312490 AUSTIN . 

. 3490 

312640 AUSTIN . 

. 15100 

3123012130 TOYOTA . 

. 614043 

312351 AUSTIN . 

. 842 

312494 AUSTIN . 

. 3577 

312641 AUSTIN . 

. 15101 

3123012140 TOYOTA . 

. 614043 

312355 AUSTIN . 

. 850 

312496 AUSTIN . 

. 3578 

312643 AUSTIN . 

. 15106 

3123012150 TOYOTA . 

. 614043 

312356 AUSTIN . 

. 855 

312504 SKF . 

. MU1306TDM 

312644 AUSTIN . 

. 15112 

3123012160 TOYOTA . 

. 614043 

312358 AUSTIN . 

. 857 

312505 AUSTIN . 

. 3767 

312645 AUSTIN . 

. 15113 

3123012170 TOYOTA . 

. 614152 

312359 AUSTIN . 

. 861 

312505 PEUGOT . 

. 208 

312646 AUSTIN . 

. 15116 

3123014030 TOYOTA . 

. 614088 

3123591 AMC . 

. 88506 

312506 PEUGOT . 

. 30208M 

312647 AUSTIN . 

. 15118 

3123014042 TOYOTA . 

. 614088 

312362 AUSTIN . 

. IMA861 

312507 AUSTIN . 

. 3775 

312648 AUSTIN . 

. 15119 

3123016060 TOYOTA . 

. 614043 

312363 AUSTIN . 

. 864 

312508 PEUGOT . 

. 30208M 

312649 AUSTIN . 

. 15125 

3123016071 TOYOTA . 

. 614043 

312370 AUSTIN . 

. 898 

312509 PEUGOT . 

. SET37 

312650 AUSTIN . 

. 15578 

3123016080 TOYOTA . 

. 614043 

312371 AUSTIN . 

. 936 

312510 AUSTIN . 

. 3778 

312651 AUSTIN . 

. 15580 

3123016081 TOYOTA . 

. 614043 

312374 AUSTIN . 

. 938 

312511 AUSTIN . 

. 3779 

312652 AUSTIN . 

. 15590 

3123016081A TOYOTA ... 

. 614043 

312377 AUSTIN . 

. 941 

312512 AUSTIN . 

. 3780 

312656 AUSTIN . 

. 16150 

312302 AUSTIN . 

. 755 

31238 CASE . 

. 207 

312516 AUSTIN . 

. 3795 

312664 AUSTIN . 

. 17118 

3123020160 TOYOTA . 

. 614084 

312384 AUSTIN . 

. 1380 

312517 AUSTIN . 

. 3782 

312669 AUSTIN . 

. 17580 

3123020170 TOYOTA . 

. 614084 

3123844 AMC . 

. 203S 

312517 FORD . 

. 25590-25521 

312671 AUSTIN . 

. 18690 

3123020190 TOYOTA . 

. 614084 

3123885 AMC . 

. 88107 

312518 FORD . 

. 25521 

312672 AUSTIN . 

. 18790 

3123020190 TOYOTA . 

. 614167 

312391 AUSTIN . 

. 1779 

312520 FORD . 

. 02474 

312685 AUSTIN . 

. 21075 

3123022100 TOYOTA . 

. 614088 

3123913 AMC . 

. 2065 

312521 AUSTIN . 

. 3877 

312690 AUSTIN . 

. 23100 

3123030150 TOYOTA . 

. 614088 

3124084 AMC . 

. 53176 

312524 AUSTIN . 

. 3975 

312697 AUSTIN . 

. 24780 

3123032010 OEM . 

. 614147 

3124085 AMC . 

. 53375 

312525 AUSTIN . 

. 3979 

312699 AUSTIN . 

. 25577 

3123032010 TOYOTA . 

. 614147 

312411 AUSTIN . 

. 2580 

312526 AUSTIN . 

. 3980 

312700 AUSTIN . 

. 25578 

3123032011 TOYOTA . 

. 614147 

3124116 AMC . 

. 3984 

312529 AUSTIN . 

. 3982 

312701 AUSTIN . 

. 25580 

3123032020 TOYOTA . 

. 614147 

3124117 AMC . 

. 462 

312532 AUSTIN . 

. 3984 

312702 AUSTIN . 

. 25584 

3123032030 TOYOTA . 

. 614147 

3124118 AMC . 

. 3920 

312533 AUSTIN . 

. 3994 

312704 AUSTIN . 

. 25590 

3123032060 TOYOTA . 

. 614091 

3124119 AMC . 

. 453X 

312535 AUSTIN . 

. A4059 

312705 AUSTIN . 

. 25877 

3123032070 TOYOTA . 

. 614091 

312418 AUSTIN . 

. 2585 

312542 AUSTIN . 

. A6067 

312707 AUSTIN . 

. 25878 

3123032080 TOYOTA . 

. 614091 

3124201060 TOYOTA . 

. 613016 

312548 FORD . 

. 02420 

3127075 AMC . 

. 15123 

3123035070 TOYOTA . 

. 614086 

31242011 10 TOYOTA . 

. 613013 

312550 AUSTIN . 

. 6379 

312721 AUSTIN . 

. 26878 

3123035080 TOYOTA . 

. 614086 

31242011 1010 TOYOTA . 

. 613013 

3125505 NASH . 

. N1852C 

312724 AUSTIN . 

. 26881 

3123035090 TOYOTA . 

. 614088 

312421060A HINO . 

. 613016 

312554 AUSTIN . 

. 6386 

312725 AUSTIN . 

. 26882 

312303509000 DA/HAT ... 

. 614088 

312421110 TOYOTA . 

. 613013 

312560 AUSTIN . 

. 6461 

312727 AUSTIN . 

. 26884 

3123035100 TOYOTA . 

. 614088 

312421110A TOYOTA . 

. 613013 

312565 AUSTIN . 

. 9185 

312728 AUSTIN . 

. 27880 

3123035102 TOYOTA . 

. 614088 

312424 AUSTIN . 

. 2689 

312573 AUSTIN . 

. 02475 

312742 AUSTIN . 

. 28580 

31230351 10 TOYOTA . 

. 614162 

31242634103 BMW . 

. SET2 

312575 AUSTIN . 

. 02476 

312743 AUSTIN . 

. 28584 

3123036160 TOYOTA . 

. 614086 

312427 AUSTIN . 

. 2776 

312576 AUSTIN . 

. 02872 

312745 AUSTIN . 

. 28678 

312306 AUSTIN . 

. 757 

312428 AUSTIN . 

. 2780 

312579 AUSTIN . 

. 02877 

312747 AUSTIN . 

. 28682 

312307 AUSTIN . 

. 758 

312429 AUSTIN . 

. 2785 

312581 AUSTIN . 

. 03062 

312748 AUSTIN . 

. 28985 

3123087202000 DAIHAT 

. 613001 

312432 AUSTIN . 

. 2788 

312582 EATON . 

.JLM104948 

312749 AUSTIN . 

. 29580 

3123087504 DAIHAT . 

. 614145 

312435 AUSTIN . 

. 2790 

312583 EATON . 

. JLM104910 

312751 AUSTIN . 

. 29585 

3123087702 DAIHAT . 

. 613001 

312438 AUSTIN . 

. 2793 

312584 AUSTIN . 

. 05075 

312752 AUSTIN . 

. 29590 

3123087703 DAIHAT . 

. 614110 

312440 AUSTIN . 

. 2796 

312586 AUSTIN . 

. 05079 

312753 AUSTIN . 

. 29680 

3123087704 DAIHAT . 

. 614110 

312446 AUSTIN . 

. 2878 

312588 AUSTIN . 

. 07087 

312754 AUSTIN . 

. 29685 

3123087705 DAIHAT . 

. 614110 

312447 AUSTIN . 

. 2879 

312589 AUSTIN . 

. 07093 

312756 AUSTIN . 

. 31593 

312308770500 DAIHAT ... 

. 614110 

312450 AUSTIN . 

. 2984 

312591 AUSTIN . 

. 07098 

312760 AUSTIN . 

. 33262 

312309 AUSTIN . 

. 759 

3124563 AMC . 

. 09067 

312594 AUSTIN . 

. 07100 

312762 AUSTIN . 

. 33275 

312311 AUSTIN . 

. NA759 

3124568 AMC . 

. 09067 

3125999 AMC . 

. 1752 

312763 AUSTIN . 

. 33281 

3123112031 TOYOTA . 

. 614004 

3124569 AMC . 

. 15123 

312601 AUSTIN . 

. 09070 

312765 AUSTIN . 

. 34274 

3123112032 TOYOTA . 

. 614004 

3124570 AMC . 

. 15245 

312602 SKF . 

. M1207EL 

312767 AUSTIN . 

. 34300 

3123114012 TOYOTA . 

. 614001 

31246 WHITE . 

. 3525 

312603 AUSTIN . 

. 09074 

312769 AUSTIN . 

. 34301 

312312 AUSTIN . 

. 760 

312460 AUSTIN . 

. 3196 

312605 AUSTIN . 

. 09078 

312770 AUSTIN . 

. 34306 

3123120030 TOYOTA . 

. 614000 

31247 WHITE . 

. 3720 

312607 AUSTIN . 

. 09081 

312775 AUSTIN . 

. 37425 

3123120031 TOYOTA . 

. 614000 

312472 AUSTIN . 

. 3382 

3126126 AMC . 

. 88505 

312776 AUSTIN . 

. 37431 

3123135070 TOYOTA . 

. 614086 

312473 AUSTIN . 

. 3382T 

312614 AUSTIN . 

. 12580 

31277808 VOLVO . 

. HA590337 

3123162010 TOYOTA . 

. 614006 

312474 AUSTIN . 

. 3383 

312621 AUSTIN . 

. 13685 

31277810 VOLVO . 

. 512437 

312319 AUSTIN . 

. 776 

31247B14X SPICER . 

. TRK155 

312622 AUSTIN . 

. 13686 

312781 AUSTIN . 

. 41125 

312320 AUSTIN . 

. NA776 

31247616X SPICER . 

. TRK152 

312623 AUSTIN . 

. 13889 

312784 AUSTIN . 

. 42346 

312326 AUSTIN . 

. 780 

31247617X SPICER . 

. TRK158 

31262356 VOLVO . 

. HA590220 

312785 AUSTIN . 

. 42350 

312329 AUSTIN . 

. 782 

31247619X SPICER . 

. TRK180 

312625 AUSTIN . 

. 14117A 

312789 CLARK . 

. 475 

31233 HYSTER . 

28580-28521 

31247620X SPICER . 

. TRK186 

312627 AUSTIN . 

. 14125A 

312790 AUSTIN . 

. 42376 

312333 AUSTIN . 

. NA782 

31247623X SPICER . 

. TRK181 

312629 AUSTIN . 

. 14124 

312797 AUSTIN . 

. 44143 


Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part 11/Name 

Timken 

31289051 VOLVO . 

. HA590322 

312949 AUSTIN . 

. 94700 

313059 AUSTIN . 

. 453A 

313166R91 iHC . 

. HH221442 

31280051 VOLVO . 

. HA590192 

312953 AUSTIN . 

. 95475 

313062 AUSTIN . 

. 453X 

313167 AUSTIN . 

. 2729 

312808 AUSTIN . 

. 47487 

312958 AUSTIN . 

. 95500 

313064 AUSTIN . 

. 472 

313169 AUSTIN . 

. 2820 

312809 AUSTIN . 

. 47490 

312961 AUSTIN . 

. 95525 

313065 AUSTIN . 

. 47 2A 

313170 AUSTIN . 

. 2924 

312810 AUSTIN . 

. 47679 

312963 AUSTIN . 

. 95528 

313070 AUSTIN . 

. 472X 

313172 AUSTIN . 

. 3120 

312812 AUSTIN . 

. 47681 

312969 AUSTIN . 

. HM926740 

313071 AUSTIN . 

. 493 

313176 AUSTIN . 

. 3320 

312813 AUSTIN . 

. 47890 

312972 AUSTIN . 

. HM926747 

313073 AUSTIN . 

. 493D 

31318 ISO 

. 31318M 

312814 AUSTIN . 

. 48190 

312974 AUSTIN . 

. 98316 

313075 AUSTIN . 

. 522 

313181 

AUSTIN . 

. 3420 

312815 AUSTIN . 

. NA48390 

312976 AUSTIN . 

. 98350 

313077 AUSTIN . 

. 532A 

313187 

AUSTIN . 

. 3525 

312816 AUSTIN . 

. 48506 

312978 AUSTIN . 

. 98400 

313079 AUSTIN . 

. 532X 

313190 

AUSTIN . 

. 3720 

3128227 AMC . 

. 15244 

312980 AUSTIN . 

. 99550 

31307A FM . 

. 31307A 

313194 

AUSTIN . 

. 3732 

312823 

AUSTIN . 

. 49585 

3129810501 M-BENZ . 

. 32306 

31308 ISO . 

. 31308 

313197 

AUSTIN . 

. 3820 

312824 

AUSTIN . 

. 52375 

3129810525 M-BENZ . 

. 206WB 

313082 AUSTIN . 

. 552A 

313198 

AUSTIN . 

. 3920 

312825 

AUSTIN . 

. NA52375 

3129810625 M-BENZ . 

. 304WB 

313084 AUSTIN . 

. 552D 

313204 

AUSTIN . 

. 4536 

312826 

AUSTIN . 

. 52387 

312984 AUSTIN . 

. 99587 

313087 AUSTIN . 

. 563 

313209 

AUSTIN . 

. 6320 

312831 

AUSTIN . 

. 52400 

312987 AUSTIN . 

. 99600 

3130894A1 MERCM .... 

.... 25580-25520 

313211 

AUSTIN . 

. 6420 

312833 

AUSTIN . 

. 53162 

312992 AUSTIN . 

. 455 

31308A FM . 

. 31308A 

313214 

AUSTIN . 

. 9121 

312836 

AUSTIN . 

. 53176 

312993 AUSTIN . 

. 14139 

31309 ISO . 

. 31309M 

313220 

AUSTIN . 

. 02420 

312840 

AUSTIN . 

. 55187C 

312994 AUSTIN . 

. 39585 

313091 AUSTIN . 

. 572 

313222 

AUSTIN . 

. 02820 

312842 

AUSTIN . 

. 55200C 

312995 AUSTIN . 

. 39590 

313093 AUSTIN . 

. 572D 

313225 

AUSTIN . 

. 03162 

312845 

AUSTIN . 

. 56418 

312996 AUSTIN . 

. 67787 

313095 AUSTIN . 

. 592A 

313226 

AUSTIN . 

. 05185 

312846 

AUSTIN . 

. 56425 

312999 AUSTIN . 

. 27690 

313097 AUSTIN . 

. 592D 

313229 

AUSTIN . 

. 07196 

312848 

AUSTIN . 

. 59162 

3129C WHITE . 

. 539-532X 

313098 AUSTIN . 

. 612 

313230 

AUSTIN . 

. 07204 

312849 

AUSTIN . 

. 59175 

312A SKF . 

. 1312 

313099R91 IHC . 

. 107WB 

313234 

AUSTIN . 

. 09194 

312850 

AUSTIN . 

. 59187 

312ANR SKF . 

. 1312L 

31309A FM . 

. 31309A 

313235 

AUSTIN . 

. 09195 

312852 

AUSTIN . 

. 59200 

312AZNR SKF . 

. 1312SL 

31310 ISO . 

. 31310M 

313236 

AUSTIN . 

. 09196 

312854 

AUSTIN . 

. 64450 

312FF24 SKF . 

. 6389 

313100 AUSTIN . 

. 612X 

313240 

AUSTIN . 

. 12520 

312856 

AUSTIN . 

. 65200 

312J SKI . 

. 1312 

313102 AUSTIN . 

. 632 

313242 

AUSTIN . 

. 13621 

312857 

AUSTIN . 

. 65212 

312K FAFNIR . 

. 312 

313104 AUSTIN . 

. 632D 

313242 

FORD . 

. 109TB 

312859 

AUSTIN . 

. 65225 

312KDD TORR/N . 

. 312SS 

313105 AUSTIN . 

. 652 

313243 

AUSTIN . 

. 13830 

312863 

AUSTIN . 

. 65390 

312KG TORR/N . 

. 312L 

313107 AUSTIN . 

. 653 

313246 

AUSTIN . 

. 14274 

312865 

AUSTIN . 

. 66212 

312L EM . 

. 312L 

31310A FM . 

. 31310A 

313247 

AUSTIN . 

. 14276 

312867 

AUSTIN . 

. 66225 

312L1 FM . 

. 312LI 

31311 ISO . 

. 31311M 

313249 

AUSTIN . 

. 14283 

312869 

AUSTIN . 

. 66585 

312L3 FM . 

. 312L 

313111 AUSTIN . 

. 672 

313250 

AUSTIN . 

. 15250X 

312870 

AUSTIN . 

. 67388 

312LE FM . 

. 312LE 

313112 AUSTIN . 

. 672B 

313251 

AUSTIN . 

. 15250X 

312871 

AUSTIN . 

. 67390 

312NR SKF . 

. 1312L 

313113 AUSTIN . 

. 672D 

313254 

AUSTIN . 

. 15520 

312872 

AUSTIN . 

. 67391 

312NRJ SKF . 

. 1312L 

313114 AUSTIN . 

. 742 

313257 

AUSTIN . 

. 16284 

312877 

AUSTIN . 

. 68450 

312S FM . 

. 312S 

313116 AUSTIN . 

. 742D 

313260 

AUSTIN . 

. 17244 

312878 

AUSTIN . 

. 68462 

312S MRC . 

. 312 

313119 AUSTIN . 

. 752 

313265 

AUSTIN . 

. 17520 

312880 

AUSTIN . 

. 71412 

312SS FM . 

. 312SS 

31311A FM . 

. 31311A 

313269 

AUSTIN . 

. 18620 

312881 

AUSTIN . 

. 71425 

312SV SKF . 

. 1312SV 

31312 ISO . 

. 31312 M 

313270 

AUSTIN . 

. 18720 

312885 

AUSTIN . 

. 71437 

312VAB SKF . 

. 1312SV 

313120 AUSTIN . 

. 752B 

313276 

AUSTIN . 

. 21212 

312888 

AUSTIN . 

. 71450 

312W TORR/N . 

. 1312 

313121 AUSTIN . 

. 752D 

313282 

AUSTIN . 

. 23256 

312891 

AUSTIN . 

. 71453 

312WDG TORR/N . 

. 1312SL 

313124 AUSTIN . 

. 772 

313289 

AUSTIN . 

. 24720 

312895 

AUSTIN . 

. NA71450 

312WG TORRIN . 

. 1312L 

313129 AUSTIN . 

. 774D 

313290 

AUSTIN . 

. 24721 

312896 

AUSTIN . 

. 72187C 

312X3 FM . 

. 312 

31313 ISO . 

. 31313M 

313292 

AUSTIN . 

. 25520 

312897 

AUSTIN . 

. 72200C 

312ZBJ SKI . 

. 1312SV 

313131 AUSTIN . 

. 792 

313293 

AUSTIN . 

. 25521 

312898 

AUSTIN . 

. 72212C 

312ZNR SKF . 

. 1312SL 

313134 AUSTIN . 

. 832 

313294 

AUSTIN . 

. 25522 

312902 

AUSTIN . 

. 74500 

312ZNRJ SKF . 

. 1312SL 

313137 AUSTIN . 

. 854 

313295 

AUSTIN . 

. 25523 

312904 

AUSTIN . 

. 74525 

313 FM . 

. 313BB 

313138 AUSTIN . 

. 854B 

313299 

AUSTIN . 

. 25820 

312905 

AUSTIN . 

. NA74525 

313 SKF . 

. 1313AG 

313139 AUSTIN . 

. 854D 

3132Z SKF . 

. 1313SS 

312908 

AUSTIN . 

. 74537 

3130008 AMC . 

. N1605C 

31313A FM . 

. 31313 A 

3132ZJ 

SKF . 

. 1313SS 

312911 

AUSTIN . 

. 74550 

313019 AUSTIN . 

. 332 

31314 ISO . 

. 31314 M 

313300 

AUSTIN . 

. 25821 

312914 

AUSTIN . 

. 77362 

313022 AUSTIN . 

. 352 

313142 AUSTIN . 

. 892 

313307 

AUSTIN . 

. 26820 

312915 

AUSTIN . 

. 77375 

313025 AUSTIN . 

. 354A 

313143 AUSTIN . 

. 892B 

313308 

CHRYSL . 

. J321652 

312916 

AUSTIN . 

. 78215C 

313025R92 /HC . 

. 206F 

313144 AUSTIN . 

. 932 

313309 

AUSTIN . 

. 26822 

312918 

AUSTIN . 

. 78250C 

313027 AUSTIN . 

. 362 

313149 AUSTIN . 

. 1328 

313311 

AUSTIN . 

. 26823 

312925 

AUSTIN . 

. 81600 

313028 AUSTIN . 

. 362A 

3131 l A FM . 

. 31314A 

313314 

AUSTIN . 

. 27820 

312931 

AUSTIN . 

. 82576 

313030 AUSTIN . 

. 363 

31315 ISO . 

. 31315M 

313316 

AUSTIN . 

. 28300 

3129314 AMC . 

. 15245 

313036 AUSTIN . 

. 382 

313153 AUSTIN . 

. 1729X 

313322 

AUSTIN . 

. 28521 

312933 AUSTIN . 

. 82587 

313037 AUSTIN . 

. 382A 

3131566 VOLVO . 

. 555S 

313324 

AUSTIN . 

. 28622 

312939 AUSTIN . 

. 93750 

313041 AUSTIN . 

. 383A 

313160 AUSTIN . 

. 2523 

313325 

AUSTIN . 

. 28920 

312940 AUSTIN . 

. 93787 

313046 AUSTIN . 

. 394A 

313164 AUSTIN . 

. 2631 

313326 

AUSTIN . 

. 29520 

312941 

AUSTIN . 

. 93800 

313047 AUSTIN . 

. 394A 

313164R91 IHC .. HH221442-HH221410 

313328 

AUSTIN . 

. 29521 

312942 AUSTIN . 

. 93825 

313050 AUSTIN . 

. 414 

313165R1 IHC . 

. HH221410 

313330 

AUSTIN . 

. 29620 

312944 AUSTIN . 

. 94649 

313051 AUSTIN . 

. 414A 

313166 AUSTIN . 

. 2720 

313331 

AUSTIN . 

. 31520 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


TIMKEN 


Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part 11/Name 

Timken 

313332 AUSTIN . 

. 33462 

313405 AUSTIN . 

. 68712 

313A3 FM . 

. 313A 

31436H IHC . 

. 3420 

313333 AUSTIN . 

. 33472 

313407 AUSTIN . 

. 71750 

313ANR SKF . 

. 1313L 

31439H IHC . 

. 522 

313334 AUSTIN . 

. 33821 

313409 AUSTIN . 

. 71751D 

313AZNR SKF . 

. 1313SL 

314477 FIAT . 

. 304WB 

313335 AUSTIN . 

. 34478 

313411 AUSTIN . 

. 72487 

313CBA CASE . 

.. WPS103GPCC 

314477 SIMCA . 

. 304WB 

313338 AUSTIN . 

. 34500 

313415 AUSTIN . 

. 74850 

313J SKF . 

. 1313AG 

314481A EATON . 

. 3982 

313339R91 IUC . 

. 306FF 

313418 AUSTIN . 

. 77675 

313K FAFNIR . 

. 313 

314481B EATON . 

. 3920 

313341 AUSTIN . 

. 37625 

313421 AUSTIN . 

. 78551 

313KDD TORR/N . 

. 313SS 

314491A EATON . 

. 3975 

313347 AUSTIN . 

. 41286 

313422 AUSTIN . 

. 81962 

313L FM . 

. 313L 

3144931 AMC . 

. 203SS 

313350 AUSTIN . 

. 42584 

313424 AUSTIN . 

. 82950 

313M MRC . 

. 1313AG 

31453H IHC . 

. 453A 

3133514 AMC . 

. S128 

313429 AUSTIN . 

. 93125 

313N MCGILL . 

. 1313AG 

3145551 AMC . 

. 206FF 

313352 AUSTIN . 

. 42587 

313432 AUSTIN . 

. 94113 

313NR SKF . 

. 1313L 

3146251R91 IHC . 

. 208 

313355 AUSTIN . 

. 44348 

31343210X SPICER .. 

. TRK180 

313NRJ SKF . 

. 1313L 

3146255R91 IHC . 

. 308WB 

3133585 VOLVO . 

. 576 

3134321X SPICER .... 

. TRK192 

313S MRC . 

. 313 

3146577R91 IHC . 

. 30207M 

3133586 VOLVO . 

. 612 

3134322X SPICER .... 

. TRK193 

313SS FM . 

. 313SS 

3147 SPICER . 

. M88048 M88010 

3133587 VOLVO . 

. 621 

3134323X SPICER .... 

. TRK195 

313VSP43 SKF . 

. 1313SLB 

31471 EATON . 

. 52618 

3133591 VOLVO . 

. 66589 

3134324X SPICER .... 

. TRK191 

313W FAFNIR . 

. 1313AG 

3147241R1 IHC . 

. M84510 

313360 AUSTIN . 

. 47420 

3134327X SPICER .... 

. TRK192 

313WDD TORRIN . 

. 1313SS 

3147242R91 IHC . 

. M84548 

313361 AUSTIN . 

. 47620 

3134328X SPICER .... 

. TRK192 

313WDGN TORRIN . 

. 1313SL 

31473 EATON . 

. 78215C 

313364 AUSTIN . 

. 47820 

313434 AUSTIN . 

. 95925 

313WG TORRIN . 

. 1313L 

31474 EATON . 

. 78551 

313366 AUSTIN . 

. 48120 

313439 AUSTIN . 

. HM926710 

313X3 FM . 

. 313 

3147410R91 IHC . 

. 106CC 

313367 AUSTIN . 

. 48320 

313441 AUSTIN . 

. 98788 

313ZJ SKF . 

. 1313S 

314744 EATON . 

. 27690-27620 

313370 AUSTIN . 

. 48750 

313444 AUSTIN . 

. 99100B 

313ZNBR SKF . 

. 1313SLV 

3148523 AMC . 

. 15126 

313372 AUSTIN . 

. 49520 

313448 AUSTIN . 

. 4535 

313ZIMBRJ SKF . 

. 1313SLV 

3148630 AMC . 

. 31594 

313374 AUSTIN . 

. 52618 

313449 AUSTIN . 

. 07204 

313ZNR SKF . 

. 1313SL 

3148636 AMC . 

. 02872 

313375 AUSTIN . 

. 52637 

313450 AUSTIN . 

. 36920 

313ZNRJ SKF . 

. 1313SL 

3148637 AMC . 

. 02820 

313377 AUSTIN . 

. 52637D 

313452 AUSTIN . 

. 39520 

313ZNRJX SKF . 

. 1313SLB 

3148651 AMC . 

. 25577 

313378 AUSTIN . 

. 52638 

313454 AUSTIN . 

. 27620 

314 FM . 

. 314 

3148670 AMC . 

. 14276 

313380 AUSTIN . 

. 53387 

313456 AUSTIN . 

. 3726 

314 FM . 

. 314TB 

3148966R91 IHC . 

. 207 

313383 AUSTIN . 

. 55437 

313459 AUSTIN . 

. 45220 

314 SKF . 

. 1314 

314949 CHRYSL . 

. 342S-332 

313385 AUSTIN . 

. 56650 

31346 HYSTER . 

. 412 

3140367 HUDSON . 

. IMH1752C 

314950 CHRYSL . 

. 332 

313387 AUSTIN . 

. 59412 

313463 AUSTIN . 

. H715311 

3140867 AMC . 

. IUH1752C 

314951 CHRYSL . 

. 342S 

313388 AUSTIN . 

. 64700 

313464 AUSTIN . 

. LM501310 

3140880L00 NISSAN 


314A SKF . 

. 1314 

313391 AUSTIN . 

. 65500 

313465 AUSTIN . 

. 46720 

IMP508367-NP873173 

314J SKF . 

. 1314 

313393 AUSTIN . 

. 65320 

3134659R91 IHC . 

. 207 

3140880L01 NISSAN 


314K FAFNIR . 

. 314 

313395 AUSTIN . 

. 66462 

313466 AUSTIN . 

. 48220 

IMP941423-IMP516275 

314KDG TORRIN . 

. 314SL 

313396 AUSTIN . 

. 66520 

313467 AUSTIN . 

. HM212010 

3140880L32 NISSAN ... 

. NP873173 

314S MRC . 

. 314 

313397 AUSTIN . 

. 67320 

313468 AUSTIN . 

. HM807010 

3140880L36 NISSAN ... 

. NP988089 

314SL3 FM . 

. 314SL 

313398 AUSTIN . 

. 67320B 

313470 AUSTIN . 

. HM89410 

3140880LA2 NISSAN ... 

. NP508367 

314SS FM . 

. 314SS 

313399 AUSTIN . 

. 67322 

313473 AUSTIN . 

. HM801310 

3140880LA5 NISSAN ... 

. NP941423 

314VAA SKF . 

. 1314SL 

3134001 OX SPICER . 

. TRK72 

313474 AUSTIN . 

. 88126 

3140880LA6 NISSAN ... 

. IMP808497 

314W TORRIN . 

. 1314 

31340012X SPICER . 

. TRK2 

313476 AUSTIN . 

. 633 

31408880L35 NISSAN . 

. NP516275 

314WDG TORRIN . 

. 1314SL 

31340013X SPICER . 

. TRK2A 

313477 AUSTIN . 

. HM803110 

31408914504 NISSAN 


314X3 FM . 

. 314 

31340014X SPICER . 

. TRK139 

3136594R91 IHC . 

. 302CC 

NP873173-NP508367 

314ZNR SKF . 

. 1314SL 

31340015X SPICER . 

. TRK140 

31367 FEDRAL . 

. 2505T 

3140D5 WHITE . 

. HM807010 

314ZNRJ SKF . 

. 1314SL 

31340016X SPICER . 

. TRK141 

31377 VERSAT . 

. 3780 

3141139 AMC . 

. LM67048 

315 FM . 

. 315 

313400IX SPICER . 

. TRK180 

31379 VERSAT . 

. JM205149 

3141140 AMC . 

. LM11949 

315 FM . 

. 315BB 

31340020X SPICER . 

. TRK130 

31380 VERSAT _ 

JM205110 

31419H IHC . 

. 527 

315 SKF . 

. 1315BB 

31340021X SPICER . 

. TRK147 

313813R91 IHC .... HM89449-HM89410 

3141D5 WHITE . 

. H715311 

3150036 AMC . 

. SET5 

31340023X SPICER . 

. TRK152 

313814R91 IHC . 

. HM89449 

3142064 AMC . 

. 25877 

3150045 AMC . 

. LM48510 

31340024X SPICER . 

. TRK189 

31382 VERSAT . 

. 3925 

3142065 AMC . 

. 25821 

3150046 AMC . 

. LM48548 

31340025X SPICER . 

. TRK155 

31383 VERSAT . 

. 3979 

3142 1 03R91 IHC . 

. SET6 

3150638 AMC . 

. S443Q 

31340027X SPICER . 

. TRK158 

3138356A1 MERCM . 

. M88048-M88010 

3142 1 04R91 IHC . 

. SET45 

3150654 AMC . 

. 307L 

31340029X SPICER . 

. TRK186 

3138356A1 OUTBOA 

. M88048 M88010 

3142 1 05R91 IHC . 

. SET4 

3150664 AMC . 

. 307TB 

31340033X SPICER . 

. TRK181 

31384 VERSAT . 

. 208 

3142 1 06R91 IHC . 

. SET5 

3151000928 SACHS . 

. 614134 

31340035X SPICER . 

. TRK192 

31385 VERSAT . 

. 210L 

314235C91 IHC . 

. FA35688 

3151001001 SACHS . 

. 614100 

31340036X SPICER . 

. TRK192 

313873R91 IHC . 

. 1505 

3142394R91 IHC . 

. 30208M 

3151002301 SACHS . 

.VW1339C 

31340037X SPICER . 

. TRK192 

3138822 AMC . 

. 88107 

3142398R91 IHC . 

. 30207M 

3151002332 SACHS . 

.VW1339C 

31340038X SPICER . 

. TRK192 

3138D5 WHITE . 

. HM807046 

3142399R91 IHC . 

. 30207M 

3151002532 SACHS . 

.VW1339C 

31340039 SPICER . 

. TRK195 

313935 WHITE . 

. 202SS 

31423H IHC . 

. 527-522 

3151010001 SACHS . 

. 614101 

31340040X SPICER . 

. TRK191 

313937 FORD . 

. 207 

31430H IHC . 

. 387 

3151012031 SACHS . 

. 614136 

31340043X SPICER . 

. TRK193 

3139989 AMC . 

. 202FF 

31432H IHC . 

. 467 453A 

3151017001 SACHS . 

.VW1339C 

31340045X SPICER . 

. TRK180 

3139D5 WHITE . 

. H715345 

3143329 AMC . 

. LM67010 

3151019231 SACHS . 

. 614133 

3134006X SPICER . 

. TRK3 

313A FM . 

. 313A 

3143330 AMC . 

. LM11910 

3151035001 BMW .... 

. 614105 

3134007X SPICER . 

. TRK3 

313A ISO . 

. 313A 

31433H IHC . 

. 453A 

3151035001 SACHS . 

. 614105 

3134009X SPICER . 

. TRK28 

313A SKF . 

. 1313AG 

31434H IHC . 

. 467 

3151035201 SACHS . 

. 614105 

313402 AUSTIN . 

. 67720 

313A2Z SKF . 

. 1313SS 

31436 IHC . 

. 3720 

3151035231 SACHS . 

. 614105 


Part it/Name 


Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

3151038031 

SACHS . 

. 614029 

31520 FM . 

. 31520 

316390001 SAAB .. 

. 014144 

31845 NICE . 

. VW1006C 

3151040101 

SACHS . 

. 614106 

31521 FM . 

. 31521 

3163CS CASE . 

. 20BFF 

3185017 AMC . 

. 207 

3151040131 

SACHS . 

. 614106 

31521210935 BMW .. 

M88048-M88010 

3164602R91 IHC ... 

. 20BFF 

31883046 MERCM . 

. NP570491 

3151044031 

SACHS . 

. 614112 

3152D5 WHITE . 

. 44143 

3164946R91 IHC ... 

. 104CC 

31883047 MERCM . 

. NP167243 

3151048101 

SACHS . 

.VW1339C 

3153079A1 MERCM .. 

. 15590-15520 

3164947R91 IHC ... 

. 208FF 

31883047 MERCM . 

. NP570491 

3151048131 

SACHS . 

.VW1339C 

315312 COM . 

. 315-312 

3164948R91 IHC ... 

. 304DD 

31884325A01 MERCM ... 

. IMP383216 

3151061101 

SACHS . 

. 614102 

31531210929 BMW 


3165143R91 IHC ... 

. 107DD 

3188957A1 MERCM . 

. 209BB 

3151064031 

SACHS . 

.VW1339C 

LM29749-LM29710 

316525 WHITE . 

. 206WB 

3188S SKF . 

. 3188S 

3151064063 

SACHS . 

. 614015 

315421A1 CASE . 

. NP904811 

3165505R91 IHC ... 

. 207LO 

3188S3120 COM . 

... 3188S 3120 

3151064131 

SACHS . 

.VW1339C 

315422A1 CASE . 

. NP841384 

316551 WHITE . 

. 306S 

3188U BRIT-L . 

. 207 

3151069031 

SACHS . 

. 614123 

315423A1 CASE . 

. NP951065 

316552 WHITE . 

. 306S 

3189514 AMC . 

. 307SL 

3151073031 

SACHS . 

. 614011 

315424A1 CASE . 

. IMP603591 

316664 FIAT . 

. 203AB 

319001 AUSTIN . 

. 42690 

3151088101 

SACHS . 

. 614132 

315442C91 IHC . 

. HB88508 

31668 EATON . 

. H414242 

319002 AUSTIN . 

. 45282 

3151088201 

SACHS . 

. 614132 

3156051 AMC . 

. LM501310 

31669 EATON . 

. H414210 

319004 AUSTIN . 

. 36990 

3151089001 

SACHS . 

. OP1709C 

3156052 AMC . 

. LM501349 

3168006 AMC . 

. PB22 

319005 AUSTIN . 

. 67983 

3151109231 

SACHS . 

. 614105 

3156063 AMC . 

. M86649 

316976 SKF . 

. MA1206EF 

319006 AUSTIN . 

. 39580 

3151112031 

SACHS . 

. 614113 

3156065 AMC . 

. HM88610 

316K FAFNIR . 

. 316 

319011 AUSTIN . 

. 42688 

3151122031 

SACHS . 

. 614125 

3156066 AMC . 

. HM88649 

316N SKF . 

. B1316Q 

319012 AUSTIN . 

. 53177 

3151126031 

SACHS . 

. 614113 

3157273 AMC . 

. LM501311 

316S MRC . 

. 316 

319013 AUSTIN . 

. LM501349 

3151130001 

SACHS . 

. FI1710C 

31574 HYSTER . 

. DIM01575 

316TN332 MRC . 

. 1872 

319014 AUSTIN . 

. 387AS 

3151130141 

SACHS . 

. FI1710C 

3158002R91 IHC . 

. 205BB 

316TN342 MRC . 

. 2065 

319015 AUSTIN . 

. 46790 

3151131001 

SACHS . 

. 614028 

3158003R91 IHC . 

. 206WB 

316X3 FM . 

. 316 

319017 AUSTIN . 

. 45284 

3151131002 

SACHS . 

. VV1250C 

3158282610 SUZUKI 

. 202FF 

317009C91 IHC . 

. 15117 

319018 AUSTIN . 

. 48290 

3151131030 

SACHS . 

. 614028 

31583 WHITE . 

. 02251 

317010C91 IHC . 

. 15117-15245 

319020 AUSTIN . 

. HM212044 

3151132132 

SACHS . 

. 614135 

315840 SKF . 

. MA1206EF 

3170947 AMC . 

. HM88648 

319021 AUSTIN . 

. HM212049 

3151133101 

SACHS . 

. 614123 

315853 EATON . 

. 42688 

317112 WHITE . 

. 6379 

319022 AUSTIN . 

. 65237 

3151133331 

SACHS . 

. 614123 

3158K WHITE . 

. 25580-25520 

3171166 AMC . 

. LM501314 

319023 AUSTIN . 

. 33287 

3151136031 

SACHS . 

. 614015 

3159031520 COM . 

. 31590-31520 

3171329 AMC . 

. RB01658C 

319024 AUSTIN . 

. HM807049 

3151138201 

SACHS . 

. OP1709C 

3159140037 SACHS . 

.VW1006C 

3171444 AMC . 

. R1605C 

319027 AUSTIN . 

. HH506348 

3151140002 

SACHS . 

.VW1006C 

31593 FM . 

. 31593 

3172134 AMC . 

. M88010 

319028 AUSTIN . 

. 45285 

3151151041 

SACHS . 

. 614012 

31593 SKF . 

. 31593 

3172135 AMC . 

. M88048 

319030 AUSTIN . 

. HM801346 

3151151141 

SACHS . 

. 614012 

3159331520 COM . 

. 31593-31520 

31724 SEAL-P . 

. 366-363 

319032 AUSTIN . 

. L610549 

3151154031 

SACHS . 

. 614039 

3159331521 COM . 

. 31593-31521 

31725 SEAL-P . 

. 366 

3190517 AMC . 

. R1605C 

3151154031 

VOLVO . 

. 614039 

3159337R91 IHC . 

. 205F 

317250 CHRYSL .... 

. J281256 

319083 AUSTIN . 

. JM511946 

3151158031 

SACHS . 

. VV1250C 

3159338R91 IHC . 

. 105CC 

3172563 AMC . 

. M802048 

3191774 AMC . 

. 206SL 

3151173201 

SACHS . 

. 614137 

3159339R91 IHC . 

. 203FF 

3172564 AMC . 

. M802011 

3192358 AMC . 

. 308LI 

3151180231 

SACHS . 

. 614111 

3159340R91 IHC . 

. 204FF 

3172565 AMC . 

. LM603049 

3192371 AMC . 

. 3D7L 

3151189031 

SACHS . 

. 614039 

3159341R91 IHC . 

. 205FF 

3172566 AMC . 

. LM603012 

319278 FIAT . 

. 202AG 

3151190031 

SACHS . 

. 614028 

3159342R91 IHC . 

. 207FF 

3173452 AMC . 

. R1625C 

31945 AUTOUN . 

. 30206M 

3151193041 

SACHS . 

.VW1339C 

31594 FM . 

. 31594 

3173462 AMC . 

. R1625C 

3194522 AMC . 

.... JLM104948 

3151231031 

SACHS . 

. 614105 

31594 SKF . 

. 31594 

3174641 AMC . 

. R1605C 

3195524 VOLVO . 

. HM516442 

3151801001 

SACHS . 

. FC1723C 

3159424R91 IHC . 

. 201CC 

3174730 AMC . 

. PB74 

3196 FM . 

. 3196 

3151802001 

SACHS . 

. 6408 

3159431520 COM . 

. 31594-31520 

317567R91 IHC . 

. 313 

3196 SKF . 

. 3196 

3151802002 

SACHS . 

. 614041 

31597 FM . 

. 31597 

317676 SEAL-P . 

. 88108 

31960 SEAL-P . 

. 2785-2720 

3151802003 

SACHS . 

. VW1729 

31597 SKF . 

. 31597 

317705C91 IHC . 

. M804049 

31962 SEAL-P . 

. 2729 

3151803001 

SACHS . 

. F01267C 

3159731520 COM . 

. 31597-31520 

317706C1 IHC . 

. M804010 

31963120 COM . 

. 3196-3120 

3151805001 

SACHS . 

. DN01575C 

3159731521 COM . 

. 31597-31521 

317707C91 IHC . 

M804049 M804010 

31964 SEAL-P . 

. 2785 

3151806001 

SACHS . 

. 614026 

315A SKF . 

. 1315BB 

317818 EATON . 

. 305L 

31986 EATON . 

. 42584 

3151807001 

SACHS . 

. 614067 

315H FAFNIR . 

. 315 

317827 WHITE . 

. 1220 

31987 EATON . 

. 42381 

3151808001 

SACHS . 

. 614126 

315J SKF . 

. 1315BB 

317946R91 IHC . 

. 111TB 

31988 EATON . 

. 495A 

3151811001 

SACHS . 

. 614022 

315K FAFNIR . 

. 315 

317958R91 IHC . 

. 5395-5335 

31989 EATON . 

. 72487 

3151817001 

SACHS . 

. 614031 

315M MRC . 

. 1315BB 

317959R1 IHC . 

. 5335 

31990 EATON . 

. 72487 

3151818001 

SACHS . 

. 614056 

315N MCGILL . 

. 1315BB 

317960R91 IHC . 

. 5395 

31991 EATON . 

. 72212C 

3151819001 

SACHS . 

. 614050 

3' 58 MRC . 

. 315 

317SS FM . 

. 317SS 

31992 EATON . 

. 68712 

3151820001 

SACHS . 

. 614033 

315SS FM . 

. 315SS 

31805 EATON . 

. 56650 

31993 EATON . 

. 68450 

3151822001 

SACHS . 

. 614073 

315W FAFNIR . 

. 1315BB 

31806 EATON . 

. 56425 

31996 EATON . 

. 42346 

3151826001 

SACHS . 

. 614094 

315X3 FM . 

. 315 

31808 EATON . 

. 497 

319980R91 IHC . 

... PWG2716RS 

3151831001 

SACHS . 

. 614016 

3160191R91 IHC . 

. 201CC 

31810 EATON . 

. 55437 

3199810025 M-BENZ . 

. 305S 

3151832001 

SACHS . 

. 614053 

3161251A20 SUZUKI 

. 202FF 

31811 EATON . 

. 55200C 

3199810605 M-BENZ . 

. 32304M 

3151834001 

SACHS . 

. 614147 

31621 EATON . 

. 5535 

3181920 AMC . 

. 206WB 

319984R91 IHC . 

... PWG2716RS 

3151835001 

SACHS . 

. 613006 

316251 SKF . 

. RW 111 

3182068 AMC . 

. R1605C 

319K FAFNIR . 

. 319 

3151838001 

SACHS . 

. 614090 

3162798 MERCM . 

. JLM710910 

31824 EATON . 

. 592A 

3 1 98 MRC . 

. 319 

3151839001 

SACHS . 

. 614129 

3162799 MERCM . 

. JLM710949C 

31825 EATON . 

. 598 

319X3 FM . 

. 319 

3151846001 

SACHS . 

. 614025 

31630H IHC . 

. 782 

31828437 MERCM 

. NP910415 

31R3210E3 LINK-B . 

. DS210TTA 

3151847001 

SACHS . 

. 614023 

31631H IHC . 

. 782-772 

31828439 MERCM 

. NP835067 

31RG3210E3 LINK-B . 

... DS210TTRA 

3151882001 

SACHS . 

. 614073 

3163900001 SACHS . 

614080 

3184013 AMC . 

IU307L0F 

31SP21 MACK . 

31520 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


Part tt/Name 

Timken 

Part ft/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

31SP22 MACK . 

. 31597 

3291 OX ISO . 

. 32010X 

3204S1446 L&S . 

. 204 

3211 L&S . 

. 211TB 

31SP29 MACK . 

. 72188C 

3201 OX SKF . 

. 32010X 

3205 CLARK . 

. 205BB 

3211J SKF . 

. 5211W 

31SP33 MACK . 

. H715343 

32010XJ SKF . 

. 32010X 

3205 GOODMN .... 

. 205BB 

3212 CLARK . 

. 212 

31SP34 MACK . 

. H715334 

3201IX FM . 

. 3201 1XM 

3205 L&S . 

. 205BB 

3212 L&S . 

. 212 

31SP35 MACK . 

. 52387 

3201IX ISO . 

. 32011 XM 

3205 RHP . 

. 5205KE 

3212 SKF . 

. 5212W 

31SP36 MACK . 

. 78551 

32012 EATON . 

. 480 

3205 STEYR . 

. 5205KE 

3212205 AMC . 

. 307L 

31SP37 MACK . 

. 78215C 

32012X FM . 

. 32012X 

32052 EATON . 

. 65500 

32126 AMC . 

. 414 

31SP41 MACK . 

. 34301 

32012X SKF . 

. 32012X 

32053 EATON . 

. 6320 

321266R91 IHC . 

. 5205KE 

31SP42 MACK . 

. 34500 

32013X FM . 

. 32013X 

3205ATN9 SKF ... 

. 5205KE 

32127 AMC . 

. 420 

31SP48 MACK . 

. 65237 

32013X ISO . 

. 32013X 

3205B RHP . 

. 5205KE 

3213751 AMC . 

. PB77 

31SP56 MACK . 

. 72188C 

32013X SKF . 

. 32013X 

3205B2Z RHP . 

. 5205KSSE 

321396R91 IHC . 

. 67885-67820 

31SP59 MACK . 

. 34492A 

32013XJ SKF . 

. 32013X 

3205BZ RHP . 

. 5205KSE 

321405R91 IHC . 

. 15116-15245 

31T4812 FORD . 

. 207 

32014 FM . 

. 32014XM 

3205X1978 L&S . 

. 205BB 

321406R91 IHC . 

. 15106 

31W40 POLARD . 

. 613002 

32014 ISO . 

. 32014XM 

3205Y CLARK . 

. 205BB 

321407R91 IHC . 

. 15106-15245 

3200 L&S . 

. 200AB 

32014X ISO . 

. 32014X 

3206 L&S . 

. 206WB 

321408R91 IHC . 

. 15116-15245 

320018 OPEL . 

. SET6 

32014X SKF . 

. 32014XM 

3206 RHP . 

. 5206KE 

321409R91 IHC . 

. 15116-15245 

3200221 AMC . 

. 5206KSSE 

320154 SOSMET . 

. TGM1561R 

3206 STEYR . 

. 5206KE 

321412 WHITE . 

. 310SL 

32002919 CHRYSL . 

. 513070 

32015X ISO . 

. 32015X 

32060 EATON . 

. 495 

321414 WHITE . 

. J402480 

32004 FM . 

. 32004WB 

32016X ISO . 

. 32016X 

320655 CHRYSL .. 

. 1206AG 

321422 JEFREY . 

. 25580 

3200491 AMC . 

. 8537 

32017X ISO . 

. 32017X 

3206ATN9 SKF ... 

. 5206KE 

321423 JEFREY . 

. 25520 

3200491/320049 AMC . 

. 8537 

32018X ISO . 

. 32018X 

3206B RHP . 

. 5206KE 

321425 WHITE . 

. 212 

3200492 AMC . 

. 8537 

32019X ISO . 

. 32019X 

32D6B2Z RHP . 

. 5206KSSE 

32145V IHC . 

. 563 

32004X ISO . 

. 32004X 

3202096 AMC . 

.510BWCC 

3206BNR RHP . 

. 5206KLE 

32146V IHC . 

. 566-563 

32004XJ SKI . 

. 32004WB 

32020X FM . 

. 32020X 

3206BZ RHP . 

. 5206KSE 

321475R91 IHC . 

. 15106 

32004XVB014 SKF . 

. 32004WB 

32020X ISO . 

. 32020X 

3206X1270A L&S 

. 2D6WB 

321476R91 IHC . 

. 15106-15245 

32005 FM . 

. 32005 

3202IX FM . 

. 32021X 

3207 CLARK . 

. 207 

32147V IHC . 

. 567-563 

32005 ISO . 

. 32005 

3202IX ISO . 

. 32021X 

3207 L&S . 

. 207 

321498625A AUDI .... 

. SET39 

32005C FM . 

. 32005C 

3202IX SKF . 

. 32021X 

3207 SKF . 

. 5207W 

321498625A VW . 

. SET39 

32005C ISO . 

. 32005C 

32022X ISO . 

. 32022X 

3207505 AMC . 

. RB01658C 

321498625B VW . 

. SET39 

32005C SKF . 

. 32005C 

32024X FM . 

. 32024X 

3207520 AMC . 

. VV1718C 

321498625C AUDI .... 

. SET39 

32005X FM . 

. 32005X 

32024X ISO . 

. 32024XM 

3207521 AMC . 

. RB01658C 

321498625D VW . 

. SET39 

32005X ISO . 

. 32005X 

320250 CHRYSL . 

. 21212 

3207X1270A L&S 

. 207 

321498625E AUDI .... 

. SET39 

32005XVB SKF . 

. 32005 

32026X ISO . 

. 32026XM 

3208 L&S . 

. 208 

321510 AUSTIN . 

. 3780 

32006 FM . 

. 32006 

32028X ISO . 

. 32028XM 

32080 CITRON .... 

. 206WB 

3215304R91 IHC . 

. 15590 

32006 ISO . 

. 32006 

3202CK CASE . 

.IMPS 102RPC 

320803 EATON ... 

. 6580-6535 

321547R91 IHC . 

. 370A 

32006254 SAAB . 

. 516003 

3202X1446 L&S . 

. 202AG 

320804 EATON ... 

. 641 632 

321548R91 IHC . 

. 370A-362A 

32006324 SAAB . 

. 517008 

3203 CLARK . 

. 203AB 

320805 EATON ... 

. 33275-33462 

3215J SKF . 

. 5215W 

32006X ISO . 

. 32006X 

3203 L&S . 

. 203AB 

32084 NEWHOL ... 

. 495 493 

3216 RHP . 

. 5216KE 

32006X SKF . 

. 32006 

32030X ISO . 

. 32030XM 

3208566 AMC . 

. RB01658C 

3216055R91 IHC . 

. 210S 

32006XJ SKI . 

. 32006 

320328XJ COM . 

. 320 328XJ 

320892 FIAT . 

. 204 

3216466R91 IHC . 

. 207 

32007 FM . 

. 32007X 

32032X ISO . 

. 32032XM 

320894 FIAT . 

. 202AG 

3216474R91 IHC . 

. 209S 

32007 ISO . 

. 32007X 

320340 FIAT . 

. 204 

320897C1 IHC . 

. LM501314 

3216475R91 IHC . 

. 209S 

32007C ISO . 

. 32007C 

32D34X ISO . 

. 32034XM 

320898C91 IHC . 

LM501349-LM501314 

3216476R91 IHC . 

. 209S 

32007C SKF . 

. 32007C 

32035 EATON . 

. 65500 

3208ATN9 SKF ... 

. 5208KE 

3216620R1 IHC . 

. LM503310 

32007J2 SKF . 

. 32007C 

3203593 AMC . 

. 203AB 

3208B2Z RHP . 

. 5208KSSE 

321680R91 IHC . 

. 67885 

32007X ISO . 

. 32007X 

32036X ISO . 

. 32036XM 

3208BZ RHP . 

. 5208KSSE 

321681R1 IHC . 

. 67820 

32007XJ SKF . 

. 32007X 

32037 EATON . 

. 639-632 

3209 L&S . 

. 209BB 

3216N SKF . 

. B3216 

32008 FM . 

. 32008 

32038 EATON . 

. 59175-59412 

3209 SKF . 

. 5209W 

3217355R91 IHC . 

. 304WB 

32008 FM . 

. 32008XM 

32D38X ISO . 

. 32038XM 

32090 EATON . 

. 612 

3217380R91 IHC . 

. 305AG 

32008 ISO .... 

.. XAA32008XM 

32039 EATON .... 

... 632 

3209126R1 IHC .. 

. 3920 

3217763R91 IHC .... 

. 106CC 

32008X ISO . 

. 32008XM 

3203S1446 L&S . 

. 203AB 

3209127R91 IHC 

. 3982 

3217764R91 IHC . 

. 104CC 

32008X SKF . 

. 32008XM 

3204 CLARK . 

. 204 

3209148 AMC . 

. 200CC 

3218 L&S . 

. 218TB 

32008X1 ISO . 

. 32008X1 

3204 L&S . 

. 204 

32092 EATON . 

. 557S-552A 

32181 AUTOUN . 

. 303BB 

32008XJ SKF . 

. 32008XM 

32040 EATON . 

. 639 

3209270R91 IHC 

. 26881-26820 

3218393R91 IHC . 

. 204SS 

32008XQ FM . 

. 32008XQ 

32040X ISO . 

. 32040XM 

32093 EATON . 

. 552A 

321922 FIAT . 

. 3982-3920 

32009 ISO . 

. 32009 

32041 EATON . 

. 59412 

32094 EATON . 

. 557S 

321982R91 IHC . 

L432349-L432310 

32009447 SAAB . 

. 513248 

3204146 AMC . 

. 200AB 

32095 EATON . 

. 621-612 

321983R91 IHC . 

. L432349 

32009X FM . 

. 32009XM 

32042 EATON . 

. 59175 

32096 EATON . 

. 621 

321984R1 IHC . 

. L432310 

32009X ISO . 

. 32009XM 

32043 EATON . 

. 644 

3209B2Z RHP . 

. 5209KSSE 

321TN342 MRC . 

. 2065 

32009X SKF . 

. 32009XM 

32043 HYSTER . 

. NA558 

3209BZ RHP . 

. 5209KSSE 

32201U SIMCA . 

. 304WB 

32009XA FM . 

. 32009XM 

32044 HYSTER . 

. 552D 

3209J SKF . 

. 5209W 

3220218000 NISSAN 

. PB21 

32009XJA SKF . 

. 32009XM 

32044X ISO . 

. 32044XM 

3210 SKF . 

. 5210W 

3220230000 NISSAN 

. PB22 

3201 L&S . 

. 201AB 

32049 EATON . 

. 6420 

32103 EATON . 

. 532A 

3220261000 NISSAN 

. 202S 

32010 EATON . 

. 567A 

3204B RHP . 

. 5204KE 

3210J SKF . 

. 5210W 

32202B9500 NISSAN 

. PB22 

32010C SKF . 

. 517012 

32D4B2Z RHP . 

. 5204KSE 

3211 CLARK . 

. 211TB 

3220314360 NISSAN 

. 205BB 

3201 OX FM . 

. 32010X 

3204BZ RHP . 

. 5204KSE 

3211 FULLER . 

. 211TB 

3220318000 NISSAN 

. 305AG 


82 


THE TIMKEN COMPANY 


TIMKEN 


Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 


Timken 

Part tt/Name 

Timken 

32203D0100 NISSAN . 

. 305AG 

32219H7300 NISSAN .... 

. 304WB 

32307 SKF . 


. 32307 

324955 FIAT . 

. 305AG 

32203H7300 NISSAN . 

. 206L 

32219H8900 NISSAN .... 

. 304WB 

32307A31 SKF .... 


. 32307W 

324972R91 IHC . 

. 67390-67322 

32203N9001 NISSAN . 

. 207L 

32219J SKI . 

. 32219 

32307A89 SKF .... 


. 35028 

324973R91 IHC . 

. 67390 

32204 FM . 

. 32204 

32219J2000 NISSAN .... 

. 305AG 

32307J2 SKF . 


. 32307 

324974R91 IHC . 

. 67390-67322 

32204 ISO . 

. 32204 

32219M6600 NISSAN ... 

. 305AG 

32307W FM . 


. 32307W 

324983R91 IHC . 

. 67390 

32204J SKF . 

. 32204 

32219M8000 NISSAN ... 

. 30304 

32308 FM . 


. 32308 

324D6 WHITE . 

. 752 

32205 FM . 

. 32205 

32220 ISO . 

. 32220M 

32308 ISO . 


. 32308 

324W9310 LINK-B .... 

. 109TB 

32205 ISO . 

. 32205 

32221 ISO . 

. 32221 

32308C FM . 


. 32308 

324W9311 LINK-B .... 

. 110CB 

32205B ISO . 

. 32205B 

32222 ISO . 

. 32222M 

32308C SKF . 


. 32308 

324W9312 LINK-B .... 

. 111TB 

32205BJ2 SKF . 

. 32205 

32222M5100 NISSAN ... 

. 204 

32308J SKF . 


. 32308 

324W9316 LINK-B .... 

. 115BB 

32206 FM . 

. 32206M 

3222324900 NISSAN .... 

. 303BB 

32309 FM . 


. 32309M 

324W938 LINK-B . 

. 107WB 

32206 ISO . 

. 32206M 

32223H7300 NISSAN .... 

. 303BB 

32309 FM . 


. 32309 

324W939 LINK-B . 

. 108TB 

32206 SKF . 

. 32206M 

32223M8000 NISSAN ... 

. 30304 

32309 ISO . 


. 32309 

3250005 AMC . 

. FC65446 

32206J SKI . 

. 32206M 

32224 ISO . 

. 32224M 

32310 ISO . 


. 32310 

3250005 JEEP . 

. FC65446 

32207 FM . 

. 32207M 

32226 ISO . 

. 32226M 

32310A FM . 


. 32310A 

325004 SKF . 

. J281248 

32207 SKF . 

. 32207M 

3222723 AMC . 

. PB76 

32310A ISO . 


. 32310 

3250443 VW . 

. 304WB 

322070 EATON . 

. 850-832 

32227H9000 NISSAN .... 

. 205S 

32311 ISO . 


. 32311M 

325046C91 IHC . 

. 208 

322071 EATON . 

. 566-563 

32229 EATON . 

. 65237 

32312 ISO . 


. 32312 

325056 SKF . 

. J361644 

322072 EATON . 

. 6386-6320 

32230 EATON . 

.. 65237-65500 

32312A FM . 


. 32312 

325057 SKF . 

. J241644 

32207J SKI . 

. 32207M 

32230V IHC . 

. 5760 

32312A FM . 


. 32312A 

32535 TOWMTR . 

. 203FF 

32208 FM . 

. 32208M 

322332 COM . 

. 322-332 

32313 ISO . 


. 32313M 

32547F WHITE . 

. 3479 

32208 ISO . 

. 32208M 

3223343 AMC . 

. L68149 

323138 SEAL-P ... 


. 26878 

32548F WHITE . 

. 3420 

32208 SKI . 

. 32008XM 

3223344 AMC . 

. L68111 

323139 SEAL-P ... 


. 26830 

325991 VOLVO . 

. 414 

32208J SKI . 

. 32008XM 

3223345 AMC . 

. LM12749 

32313A FM . 


. 32313A 

325D6 WHITE . 

. 653 

32209 ISO . 

. 32209M 

3223346 AMC . 

. LM12711 

32313A ISO . 


. 32313A 

32603 FIAT . 

. 304WB 

32209A FM . 

. 32209A 

322363 FIAT . 

. 303BB 

32314 ISO . 


. 32314M 

326054 FRU . 

. 48120 

32209A ISO . 

. 32209A 

32237 NEWHOL . 

. NPS102RPC 

323145 SEAL-P ... 


. 3525 

326054ND FRU . 

. 48120 

32209J SKI . 

. 32209A 

32239V IHC . 

. 5760 

32316 ISO . 


. 32316M 

326055 FRU . 

. 48190 

3220J WARNER . 

. 307S 

322478 EATON . 

. 387A-382A 

32319N4800 NISSAN .... 

. 204 

326055ND FRU . 

. 48190 

32210 FM . 

. 32210M 

32267H7300 NISSAN .... 

. 304WB 

32322 NEWHOL ... 


.PWG1R 

32614 EATON . 

. MU1307TM 

32210 ISO . 

. 32210M 

3227304100 NISSAN .... 

. 306L 

32326 RIV . 


... 37431-37625 

32631 EATON . 

. 33472 

32210 SKF _ 

32210M 

3227314360 NISSAN .... 

. 304WB 

32327A MASSEY 


. D2065C 

326326 IHC . 

. TRK127 

322106 PEUGOT ... HM89449-HM89410 

3227324900 NISSAN .... 

. 205BB 

32332C FM . 


. 32332C 

326326C97 IHC . 

. TRK127 

32210J SKF . 

. 32210M 

3227336900 NISSAN .... 

. 306TB 

32332C SKF . 


. 32332C 

326688 WHITE . 

. 204FF 

32211 FM . 

. 3221 1M 

32273H7300 NISSAN .... 

. 305L 

32351M5100 NISSAN ... 

. 30205M 

326702R91 IHC . 

. 304D 

32211 ISO . 

. 32211M 

32273M5100 NISSAN ... 

. 32206M 

32352 VERSA T .... 


. 672 

32688 VERSAT . 

. 309S 

32211 SKI . 

. 32211M 

32273T6400 NISSAN .... 

. 306TB 

3236561 AMC . 


. 614038 

327077R91 CASE .... 

. 3776-90128 

32211J SKI . 

. 32211M 

322713 CHRYSL . 

. 8503 

3236713R91 IHC 


. 205FF 

327185R91 CASE .... 

... LM67048 90016 

32212 ISO . 

. 32212M 

32289V IHC . 

. 5760 

3236714R91 IHC 


. 88107 

327194R91 IHC . 

. 387AS-382A 

3221236 AMC . 

. 614038 

3229 CHRYSL . 

. 17244 

3236726 AMC . 


. PB79 

327195R91 IHC . 

. 387AS 

3221283R91 IHC . 

. LM501349 

3229267 AMC . 

. 614038 

3237553 AMC . 


. 614038 

327208 WHITE . 

. 2759 

3221284R91 IHC . 

. SET45 

3229267 FENCO . 

. 614038 

3238136 AMC . 


. SET26 

327237R91 IHC . 

. 48684-48620 

32212A FM . 

. 32212A 

322949C91 IHC . 

. 209DD 

32391J SIMCA .... 


. SET45 

327238R91 IHC . 

. 45285-45221 

32213 FM . 

. 32213 

3229650 AMC . 

. 614013 

323D6 WHITE . 


. 665 

327239R91 IHC . 

. 48684 

32213 ISO . 

. 32213 

3229813R91 IHC . 

.. 15123-15245 

323W223D LINK-B 


... 18790-18720 

327244 WHITE . 

. 332 

32213J SKF . 

. 32213 

322D6 WHITE . 

. 758 

323W80G LINK-B 


.. 74550-74850 

327244D2 WHITE . 

. 332 

32214 ISO . 

. 32214 

3230115 AMC . 

. SET10 

32403M0 1 00 NISSAN ... 

. 106WB 

327280 FIAT . 

. 204 

32214A FM . 

. 32214 

32303 FM . 

. 32303 

32405M5600 NISSAN ... 

. 206WB 

327281 FIAT . 

. 205BB 

32214A ISO . 

. 32214 

32303 ISO . 

. 32303 

32408V IHC . 


. 567 

3273T2 WHITE . 

. J321664 

32215 FM . 

. 32215 

3230312R1 IHC . 

. 394AS 

3241263 AMC . 


. 614017 

327416 EATON . 

. 07100-07204 

32215 ISO . 

. 32215 

32303J SKF . 

. 32303 

324149 WHITE .... 


. 312 

327456R91 IHC . 

. 36690-36620 

32215J SKI . 

. 32215 

32304 FM . 

. 32304M 

32415V IHC . 


. 566 

327459R91 IHC . 

. 68462-68712 

32216 FM . 

. 32216 

32304 ISO . 

. 32304M 

32421M5600 NISSAN ... 

. 306TB 

3276042 CHRUK . 

. 527-522 

32216 ISO . 

. 32216 

32304J SKI . 

. 32304M 

324378R91 IHC .. 


.. 67790-67720 

3277464 CHRUK . 

. 25877-25821 

32216J SKI . 

. 32216 

32305 FM . 

. 32305 

324379R91 IHC .. 


.. 67787-67720 

328005 OPEL . 

. B02 

32217 FM . 

. 32217 

32305 ISO . 

. 32305 

324380R91 IHC .. 


. 67790 

328014 OPEL . 

. B70 

32217 ISO . 

. 32217 

32305J SKF . 

. 32305 

324381R1 IHC .... 


. 67720 

328017 GM . 

. SET4 

32217J SKI . 

. 32217 

32306 FM . 

. 32306 

324382R91 IHC .. 


. 67787 

328017 OPEL . 

. SET4 

32218 ISO . 

. 32218M 

32306 ISO . 

. 32306 

32443V IHC . 


. 560 

328018 OPEL . 

. SET6 

322186 FIAT . 

. 207 

32306 SKF . 

. 32306 

3245D5 WHITE ... 


. 210S 

328022 OPEL . 

. SET8 

32218A FM . 

. 32218A 

323068 SI At P . 

. 88506 

32469 HYSTER ... 


. 3984-3920 

32810 VERSAT . 

. 212CC 

32218A ISO . 

. 32218M 

32306C FM . 

. 32306C 

324692 EATON ... 


... 34301-34500 

328100 OPEL . 

. SET35 

32219 FM . 

. 32219 

32306C SKF . 

. 32306C 

324911R91 IHC .. 

HH221449 HH221410 

328185 FIAT . 

. 304WB 

32219 ISO . 

. 32219 

32306J SKI . 

. 32306 

324912R91 IHC ... 


. HH221449 

32823VA IHC . 

. 210S 

3221918000 NISSAN . 

. 203AB 

32307 FM . 

. 32307 

324913R91 IHC .. 

HH221449 HH221410 

328295C91 IHC . 

. 308LI 

32219D0100 NISSAN . 

. 32205 

32307 ISO . 

. 32307 

324914R91 IHC ... 


. HH221449 

328384C91 IHC . 

. HB206DD 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


Part #/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

32850S SIMCA . 

. 201CC 

33012 ISO . 

. 33012 

3311 L&S . 

. 311TB 

332 FM . 

. 332 

32858 HYSTER . 

. 453A 

33013 FM . 

. 33013 

33119 ISO . 

. 33110 

3320 FM . 

. 3320 

328594A1 CASE . 

. IMP234397 

33013 ISO . 

. 33013 

33111 ISO . 

. 33111 

3320 SKF . 

. 3320 

328595A1 CASE . 

. IMP985346 

33013 SKI . 

. 33013 

33112 ISO . 

. 33112 

33205 ISO . 

. 33205 

32871 HYSTER . 

. 477 472A 

33013J SKF . 

. 33013 

33113 FM . 

. 33113 

33205J SKF . 

. 33205 

32872 HYSTER . 

. 47 2A 

33014 ISO . 

. 33014M 

33113 ISO . 

. 33113 

33206 ISO . 

. 33206 

328987 HYSTER . 

. 594A 

33015 FM . 

. 33015 

33113 SKF . 

. 33113 

33206J SKF . 

. 33206 

328XJ ISO . 

. 328XJ 

33015 ISO . 

. 33015 

33113J SKF . 

. 33113 

33207 ISO . 

. 33207 

32916 EATON . 

. 49520 

33015 SKI . 

. 33015 

33114 FM . 

. 33114 

33208 FM . 

. 33208 

32918 EATON . 

. 33275 

33015J SKF . 

. 33015 

33114 ISO . 

. 33114 

33208 ISO . 

. 33208 

mm FIAT . 

. 302AG 

33017 ISO . 

. 33017 

33115 ISO . 

. 33115 

33208J SKF . 

. 33208 

3291940 EM . 

. 203AB 

33018 FM . 

. 33018 

33116 FM . 

. 33116M 

33209 ISO . 

. 33209 

3292201 EM . 

. 203S 

33018 ISO . 

. 33018 

33116 FM . 

. 33116 

33210 FM . 

. 33210 

329227C91 IHC . 

. HM212047 

33018 SKF . 

. 33018 

33116 ISO . 

. 33116M 

33210 ISO . 

. 33210 

32924 ISO . 

. 32924M 

33018J SKF . 

. 33018 

33116C6900 NISSAN 

. 309 

332105 EATON .... 

. 39585-39520 

329246 SEAL-P . 

. 31593 

33019 FM . 

. 33019 

33117 ISO . 

. 33117 

33210J SKF . 

. 33210 

329247 SEAL-P . 

. 31520 

33019 ISO . 

. 33019 

33118 FM . 

. 33118 

33211 FM . 

. 33211 

329249 SEAL-P . 

. 31520 

33019J SKF . 

. 33019 

33118 ISO . 

. 33118M 

33211 ISO . 

. 33211 

329251 SEAL-P . 

. 25877 

3302 L&S . 

. 302AG 

331 1 J SKF . 

. 5311W 

3321 IF WHITE . 

. 07204 

329252 SEAL-P . 

. 25821 

33020 ISO . 

. 33020 

3312 L&S . 

. 312 

33211J SKF . 

. 33211 

329253 SEAL-P . 

. 25580 

33021 ISO . 

. 33021M 

33121103616 BMW ... 

. HM89410 

33212 ISO . 

. 33212 

329254 SEAL-P . 

. 25520 

33022 ISO . 

. 33022 

33121203615 BMW ... 

. HM88510 

33212F WHITE . 

. 07098 

329268 FIAT . 

. 205BB 

3303 L&S . 

. 303BB 

33121203616 BMW ... 

. HM89410 

33213 FM . 

. 33213M 

32928 ISO . 

. 32928M 

3303134 WABCO . 

. HM516449 

33121204304 BMW ... 

. HM88610 

33213 FM . 

. 33213 

32930 ISO . 

. 32930M 

3303135 WABCO . 

. HM516410 

33121204305 BMW .. 

M86649 M86610 

33213 ISO . 

. 33213 

32934 ISO . 

. 32934M 

330342B SKF . 

. 31520 

33121468892 BMW ... 

. HM88510 

33213J SKF . 

. 33213M 

32936 ISO . 

. 32936M 

330384 SKF . 

. HM89410 

33121468893 BMW ... 

. HM89410 

33214 FM . 

. 33214 

329361 SEAL-P . 

. 09194 

330392 SKF . 

. HM89410 

33121468894 BMW ... 

. HM89410 

33214 ISO . 

. 33214 

329362 SEAL-P . 

. 14130 

330396 SKF . 

. HM89410 

33121468895 BMW ... 

. M86610 

33214J SKF . 

. 33214 

329363 SEAL-P . 

. 09074 

3304 L&S . 

. 304WB 

33121468896 BMW ... 

. HM803110 

33215 FM . 

. 33215 

32940 ISO . 

. 32940M 

33040 HYSTER . 

. 672D 

33121468897 BMW ... 

. HM89410 

33215 ISO . 

. 33215 

32944 ISO . 

. 32944M 

330448C SKF . 

. M86610 

3312233G00 NISSAN 

. 208 

33215J SKF . 

. 33215 

3294990000 NISSAN .... 

. 212 

330491B SKF . 

. SET1 

3312533G00 NISSAN 

. 208 

33216 ISO . 

. 33216 

3295170000 NISSAN .... 

. 310 

330492B SKF . 

. SET4 

331274 SKF . 

. SET8 

33217 FM . 

. 33217 

3295190000 NISSAN .... 

. 310 

3304BZ RHP . 

. 5304KSSE 

3312J SKF . 

. 5312W 

33217 ISO . 

. 33217 

3295490000 NISSAN .... 

. 311TB 

3305 L&S . 

. 3D5AG 

3313 FULLER . 

. 313 

332336C SKF . 

. SET22 

32956 ISO . 

. 32956M 

3305 RHP . 

. 5305KE 

3313 L&S . 

. 313 

332535C91 IHC ... 

. 303S 

32959 EATON . 

. 653 

3305310 CHRUK . 

. 5584-5535 

33131203617 BMW ... 

. LM503310 

332605 PEUEOT .. 

. 309 

329600 WAGNER . 

. M86649 

330561 SKF . 

. HM212010 

33131205124 BMW ... 

. SET45 

332606 PEUEOT .. 

. 306TB 

32968 ISO . 

. 32968M 

3305B2RSR RHP . 

. 5305KZZL 

33131206453 BMW ... 

.JLM 104910 

332607 PEUEOT .. 

. 207 

32972 ISO . 

. 32972M 

3305X1978 L&S . 

. 305AG 

33131213892 BMW ... 

. SET45 

332608 PEUGOT .. 

. 308WB 

32986 AMC . 

. 332 

3306 L&S . 

. 306TB 

33131213893 BMW ... 

. LM503310 

332609 PEUEOT .. 

. 308WB 

32996 EATON . 

. 558A 

3306 SKF . 

. 5306W 

33133100013 STERLI 

. 614068 

332610 PEUGOT .. 

. 207 

32997 EATON . 

. 558A-553X 

330620 SKF . 

. SET45 

33133205124 BMW ... 

. SET45 

332611 PEUGOT .. 

. 211TB 

32999 AMC . 

. 390 

3306J SKF . 

. 5306W 

33133206453 BMW 


332613 PEUEOT .. 

. 511005 

3299RC SULUV . 

... 37425-37625 

3307 L&S . 

. 307TB 

JLM104948-JLM104910 

33262 FM . 

. 33262 

32MH4298 IHC . 

. 88505 

33073A MASSEY . 

. J361644 

33133704150 BMW 


33262 SKF . 

. 33262 

32MH4299 IHC . 

. 88504 

330757C SKF . 

. 513185 

LM503349A LM503310 

3326233462 COM 

. 33262-33462 

32MH4505 IHC . 

. 205FF 

3307J SKF . 

. 5307W 

33133704152 BMW 


3326233472 COM 

. 33262-33472 

32MH4506 IHC . 

. 206FF 

3307XY1A L&S . 

. 307TB 

HM89449-HM89410 

332625 PEUGOT .. 

. 513151 

32MH4507 IHC . 

. 206F 

3308 L&S . 

. 308WB 

3313544000 NISSAN 

. 308WB 

332634 PEUGOT .. 

. 513151 

33000 AMC . 

. 394A 

33080 HYSTER . 

. 68462-68712 

3313933G01 NISSAN 

. 208S 

332635 PEUEOT .. 

. 513073 

330004 OPEL . 

. B01 

33081 HYSTER . 

. 314 

3313J SKI . 

. 5313W 

3326608 PEUGOT 

. 308WB 

330006 OPEL . 

. 210S 

3308B2Z RHP . 

. 5308KSSE 

3314 L&S . 

. 314 

332674 WHITE . 

. 206WB 

33001 AMC . 

. 387 

3308BZ RHP . 

. 5308KSSE 

3314 SKF . 

. 5314W 

3326X IHC . 

. 1752 

330010 OPEL . 

. B67 

3308J SKF . 

. 5308W 

331459C EM . 

. SET10 

33275 FM . 

. 33275 

330011 EM . 

. SET1 

3309 FULLER . 

. 309 

331459D SKF . 

. RW131R 

33275 SKF . 

. 33275 

330011 OPEL . 

. SET1 

3309 L&S . 

. 309 

3315 L&S . 

. 315 

3327533462 COM 

. 33275-33462 

330012 OPEL . 

. SET2 

3309 SKF . 

. 5309W 

331573 SKF . 

. 33114 

3327533472 COM 

. 33275-33472 

33002 AMC . 

. 382 

330905344 WHITE . 

. TRA900F 

3316 L&S . 

. 316 

33278 VERSAT . 

. 64450 

33003 AMC . 

. 336 

3309J SKF . 

. 5309W 

3316490000 NISSAN 

. 311TB 

33279 VERSAT . 

. 64700 

33004041 CHRYSL . 

. FC65354 

3310 l&S . 

. 310 

3316590000 NISSAN 

. 312 

33281 FM . 

. 33281 

33010 ISO . 

. 33010 

3310 SKF . 

. 5310W 

3316590002 NISSAN 

. 210S 

33281 SKF . 

. 33281 

330100 SKI . 

. KD12051Z 

33108 ISO . 

. 33108 

3319 L&S . 

. 319 

3328133462 COM 

. 33281-33462 

330101 SKF . 

. KA11820Z 

33109 ISO . 

. 33109 

33195 FORD . 

. 8505 

3328133472 COM 

. 33281-33472 

33011 ISO . 

. 33011 

3311 FULLER . 

. 311TB 

33196 FORD . 

. 8605 

332831C91 IHC 

HM212047 HM21201 
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TIMKEN 


Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

33287 FM . 

. 33287 

33416786620 BMW 

. HA590161 

337914 WAGNER ... 

. 687 

340849 WAGNER . 

. 28521 

33287 SKF . 

. 33287 

3342RC SULUV . 

. 99600 

33793320 COM . 

. 3379-3320 

340857 WAGNER . 

. 42620 

3328733462 COM .... 

. 33287-33462 

334497C JEFREY . 

. 308WB 

337949 WAGNER ... 

. 308WB 

340862 WAGNER . 

. 46790 

3328733472 COM .... 

. 33287-33472 

3344RC SULUV . 

. 898 

337D2 WHITE . 

. 39581 

340863 WAGNER . 

. 47620 

332D2 WHITE . 

. 3782 

3345RC SULUV . 

. 892 

338014 VOLVO . 

. 560 

340865 WAGNER . 

. 47686 

333182 WHITE . 

. 479 

33462 FM . 

. 33462 

338014 WHITE . 

. 560 

340867 WAGNER . 

. 48220 

33319 VERSAT . 

. 3782 

33462 SKF . 

. 33462 

3382 FM . 

. 3382 

340868 WAGNER . 

. 48290 

333237 WAGNER . 

. 212S 

33466 EATON . 

. 308L 

3382 SKF . 

. 3382 

340870 WAGNER . 

. 48393 

333273 WAGNER . 

. 206L 

33472 FM . 

. 33472 

33821 FM . 

. 33821 

340874 WAGNER . 

. 56425 

333539 WHITE . 

. 47 2A 

33472 SKF . 

. 33472 

33823320 COM . 

. 3382-3320 

340878 WAGNER . 

. 66520 

333751R91 IHC . 

. 48393-48320 

334898 SEAL-P . 

. 3877 

33823328 COM . 

. 3382-3328 

340882 WAGNER . 

. 68462 

333752R91 IHC . 

L432349-L432310 

334899 SEAL-P . 

. 3820 

3382T FM . 

. 3382T 

340889 WAGNER . 

. HM813810 

3337BF CASE . 

. 87503 

334D2 WHITE . 

. 557A 

3382T SKF . 

. 3382T 

340890 WAGNER . 

. HM813841 

33385BR91 IHC HM212046-HM21201 

33503 CITRON . 

. 307TB 

3382T3320 COM ... 

. 3382T-3320 

340891 WAGNER . 

. HM911210 

33394 FIAT . 

. 208 

33504 CITRON . 

. 308WB 

3383 FM . 

. 3383 

340893 WAGNER . 

. HM911245 

333982 WAGNER . 

. 1214AG 

335049C SEAL-P . 

. 306L 

3383 SKF . 

. 3383 

340894 WAGNER . 

. H913810 

333985 WAGNER . 

. 115BB 

33505 CITRON . 

. 209BB 

33833320 COM . 

. 3383-3320 

340895 WAGNER . 

. H913842 

333987 WAGNER . 

. 314 

335050C SEAL-P . 

. 306L 

338730 SEAL-P . 

. 306S 

3410 FIAT . 

. 308WB 

333987R91 CASE . 

. 18690-90046 

3350RC SULUV . 

. 665 

338755 WAGNER ... 

. 93125 

34103 EATON . 

. 65212 

333990 WAGNER . 

. M5211EX 

3351RC SULUV . 

. 652 

338779 WAGNER ... 

. 93800 

34104 EATON . 

. 65212-65500 

333991 WAGNER . 

. M5213EX 

335234X SEAL-P . 

. 306S 

33895 FM . 

. 33895 

3410465 CHRYSL . 

. 206LOE 

333993 WAGNER . 

. 111TB 

335342 SEAL-P . 

. 2065 

33895 SKF . 

. 33895 

341060 WHITE . 

. 1328 

333997 WAGNER . 

. 210S 

335355 SEAL-P . 

. 2065 

338998R91 IHC . 

. 46780-46720 

341061 WHITE . 

. 16284 

333D2 WHITE . 

. 553X 

3354BF CASE . 

. 88107 

338D2 WHITE . 

. 3585 

3411 FIAT . 

. 309 

334001 WAGNER . 

. 1211 AG 

33554V IHC . 

. 537-532A 

339020 WHITE . 

. 204SS 

341119 WHITE . 

. 387A 

334015 WAGNER . 

. 207LO 

335554C91 IHC . 

. 3979 

33904 EATON . 

. 3920 

341120 WHITE . 

. 382 

334087C91 IHC . 

. 8603 

335555C91 IHC . 

. 3979-3920 

339332 COM . 

. 339-332 

3414D5 WHITE . 

. 78551 

334089C91 IHC . 

. 8503 

335556C91 IHC . 

. H715345 

339338 WHITE . 

. J361644 

3416631 VALEO . 

. 614083 

3341108408 BMW .. 

. RW122 

335557C1 IHC . 

. H715311 

33954 VERSAT . 

. HM903210 

341724 WHITE . 

. J241248 

33411093102 BMW 

. 512225 

335558C91 IHC . 

H715345-H715311 

339696 WAGNER ... 

. 1214AG 

34178 CASE . 

. DS209TTD 

33411093725 BMW 

. 512225 

335686 WHITE . 

. 33281 

3397 FIAT . 

. 309 

3417RC SULUV . 

. M5211EX 

33411095238 BMW 

. HA590494 

335866R91 IHC . 

. 225531 

339729 WAGNER ... 

. 307TB 

341805 PACKAR . 

. 1686C 

33411095238 BMW 

. BM500010 

336 FM . 

. 336 

339748 WAGNER ... 

. 2D8L 

341825 WHITE . 

. 208SL 

33411095652 BMW 

. 512225 

336 SKF . 

. 336 

339765 WAGNER ... 

. H715311 

34189 EATON . 

. 53177 

33411095654 BMW 

. 512225 

336004R91 IHC . 

. 33287-33462 

339779 WAGNER ... 

. 107WB 

34191 EATON . 

. 53177-53375 

33411109441 BMW . 

RW122 

336010R91 IHC . 

. 33287-33462 

3398 FIAT . 

. 308WB 

341948 WHITE . 

. 27820 

33411109441/33411119994 OEM 

336011R91 IHC . 

. 33287 

339851 FIAT . 

. 306TB 

341949 WHITE . 

. 27880 


RW122 

336012R1 IHC . 

. 33462 

339852 FIAT . 

. 305AG 

342 FM . 

. 342 

3341 1118431 BMW . 

. RW122 

336149 WAGNER . 

. 3920 

3400460 AUTOUN . 

. 204 

342 SKF . 

. 342 

3341 1119994 BMW . 

. RW122 

336269R91 IHC . 

. 48385 

340066 WHITE . 

. 395S 

3420 FM . 

. 3420 

33411122130 BMW . 

. 208FF 

336270R1 IHC . 

. 48320 

340066C1 IHC . 

. H715311 

3420 SKI . 

. 3420 

33411122131 BMW . 

. 206FF 

336332 COM . 

. 336-332 

340067 WHITE . 

. 16150 

3420051 CHRYSL . 

. 78215C 

33411123415 BMW . 

. 511020 

336501 FIAT . 

. A4138 

340067C91 IHC . 

. H715343 

3420089 CHRYSL . 

. SET7 

3341 1123426 BMW . 

. 513180 

336518R91 IHC . 

. 67390-67322 

340068 WHITE . 

. 1380 

3420090 CHRYSL . 

. RWF34R 

3341 112435 BMW ... 

. 513113 

336624R91 IHC . 

. 209L 

340068C91 IHC . 

. H715343-H715311 

3420091 CHRYSL . 

.RWC35YYR 

33411124358 BMW . 

. 513113 

336625R91 IHC . 

. 209L 

340189 WHITE . 

. 200S 

3420094 CHRYSL . 

. SET7 

33411130617 BMW . 

. 513106 

336644 WAGNER . 

. 47820 

3402421 FORD . 

. 3920 

3420D5 WHITE . 

. 33275 

33411133123 BMW . 

. 513180 

336658 FIAT . 

. 304WB 

3403 FIAT . 

. 307TB 

3421 1 7M1 MASSEY ... 

. 307S 

33411134549 BMW . 

. 513180 

336698 WAGNER . 

. 48684 

340300 OPEL . 

. 201AB 

342332 COM . 

. 342-332 

33411468747 BMW . 

. 513106 

3366RC SULUV . 

. M5213EX 

340367 WHITE . 

. J923246 

342379 WHITE . 

. 581 

33411468753 BMW . 

. 513125 

336709 WAGNER . 

. 492A 

340371 WHITE . 

. 303S 

342475 WHITE . 

. 309SL 

33411468902 BMW . 

. 206FF 

3367RC SULUV . 

. 528 

3404160 BRIT-L . 

. RW122 

34249 NEWHOL . 

. NPS102RPC 

33411468903 BMW . 

. 513180 

336895 WHITE . 

. 2256 

340524C91 IHC . 

. 749A 

3425 VW . 

. 306TB 

33411468903/251407625 OEM 

3368RC SULUV . 

. 522 

340525C91 IHC . 

. 749A742 

34274 FM . 

. 34274 


513180 

3369485 HONDA . 

. 614072 

3406160 CHRYSL .. 

. 205BB 

34274 SKF . 

. 34274 

33411468904 BMW . 

. 511026 

33698 EATON . 

. 55175C-55437 

34066C1 IHC . 

. H715311 

3427434478 COM . 

. 34274-34478 

33411468927 BMW . 

. 511020 

33699 EATON . 

. 55175C 

340710R91 IHC . 

. 207FF 

3427434492A COM .... 

... 34274-34492A 

33411468928 OEM .. 

. 513113 

33706 CITRON . 

. 303BB 

34072 NEWHOL . 

. 16150-16284 

342A FM . 

. 342A 

33412282675 BMW . 

. BM500001 

33710660214 BRIT-L 

. 206SS 

34077V IHC . 

. 3120 

342A SKF . 

. 342A 

33414 EATON . 

. 3925 

33715H IHC . 

. 395 

340823 WAGNER ... 

. 47 2A 

342A332 COM . 

. 342A-332 

33416756830 BMW . 

. HA590161 

33716H IHC . 

. 395-394A 

340825 WAGNER ... 

. 496 

342S FM . 

. 342S 

33416762314 BMW . 

. BM500010 

337208 WHITE . 

. 2759 

34082X WHITE . 

. 3920 

342S SKF . 

. 342S 

33416770974 BMW . 

. BM500024 

33725 SAAB . 

. 32219 

340838 WAGNER ... 

. 3779 

342S332 COM . 

. 342S-332 

33416774944 BMW . 

. HA590161 

337527 WHITE . 

. J402064 

340839 WAGNER ... 

. 3925 

342ZJ SKI . 

. 34SS 

33416775021 BMW . 

. HA590395 

337735 WAGNER . 

. MU1307TM 

340840 WAGNER ... 

. 3982 

34300 FM . 

. 34300 

33416776651 BMW . 

. 512361 

3379 FM . 

. 3379 

340841 WAGNER ... 

. 9121 

3430034478 COM . 

. 34300-34478 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


TIMKEN 


Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part It/Name 


3430034500 COM .... 

. 34300-34500 

3479 FM . 

. 3479 

350770R91 IHC . 

. 15580-15520 

352577R1 IHC . 

. 3320 

34301 FM . 

. 34301 

3479 SKF . 

. 3479 

350771R91 IHC . 

. 15580 

352595C93 IHC . 

. TRK28 

3430134478 COM .... 

. 34301-34478 

34793420 COM . 

. 3479-3420 

350772R1 IHC . 

. 15520 

352617C94 IHC . 

. TRK165 

3430134500 COM .... 

. 34301-34500 

347X60 EATON . 

. 71425 

350773R91 IHC . 

. 17580-17520 

352619C94 IHC . 

. TRK167 

34306 FM . 

. 34306 

347X69 EATON . 

. HH221442 

350774R91 IHC . 

. 17580 

352677 WHITE . 

. 932 

34306 SKF . 

. 34306 

348389C91 IHC . 

. 5584 

350775R1 IHC . 

. 17520 

35273 SPICER . 

. 45291 

3430634478 COM .... 

. 34306-34478 

348390C91 IHC . 

. 5584-5535 

3507861 CHRYSL . 

. M201047S 

35276 SEAL-P . 

. 861 

3430634492A COM .. 

. 34306 34492A 

348447 WHITE . 

. 204SSL 

3507898 CHRYSL . 

. 6408 

35278 EATON . 

. 495AX 

34315 EATON . 

. 29585 

348448 WHITE . 

. 87504 

3507898AB CHRYSL ... 

. 6408 

35278 WHITE . 

. 201AB 

34326 FHV . 

. 37425-37625 

348489 WHITE . 

. 53177 

350807R91 IHC . 

. 15120-15244 

352976X1 MASSEY .... 

. 208FF 

343500R91 IHC . 

. 48685-48620 

348640 SEAL-P . 

. 14130-14276 

350808R91 IHC . 

. 15120 

352983X1 MASSEY .... 

. 211L 

343543R91 IHC . 

. 204 

348641 SEAL-P . 

. 09074-09194 

350809R1 IHC . 

. 15244 

352ZJ SKF . 

. 35SS 

343566 WHITE . 

. 311L 

348642 SEAL-P . 

. 25580-25520 

350810R91 IHC . 

. 26882-26822 

353010X1 MASSEY .... 

. 205F 

343637R91 IHC . 

. 2756 

348645 SEAL-P . 

. 25877-25821 

350811R91 IHC . 

. 26882 

35301 1X1 MASSEY .... 

. 207F 

343654R91 IHC . 

. 2375F 

348X11 EATON . 

. 653 

350812R1 IHC . 

. 26822 

353033 WHITE . 

. 399A 

34368 EATON . 

. 580 

348X2 EATON . 

. 672 

350861R91 IHC . 

. 105CB 

353034X1 MASSEY .... 

. 212SS 

343T5 WHITE . 

. 33472 

348X23 EATON . 

. 52618 

350914 WABCO . 

. 462 

353052X1 MASSEY .... 

. 203SS 

3442 CLARK . 

. J241644 

348X45 EATON . 

. 633 

350915 WABCO . 

. 453A 

353064X1 MASSEY .... 

. 307L 

34439 NEWHOL . 

. 205FF 

349 REN ALT . 

. 203AB 

350RC SULLIV . 

. 316 

353066X1 MASSEY .... 

. 207F 

344538C91 IHC . 

. L610549 

3490 FM . 

. 3490 

351 CFORCE . 

. 614147 

353067X1 MASSEY .... 

. 205F 

344539C1 IHC . 

. L610510 

3490 SKF . 

. 3490 

35101 BRIL L . 

. 207 

353084X1 MASSEY .... 

. 12520 

344539C91 IHC . 

. L610510 

34903420 COM . 

. 3490-3420 

3510773 GM . 

. RW509FR 

353085X1 MASSEY .... 

. 12580 

344737 WHITE . 

. 33462 

3491327 CHRYSL ....... 

. SHF14R 

35129C WHITE . 

. 3778 

353102X1 MASSEY .... 

. 206F 

344745 VOLVO . 

. 3979 

349362 VOLVO . HM218248 HM218210 

35130C WHITE . 

. 2790 

353105X1 MASSEY .... 

. 307F 

344745 WHITE . 

. 3979 

349364 VOLVO . 

. HM218248 

3514402 DOOGE . 

. HB88107A 

3531 11X1 MASSEY .... 

.WPS012GRC 

34478 FM . 

. 34478 

349365 VOLVO . 

. HM218210 

35152 BRIT-L . 

. 205BB 

353114X1 MASSEY .... 

. NPS012RPC 

34478 SKF . 

. 34478 

3493D5 WHITE . 

. 56425 

35152Z BRIT-L . 

. 205BB 

3531 18X1 MASSEY .... 

. J281248 

344869 BROCKW . 

. 31520 

3494D5 WHITE . 

. 497 

3516184 VOLVO . 

. HA594181 

3531 18X1 WHITE . 

. J281248 

344872 BROCKW . 

. 31597 

3495D5 WHITE . 

. 56650 

35167 VERSAT . 

. 25821 

353119X1 MASSEY .... 

. J241640 

34492A FM . 

. 34492A 

3496184 CHRYSL . 

... MSIM1311GELR 

35168 VERSAT . 

. 25877 

353120X1 MASSEY .... 

. 387 

34492A SKF . 

. 34492A 

3496D5 WHITE . 

. 493 

35196 VERSAT . 

. HM89410 

353122X1 MASSEY .... 

. 25878 

344A SKF . 

. 3 44A 

3499 HU) . 

. 65320 

35197 VERSAT . 

. HM89446 

35313 VOLVO . 

. 206WB 

34500 FM . 

. 34500 

349RC SULLIV . 

. 1211AG 

352 FM . 

. 352 

353130X1 MASSEY .... 

. NPS012RRC 

34500 SKF . 

. 34500 

34/W11/2 RHP . 

. TR1716 

352096X1 MASSEY .... 

. 204FF 

353138X1 MASSEY .... 

. 205FF 

34539 EATON . 

. 749 

3500 FRU . 

. 593 

35230481 VOLVO . 

. 201CC 

353140X1 MASSEY .... 

. 207FF 

345455 WHITE . 

. 938 

350001 SEAL-P . 

. 861 

352380R91 IHC . 

... 151 18-15250X 

353141X1 MASSEY .... 

. 307FF 

3455964 CHRYSL . 

. LM12749 

350024 WHITE . 

. 309SL 

352381R91 IHC . 

. 09074-09196 

353143X1 MASSEY .... 

. 308FF 

346893R91 IHC . 

. 304WB 

350025 WHITE . 

. 311L 

352382R91 IHC . 

... 14138 A-14274 

353144X1 MASSEY .... 

. 305DD 

347052C1 IHC . 

. HM218210 

3501 FRU . 

. 65390 

352383R91 IHC . 

. 15120-15244 

353168X1 MASSEY .... 

. NPC012RPC 

347053C91 IHC . 

. HM218248 

350105X1 MASSEY .... 

. 307F 

352385R91 IHC . 

. 15580 

353182X1 MASSEY .... 

. 15106 

34716 EATON . 

. 309L 

350140X1 MASSEY .... 

. 207FF 

352386R91 IHC . 

. 17580 

353195X1 MASSEY .... 

. 14130 

347208 SPICER . 

. 208SL 

3502 FRU . 

. 592A 

352387R91 IHC . 

. 15118 

353205X1 MASSEY .... 

. 29590 

3472082 SPICER . 

. 208SL 

350206 SPICER . 

. 5206KE 

352388R91 IHC . 

. 09074 

353209X1 MASSEY .... 

. 31520 

3472085 SPICER . 

. 208SL 

3502065 SPICER . 

. 5206KE 

352389R91 IHC . 

. 14138A 

353210X1 MASSEY .... 

. 25522 

347209 SPICER . 

. 209SL 

35028 FM . 

. 35028 

352390R91 IHC . 

. 15120 

353211X1 MASSEY .... 

. 25578 

3472095 SPICER . 

. 209SL 

350284 SKF . 

. 225531 

352391R91 IHC . 

. 26882 

353236 MASSEY . 

. 209DD 

347210 SPICER . 

. 210SL 

350299 SKF . 

. 1505 

352392R1 IHC . 

. 15520 

353236X1 MASSEY .... 

. 209DD 

347211 SPICER . 

. 211SL 

350299B SKF . 

. W1505C 

352393R1 IHC . 

. 17520 

353243X1 MASSEY .... 

. 306FF 

3472113 SPICER . 

. 211 SL 

350304 SKF . 

. 2065 

352394R1 IHC . 

. 15250X 

353246X1 MASSEY .... 

. 306FF 

3472115 SPICER . 

. 211SL 

35034M1 MASSEY . 

. 212SS 

352395R1 IHC . 

. 09196 

353249X1 MASSEY .... 

. NPS100RPC 

3472122 SPICER . 

. 212SL 

35035 HYSTER . 

. 643-632 

352396R1 IHC . 

. 14274 

35340 BRIT-L . 

. 305AG 

3472123 SPICER . 

. 212SL 

350351X1 MASSEY ... 

. 15123 

352397R1 IHC . 

. 15244 

353509R92 IHC . 

... 151 18-15250X 

347239 WAGNER . 

. 575 

350352X1 MASSEY ... 

. 24720 

352398R1 IHC . 

. 26822 

353510R92 IHC . 

. 09074-09196 

347249 WAGNER . 

. H715345 

350353X1 MASSEY ... 

. 25821 

352403R91 IHC . 

. 205BB 

353511R92 IHC . 

. 15580-15520 

347299R91 CASE . 

.. LM 11749-90014 

350356X1 MASSEY ... 

. 362A 

35241 SPICER . 

. SET10 

353512R92 IHC . 

. 17580-17520 

347308 SPICER . 

. 308SL 

350357X1 MASSEY ... 

. 210L 

35243 WHITE . 

. 88505 

353513R92 IHC . 

. 2878-2820 

3473082 SPICER . 

. 308SL 

350358X1 MASSEY ... 

. 306L 

3525 FM . 

. 3525 

353514R92 IHC . 

. 342S-332 

3473083 SPICER . 

. 308SL 

35036 HYSTER . 

. 59200-59412 

3525 SKF . 

. 3525 

353515R92 IHC . 

... 14138A-14274 

3473085 SPICER . 

. 308SL 

350396X1 MASSEY ... 

. 204FF 

352566R91 IHC . 

. 342S-332 

353516R92 IHC . 

. 1779-1729X 

3473089 SPICER . 

. 308SL 

350473 WABCO . 

. J401648 

352567R91 IHC . 

. 342S 

353517R92 IHC . 

. 15118 

347309 SPICER . 

. 309SL 

350495X1 MASSEY ... 

. J321680 

352568R1 IHC . 

. 332 

353518R92 IHC . 

. 09074 

3473095 SPICER . 

. 309SL 

3504D5 WHITE . 

. 55437 

352569R91 IHC . 

. 1779-1729X 

353519R92 IHC . 

. 15580 

347310 SPICER . 

. 310SL 

350523 WABCO . 

. J401640 

352570R91 IHC . 

. 1779 

353520R92 IHC . 

. 17580 

3473102 SPICER . 

. 310SL 

3505D5 WHITE . 

. 55200C 

352571R1 IHC . 

. 1729X 

353521R92 IHC . 

. 2878 

3473105 SPICER . 

. 310SL 

3507569 CHRYSL . 

. LM501310 

352572R91 IHC . 

. 528-522 

353522R92 IHC . 

. 342S 

347830R1 IHC . 

. LM 11910 

3507681 CHRYSL . 

. M201047S 

352573R91 IHC . 

. 528 

353523R92 IHC . 

. 14138A 


Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

353524R92 IHC . 

. 1779 

356046 B-W . 

. HB88509 

359956R91 IHC . 

. 115BB 

360013R91 IHC . 

. 49585-49520 

353525R1 IHC . 

. 15250X 

356047 B-W . 

. HB88107A 

359957R91 IHC . 

. 2065 

360014R91 IHC . 

. 49585 

353526R1 IHC . 

. 09196 

356048 B-W . 

. HB88510 

359A SKF . 

. 359A 

360101VI VERSAT . 

. NPS102RPC 

353527R1 IHC . 

. 15520 

356049 B-W . 

. HB88512AHD 

359S FM . 

. 359S 

360101V11 VERSAT 

. NPS102RPC 

353528R1 IHC . 

. 17520 

356049 REPUBG . 

. HB88509 

359S SKF . 

. 359S 

360103V1 VERSAT . 

. 204FF 

353529R1 IHC . 

. 2820 

356050 B-W . 

. HB1 

359S352 COM . 

. 359S-352 

360104V1 VERSAT . 

. L44643 

353530R1 IHC . 

. 332 

356050 REP . 

. HB88510 

359S3525 COM . 

. 359S-3525 

360105V1 VERSAT . 

. L44610 

353531R1 IHC . 

. 14274 

356050 REPUBG . 

. HB88510 

359S354A COM . 

. 359S-354A 

360106V1 VERSAT . 

. 20BFF 

353532R1 IHC . 

. 1729X 

356051 B-W . 

. HB2 

35A14611 WHITE . 

. 207FF 

360109V1 VERSAT . 

. NPS100RPC 

353652R91 IHC . 

. 5205KE 

356051 PROVN ... 

. HB88512AHD 

35A2158 WHITE . 

. 18720 

360113V1 VERSAT . 

. 205FF 

35386 VERSAT . 

. 208FF 

356051 REP . 

. HB88512AHD 

35A2159 WHITE . 

. 18790 

360124V1 VERSAT . 

.WPS1D8GRC 

353929 WAGNER . 

. 34306 

356051 REPUBG . 

. HB88512AHD 

35A2195 WHITE . 

. 2788 

360135V1 VERSAT . 

. LM48510 

354 FM . 

. 354 

356052 B-W . 

. HB3 

35A238 WHITE . 

. 453X 

360136V1 VERSAT . 

. LM48548 

354330X1 MASSEY . 

. 1505 

356052 REPUBG . 

. HB88107A 

35A239 WHITE . 

. 469 

360143R91 IHC . 

. 15120-15244 

354330X1 WHITE . 

. 1505 

356053 B-W . 

. HB88508A 

35A327 WHITE . 

. HM804810 

360144R91 IHC . 

. 15120 

354353X1 MASSEY . 

. 208L 

356053 PROVN ... 

. HB2 

35A342 OLIVER . 

. 207 

360145R1 IHC . 

. 15244 

354354X1 MASSEY . 

. 203SS 

356053 REPUBG . 

. HB1 

35A357 WHITE . 

. HM804849 

360146R91 IHC . 

. 26882-26822 

354369X1 MASSEY . 

. LM67010 

356054 B-W . 

. HB5 

35A3598 WHITE . 

. L44610 

360147R91 IHC . 

. 26882 

354370X1 MASSEY . 

. LM67048 

356054 PROVN ... 

. HB1 

35A3607 WHITE . 

. L44649 

360148R1 IHC . 

. 26822 

354512 WAGNER . 

.JLM714110 

356054 REPUBG . 

. HB2 

35A365 WHITE . 

. 2780 

360321R91 IHC . 

. 14139 

354513 WAGNER . 

.JLM714149 

356055 PROVN ... 

. HB3 

35A368 WHITE . 

. 2720 

360323R91 IHC . 

. 45285-45220 

354622 WHITE . 

. 205SS 

356055 REPUBG . 

. HB3 

35A4161 WHITE . 

. 387A 

360324R91 IHC . 

. 45285 

3547 WHITE . 

. 206WB 

356058 PROVN ... 

. HB88508A 

35A425 WHITE . 

. 3984 

360325R1 IHC . 

. 45220 

354746 WHITE . 

. 1207TB 

356161C91 IHC .. 

. 72225C 

35A4422 WHITE . 

. 25578 

3604150 BMW . 

. SET45 

354748 WHITE . 

. W2062C 

356162C1 IHC . 

. 72487 

35A5112 WHITE . 

. 31520 

3604152 BMW . 

HM88649-HM88610 

354770 WHITE . 

. 304SS 

356163C91 IHC .. 

. 72225C-72487 

35A5113 WHITE . 

. 31594 

3604155 BMW . 

... M86649 M86610 

3548 FIAT . 

. 312 

356175091 IHC 

HM218248 HM21821 

35A5114 WHITE . 

. 15520 

360453R91 IHC . 

. 1505 

354821 FIAT . 

. 567-563 

356194A2 CASE . 

. 3B8A-902A8 

35A5115 WHITE . 

. 15590 

360502R91 IHC . 

. 225531 

354913X1 MASSEY . 

. 53176 

357010R91 IHC .. 

. 205SS 

35A5139 WHITE . 

. LM501349 

360506 WHITE . 

. 209SS 

354920X1 MASSEY . 

. 307FF 

357234 WHITE .... 

. 528 

35A5140 WHITE . 

. LM501310 

36057 NEWHOL . 

. 13687 

354921X1 MASSEY . 

. 308FF 

357407625 OEM . 

. 510004 

35A591 WHITE . 

. 23100 

360570C93 IHC . 

. TRA24 

3549391 VOLVO . 

. 614039 

357410 WHITE .... 

. 206SS 

35A592 WHITE . 

. 23256 

360571C93 IHC . 

. TRA23 

35493915 VOLVO . 

. 614039 

357498625 VW ... 

. 510004 

35A593 WHITE . 

. 05075 

360635R91 IHC . 

. 110CR 

35498815 VOLVO . 

. 614028 

357581R1 IHC . 

. 49520 

35A594 WHITE . 

. 05185 

360788 SKF . 

. 115BB 

354A FM . 

. 354A 

357582R1 IHC . 

. 532X 

35A8237 WHITE . 

. LM806649 

360810 WHITE . 

. 205SS 

354A SKI . 

. 354A 

357586R91 IHC .. 

. 49585 

35A8238 WHITE . 

. LM806610 

36082W WHITE . 

. 395 

354P4220AA FORD . 

. NP755290 

35767 NEWPRO .. 

. J322080 

35A91 WHITE . 

. 23100 

36092W WHITE . 

. 395 

354P7F403AA FORD 


3576RC SULLIV ... 

. 310SS 

35A92 WHITE . 

. 23256 

361122 GM . 

. B2414 

IMP552135-IMP909353 

3577 FM . 

. 3577 

35A93 WHITE . 

. 05075 

361124 GM . 

. QAR35319 

354RC SULLIV . 

. 1211AG 

35773525 COM ... 

. 3577-3525 

35A94 WHITE . 

. 05185 

361224 WHITE . 

. 201AB 

354T5 WHITE . 

. 382A 

357795 WHITE .... 

. 936 

35A9857 MASSEY . 

. 15101 

361265 WHITE . 

. 592A 

354X SKF . 

. 354X 

3578 FM . 

. 3578 

35A9860 MASSEY . 

. 14131 

361292R91 IHC . 

. 2063R 

35502 EATON . 

. HM807010 

3578 SKF . 

. 3578 

35A9867 WHITE . 

. 3420 

361293R91 IHC . 

. 225531 

35503 EATON . 

. HM807040 

35783525 COM ... 

. 3578-3525 

35D50 WHITE . 

. 14274 

361294 WHITE . 

. 563 

35505 EATON . 

. H715311 

357836R91 IHC .. 

. 204SS 

35D51 WHITE . 

. 14130 

3612T2 WHITE . 

. 2756 

355212091 IHC . 

. 1697 

357842R91 IHC .. 

. 2065 

35D53 WHITE . 

. 1328 

361407R91 IHC . 

. 250514 

355213C11 IHC . 

. I1697C 

3578A FM . 

. 3578A 

35D54 WHITE . 

. 1380 

361461 WHITE . 

. 201AB 

355494C95 IHC . 

. TRK130 

3578A SKF . 

. 3578A 

35MU32P1 MACK . 

. HB88510 

361466 WHITE . 

. 201AB 

355494C96 IHC . 

. TRK130 

3578A3525 COM 

. 3578A-3525 

35MU32P2 MACK . 

. 88510 

361469 WHITE . 

. J361652 

3555556488 CHRYSL .... 

. 513084 

35793525 COM ... 

. 3579-3525 

35MU32P3 MACK . 

.... HB88512AHD 

361501283A VW .... 

. SET5 

355A SKF . 

. 355A 

358 FM . 

. 358 

35P124 WHITE . 

. 02475 

361505 FIAT . 

. 200AB 

355X FM . 

. 355X 

3580888 CHRYSL 

. LM12749 

35P125 WHITE . 

. 02420 

361505 SI MCA . 

. 200AB 

355X SKF . 

. 355X 

3580889 CHRYSL 

. LM 12711 

35P128 WHITE . 

. 2984 

361692R91 IHC . 

. 14139 

355X352 COM . 

. 355X-352 

3580890 CHRYSL 

. L68149 

35P52 WHITE . 

. 332 

361694R91 IHC . 

. 45285-45220 

355X354A COM . 

. 355X-354A 

3580892 CHRYSL 

. L68149 

35R3211E3 LINK-B . 

. DS211TTA 

361695R91 IHC . 

. 45285 

356027 REPUBG . 

. HB88107A 

3580893 CHRYSL 

. L68111 

35RB3211E3 LINK-B .... 

. DC211TTA 

361696R1 IHC . 

. 45220 

356028 B-W . 

. HB206DD 

3585 FM . 

. 3585 

35RG3211E3 LINK-B .... 

. DS211TTRA 

361752 FIAT . 

. 204 

356035 B-W . 

. HB206FF 

3585 SKF . 

. 3585 

35SS FM . 

. 35SS 

361752 SIMCA . 

. 204 

356035 REP . 

. HB206FF 

35853525 COM ... 

. 3585-3525 

35T307 HUCO . 

. HM212049 

361753 FIAT . 

. 205BB 

356036 B-W . 

. HB88107A 

3589IF WHITE .... 

. 2580 

35T308 HUCO . 

. HM212011 

361753 SIMCA . 

. 205BB 

356037 B-W . 

. HB88107A 

35935 EATON . 

. 49520 

35T316 HUCO . 

. 663 

36179D IHC . 

. 2785 

356038 B-W . 

. HB88508 

359358 WHITE .... 

. 42584 

35/W11/2 RHP . 

. TR1715 

361817 WHITE . 

. 209S 

356039 B-W . 

. HB88508 

35946 CHRYSL .... 

. QBR23549 

36 FEDRAL . 

. 36BB 

361818 WHITE . 

. MU1305TDM 

356040 B-W . 

. HB88509 

35963 AUTOUN ... 

. 203AB 

36 FM . 

. 36BB 

361819R91 IHC . 

. 304SS 

356041 B-W . 

. HB88509 

359670R91 IHC .. 

. 1505 

36 SKF . 

. 36BB 

361912R91 IHC . 

. 225531 

356045 B-W . 

HB88508 

359R49R91 IHC .. 

12111 

360012R1 IHC _ 

. 532X 

361916R91 IHC ...... 

469-453A 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


Part tt/Name 

Timken 

Part ft/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

361917C91 iHC . 

. HI307L0E 

36507C WHITE . 

. 453A 

367372 JACOBS .. 

. 1697 

369A362A COM . 

. 369A-362A 

361917R91 IHC . 

. 469 453A 

36507F WHITE . 

. 47687 

36738 NEWHOL ... 

. 09195 

36/DF14011/2 RHP 

. DC208TTE 

361918R91 IHC . 

. 469 

36507R WHITE . 

. 453A 

367835R91 IHC ... 

. 02878-02820 

36/PDNF14011 RHP 

. DS208TTA 

361943R91 IHC . 

. 115BB 

36511 EATON . 

. 850 

367836R91 IHC ... 

. 02878 

36S FM . 

. 36S 

361972 WHITE . 

. 200S 

3651554 GM . 

. 59200-59412 

368 FM . 

. 368 

36SH139 MACK . 

. 2065T 

361973 WHITE . 

. 202S 

36529 WHITE . 

. 44348 

368 SKF . 

. 368 

36SH24 MACK . 

. 45285-90011 

362 EM . 

. 362 

365432R91 IHC . 

. 02878-02820 

36802 HYSTER .... 

. 55200C-55443 

36SS FM . 

. 36SS 

362026R91 IHC . 

. 2505T 

365464 WHITE . 

. 3780 

3680D5 WHITE . 

. HM617049 

36Z SKF . 

. 36S 

362027R91 IHC . 

. 250514 

365627 WHITE . 

. 200S 

3681 1 HYSTER .... 

. J923246 

370 CFORCE . 

. 614031 

362028R91 IHC . 

. 2065 

3656444 CHRYSL . 

. 203FF 

3681120 CHRYSL 

. N2D7XE 

370142 PEUGOT .... 

. 512017 

362028R92 CASE . 

. 2065 

365646 WHITE . 

. 8605 

3681D5 WHITE . 

. HM617010 

370165 WHITE . 

. 632D 

362075 WHITE . 

. 87016 

3657696 GM . 

. 614037 

368362 COM . 

. 368-362 

370374 WHITE . 

. 412 

3621457 CHRYSL . 

. HB88107A 

365865R91 IHC . 

. 2375F 

368362A COM . 

. 368-362A 

3704150 BMW 1 MR03349A-I MR0331 

3621948 CHRYSL . 

. 555S 552A 

365866R91 IHC . 

. 2375F 

368363 COM . 

. 368-363 

3704152 BMW . 

HM89449-HM89410 

3621992 CHRYSL . 

. SET7 

365888 WHITE . 

. 87503 

3683956 CHRYSL 

. SET7 

3704154 BMW . 

HM88542 HM88510 

3621993 CHRYSL . 

. SET7 

365969 WHITE . 

. 498 

3683957 CHRYSL 

. SET7 

37062 FIAT . 

. 308WB 

36224 WHITE . 

. 332 

365995 WHITE . 

. 480 

3683966 CHRYSL 

. SET7 

370630C91 IHC . 

. 55187C 

36242 NEWPRO . 

. 306L 

365A SKF . 

. 365A 

3683974 CHRYSL 

. SET16 

370631 Cl IHC . 

. 55443 

362525 SKF . 

. RW122 

366 FM . 

. 366 

3683975 CHRYSL 

. SET17 

370632C91 IHC . 

. 55187C 55443 

362792R91 IHC . 

. 204L 

366 SKI . 

. 366 

36844C WHITE . 

. 53176 

370633C91 IHC . 

. 55176C 

362793R91 IHC . 

. 206SL 

36601H IHC . 

. 612 

36887F WHITE . 

. 567A 

370634C91 IHC . 

. 55176C 55443 

362822 WHITE . 

. 205SS 

36603H IHC . 

. 621-612 

36888C WHITE . 

. 594 

3707387 GM . 

. RW507ER 

362A FM . 

. 362A 

36605H IHC . 

. 621 

36888F WHITE . 

. 592A 

370892 VOLVO . 

. 528 

362A SKF . 

. 362A 

36605M WHITE . 

. 52375 

36888J WHITE . 

. 5735 

370892 WHITE . 

. 528 

362ZJ SKF . 

. 36SS 

36606F WHITE . 

. 56650 

36890C WHITE . 

. 39590 

3709328 GM . 

. S443Q 

363 FM . 

. 363 

36606R WHITE . 

. 42584 

36890F WHITE . 

. 598A 

37093D IHC . 

. 5205KSE 

3631817 CM . 

. RW509FR 

36609R WHITE . 

. 495A 

36892C WHITE . 

. 39520 

370A FM . 

. 370A 

3632199 GM . 

. RW509FR 

3661010300 CHRUK 

. 3780-3720 

368956R91 IHC ... 

. 2065 

370A SKF . 

. 370A 

363291R91 IHC . 

. 225531 

3661013200 CHRUK 

. 748S-742 

368991A1 CASE .. 

. IMP856634 

370A362A COM . 

. 370A-362A 

363292R91 IHC . 

. 2065 

3661013700 CHRUK 


368992A1 CASE .. 

. NP581767 

371 CFORCE . 

. 614043 

3632989 CHRYSL . 

. HB88107C 

HM218248-HM218210 

368A FM . 

. 368A 

37102 KOMATS . 

. 2065 

3632990 CHRYSL . 

. HB88107B 

3661213500 CHRUK 

. 66589-66520 

368A SKF . 

. 368A 

3711D5 WHITE . 

. 72218C 

3632991 CHRYSL . 

. HB88107A 

36620 FM . 

. 36620 

368A362 COM . 

. 368A-362 

371226R91 IHC . 

. TC2435 

3633897 CHRYSL . 

.MSIM1312EL 

36620 SKF . 

. 36620 

368A362A COM ... 

. 368A-362A 

371271 FIAT . 

. 307TB 

3633971 CHRYSL . 

. 6420 

36623 VERSAT . 

. 204FF 

368S FM . 

. 368S 

3712718 GM . 

. W585Q 

3633972 CHRYSL . 

. 6461A 

366362 COM . 

. 366-362 

368S SKF . 

. 368S 

3713 SIMCA . 

. 07097-07204 

3634544 CHRYSL . 

.MR1206GEL 

366362A COM . 

. 366-362A 

368S362 COM . 

. KB11630Z 

37130 EATON . 

.MUS1308UM 

3634724 CHRYSL . 

. B2110 

366363 COM . 

. 366-363 

368S362A COM ... 

. 368S-362A 

3714770 GM . 

. R88107 

36355 HYSTER . 

. 74525-74850 

36671C WHITE . 

. H715311 

3690261 CHRYSL 

. L610549 

3717 HYSTER . 

. 742 

36356 HYSTER . 

. 797-792 

366725C91 IHC . 

. 575 

369085 WHITE . 

. 45290 

371881R91 IHC . 

. SET3 

3636444 CHRYSL . 

. 203FF 

366726C91 IHC . 

. 575-572 

369086 VOLVO . 

. 45220 

371882R91 IHC . 

. M12649 

3637136 CHRYSL . 

. 1213SL 

36672C WHITE . 

. HM807010 

369086 WHITE . 

. 45220 

371883R1 IHC . 

. M12610 

3637163 CHRYSL . 

. 1213SL 

366730C91 IHC . 

. 47678 

369087 VOLVO . 

. 39590 

371894 SEAL-P . 

. 207L 

3637219 CHRYSL . 

.MU1209UBM 

366731C91 IHC . 

. 47678-47620 

369087 WHITE . 

. 39590 

371895 SEAL-P . 

. 2D7L 

3637609 CHRYSL . 

. 225531 

366732C91 IHC . 

. 3382T 

369088 WHITE . 

. 39520 

371896R91 IHC . 

. SET5 

3637610 CHRYSL . 

. DA2255C 

366733C91 IHC . 

. 3382T-3320 

36920 FM . 

. 36920 

371897R91 IHC . 

. LM48548 

3637611 CHRYSL . 

. DB2255C 

366734C91 IHC . 

. L610549 

36920 SKF . 

. 36920 

371898R1 IHC . 

. LM48510 

3637710 CHRYSL . 

. HB88107C 

366735C1 IHC . 

. L610510 

369243C93 IHC ... 

. TRA64FC 

371906R91 IHC . 

. SET3 

3638087 CHRYSL . 

. F53540 

366736C91 IHC . 

L610549 L610510 

369244C93 IHC ... 

. TRA1A 

371907R91 IHC . 

. M12649 

363953R91 IHC . 

. 307FF 

366737C91 IHC . 

. 594A 

369254 SEAL-P .... 

. 25520 

371908R1 IHC . 

. M12610 

363955R91 IHC . 

. 206FF 

366738C91 IHC . 

. 594A-592A 

369385R91 IHC ... 

. 29680 

371909R91 IHC . 

. SET37 

363989 VALEO . 

. 614095 

366739C91 IHC . 

. 39585 

3693975 CHRYSL 

. 6408 

371910R91 IHC . 

. LM603049 

3640340 CHRYSL . 

. 13101 LI 

366740C91 IHC . 

. 39585-39520 

369424R91 IHC ... 

. 29680-29620 

371911R1 IHC . 

. LM603011 

3641457 CHRYSL . 

. F53543 

36674C WHITE . 

. HM807040 

369734 WHITE . 

. 639 

371921 WHITE . 

. 526 

364462C1 IHC . 

. LM104911 

36690 FM . 

. 36690 

36990 FM . 

. 36990 

37198 NEWHOL . 

. 209BB 

364463C91 IHC . 

. LM104949 

36690 SKF . 

. 36690 

36990 SKF . 

. 36990 

371J SIMCA . 

. 07097-07204 

364464C91 IHC . 

. SET38 

3669036620 COM .... 

. 36690-36620 

3699036920 COM 

. 36990-36920 

3720 FM . 

. 3720 

364746 WHITE . 

. 1207TB 

36723 GREATP . 

. LM67010 

369959 WAGNER . 

. 48685 

3720 SKF . 

. 3720 

364748 WHITE . 

. J361632 

36723 NEWHOL . 

. LM67010 

369961 WAGNER . 

. 64700 

37201 NEWHOL . 

. 308WB 

364947 WHITE . 

. 209BB 

36724 NEWHOL . 

. LM11949 

3699676 CHRYSL 

. JL69349 

37203 NEWHOL . 

. 207 

364969 VOLVO . 

. 498 

367246 WHITE . 

. 15250X 

3699676 CHRYSL 


372102 DANALU .... 

. 01296 

364969 WHITE . 

. 498 

36725 NEWHOL . 

. LM11910 


NP952605 JL69310P 

372106 DANALU .... 

. TO1710 

36497 WHITE . 

. 209BB 

36726 GREATP . 

. LM67048 

3699677 CHRYSL 

. JL69310 

372109 DANALU .... 

. T01711 

36505J WHITE . 

. HM516449 

36726 NEWHOL . 

. LM67048 

369981C93 IHC ... 

. TRA192FC 

372181R91 IHC . 

. 68462-68712 

36505R WHITE . 

. 354A 

36735 NEWHOL . 

. 09081 

369A FM . 

. 369A 

372182R91 IHC . 

. 68462 

36506J WHITE . 

. HM516410 

36737 NEWHOL . 

. 14136A 

369A SKF . 

. 369A 

372183R91 IHC . 

. 68462-68712 
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Part tt/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

372184R91 IHC . 

. 68462 

3739109 GM . 

. RW3D7R 

375317 WHITE ... 

. 02820 

37803720 COM . 

. 3780-3720 

372185R91 IHC . 

. 1214AG 

373987R91 IHC . 

. 1206AG 

375318 WHITE ... 

. 02872 

37803730 COM . 

. 3780-3730 

372186R91 IHC . 

. 1214AG 

374 SKI . 

. 374 

375320 VOLVO ... 

. 2796 

3780531 CHRYSL . 

. SET11 

3721T2 WHITE . 

. MU1307TM 

3740 HYSTER . 

. 740 

375320 WHITE ... 

. 2796 

3782 FM . 

. 3782 

3723012040 COM . 

. HB11 

374041061 HINO . 

. 2D9BB 

3755184 CHRYSL 

. MHIJ471S 

3782 SKF . 

. 3782 

3723022040 COM . 

. HB8 

374041 OBI A HINO . 

. 209BB 

375588R91 IHC .. 

. 1313AG 

37823720 COM . 

. 3782-3720 

3723022041 TOYOTA . 

. HB8 

374041210 HINO . 

. 208 

375589R91 IHC .. 

. 1313AG 

37823726 COM . 

. 3782-3726 

3723022042 TOYOTA . 

. HB8 

374041210A HINO . 

208 

3755951 CHRYSL 

. 303SS 

37823732 COM . 

. 3782-3732 

3723022080 TOYOTA . 

. HB8 

374166R91 IHC . LM603049-LM603014 

37563 HYSTER ... 

. 399A-394AS 

3783 FM . 

. 3783 

3723022090 COM . 

. HB15 

3741B7R1 IHC _ 

LM6D3014 

375658 CHRYSL . 

. 2585-2523 

3785A008 MITSUB .... 

. HA590256 

3723024010 COM . 

. HB7 

374168R91 IHC . LM603049-LM603014 

375659 CHRYSL . 

. 2585 

3785A009 MITSUB .... 

. HA590258 

3723024100 TOYOTA . 

. HB3D34 

374169R1 IHC . 

. LM603014 

375660 CHRYSL . 

. 2523 

3785A015 MITSUB .... 

. HA590275 

3723034010 COM . 

. HB26 

37425 FM . 

. 37425 

3760535 GM . 

. 88107 

3785A018 MITSUB .... 

. HA590247 

3723034020 COM . 

. HB28 

37425 SKF . 

. 37425 

37617 HYSTER ... 

. 9185-9121 

3785A019 MITSUB .... 

. HA590249 

3723035010 COM . 

. HB16 

3742537625 COM . 

... 37425-37625 

376233 GM . 

. HB108 

3786 FIAT . 

. 307TB 

3723035013 TOYOTA . 

. HB16 

37431 FM . 

. 37431 

37625 FM . 

. 37625 

3787 FIAT . 

. 306TB 

3723035030 COM . 

. HB9 

3743137625 COM . 

... 37431-37625 

37625 SKF . 

. 37625 

378701 DANALU . 

. 88506BR 

3723035050 COM . 

. HB10 

37434 NEWHOL . 

. 3982-3920 

376271R91 IHC .. 

. NPS010RPC 

378704 DANALU . 

. RW124R 

3723035060 TOYOTA . 

. HB17 

3743449 GM . 

. QA19792 

376463C1 IHC .... 

. JLM104910 

378705 DANALU . 

. RW130R 

3723035061 COM . 

. HB17 

37437 NEWHOL . 

.... MU13D5TDM 

376464091 IHC . 

LM 104949-LM104910 

378706 DANALU . 

. RW123 

3723035070 SKF . 

. HB9 

3743722 CHRYSL . 

. 208LO 

376525C91 IHC .. 

. 55176C 

37874 EATON . 

. 33281 

3723035090 COM . 

. HB24 

3743733 CHRYSL . 

. 2D7L 

3765371 GM . 

. CRF108 

37875 EATON . 

. 33281 

3723035110 COM . 

. HB27 

3743734 CHRYSL . 

. QBR23549 

3765372 GM . 

. CRF105 

378794R1 IHC . 

. 27620 

3723035120 TOYOTA . 

. HB26 

3743757 CHRYSL . 

. C1086Q 

3765513 GM . 

. HB88107E 

378894R91 IHC . 

. 1211L 

3723035130 COM . 

. HB31 

3744495 CHRYSL . 

. 6408 

3766233 GM . 

. HB88508 

378895R91 IHC . 

. 1211L 

3723035130 TOYOTA . 

. HB31 

3744922 CHRYSL . 

. SET1 

3767 FM . 

. 3767 

378A SKF . 

. 378A 

3723042010 TOYOTA . 

. HB3031 

3744923 CHRYSL . 

. SET3 

3767 SKF . 

. 3767 

37916 GM . 

. 3720 

3723050011 TOYOTA . 

. HB3035 

3744924 CHRYSL . 

. SET2 

37673720 COM .. 

. 3767-3720 

379377R91 IHC . 

. 29685-29620 

3723148 CHRYSL . 

.. JLM704610 

3744927 CHRYSL . 

. SET4 

37673730 COM .. 

. 3767-3730 

379378R91 IHC . 

. 29685 

3723148 CHRYSL . 

.. JLM704610 

3744928 CHRYSL . 

. SET5 

37673732 COM .. 

. 3767-3732 

379379R1 IHC . 

. 29620 

3723149 CHRYSL . 

.. JLM704649 

3746787 GM . 

. RW607IMR 

3767A FM . 

. 3767A 

379474 SEAL-P . 

. 12580-12520 

3723149 CHRYSL . 

.. JLM704649 

374881 GM . 

. QBR23549 

376T5 SEAL-P . 

. 3925 

3795 FM . 

. 3795 

3723569 CHRYSL . 

... LM603012 

374895 GM . 

. C1086Q 

377 SKF . 

. 377 

3795 SKF . 

. 3795 

3724507 GM . 

. 614018 

3749RC SULLIV . 

. 28622 

377112C91 IHC .. 

. 18690-18620 

379525C91 IHC . 

. 55176C 

37251B5000125 NISSAN . 

. HB18 

3750 FWO . 

. 782-772 

377132 CHRYSL . 

. 208SL 

379526C91 IHC . 

.... 55176C-55443 

372679R91 IHC . 

. 5206KE 

3751 FWO . 

. 683-672 

377152 CHRYSL . 

. 207SL 

379527C91 IHC . 

. 55187C 

372685 WHITE . 

. 205SS 

375100R91 IHC . 

. 2505T 

3771751 GM . 

. RW607HIR 

379528C91 IHC . 

.... 55187C-55443 

372769R91 IHC . 

. 5206KE 

3751053000 NISSAN ... 

. 208 

377277 SEAL-P ... 

. 12580 

37953720 COM . 

. 3795-3720 

3729039 GM . 

. 02135 

3751086160 NISSAN ... 

. 207 

377278 SEAL-P ... 

. 12520 

37962M WHITE . 

. 8503 

3729375 GM . 

. RW507ER 

375187 CHRYSL . 

. 1208A 

37733 NEWHOL 

HM804848-HM80481 

37964C WHITE . 

. 305S 

372A SKI . 

. 372A 

3751RC SULLIV . 

. 2924 

37734 NEWHOL .. 

. 25584-25520 

379762 WHITE . 

. 202AG 

372ZJ SKF . 

. 37SS 

3752 FWO . 

. 72187C-72487 

377451A EATON 

. 368A 

379858R1 IHC . 

. LM814810 

3730 FM . 

. 3730 

3752101W25 COM . 

. HB12 

377451B EATON 

. 362A 

379870 WHITE . 

. 88502 

373001 PEUGOT . 

. 305AG 

3752106R25 COM . 

. HB23 

377456 CHRYSL . 

. 206SL 

3799122 GM . 

. RW507ER 

373007 PEUGOT . 

. 307TB 

3752132G25 NISSAN ... 

. HB13 

377497 WHITE ... 

. 390 

3799123 GM . 

. RW307R 

373011 PEUGOT . 

. 30205M 

3752133G25 NISSAN ... 

. HB13 

377498 WHITE ... 

. 342 

37E43019 IHC 


373015 PEUGOT . 

. 32005 

3752134G25 NISSAN ... 

. HB13 

377499 WHITE ... 

. 15100 

JLM104948-JLM104910 

373017 PEUGOT . 

. SET33 

3752136G25 NISSAN ... 

. HB13 

3775 FM . 

. 3775 

37H3000 BRIT-L 


3730827 GM _ 

HR88508AB 

3752141L25 NISSAN ... 

. HB6 

3775 SKF . 

. 3775 

HM212047-HM212011 

3731606 GM .LM603049-LM603014 

3752156G25 COM . 

. HB13 

37753720 COM .. 

. 3775-3720 

37H3001 BRIT-L . 

. 3585-3525 

3731607 GM . 

... LM603049 

37521B5000 COM . 

. HB18 

37763720 COM .. 

. 3776-3720 

37H8061 BRIT-L . 

. 575-572 

3731608 GM . 

... LM603014 

37521B5025 COM . 

. HB18 

377651 EATON ... 

. 495-493 

37H8136 BRIT-L . 

. SET3 

3732 FM . 

. 3732 

37521B5025 NISSAN ... 


377651A EATON 

. 495 

37H8411 BRIT-L . 

. 24780-24720 

3732 SKF . 

. 3732 

37521DB5000 COM . 

. HB18 

377651B EATON 

. 493 

37H8416 BRIT-L . 

. SET1 

3732187 CHRYSL . 

. 313A 

37521P0125 NISSAN ... 


377671R91 IHC .. 

. 498 493 

37H8417 BRIT-L . 

. 34300-34478 

3732295 CHRYSL . 

. 2375F 

37521P0126 NISSAN ... 

. HB19 

377673R1 IHC .... 

. 493 

37H8418 BRIT-L . 

. 462 453X 

37330D IHC . 

. 5206KSE 

37521P0125 COM . 

. HB19 

3778 FM . 

. 3778 

37H8495 BRIT-L . 

... 72212C-72487 

3733411520 HYUNDI . 

. 203FF 

37521Q0125 COM . 

. HB6 

3778 SKF . 

. 3778 

37HZ4221E FORD . 

. X32021X 

3733411520 MITSUB . 

. 203FF 

37521S3825 NISSAN ... 

. HB6 

37783720 COM .. 

. 3778-3720 

37HZ4222D FORD . 

. Y32021X 

3733421340 HYUNDI . 

. 303CC 

37521W1025 NISSAN .. 

. HB6 

3779 FM . 

. 3779 

37SS FM . 

. 37SS 

3733421340 MITSUB . 

. 303CC 

3752350000 NISSAN ... 

. 211TB 

3779 SKF . 

. 3779 

37SS FM . 

. 37KDD 

373352R91 IHC . 

. 1211AG 

3752390000 NISSAN ... 

. 211TB 

37793720 COM .. 

. 3779-3720 

38 FEDRAL . 

. 38BB 

373353R91 IHC . 

. 1212AG 

3752487 GM . 

. PB656HD 

37793732 COM .. 

. 3779-3732 

38 FM . 

. 38BB 

373753 WHITE . 

. 05185 

375258 WHITE . 

. 205BB 

37797 NEWHOL .. 

. NPS100RPC 

38 SKF . 

. 38BB 

373754 WHITE . 

. 05062 

37529 WHITE . 

. 44348 

3780 FM . 

. 3780 

3800101 ITM . 

. 513113 

3738659 GM . 

. 1209SL 

3752RC SULLIV . 

. 2984 

3780 SKF . 

. 3780 

3800112 ITM . 

. 511004 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


Part tt/Name 

Timken 

Part ft/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

3800113 ITM . 

. 205FF 

3892302 BAP-G . 

. 208 

3899839 BAP-G . 

. 32207M 

3828 HR . 

. 614033 

3800114 ITM . 

. 510001 

3802303 BAP-G . 

. SET13 

3810D5 WHITE . 

. HM807046 

382823 VALEO . 

. 614066 

3800115 ITM . 

. 204F 

3802304 BAP-G . 

. SET12 

381199C91 IHC . 

. 390A-902A2 

3828909 GM . 

. 614019 

3800118 ITM . 

. 512012 

3802312 ITM . 

. 513111 

381191C91 IHC . 

. 390A-902A2 

382896R1 IHC . 

. 633 

3800301 ITM . 

. RW128R 

3802315 ITM . 

. 513096 

3811D5 WHITE . 

. HM807010 

382905R91 IHC . 

. 641-633 

3800304 BAP-G .. 

. 30208M 

3802316 ITM . 

. 513111 

3812B06PBB NISSAN ... 

. SET43 

3829T2 WHITE . 

. J361644 

3800305 BAP-G .. 

... LM29749-LM29710 

3802701 BAP-G . 

. 208 

3812O132B0 NISSAN ... 

. 32306 

382A FM . 

. 382A 

3800306 ITM . 

. 516000 

3802703 BAP-G . 

. SET5 

38120132B1 NISSAN ... 

. 32306 

382A SKF . 

. 382A 

3800401 ITM . 

. 513036 

3802704 BAP-G . 

. SET3 

38120132B2 NISSAN ... 

. 32306C 

382RSJ SKF . 

. 38CC 

3800402 ITM . 

. 303BB 

3802708 ITM . 

. 513130 

3812013210 NISSAN ... 

. 32306 

382S FM . 

. 382S 

3800404 ITM . 

. 510014 

380278R91 IHC . 

. 368S 

3812018000 NISSAN ... 

. 32206M 

382S SKI . 

. 382S 

3800405 ITM . 

. 510012 

3803101 BAP-G . 

. 208 

3812061000 NISSAN ... 

. 32307 

382ZJ SKF . 

. 38SS 

3800501 ITM . 

. 30302 

3803103 BAP-G . 

. SET2 

3812076500 NISSAN ... 

. 32308 

38308 NEWPRO . 

. 3780-3720 

3800502 ITM . 

. SET27 

3803104 BAP-G . 

. SET17 

381213 VOLVO . 

. 614029 

3830T2 WHITE . 

. 211SL 

3800503 ITM . 

. 30208M 

3803105 BAP-G . 

. SET16 

3812138 VOLVO . 

. 614029 

383150 WHITE . 

. 3720 

3800504 BAP-G .. 

... LM29748 LM29710 

380321R91 IHC . 

. 495 

381233 VOLVO . 

. 2720 

383182C91 IHC . 

. HB88107A 

3800505 ITM . 

. 513007 

380322R91 IHC . 

. 495-493 

381233 WHITE . 

. 2780 

383213R91 IHC . 

. 594 

3800506 ITM . 

. RW116 

380324R91 IHC . 

. 596 

381234 WHITE . 

. 2790 

383214R91 IHC . 

. 594-592A 

3800508 ITM . 

. RW117 

380325R91 IHC . 

. 596-592A 

381235 WHITE . 

. 3720 

383217 WHITE . 

. 55175C 

3800509 BAP-G .. 

. RW114R 

3803301 BAP-G . 

. SET35 

381236 WHITE . 

. 3778 

3832490000 NISSAN 

. 32216 

3800511 BAP-G .. 

. RW115R 

380351R91 IHC 

HM212049 HM21201 

3812D5 WHITE . 

. HM813844 

38324Z5000 NISSAN 

. 30309M 

3800512 ITM . 

. RW114R 

3804001 BAP-G . 

. 208 

3813D5 WHITE . 

. HM813810 

3832590010 NISSAN 

. 32218M 

3800513 ITM . 

. SET2 

3804002 BAP-G . 

. 207 

3814004100 NISSAN ... 

. 30305C 

3832690000 NISSAN 

. 32310 

3800514 BAP-G .. 

. SET8 

3804003 BAP-G . 

. 205BB 

3814013201 NISSAN ... 

. 32305 

3832690001 NISSAN 

. 30311 

3800515 ITM . 

. RW125 

3804004 BAP-G . 

. SET21 

381405000 NISSAN . 

... 47686-47620 

3832690002 NISSAN 

. 30312 

3800516 ITM . 

. SET5 

3804202 BAP-G . 

. 07087-07196 

3814061000 NISSAN ... 

. 30306M 

383271C91 IHC . 

.MUB5206UM 

3800517 ITM . 

. SET3 

3804503 BAP-G . 

. RW109R 

3814086160 NISSAN ... 

. 30309M 

3832890000 NISSAN 

. 32313A 

3800518 ITM . 

. SET37 

3804504 BAP-G . 

. RW110R 

3816D 5 WHITE . 

. HM804810 

38333 HYSTER . 

. 527-522 

3800519 ITM . 

. SET41 

3804505 BAP-G . 

. SET22 

381926C91 IHC . 

. 72225C 

38334 HYSTER . 

. 3578-3525 

3800522 ITM . 

. SET37 

3804902 BAP-G . 

. 25877-25820 

381927C91 IHC . 

.. 72225C-72487 

38336DM IHC . 

. 8506 

3800523 ITM . 

. 510009 

3804904 BAP-G . 

. 25577-25522 

382 EM . 

. 382 

383456C91 IHC . 

. HM88649 

3800527 ITM . 

. 32010X 

3805506 BAP-G . 

. SET4 

3820 FM . 

. 3820 

383457C2 IHC . 

. HM88610 

3800530 ITM . 

. 514002B 

3805602 BAP-G . 

. LS10 

3820 SKF . 

. 3820 

383459C91 IHC . 

. LM48548 

3800534 ITM . 

. RW128R 

380569 VOLVO ... 

. 614028 

38204 EATON . 

. 567 

383460C2 IHC . 

. LM48510 

3800901 BAP-G .. 

. B36 

3806101 BAP-G . 

. 30303 

3820494 CHRYSL . 

. 225531 

383741R91 IHC . 

. LM814849 

3800904 BAP-G .. 

. B32 

3806306 BAP-G . 

. SET2 

3820532 CHRYSL . 

. 614010 

3837652 CHRYSL . 

. 614010 

3800906 BAP-G .. 

. 206F 

3806308 BAP-G . 

. SET6 

3820533 CHRYSL . 

. DB2255C 

3837655 CHRYSL . 

. 225531 

3800914 ITM . 

. 513098 

3806310 BAP-G . 

. RW103R 

382086 CHRYSL . 

. JM511910 

3838017 CHRYSL . 

. 387S-382A 

3801101 BAP-G .. 

. 206F 

3806311 BAP-G . 

. 513116 

3820870 CHRYSL . 

. HM903249A 

3838020 CHRYSL . 

. SET2 

3801106 BAP-G .. 

. SET1 

3806312 BAP-G . 

. B33 

3820892 CHRYSL . 

. 1210L 

3838045 CHRYSL . 

. SET17 

3801121 ITM . 

. 513131 

3806313 BAP-G . 

. SET28 

3820W SKF . 

. 3820W 

383884R81 CASE . 

LM603049-90017 

3801212 ITM . 

. 512010 

380726 CHRYSL 

. 5205KE 

382101 DANALU . 

. 0P1712C 

383965 WHITE . 

. 59200 

3801213 ITM . 

. 513133 

3807601 BAP-G . 

. B34 

382102 DANALU . 

. OP1709C 

383969R91 IHC . 

. LM814849 

3801214 ITM . 

. 512011 

3807602 BAP-G . 

. B39 

382119 WHITE . 

. 53387 

383970R91 IHC . 

. 34306 

380129R91 IHC .. 

. 207 

380791 CHRYSL 

. 49585-49520 

3821384 CHRYSL . 

. Q8113 

383971R91 IHC . 

. 34306 

380131R91 IHC .. 

. 210L 

380815 CHRYSL 

. 8504 

3821391 CHRYSL . 

. B3616 

383972R1 IHC . 

. LM814810 

3801404 ITM . 

. 511002 

3808505 BAP-G . 

. 207FF 

3821426 CHRYSL . 

. JM207010 

383A FM . 

. 383A 

3801501 BAP-G .. 

. RW129R 

3808506 BAP-G . 

. 206FFL 

3821427 CHRYSL . 

. JM207049 

383A SKF . 

. 383A 

3801502 BAP-G .. 

. 88506BR 

380890 CHRYSL 

. 580-572 

382180 WHITE . 

. 395A 

384 JAGUAR . 

. 3490-3420 

3801503 BAP-G .. 

. RW124R 

3809102 BAP-G . 

. 304WB 

382181 WHITE . 

. 33472 

38400M0 1 00 NISSAN 

. 208 

3801505 BAP-G .. 

. 208FF 

3809203 BAP-G . 

. SET17 

3822110 CHRYSL . 

. 217SL 

384076R91 IHC . 

. 14131 

3801509 BAP-G .. 

. 09067 09195 

3809302 BAP-G . 

. 09074-09195 

382225C91 IHC . 

.MUB5206UM 

384079R91 IHC . 

. 14131 

3801510 BAP-G .. 

. SET3 

3809303 BAP-G . 

. 15112-15245 

382237 WHITE . 

. 49585 

384266 VOLVO . 

. H715311 

3801511 BAP-G .. 

. SET6 

3809805 BAP-G . 

.0710OS-07210X 

382240 WHITE . 

. 49520 

384267 VOLVO . 

. H715345 

3801516 BAP-G .. 

. 308CC1 

3809806 BAP-G . 

. 303BB 

38229 HYSTER . 

... 64450-64700 

384268 VOLVO . 

. 653 

3801518 BAP-G .. 

. SET11 

3809811 BAP-G . 

. 513181 

3823902 CHRYSL . 

. 453X 

384269 VOLVO . 

. 659 

3801701 BAP-G .. 

. RW507ER 

3809813 BAP-G . 

. 14138A 14276 

3823905 CHRYSL . 

. 469 

384270 VOLVO . 

. HM911210 

380195R91 IHC .. 

. 27687-27620 

3809814 BAP-G . 

. 18690-18620 

382400 WHITE . 

. 25520 

384271 VOLVO . 

. HM911245 

380196R91 IHC .. 

. 27687-27620 

3809815 BAP-G . 

. 30203 

382400W/ WHITE . 

. 25520 

384272 VOLVO . 

. H913810 

380197R91 IHC .. 

. 27687 

3809816 BAP-G . 

. 30204M 

382401 WHITE . 

. 25577 

384274 VOLVO . 

. 78551 

380198R91 IHC .. 

. 27687 

3809817 BAP-G . 

. 30205M 

382405 WHITE . 

. 25590 

384275 VOLVO . 

. 78215C 

3802001 BAP-G .. 

. SET39 

3809818 BAP-G . 

. 30206M 

382413 WHITE . 

. 65390 

384276 VOLVO . 

. 68450 

3802004 BAP-G .. 

. SET39 

3809819 BAP-G . 

. 30208M 

382420 WHITE . 

. 65320 

384277 VOLVO . 

. 68712 

380203 CHRYSL . 

. 359S 

3809820 BAP-G . 

. 03062-03162 

38261 NEWHOL . 

. NPS100RPC 

384278 VOLVO . 

. 42346 

380217R91 IHC .. 

. HM212049 

3809828 BAP-G . 

. 304WB 

3827424 GM . 

. HB206FF 

384279 VOLVO . 

. 42584 

380218R1 IHC .... 

. HM212011 

3809829 BAP-G . 

.... LM29749 LM29710 

38276D IHC . 

. J482064 

384291 VOLVO . 

. LM48548 
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Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part It/Name 

Timken 

3843 BRIT-L . 

... 02872-02820 

385130 CHRYSL . 

. 1306S 

387A382S COM . 

. 387A-382S 

3899976 ITM . 

. 513057 

3843 JAGUAR . 

... 02872-02820 

38516249 FIAT . 

. 02755 

387A383A COM . 

. 387A-383A 

389D6 WHITE . 

. 598A 

384350R1 IHC . 

. 382A 

38518 WABCO . 

. LM29749 

387AS FM . 

. 387AS 

389K WHITE . 

. 368-362 

384352R1 IHC . 

. 28622 

3852119 VOLVO . 

. M86610 

387AS SKI . 

. 387AS 

38CC FM . 

. 38CC 

384355 VOLVO . 

. 55200C 

3852159 VOLVO . 

. LM67010 

387AS382 COM . 

. 387AS 382 

38CC FM . 

. 38PP 

384356 VOLVO . 

. 55437 

3852222 VOLVO . 

. LM67048 

387AS382A COM .... 

. 387AS-382A 

38J SKI . 

. 38BB 

384361 VOLVO . 

. LM48510 

3852860 VOLVO . 

. 44348 

387D6 WHITE . 

. 495AX 

38S FM . 

. 38S 

3844 BRIT-L . 

... 31593-31520 

3853781 VOLVO . 

. M86649 

387S FM . 

. 387S 

38S FM . 

. 38KD 

3844 JAGUAR . 

... 31593-31520 

3853933 VOLVO . 

. 44162 

387S SKF . 

. 387S 

38SS FM . 

. 38SS 

3844001X00 NISSAN .... 

. 32013X 

385554R91 IHC . 

. 368S-362A 

3880 FM . 

. 3880 

38ZJ SKF . 

. 38S 

3844003E00 NISSAN .... 

. AMO 

385581C91 IHC . 

. 78215C 

3880001 ITM . 

. 203FF 

39 FEDRAL . 

. 39BB 

3844004100 NISSAN .... 

. 30207M 

385582C91 IHC . 

.. 78215C-78551 

38805 NEWPRO . 

. 211SL 

39 FM . 

. 39BB 

3844014361 NISSAN .... 

. 30206M 

38588 CHRYSL . 

. 3720 

3880900 ITM . 

. 102CC 

390 FM . 

. 390 

3844018000 NISSAN .... 

. 30206M 

38588 NEWPRO . 

. 3720 

3880A024 MITSUB . 

. HA590145 

390 SKF . 

. 390 

3844021X00 NISSAN .... 

. 32014XM 

38589 CHRYSL . 

. 3780 

3882100 ITM . 

. F85706 

3901 JAGUAR . 

. 24780-24721 

3844025660 NISSAN .... 

. 30208M 

38589 NEWPRO . 

. 3780 

38831 CHRYSL . 

. 308L 

390104 HYSTER ... 

. 663 

3844060000 NISSAN .... 

. KC11445Y 

38590 CHRYSL . 

. 2793-2720 

38831 NEWPRO . 

. 308L 

390159R91 IHC .... 

. 3782 

3844061051 NISSAN .... 

. 30207M 

38591 CHRYSL . 

. 2720 

38837 NEWPRO . 

. J361644 

390168R91 IHC .... 

. 3782-3726 

3844061500 NISSAN .... 

. 30207M 

38591 NEWPRO . 

. 2720 

388391 CHRYSL . 

. 01876 

390185 FIAT . 

. 207 

3844061501 NISSAN .... 

. 30207M 

38593 EATON . 

. 311TB 

388454R91 IHC . 

. 3980-3920 

390276 DODGE .... 

. 204 

3844061510 NISSAN .... 

. 30207M 

38595 NEWPRO . 

. 307L 

388455R91 IHC . 

. 3980 

390277 DODGE .... 

. 204L 

38440A0100 NISSAN .... 

. 107WB 

385A FM . 

. 385A 

388456R91 IHC . 

. 33281-33462 

390280 DODGE .... 

. 210L 

38440D0100 NISSAN .... 

. 208 

385A SKF . 

. 385A 

388510 WHITE . 

. 42584 

390282 DODGE .... 

. 206L 

38440D2100 NISSAN .... 

. 32010X 

385A382 COM . 

. 385A-382 

388525R91 IHC . 

. 3767-3720 

390283 DODGE .... 

. 205L 

38440H1000 NISSAN .... 

. 30206M 

385A382A COM . 

. 385A-382A 

388526R91 IHC . 

. 3767 

390284 CHRYSL ... 

. 113L 

38440M0 1 00 NISSAN ... 

. 208 

385A382S COM . 

. 385A-382S 

388527R91 IHC . 

. 3994-3920 

390287 DODGE .... 

. 207L 

38440M0300 NISSAN ... 

. 209BB 

385SD FM . 

. 385SD 

388528R91 IHC . 

. 3994 

390288C91 IHC .... 

. 72225C 

38440M3000 NISSAN ... 

. 209BB 

385SD SKF . 

. 385SD 

388533R1 IHC . 

. 382A 

390289 CHRYSL ... 

. 115L 

38440N3100 NISSAN ... 

. 30209C 

38607K CHRUK . 

. 3982-3920 

388551 WHITE . 

. 495A 

390289C1 IHC . 

. 72487 

38440N3111 NISSAN ... 

. 30209C 

3860801 GM . 

. HB206FF 

3885A001 MITSUB . 

. 510021 

390290C91 IHC .... 

. 72225C-72487 

384458 VOLVO . HM212049 HM212011 

3862 FWD . 

. J321664 

3885A016 MITSUB . 

. HA590177 

390293 DODGE .... 

. 208L 

384475 VOLVO . 

. HM212010 

3863 FWD . 

. J321652 

3885A017 MITSUB . 

.WB000021 

390295 CHRYSL ... 

. 1306L 

384476 VOLVO _ 

. 

38637D IHC . 

. 593-592A 

388701 DANALU . 

. RW104R 

390296 CHRYSL ... 

. 117L 

384478 VOLVO . HM212049 HM212010 

386418C91 IHC . 

. HB88107A 

388702 DANALU . 

. RW113 

390299 DODGE .... 

. 307L 

384488 VOLVO HM212049 HM212011 

3866620 CHRYSL . 

. 2065 

388703 DANALU . 

. RW105R 

390302 CHRYSL ... 

. 1308L 

384489 VOLVO . 

. HM212011 

3866621 CHRYSL . 

. DC2065C 

388730 SEAL-P . 

. 306S 

39D302R91 IHC .... 

. 3782-3720 

384490 VOLVO . 

. 568-563 

3867518 CHRYSL . 

. B39 

388A FM . 

. 388A 

390305 CHRYSL ... 

. 312L 

384491 VOLVO . 

. 568 

3867700 CHRYSL . 

. 613000 

388A SKF . 

. 388A 

390306 DODGE .... 

. 309L 

384492 VOLVO . 

. 563 

3867896 GM . 

. LM603012 

388A382 COM . 

. KOI1786Y 

390307 CHRYSL ... 

. 122L 

384493 VOLVO . 

... 52400-52618 

3868746 GM . 

. 5707 

388A382A COM . 

. KD11786Y 

390308 DODGE .... 

. 310L 

384494 VOLVO . 

. 52400 

386A SKI . 

. 386A 

388A383A COM . 

. 388A-383A 

390311 CHRYSL ... 

. 5313WL 

384495 VOLVO . 

. 52618 

387 FM . 

. 387 

388D2 WHITE . 

. 3585 

390312 DODGE .... 

. 311L 

3844T2 WHITE . 

. 309L 

38703D IHC . 

. 593 

388D6 WHITE . 

. 582 

390353R91 IHC .... 

. 45287 

3845 BR/T-L . 

... 25577-25523 

3872 FM . 

. 3872 

389 FM . 

. 389 

390382R91 IHC .... 

. 45287-45221 

3845 JAGUAR . 

... 25577-25523 

38723820 COM . 

. 3872-3820 

3891100 ITM . 

. 202SS 

390383R91 IHC .... 

. 45287-45221 

384552 WHITE . 

. 88503 

387262 WHITE . 

. 307TB 

389134R91 IHC . 

. 208 

39D384R1 IHC . 

. 45221 

384599 EATON . 

. 632 

387382 COM . 

. KB11786Y 

3891509 ITM . 

. 101SS 

39D394A COM . 

. 390-394A 

3846 JAGUAR . 

... 25877-25820 

387382A COM . 

. 387-382A 

3891522 ITM . 

. 201CC 

390443R91 IHC .... 

HM88649 HM88610 

384624 VOLVO . 

. 64450 

387383A COM . 

. 387-383A 

3891523 ITM . 

. 101SS 

390444R91 IHC .... 

. HM88649 

384625 VOLVO . 

. 64700 

38742 CASE . 

. 107DD 

3892402 ITM . 

. 201AB 

390447R1 IHC . 

. HM804810 

384626 VOLVO . 

... 64450-64700 

38742 NEWPRO . 

. J301248 

38927 EATON . 

. 594 

390450R92 CASE . 

. 33895-90059 

384692R91 IHC . 

... 14131-14276 

38751590004 HONDA . 

. 303CC 

389598C1 IHC . 

. H715311 

390451R1 IHC . 

. 3726 

384693R91 IHC . LM814849-LM814810 

38766 NEWHOL . 

. NPS103RPC 

389599C91 IHC . 

. H715343 

390454R1 IHC . 

. 3726 

384694R91 IHC . LM814849-LM814810 

3877 FM . 

. 3877 

389600C1 IHC . 

H715343-H715311 

390456R91 IHC .... 

. 368S 

384695R91 IHC . 

... 34306-34478 

3877 SKI . 

. 3877 

389602C91 IHC . 

. MHIJ471S 

390458R91 IHC .... 

. 14139-14276 

384728 VOLVO . 

. RW131R 

38773820 COM . 

. 3877-3820 

389635R91 IHC . 

. 495A-492A 

390520 ROLWAY .. 

. J782039 

38472838316 VOLVO .... 

.... RW131R 

3877719 HONDA . 

.... 614122 

389636R91 IHC .... 

.... 495A-492A 

390550 WHITE .... 

. 3975 

384734R91 IHC . 

... 34306-34478 

3877727 HONDA . 

. 614122 

389637R1 IHC . 

. 492A 

390641 WHITE . 

. 66225 

38484 FIAT . 

. 202AG 

387798 SEAL-P . 

. 3877-3820 

389638R1 IHC . 

. 492A 

390708R1 IHC . 

. HM88610 

384881 GM . 

. QBR23549 

387898R91 IHC . 

. 3984 

389736C91 IHC . 

. 412 

390802C91 IHC .... 

. 3585 

384900C11 IHC . 

. 1A 0 21 3 5 C 

387899R1 IHC . 

. 3920 

389929 WHITE . 

. 1210AG 

390803C91 IHC .... 

. 3585-3525 

384979 WHITE . 

. 941 

387900R91 IHC . 

. 3984-3920 

389957 WHITE . 

. 496 

390804C91 IHC .... 

. 3196 

385 FM . 

. 385 

387A FM . 

. 387A 

3899837 ITM . 

. 203FF 

390806C91 IHC .... 

. 598A 

385017 GM . 

. R88107 

387A SKF . 

. 387A 

3899857 ITM . 

. 202SS 

390807C91 IHC .... 

. 598A-592A 

3850203E20 NISSAN .... 

. 614049 

387A382 COM . 

. 387A-382 

3899914 BAP-G . 

.MA1206EF 

390808C91 IHC .... 

. 555S 

38509 FIAT . 

. 203AB 

387A382A COM . 

. 387A-382A 

3899940 ITM . 

. 510008 

390809C91 IHC .... 

. 555S-552A 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


Part tt/Name 

Timken 

Part It/Name 

Timken 

Part It/Name 

Timken 

Part It/Name 


390810C91 IHC ... 

. 782 

392 SKF . 

. 392 

3945023 VOLVO 


3953988 GOODMN . 

. 52638 

390811C91 IHC ... 

. 782-772 

3920 FM . 

. 3920 

HM218248-HM218210 

3954480 DM . 

. CS323 

390812C1 IHC . 

. 752 

3920 SKF . 

. 3920 

3945024 VOLVO 


395486R91 IHC . 

. 39581-39520 

390813C91 IHC ... 

. 760 

392106R91 IHC .... 

. 3980-3920 

HM212049-HM212011 

395487R91 IHC . 

. 39581 

390814C91 IHC ... 

. 760 752 

392107R91 IHC .... 

. 3980 

3945025 VOLVO 


3954954 GOODMN . 

. 382 

390815C91 IHC ... 

. 595 

392394A COM . 

. 392-394A 

HM212047 HM212011 

3954955 GOODMN . 

. 387 

390816C91 IHC ... 

. 595 592A 

3925 FM . 

. 3925 

3945026 VOLVO . 

. 3782-3720 

3955207 GOODMN . 

. 363 

390817C91 IHC ... 

. 756A 

3925 SKF . 

. 3925 

3945027 VOLVO . 

. 663-653 

3955208 GOODMN . 

. 368 

390818C91 IHC ... 

. 756A752 

39250 FM . 

. 39250 

3945028 VOLVO . 

. 598A-592A 

3955237 GOODMN . 

. 42620 

390819C91 IHC ... 

. 33895 

3926 FM . 

. 3926 

3945029 VOLVO . 

. 594A-592A 

3955238 GOODMN . 

. 39520 

390821C91 IHC ... 

. HM212044 

392619C91 IHC .... 

. 59201 

3945030 VOLVO . 

. 580-572 

3955255 GOODMN . 

. 665 

390822C91 IHC 

HM212044-HM21201 

392620C91 IHC .... 

. 59201-59412 

3945520 VOLVO 


3955266 GOODMN . 

. 598 

390823C91 IHC ... 

. 6461A 

392669R91 IHC .... 

. 202SS 

HM518445-HM518410 

395534 SEAL-P . 

. J321632 

390824C91 IHC ... 

. 6461A 6420 

392670R91 IHC .... 

. 314 

394587 WHITE . 

. 3D4WB 

3955559 GOODMN . 

. 18620 

390825C1 IHC . 

. 18620 

392672R91 IHC .... 

. 202FF 

394588 WHITE . 

. 211TB 

3955561 GOODMN . 

. 18690 

390826C91 IHC ... 

. 18685 

392674R91 IHC .... 

. SET21 

394597 WHITE . 

. 312 

39558D IHC . 

. 5203KE 

390827C91 IHC ... 

. 18685-18620 

392675R91 IHC .... 

. 1988 

394730091 IHC . 

. SET10 

3956252 GOODMN . 

. 14276 

390828C1 IHC . 

. HH506310 

392676R1 IHC . 

. 1922 

394734 WHITE . 

. 65225 

3956253 GOODMN . 

. 14137A 

390829C91 IHC ... 

. HH506348 

392679R91 IHC .... 

. HM804846 

394738 WHITE . 

. 65225 

3956344 GOODMN . 

. 362A 

390830C91 IHC .. 

HH506348 HH506310 

392684R91 IHC .... 

. 3984-3920 

3949802Z SKF . 

. R8CC 

3956372 GOODMN . 

. 366 

390923 AMC . 

. 202S 

392685R91 IHC .... 

. 3984 

3949840 GM . 

. KA11950Z 

395639R91 IHC . 

. 25877-25821 

390A FM . 

. 390A 

392686R1 IHC . 

. 3920 

394A FM . 

. 394A 

395640R1 IHC . 

. 25821 

390A SKF . 

. 390A 

392689R1 IHC . 

. 382A 

394A SKF . 

. 394A 

39580 FM . 

. 39580 

390A394A COM .. 

. 390A-394A 

392692R91 IHC .... 

. 641 632 

394AB SKF . 

. 394AB 

39580 SKF . 

. 39580 

390A394AS COM 

. 390A-394AS 

392693R91 IHC .... 

. 641 

394AS FM . 

. 394AS 

3958039520 COM . 

. 39580-39520 

390D2 WHITE . 

. 3382 

392694 WHITE . 

. 204 

394AS SKF . 

. 394AS 

39581 FM . 

. 39581 

390D6 WHITE . 

. 42687 

392695R91 IHC 

HM903249-HM90321 

394CS FM . 

. 394CS 

39581 SKF . 

. 39581 

390HA101 EATON 

. IMP692588 

392696R91 IHC .... 

. HM903249 

394CS SKF . 

. 394CS 

3958139520 COM . 

. 39581-39520 

390HB102 EATON 

. NP064206 

392729R91 IHC .... 

. 29680-29620 

395 FM . 

. 395 

3958139521 COM . 

. 39581-39521 

391184R91 IHC ... 

. 1211L 

392730R91 IHC .... 

. 29680 

395 SKF . 

. 395 

39585 FM . 

. 39585 

3911D5 WHITE .... 

. HM516410 

392741R91 IHC .... 

. 36690-36620 

3950142 GOODMN . 

. 34478 

39585 SKF . 

. 39585 

391242 WHITE .... 

. J321664 

392742R1 IHC . 

. 36620 

3950143 GOODMN . 

. 34300 

3958539520 COM . 

. 39585-39520 

3912D5 WHITE .... 

. HM516449 

392D6 WHITE . 

. 493 

3950236 GOODMN . 

. 52618 

3958539521 COM . 

. 39585-39521 

391307C91 IHC ... 

. 412 

392ZJ SKF . 

. 39SS 

3950238 GOODMN . 

. 52400 

39590 FM . 

. 39590 

391308C91 IHC ... 

. 412 

393064 WHITE . 

. 202AG 

3950339 GOODMN . 

. 42584 

39590 SKF . 

. 39590 

3913499 FORD .... 

. SET6 

393082 SKF . 

. R6SS 

39504 EATON . 

. 665 

3959039520 COM . 

. 39590-39520 

391377 WHITE .... 

. 87503 

393089 WHITE . 

. 304S 

3950451 GOODMO . 

. 375 

3959039521 COM . 

. 39590-39521 

3913D5 WHITE .... 

. HM807046 

393091 CHRYSL ... 

. HM807046 

3950457 GOODMN . 

. 382A 

3959N IHC . 

. 3490-3420 

3914D5 WHITE .... 

. HM813844 

393126 SKF . 

. R6SS 

3950468 GOODMN . 

... 03062-03162 

395A FM . 

. 395A 

391683R91 IHC ... 

. 495-492A 

393208 GM . 

. RW507BR 

3950476 GOODMN . 

. 13889 

395A SKF . 

. 395A 

391684R91 IHC ... 

. 495-492A 

393214 SKF . 

. R6SS 

3950477 GOODMN . 

. 13830 

395A392A COM . 

. 395A-392A 

391694R91 IHC ... 

. 5595-5535 

3933037 GM . 

. N1211L 

3950573 GOODMN . 

. 42350 

395A394A COM . 

. 395A-394A 

391695R91 IHC ... 

. 5595 

39337 CASE . 

. 206L 

395107 CHRYSL . 

. 14130 

395CS FM . 

. 395CS 

391696R91 IHC ... 

. 5595-5535 

393473 GM . 

. RW507GR 

395108 CHRYSL . 

. 14274 

395CS SKF . 

. 395CS 

391697R91 IHC ... 

. 5595 

393778R91 IHC .... 

. 53176-53387 

395110 CHRYSL . 

. 09074 

395CS394CS COM . 

. KD12051Z 

391740 GM . 

. 514003 

393850 WHITE . 

. 740 

395111 CHRYSL . 

. 09194 

395ES394CS COM . 

. 395ES 394CS 

391741 EM . 

. 88107AR 

3940041 GOODMN 

. 3525 

3951694 GOODMN . 

. 3920 

395S FM . 

. 395S 

391743 GM . 

. RW507CR 

3940043 GOODMN 

. 3578 

3951695 GOODMN . 

. 3982 

395S SKF . 

. 395S 

391744 GM . 

. RW507AR 

394083R91 IHC .... 

. M88048 M88010 

3951961 GOODMN . 

. 74550 

395S394A COM . 

. 395S-394A 

391745 GM . 

. 514003 

394084R1 IHC . 

. M88010 

3951963 GOODMN . 

. 67390 

395S394AS COM . 

. 395S-394AS 

3917803 VOLVO .. 

. 780 

394085R91 IHC .... 

. M88048 

3951D5 WHITE . 

. HM803110 

396057R91 IHC . 

. 2790-2735X 

391807 VOLVO .... 

. 6320 

394095R91 IHC .... 

. M88048 

39520 FM . 

. 39520 

396077 WHITE . 

. 202AG 

391830R91 IHC ... 

. 28680 

394113 WHITE . 

. J321652 

39520 SKF . 

. 39520 

396163R91 IHC . 

. 3775-3720 

391831R1 IHC . 

. 28622 

39412 FM . 

. 39412 

39521 FM . 

. 39521 

3965121 GM . 

. B2110 

3918791 VOLVO .. 

. JM205110 

394138 SEAL-P . 

. 203AB 

39521 SKF . 

. 39521 

396521 HYSTER . 

. HM516442 

39187K CHFHJK ... 

. 418-414 

394166R91 IHC .... 

. 21075-21212 

3952107 GOODMN . 

. 07204 

396634R91 IHC . 

. 28985-28920 

391884R91 IHC ... 

. 368S-362A 

394167R91 IHC .... 

. 21075 

395341 CHRYSL . 

. 2523 

396636R91 IHC . 

. 28985 

391885R91 IHC ... 

. 368S 

394168R91 IHC .... 

. 21212 

395342 CHRYSL . 

. 2585 

396637R91 IHC . 

. 28985 

3918906 VOLVO .. 

. 557S 

394185 VOLVO . 

. 33275 

3953448 GOODMN . 

. 592A 

396638R91 IHC . 

. 28920 

3919238 VOLVO .. 

. 643 

394185 WHITE . 

. 33275 

395345 CHRYSL . 

. 1380 

396639R1 IHC . 

. 28920 

3919239 VOLVO .. 

. 26820 

394203R91 IHC .... 

. 25878-25820 

3953623 GOODMN . 

. 33462 

396644R91 IHC . 

. 382 

3919240 VOLVO .. 

. 15103S 

394313 WHITE . 

. 205BB 

3953624 GOODMN . 

. 33275 

396645R1 IHC . 

. 382 

3919241 VOLVO .. 

. JM205149AS 

394314 WHITE . 

. 205BB 

395382501 SUBARU .... 

. 303CC 

39674 FIAT . 

. 306TB 

391D5 WHITE . 

. 42584 

3944922 CHRYSL . 

. SET1 

395385301 SUBARU .... 

. 303CC 

397 FM . 

. 397 

391D6 WHITE . 

392 FM . 

. 42620 

. 392 

3944923 CHRYSL . 

. SET3 

395394A COM . 

395394AS COM . 

. 395-394A 

. 395-394AS 

39724 FIAT . 

397306 VOLVO . 

. 211TB 

. 385A 
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TIMKEN 


Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

397307 WHITE 

. 1311AG 

399431 WHITE . 

. 212SL 

3CM3013 WHITE . 

. 2796 

3L1/2 BOSTON . 

. PNR12R 

397309 WHITE 

. 3732 

399433 WHITE . 

. 308L 

3D0243 WHITE . 

. 304S 

3L15 HOOVER . 

. 115BB 

397310 WHITE 

. 3782 

399434 WHITE . 

. 308L 

3D1082 FEDRAL . 

. DB2255C 

3L2Z1104AA FORD . 

. SP450202 

397324 WHITE 

. 342S 

399439 WHITE . 

. 309L 

3D1087 DORMAN . 

. DB2065C 

3L2Z1104AB FORD . 

. SP470200 

397394A COM . 

. 397-394A 

39943920 COM . 

. 3994-3920 

3D151 WHITE . 

. 2729 

3L2Z1109AA FORD . 

.... HA590259K 

397394AS COM 

. 397-394AS 

39943925 COM . 

. 3994-3925 

3D 154 WHITE . 

. 455 

3L2Z1215AA FORD . 

. 516008 

3974 HYSTER .. 

. 555S-552A 

399440 WHITE . 

. 309L 

3D2248A WHITE . 

. 309S 

3L2Z2C204AA FORD . 

. SK470200 

3975 FM . 

. 3975 

3996630 AUTOUN . 

. 305AG 

3D235 WHITE . 

. 528 

3L5/8 BOSTON . 

. PNR58R 

397526R91 IHC 

HM903244-HM90321 

3996631 AUTOUN . 

. 205BB 

3D64 WHITE . 

. 3578 

3L5Z1104AA FORD . 

. SP450202 

397528R91 IHC 

. HM903244 

3996632 AUTOUN . 

. 304WB 

3DD5 MACK . 

. 1779 

3LX1/2 BOSTON . 

. PNR12R 

397529R91 IHC 

. HM903244 

399756R91 IHC . 

. 399A-394A 

3DD5 WHITE . 

. 1779 

3LX5/8 BOSTON . 

. PNR58R 

397530R91 IHC 

. 44143-44348 

399757 IHC . 

. 399A 

3DD6 WHITE . 

. 1729X 

3M8Z1215A FORD . 

. 510010 

39753920 COM 

. 3975-3920 

399757R91 IHC . 

. 399A 

3ED1801 WHITE . 

. 455 

3P327 WABCO . 

. 3780 

3975T2 WHITE 

. 2375F 

399767R91 IHC . 

. 28682 

3F1087 DORMAN . 

. FA2065C 

3P328 WABCO . 

. 3720 

397737R91 IHC 

. 34300-34478 

399799R91 IHC . 

... 29675-29620 

3F1171 FEDRAL . 

. FC2255C 

3PS288 CASE . 

. 207 

397738R91 IHC 

. 34300 

399800R91 IHC . 

. 29675 

3F1181 FEDRAL . 

. 614038 

3RD43 WHITE . 

. 3320 

397739R91 IHC 

. 34300-34478 

399933C91 IHC . 

. LM102949 

3F1/2 BOSTON . 

. FNR12R 

3RE067 WHITE . 

. J321652 

397740R91 IHC 

. 34300 

399934C1 IHC . 

. LM102910 

3F1722 FEDRAL . 

. FB02256C 

3RW067 WHITE . 

. J321652 

397805 WHITE 

. 14138A 

399935C91 IHC . 

. SET47 

3F1Z1104AA FORD . 

. 512107 

3S0243 WHITE . 

. 88505 

3979 FM . 

. 3979 

399952C91 IHC . 

. 1697 

3F1Z1104BA FORD . 

. 513100 

3S079 WHITE . 

. 310SB 

3979 SKF . 

. 3979 

399A FM . 

. 399A 

3F1Z1104CA FORD . 

. 512163 

3S4P4220AA FORD 


39793920 COM 

. 3979-3920 

399A SKF . 

. 399A 

3F1Z1104DA FORD . 

. 512164 

NP755290-NP552557 

39793925 COM 

. 3979-3925 

399A394A COM . 

. 399A-394A 

3F2Z1104AA FORD . 

. HA590024 

3S4P4221AA FORD . 

. NP755290 

397RC SULL/V .. 

. 1311AG 

399A394AS COM . 

. 399A-394AS 

3F2Z1104AB FORD . 

. HA590025 

3S4P4222AA FORD . 

. NP552557 

3980 FM . 

. 3980 

399D2 WHITE . 

. 3578 

3F2Z1109AA FORD . 

. HA590021 

3S4P7C236AA FORD . 

. NP909353 

3980 SKF . 

. 3980 

39SS FM . 

. 39SS 

3F2Z1109AB FORD . 

. HA590022 

3S4P7F403AA FORD 


398036 WHITE 

. 66462 

39SS FM . 

. 39KDD 

3F5/8 BOSTON . 

. FNR58R 

NP552135-IUP909353 

39803920 COM 

. 3980-3920 

3A0169 WHITE . 

. 02252 

3FD246 MACK . 

. 776 

3S4P7M102AA FORD . 

. NP552135 

39803925 COM 

. 3980-3925 

3A0243 WHITE . 

. 205S 

3FE0248 WHITE . 

. 311TB 

3S4Z4220AA FORD 


3982 FM . 

. 3982 

3A2169 WHITE . 

. 02252 

3FE0248A WHITE . 

. 311L 

NP755290-NP552557 

3982 SKF . 

. 3982 

3A5191 BRIT-L . 

. 206WB 

3FX1/2 BOSTON . 

. FNR12R 

3SD50 MACK . 

. 14274 

39823920 COM 

. 3982-3920 

3A5192 BRIT-L . 

. 304WB 

3FX5/8 BOSTON . 

. FNR58R 

3SD50 WHITE . 

. 14274 

39823925 COM 

. 3982-3925 

3AA0970 AUTOCR . 

. HB88510 

3GD71 WHITE . 

. 418 

3SD51 MACK . 

. 14130 

398249 GM . 

. R88128 

3AB0970 AUTOCR . 

.... HB88512AHD 

3GD72 WHITE . 

. 414 

3SD53 WHITE . 

. 1328 

3982D5 WHITE 

. 34301 

3AB14 MACK . 

. 02252 

3GD73 WHITE . 

. 529 

3SD54 WHITE . 

. 1380 

398323R91 IHC 

. 209L 

3AB14 WHITE . 

. 02252 

3GD74 WHITE . 

. 522 

3SD73 WHITE . 

. 14276 

398382C11 IHC 

. I2135C 

3AD25 WHITE . 

. 2720 

3GM1167 DORMAN . 

. G2065C 

3SD94 WHITE . 

. 09074 

398383C11 IHC 

. IB02135C 

3AD26 WHITE . 

. 2788 

3GM1193 FEDRAL . 

. GF2005C 

3SD95 WHITE . 

. 09194 

398388C91 IHC 

.MUB5206UM 

3AK1129 WHITE . 

. 13685 

3GM1194 FEDRAL . 

. GF2005C 

3SD96 WHITE . 

. 15118 

3983D5 WHITE 

. 42688 

3AK1135 WHITE . 

. 13620 

3H5/8 BOSTON . 

. PNR58RS 

3SD97 WHITE . 

. 15250X 

3984 FM . 

. 3984 

3B0147 WHITE . 

. 207 

3HA0253 JAGUAR . 

.... 14130-14276 

3T061 WHITE . 

. 336 

3984 SKF . 

. 3984 

3B2149 WHITE . 

. 1214AG 

3HD18 WHITE . 

. 3320 

3T1002 HUCO . 

. 16150 

39843920 COM 

. 3984-3920 

3B2248 WHITE . 

. 309 

311166 FEDRAL . 

. IA2005C 

3T10021/2 HUCO . 

. 16284 

39843925 COM 

. 3984-3925 

3B43 WHITE . 

. 2063R 

311171 DORMAN . 

. IC2255C 

3T1016 HUCO . 

. 3578 

39861 DM IHC .. 

. 8506 

3B4B3 MACK . 

. 2063R 

31367 FEDRAL . 

. 2505T 

3T10161/2 HUCO . 

. 3525 

398701 DANALU 

. R114 

3B4B3 WHITE . 

. 2063R 

31906 FEDRAL . 

. IB02135C 

3T1017 HUCO . 

. 2788 

398708 DANALU 

. RW101 

3BD16 WHITE . 

. 2523 

3JD6 WHITE . 

. 3720 

3T10171/2 HUCO . 

. 2720 

398710 DANALU 

. RW115R 

3BD18 WHITE . 

. 1729X 

3JD9 WHITE . 

. 3320 

3T10181/2 HUCO . 

. 49520 

398711 DANALU 

. RW116 

3BD19 WHITE . 

. 1729X 

3L05 HOOVER . 

. 105CB 

3T1020 HUCO . 

. 568 

398712 DANALU 

. RW117 

3BL079 WHITE . 

. 209SL 

3L05 L&S . 

. 105CB 

3T10201/2 HUCO . 

. 563 

39880 GOODMN . 

. 52638 

3BLA0147 WHITE . 

. J361644 

3L06 HOOVER . 

. 106WB 

3T1021 HUCO . 

. 395A 

3989D5 WHITE ... 

. 42350 

3BLA0251 WHITE . 

. 308L 

3L06 L&S . 

. 106WB 

3T10211/2 HUCO . 

. 394A 

398D2 WHITE . 

. 3382 

3BLA079 WHITE . 

. 211SL 

3L07 HOOVER . 

. 107WB 

3T1087 HUCO . 

. 18790 

399011C91 IHC .. 

. 1697 

3BM2169 WHITE . 

. 225531 

3L07 L&S . 

. 107WB 

3T10871/2 HUCO . 

. 18720 

3990291 GM . 

. HB88107B 

3BZ1459D65 FORD . 

.... 05075-05185 

3L08 HOOVER . 

. 108TB 

3T1/2 BOSTON . 

. TNR12R 

399108 WHITE .... 

. 560S 

3C0498621 AUDI . 

. HA590106 

3L08 l&S . 

. 108TB 

3T1288 HUCO . 

. 559 

399190 WHITE .... 

. 1313AG 

3C0498621 VW . 

. HA590106 

3L09 HOOVER . 

. 109TB 

3T1487 HUCO . 

. 42687 

3992409 FORD ... 

. SET3 

3C1055 DORMAN . 

. X1972C 

3L10 HOOVER . 

. 110CB 

3T1488 HUCO . 

. 42620 

3992410 FORD ... 

. SET2 

3C342B513CA FORD .... 

. 515025 

3L1074 HUCO . 

. 45290 

3T1563 HUCO . 

. 108TB 

3992412 FORD ... 

. SET45 

3C342B513CB FORD .... 

. 515025 

3L1075 HUCO . 

. 45220 

3T1639 HUCO . 

. 28580 

399338 WHITE .... 

. J361644 

3C342B513CC FORD .... 

. 515025 

3L1076 HUCO . 

. 623 

3T1640 HUCO . 

. 28521 

3994 FM . 

. 3994 

3C3Z1104BA FORD . 

. SP580205 

3L1077 HUCO . 

. 612 

3T237 WHITE . 

. 522 

3994 SKF . 

. 3994 

3C3Z1104CA FORD . 

. 515025 

3L1097 HUCO . 

. 653 

3T261 WHITE . 

. 336 

399428 WHITE .... 

. 211SL 

3C5Z1104AA FORD . 

. HA590259K 

3L1098 HUCO . 

. 665 

3T262 WHITE . 

. 332 

399429 WHITE .... 

. 211SL 

3CM2024 WHITE . 

. 14136A 

3L1 1 HOOVER . 

. 111TB 

3T5/8 BOSTON . 

. TNR58R 

399430 WHITE .... 

. 211SL 

3CM2026 WHITE . 

. 14276 

3L1 1 L&S . 

. 111TB 

3TF261 WHITE . 

. 377 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


Part tt/Name 

Timken 

Part ft/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

3W121104BA FORD . 

. 513196 

40037 CASE . 

. SET5 

401016R91 IHC . 

. 2789-2729 

402027S000 NISSAN . 

. SP500701 

3W132B663BA FORD .... 

. 513196 

400370 HYSTER . 

. 553X 

40102 GM . 

. 72212C 

402027S100 NISSAN . 

. SP500701 

3W132B6B3BB FORD . 

. 513196 

40038 EUCLID .... 

. 3982 

4010608 GARWOD . 

. 3920 

40202AL500 INFINI .... 

. HA59D127 

3/W13/8 RHP . 

. 514037 

40038 GM . 

. 3982 

4010609 GARWOD . 

. 3984 

40202AL510 INFINI .... 

. HA590027 

3W1Z1104BA FORD . 

. 513196 

40040 CASE . 

. 206WB 

4010782 GARWOD . 

. 47620 

40202AL510 NISSAN . 

. HA590027 

3W1Z1225AA FORD . 

. 5707 

4004134 EUCLID 

. JH211749-JH21171 

4010783 GARWOD . 

. 47686 

40202AL56C INFINI .... 

. HA590127 

3/W21/16 RHP . 

. 2063R 

4004135 EUCLID 


401093 DANA . 

. SBK2 

40202AL56C INFINI .... 

. HA590027 

3W21/2 RHP . 

. 513004 


JM822049-JM822010 

4011098 GARWOD . 

. 28521 

40202AL56C NISSAN . 

. HA590027 

3W2243 WHITE . 

. 205SS 

4004658 EUCLID 


4011099 GARWOD . 

. 28580 

40202CA010 NISSAN 

. HA590046 

3/W34 RHP . 

. F01267C 


JM822049-JM822010 

401111R1 IHC . 

. 2735X 

40202CA06C NISSAN 

. HA590046 

3/W34Q25 RHP . 

. F01267C 

4004664 EUCLID 


401112R91 IHC . 

. 2790 

40202CG010 INFINI ... 

. HA59D124 

3W40 RHP . 

. 613002 

JLM710949-JLM710910 

401114R1 IHC . 

. 3720 

40202CG110 INFINI ... 

. HA59D125 

3W432B663BA FORD .... 

. HA590213 

400494D WHITE . 

. LM11910 

401142 CHRUK . 

. 14138A 14283 

40202CG11A INFINI ... 

. HA59D125 

3W4Z1104BA FORD . 

. HA590213 

4004950 WHITE . 

. LM11949 

401148 CHRUK . 

.... 14130-14276 

40202CG1 IB INFINI ... 

. HA59D125 

3WD110 WHITE . 

. 537 

400495D WHITE . 

. LM11949 

401206 EATON . 

. 42350 

40202EA000 NISSAN . 

. SP450702 

3WD35 WHITE . 

. 2620 

400497D WHITE . 

. LM67010 

401217 EATON . 

. 47820 

40202EA300 NISSAN . 

. SP45D701 

3WDB5 SI ALP . 

. 23256 

400498D WHITE . 

. LM67048 

401226 EATON . 

. 34301 

40202EG000 INFINI .... 

. HA59D176 

3WD65 WHITE . 

. 23256 

4005 RS . 

. TRA9RC 

401251 EATON . 

. 306L 

40202EG06C INFINI .... 

. HA59D176 

3WD80 WHITE . 

. 3120 

400534R91 IHC .. 

. 3490 

40125A0100 NISSAN .. 

. SET2 

40202EG300 INFINI .... 

. HA590226 

3Y2149 WHITE . 

. 1313AG 

400553 HYSTER . 

. 567 

401262 HYSTER . 

. HM212049 

40202EG36C INFINI .... 

. HA590226 

3Y2169 WHITE . 

. 1212AG 

400553R91 IHC .. 

. 88506 

401263 HYSTER . 

. HM212011 

40202EJ70A NISSAN . 

. HA590376 

3ZT01095C WHITE . 

. J402480 

400554 HYSTER . 

. 528 

401287B SKI . 

. 32306 

40202EJ70B NISSAN . 

. HA590226 

4000 RS . 

. TRA900F 

400571 FIAT . 

. 305AG 

40129 EUCLID . 

. 552A 

40202EM30A NISSAN 

. HA590285 

40000 CASE . 

. 205S 

4006131 EUCLID 

. JH211749 

40129 GM . 

. 552A 

40202EM31A NISSAN 

. HA590285 

400008 WHITE . 

. NPS012RPC 

4006132 EUCLID 

. JH211710 

40130 EUCLID . 

. 559 

40202EN010 NISSAN . 

. HA590278 

400008ES WHITE . 

. NPS012RPC 

4006133 EUCLID 

. JM822010 

40130 GM . 

. 559 

40202ET000 NISSAN . 

. HA590276 

40001 CASE . 

. 307S 

4006134 EUCLID 

. JM822049 

40135 GM . 

. 72187C 

40202ET00A NISSAN . 

. HA590276 

400011 CASE . 

. 307TB 

4006177 EUCLID 

. JLM710910 

40136 CHRYSL . 

. J241232 

40202ET010 NISSAN . 

. HA590277 

40002 CASE . 

. 309 

4006178 EUCLID 

. JLM710949 

401382 JEFREY . 

. 4595 

40202ET01A NISSAN . 

. HA590277 

40003 CASE . 

. 311TB 

400634 EATON ... 

. HM903210 

4013TS CASE . 

. 207 

40202JA000 NISSAN . 

. HA590250 

40005 CASE . 

. 205BB 

400680 HYSTER . 

. 749 

401437D WHITE . 

. 13621 

40202JA010 NISSAN . 

. HA590251 

40006 CASE . 

. 204S 

400681 HYSTER . 

. 645 

401437E WHITE . 

. 13621 

40202JA100 NISSAN . 

. HA590252 

40007 CASE . 

. 207 

400682 HYSTER . 

. 742 

401438D WHITE . 

. 13686 

40202JF00A NISSAN . 

. HA590377 

40008 CASE . 

. 203AB 

400718 HYSTER . 

. 740 

401438E WHITE . 

. 13686 

40202JG000 NISSAN . 

. HA590239 

40009 CASE . 

. 204FF 

4007193 FIAT .... 

. 2505T 

401439D WHITE . 

. 13685 

40202JG01A NISSAN 

. HA590278 

4001 1 CASE . 

. 307TB 

400742 HYSTER . 

. 560S 

401439E WHITE . 

. 13685 

40202JP11A NISSAN . 

. HA59D236 

4001438 GARWOD . 

. 71750 

40079 EUCLID .... 

. 644 

401455A VW . 

. 30305M 

40202ZM70A NISSAN 

. HA590046 

4001439 GARWOD . 

. 71412 

40079 GM . 

. 644 

401455B VW . 

. 30305M 

40202ZP50A NISSAN . 

. SP450702 

40016 CASE . 

. 310 

40080 EUCLID .... 

. 563 

401465A VW . 

. 30304 

40202ZP90A NISSAN . 

. SP450701 

400176 EATON . 

. 3720 

40080 GM . 

. 563 

401465B VW . 

. 30304 

40202ZR00A NISSAN 


400177 EATON . 

. 3780 

40081 EUCLID .... 

. 567A 

4014922 GARWOD . 

. 33462 

40202ZR00B NISSAN . 

. HA590284 

40018 EUCLID . 

. 3920 

40081 GM . 

. 567A 

4014923 GARWOD . 

. 33275 

40202ZR40A NISSAN 


40018 GM . 

. 3920 

4008323500 LEE 

. 3925 

4015 RS . 

. TRA900FA 

40202ZR40B NISSAN . 

. HA59D284 

400195 EATON . 

. HM88649 

4008323501 LEE 

. 3994 

4015043 GARWOD . 

. 3980 

40202ZR40B NISSAN . 

. SP500703 

400196 EATON . 

. HM88610 

4008324500 LEE 

. 28622 

401552R1 IHC . 

. 414 

402031 EATON . 

. 368-362 

400201 EATON . 

. 2720 

400856R91 IHC .. 

. 304DD 

40177 GM . 

.MU1310UM 

40203JP11A NISSAN . 

. HA590372 

40021 CASE . 

. 111TB 

4009067 FIAT .... 

. 512786 

4017992 EUCLID . 

. JH307749 

402041 SKF . 

.MA1305EL 

400224523 MAZDA . 

. 202FF 

400960R91 IHC .. 

. 3578A 

4017993 EUCLID . 

. JH307710 

4020610 WABCO . 

. 11590 

400224C95 IHC . 

. TRK147 

400982R91 IHC .. 

. M86649-M86610 

401881 OPEL . 

. 30208M 

4020890004 NISSAN . 

. 30313 

40023 CASE . 

. 1207TB 

400983R91 IHC .. 

. M86649 

4018983 EUCLID . 

. 797 

4020890009 NISSAN . 

. 30312 

400244 CHRYSL . 

. 363 

400984R1 IHC .... 

. M86610 

4018984 EUCLID . 

. 792 

4020990000 NISSAN . 

. 32217 

40025 CASE . 

. 107WB 

400987C91 IHC .. 

. LM102949 

401903 HYSTER . 

. 414 

4021001 NISSAN . 

. 513015 

400257 JEFREY . 

. 1988 

400988C1 IHC .... 

. LM 102910 

40191 BRIT-L . 

. 308WB 

4021001 NISSAN . 

. 517008 

40026 CASE . 

. 110CB 

400989C91 IHC .. 

. SET47 

40195 GM . 

. 72187C 

4021001E00 NISSAN . 

. 513015 

40028 CASE . 

. 204 

400989R91 IHC .. 

. 21075-21212 

401CBA CASE . 

.WPS104GRC 

4021005Y00 NISSAN . 

. 510008 

400286R91 IHC . 

. 3780-3720 

400990R91 IHC .. 

. 21075 

4020 RS . 

. TRA9F 

4021005Y05 NISSAN . 

. 510008 

400287R91 IHC . 

. 3780 

400991R1 IHC .... 

. 21212 

40200 CASE . 

. 5206KE 

402100B000 NISSAN . 

. 510028 

40029 CASE . 

. 207 

400998 GARWOD 

. 495 

40200AR000 INFINI . 

. HA590126 

402100P006 NISSAN . 

JRM3449-90UA 

40030 CASE . 

. 207S 

400999 GARWOD 

. 493 

40200AR00A INFINI . 

. HA590126 

402100Z800 NISSAN . 

. 510009 

40032 CASE . 

. 208 

400D2 WHITE . 

. 3720 

402021FCOA NISSAN ... 

. HA590379 

4021010Y00 INFINI .... 

JRM3449-90UA1 

40033 CASE . 

. 209BB 

400E1225A FORD 

. 209S 

402021LAOA INFINI . 

. SP500704 

4021015C00 NISSAN . 

. 510023 

400336 HYSTER . 

. 663 

401 AMC . 

. 205BB 

402022Y000 INFINI . 

. HA590600K 

4021016E00 NISSAN . 

. 513015 

400337 HYSTER . 

. 560 

4010 RS . 

. TRA9RB 

402022Y010 NISSAN ... 

. HA590600K 

4021018000 NISSAN . 

. 30205M 

400340 JEFREY . 

. 203AB 

40101 EUCLID .... 

. 72487 

402024P000 INFINI . 

. HA590122 

4021021000 NISSAN . 

. SET4 

40035 CASE . 

. 308WB 

40101 GM . 

. 72487 

402024X00A NISSAN .. 

. SP450702 

402102Y000 NISSAN . 

. 510060 

400369 HYSTER . 

. 653 

401010 GARWOD 

. 663 

402024X01A NISSAN .. 

. SP450701 

4021030R01 NISSAN . 

. 510009 


94 


THE TIMKEN COMPANY 


TIMKEN 


Part It/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

4021030R01 OEM . 

. 510009 

40216F1700 NISSAN .... 

. Ml2649 

402945161 SPICER . 

. J321632 

4036433 CHRYSL . 

. SET25 

4021030R06 NISSAN . 

. 510009 

40216V IHC . 

. 53162 

402945261 SPICER . 

. J321652 

4036484 CHRYSL . 

. 594A 

4021033P02 NISSAN . 

. 513244 

402172S600 NISSAN ... 

. LM30Q811 

402945321 SPICER . 

. J321664 

403693D WHITE . 

. 14136A 

4021033P07 NISSAN . 

. 513244 

4021753 GARWOD . 

. HM212049 

4029453210 SPICER .... 

. J321664 

403716 SKF . 

. 3D305M 

4021034B00 NISSAN . 

. 510054 

40217F1700 NISSAN .... 

. M12610 

402945324 SPICER . 

. J321664 

40374V IHC . 

. 722D0C 

402103Z000 NISSAN . 

. 510060 

402197 JEFREY . 

. 653 

402946161 SPICER . 

. J361632 

40375V IHC . 

.... 72200C-72487 

4021041W00 NISSAN 


402199 JEFREY . 

. 657-653 

402946261 SPICER . 

. J361652 

403788 EATON . 

. 55176C 

LM 104949-LM 104912 

4021D5 WHITE . 

. HM807040 

4029462610 SPICER .... 

. J361652 

403789 EATON . 

. 55443 

4n?in4iwnnn nissan 


402211 EATON . 

... 25580-25520 

402946264 SPICER . 

. J361652 

403790 EATON . 

. 55187C 

LM104949-LM104912 

402211A EATON . 

. 25580 

402947201 SPICER . 

. J401640 

4037968 WABCO . 

. 2788-2729 

402104Z000 NISSAN . 

. 510061 

40221 IB EATON . 

. 25520 

402955 WHITE . 

. 205S 

403797 EATON . 

. 33281 

4021050A00 NISSAN . 

. 510008 

402238ES WHITE . 

. SET1 

402955321 SPICER . 

. J322064 

403797D WHITE . 

.WPS103GPCC 

4021050W00 NISSAN .... 

. SET37 

402239ES WHITE . 

. SET6 

4029553210 SPICER .... 

. J3220B4 

403798 EATON . 

. 33472 

4021050Y00 NISSAN . 

. 514002B 

4023 MASSEY . 

. 3795-3720 

402955324 SPICER . 

. J322064 

4037D5 WHITE . 

. 495 

4021050Y00 NISSAN . 

. 511025 

4023 IRIMPH . 

. 3795-3720 

402957321 SPICER . 

. J402064 

40380 CASE . 

. 15120 

4021050Y05 NISSAN . 

. 514002B 

402353R91 IHC . 

. 387-382A 

402967321 SPICER . 

. J402464 

40381 CASE . 

. 15250X 

4021050Y05 OEM . 

. 514002B 

4024 L RIM PH . 

. 3795 

4029673210 SPICER .... 

. J402464 

40382 CASE . 

. 15101 

4021061501 NISSAN . 

. 32209A 

402460 EATON . 

. 68462 

402967324 SPICER . 

. J402464 

4038357 WABCO . 

. 759-752 

4021061A00 NISSAN . 

. 510008 

402476 JEFREY . 

. 303BB 

402990001 SPICER . 

. J2B1648 

40386 CASE . 

. 25580 

4021061A05 NISSAN . 

. 510008 

40247V IHC . 

. 559 

402RC SULLIV . 

. 1206AG 

40387 CASE . 

. 25520 

4021061A05 OEM . 

. 510008 

4025 RS . 

. TRA9R 

403 CFORCE . 

. 614078 

40388 CASE . 

. 15106 

4021071 LOO NISSAN . 

. 510031 

4025 IRIMPH . 

. 3720 

4030001J00 NISSAN ... 

. 30304 

40389 CASE . 

. 15244 

4021073000 NISSAN . 

. SET27 

402575 EATON . 

. 44143 

4030293 WABCO . 

... 99550-99100 

40390 CASE . 

. 25578 

4021076000 NISSAN . 

. 32208M 

402576 EATON . 

. 44348 

4031 MASSEY . 

.... 53176-53375 

4039041 GOODMN .... 

.... 99550-99102D 

402107S210 NISSAN . 

. SET10 

402577 EATON . 

. 3994 

4031 IRIMPII . 

... 53177-53375 

40391 CASE . 

. 25521 

402108500 NISSAN . 

. 30208M 

402578 EATON . 

. 3920 

4031158 WABCO . 

... 95475-95925 

403922R91 IHC . 

. 25878-25821 

4021085000 NISSAN . 

. 30208M 

402579 EATON . 

. 395 

4031166 WABCO . 

... 74550-74850 

403923R91 IHC . 

. 25878 

4021086000 NISSAN . 

. 30208M 

402580 EATON . 

. 394A 

4031167 WABCO . 

... 94700-94113 

40395 CASE . 

. 3525 

4021087000 NISSAN . 

. 30208M 

402581 EATON . 

. 48120 

4031207 GOODMN . 

... 71450-90045 

40396 CASE . 

. 3982 

402109Z400 NISSAN . 

. SET5 

402582 EATON . 

. 48190 

4031207 WABCO . 

... 71450-90045 

403961D WHITE . 

.WPS112GRC 

40210A0100 NISSAN . 

. SET6 

402583 EATON . 

. 52400 

4031232 WABCO . 

. 368-362A 

40397 CASE . 

. 3920 

40210A0600 NISSAN . 

. SET6 

402584 EATON . 

. 52618 

4031233 WABCO . 

. 598-592A 

40398 CASE . 

. 42687 

40210A0800 NISSAN . 

. SET4 

402585 EATON . 

. 594A 

4031237 WABCO . 

. 3775 

40399 CASE . 

. 42620 

40210AL800 INFINI . 

. BM500013 

402586 EATON . 

. 592A 

403146 RIV . 

. 388A 

403KC SKF . 

. HB3 

40210EB000 NISSAN . 

. SET80 

402589 EATON . 

. 34478 

403147 RIV . 

. 3994 

4040 R-S . 

. TRA194R 

40210F1700 NISSAN . 

. SET5 

402590 EATON . 

. 332 

4031536 WABCO . 

. 27880 

40400 CASE . 

. 2984 

40210H1000 NISSAN . 

. 30205M 

402590 JEFREY . 

. 745A 

4031537 WABCO . 

. 27820 

40401 CASE . 

. 2924 

4021 12S600 NISSAN . 

. LM603049 

402593 EATON . 

. 27690 

4031543 WABCO . 

. 25577 

404016 JEFREY . 

. 21 ICC 

4021 132200 NISSAN . 

. SET27 

402597 EATON . 

. 33462 

4031545 WABCO . 

. 25522 

40402 CASE . 

. 399A 

4021 150000 NISSAN . 

. 32211M 

402598 EATON . 

. 34300 

4031547 WABCO . 

. 3720 

40403 CASE . 

. 394A 

4021 1 FI700 NISSAN . 

. LM48548 

402600 EATON . 

. 53176 

4032 IRIMPII . 

. 53375 

404032 RIV . 

. 28156 

402122S600 NISSAN . 

. LM603011 

402601 JEFREY . 

. 657 

403249D WHITE . 

. LM67048 

404047 SKF . 

. 225531 

40212F1700 NISSAN . 

. LM48510 

402602 EATON . 

. 53375 

403288D WHITE . 

. HIPC014RPC 

40406 CASE . 

. 53387 

4021510360 NISSAN . 

. 30304 

4026022 EUCLID . 

. HM237510 

403293D WHITE . 

. LM67010 

40407 CASE . 

. 53177 

4021514600 NISSAN . 

. 30206M 

4026415 EUCLID . 

.JHM534110 

4033 TRIMPH . 

. 53177 

404071 JEFREY . 

. 02820 

4021518000 NISSAN . 

. 30302 

4026416 EUCLID . 

. JHM534149 

403343D WHITE . 

. 02135 

404072 JEFREY . 

. 02877 

4021521000 NISSAN . 

. SET1 

4026417 EUCLID . 

. HM218210 

403349 RIV . 

. 469 

40409 CASE . 

. 2789 

4021545600 NISSAN . 

. 18590-18520 

4026418 EUCLID . 

. HM218248 

403351 RIV . 

. 560S 

40409 CHRYSL . 

. 2796-2729 

4021550W00 NISSAN 


402656 JEFREY . 

. 45220 

403379 RIV . 

. 749A 

40410 CASE . 

. 563 

LM300849-LM300811 

402657 JEFREY . 

. 45290 

403423 RIV . 

. 14116 

40411 CASE . 

. 565 

4021567 FIAT . 

.. 29590-29521 

402659 JEFREY . 

. 596 

40343 EUCLID . 

. 537 

40412 CASE . 

. 45220 

4021576001 NISSAN . 

. 32305 

4026622 EUCLID . 

. 639 

40343 GM . 

. 537 

404125 RIV . 

. 3196 

402159Z400 NISSAN . 

. SET3 

402663 JEFREY . 

. 663 

403430 WHITE . 

. 203AB 

40413 CASE . 

. 45285 

40215A0100 NISSAN . 

. SET2 

402665 JEFREY . 

. 39520 

4034302 WABCO . 

... 25577-25522 

40414 CASE . 

. 572 

40215B5000 NISSAN . 

. 30208M 

402666 JEFREY . 

. 39585 

403440 WHITE . 

. 203AB 

40415 CASE . 

. 575 

40215C6000 NISSAN . 

. SET45 

402699 WHITE . 

. 5203KE 

4034461 WABCO . 

. 780-772 

40416 CASE . 

. 3982-3920 

40215D0100 NISSAN 


402709 JEFREY . 

. 5735 

403461 EATON . 

. 68712 

40417 CASE . 

. 42687-42620 

LM300849-LM300811 

402824514 MAZDA . 

. 303CC 

403468 RIV . 

. 645 

40418 CASE . 

. 399A-394A 

40215F1700 NISSAN . 

. SET3 

402824523 MAZDA . 

. 202FF 

4035 RS . 

. TRA194F 

40419 CHRYSL . 

. 14130 

40215H1000 NISSAN . 

. 30302 

402899ES WHITE . 

. SET3 

403527D WHITE . 

. NPS012RPC 

40420 CHRYSL . 

. 14130 

40215M0205 NISSAN .... 

. SET13 

402925 RIV . 

. 2585 

403527E WHITE . 

. NPS012RPC 

40421 CHRYSL . 

. 14274 

4021FM5600 NISSAN 


402943201 SPICER . 

. J241640 

403538 EATON . 

. 3578 

40422 CHRYSL . 

. 09074-09194 

LM29748-LM2971D 

402943241 SPICER . 

. J241648 

403539 EATON . 

. 3525 

40423 CASE . 

. 354A 

40215P0100 NISSAN . 

. 30304 

40294338 SPICER . 

. J241676 

403603 SKF . 

. 09067 

40423 CHRYSL . 

. 09074 

402162S600 NISSAN . 

. NP956328 

402943381 SPICER . 

. J241676 

4036097 WABCO . 

. 663 

40424 CASE . 

. 2793 

402162S600 NISSAN . 

. LM300849 

402944321 SPICER . 

. J281664 

4036428 CHRYSL . 

. SET25 

40424 CHRYSL . 

. 09194 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


TIMKEN 


Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part It/Name 

Timken 

40425 CASE . 

. 2720 

40542V IHC . 

. 53387 

406651 OPEL . 

. 1306TB 

408K TORRIN . 

. 408 

40425 CHRYSL . 

. 2796 

4054AA CASE . 

. 14131 

406653 OPEL . 

. 307TB 

409 FM . 

. 409 

40426 CHRYSL . 

. 2729 

4054D5 WHITE .... 

. HM516449 

406657 OPEL . 

. 305AG 

4090 R-S . 

. TRA172FA 

404273 JEFREY . 

. 28920 

4055 R-S . 

. TRA194F 

406666 OPEL . 

. HM89446-HM89410 

409003 EATON ... 

. 493 

40428 CASE . 

. 390A 

405514 GARWOD 

. HH221410 

406667 GM . 

. 32206M 

409004 EATON ... 

. 495 

40430 CASE . 

. 33462 

40553 CHRYSL .... 

. 5205KE 

406667 OPEL . 

. 32206M 

409005 EATON .. 

. 46720 

40431 CASE . 

. 59175 

405585C91 IHC ... 

. 29675-902AS 

406687 WHITE . 

. 387 

409006 EATON .. 

. 46790 

40432 CASE . 

. 59412 

40559V IHC . 

. 480 

4067 MASSEY . 

. 151 18-15250X 

409007 EATON .. 

. 48620 

40433 CASE . 

. 27690 

405625R91 IHC ... 

. 2375F 

4067 TRIMPH . 

. 151 18-15250X 

409008 EATON ... 

. 48685 

40434 CASE . 

. 27620 

40566 HYSTER .... 

. 18790 

40679 EATON . 

. 3994 

40901 CHRYSL ... 

. 09081 

40435 CASE . 

. 5335 

40567 HYSTER .... 

. 18720 

4067D5 WHITE . 

. 34500 

40903 CHRYSL ... 

. 09195 

40436 CASE . 

. 5395 

405683DS WHITE 

. 14136A 14276 

406877 EATON .... 

. JM716610 

40922 TRIMPH ... 

. 202AG 

40437 CASE . 

. 39520 

40571 GM . 

. 310L 

4069 HYSTER . 

. 480 472 

40928 TRIMPH ... 

. 202AG 

40438 CASE . 

. 39585 

40573 EUCLID . 

. 633 

4069 MASSEY . 

. 2065 

4092D5 WHITE ... 

. 66212 

40440 CASE . 

. 559 

40573 GM . 

. 633 

4069 TRIMPH . 

. 2065 

409347 SKF . 

. 7205 

40441 CASE . 

. 493 

40575 EUCLID . 

. 522 

406908 EATON .... 

. JM720210 

4093D5 WHITE ... 

. 72225C 

40442 CASE . 

. 495 

40575 GM . 

. 522 

406909 EATON .... 

. JM720249 

4094827 CHRYSL 

. 613000 

40445 CASE . 

. 2793-2720 

405911R91 IHC ... 

. 210S 

406919 EATON .... 

. LM522549 

4095 R-S . 

. TRA172FB 

40446 FORD . 

. 5205KE 

405912R91 IHC ... 

. 1210AG 

406920 EATON .... 

. LM522510 

4096101 FIAT .... 

. SET6 

40449 CASE . 

. 27690-27620 

405934DS WHITE 

. 13686-13621 

40696 NEWHOL .... 

. NPS100RPC 

4096104 FIAT .... 

. SET2 

4045 R-S . 

. TRA194RA 

405934ES WHITE 

. 13686-13621 

40698 NEWHOL .... 

. NPS103RPC 

4096587 FIAT .... 

. SET5 

40450 CASE . 

. 390A-394A 

405935DS WHITE 

. 13685-13621 

4070 MASSEY . 

. 09074-09196 

4096591 FIAT .... 

. SET3 

40450 FIAT . 

. 204 

405K TORRIN . 

. 405 

4070 TRIMPH . 

. 09067-09195 

4098 TRIMPH . 

. 15250X 

40451 CASE . 

. 28920 

406 FM . 

. 406 

40707 AUTOUN .... 

. 207 

40G10094 FORD 

. 303BB 

40452 CASE . 

. 28985 

4060 R-S . 

. TRA194RB 

4073 MASSEY . 

. 25877-25820 

40MPB FM . 

. 40MPB 

40452 FIAT . 

. 203AB 

406043 EATON .... 

. 55437 

4073 TRIMPH . 

. 25877-25820 

40MPB SKF . 

. 40MPB 

40453 CASE . 

. 29620 

406044 EATON .... 

. 55200C 

407327 SKF . 

. 88506 

40-MPB SKF . 

. 40MPB 

40454 CASE . 

. 29675 

406045 EATON .... 

. 34306 

407469 EATON .... 

. HM903249 

40MS FM . 

. 40MS 

40455 CASE . 

. 25580-25520 

406046 EATON .... 

. 34500 

4075 R-S . 

. TRA172R 

40MS FM . 

.40MSZPPAIRAG 

40456 CASE . 

. 28985 28920 

406047 EATON .... 

. 42690 

4075 TRIMPH . 

. 25820 

40MS FM . 

.40MSZPPR AG 

40457 CASE . 

. 29675-29620 

406048 EATON .... 

. 42620 

40751 AMC . 

. 336 

40MS SKI . 

. 40MS 

40458 CASE . 

. HM803146 

4061 MASSEY . 

. 14137A-14276 

40752 AMC . 

. 332 

40MS SKI . 

.40MSZPPAIRAG 

40460 CASE . 

. LM48548 

4061 TRIMPH . 

. 14137A-14276 

40753A AMC . 

. 2793-2720 

40MST FM . 

. 40MST 

40461 CASE . 

. LM48510 

4062 TRIMPH . 

. 14137A 

40754 AMC . 

. 2793 

40MST FM . 

.40MSTZPPAIRAG 

40462 CASE .... 

.... 45285-45220 

406237R91 IHC ... 

. 202AG 

40755 AMC .... 

... 2720 

40MST FM .... 

.40MSTZPSNGL 

40463 CASE . 

. 559-552A 

4063 TRIMPH . 

. 14276 

407580 FORD . 

. 2063R 

40MST FM . 

. 40MSTZP 

40464 CASE . 

. 495 493 

406333 EATON .... 

. 467 

407626B SKF . 

. 394A 

40MST FM . 

.40MST ZP PR AG 

40465 CASE . 

. 25580 

406334 EATON .... 

. 453X 

407732C SKF . 

. A101 1 -90030 

40MST REXNOR . 

. 40MST 

40466 CASE . 

. 09078 

406442 EATON .... 

. 48290 

407767 EATON .... 

. JM511910 

40MST SKF . 

. 40MST 

40467 CASE . 

. 382A 

406443 EATON .... 

. 48220 

4079 MASSEY . 

. 3984-3920 

40MST SKF . 

.40MSTZPSNGL 

40468 CASE . 

. 33287 

406444 EATON .... 

. 67391 

4079 TRIMPH . 

. 3984-3920 

40MST SKI . 

.40MSTZPPAIRAG 

404963A EATON .... 

. 48506 

406445 EATON .... 

. 67322 

408 FM . 

. 408 

SOU'S 111 FM . 

. 40MSTR 

404963B EATON . 

. 48750 

406446 EATON .... 

. 67390 

4080 R-S . 

. TRA172FB 

40MSTRW FM .... 

.40MSTRW 

405 FM . 

. 405 

4065 R-S . 

. TRA194RB 

4080 TRIMPH . 

. 3984 

40MSTZPSNGLC2 

TORRIN . 40MPB 

4050 R-S . 

. TRA194RA 

406510 IHC . 

. 25521 

408006C91 IHC .... 

. LM102949 

40MSW FM . 

.40MSW 

40500 CASE . 

. 02135 

406510R1 IHC . 

. 25521 

408007C1 IHC . 

. LM102910 

40TKD07K MRK . 

. 613010 

40501 CASE . 

. 02252 

406511 IHC . 

. 25580-25521 

408008C91 IHC .... 

. SET47 

40TMK20 FKC .... 

. 1573 

405103 PEUEOT . 

. 203AB 

406511R91 IHC ... 

. 25580-25521 

4081 TRIMPH . 

. 3920 

40TMK20K MRK . 

. 1573 

405152R91 IHC . 

... M86649 M86610 

40651 2R1 IHC . 

. HM813810 

408320 GARWOD . 

. 672 

41 MRC . 

. B41 

405153R91 IHC . 

. M86649 

406513R91 IHC ... 

. HM813844 

408451 CITRON ... 

. 30208M 

410 FM . 

. 410 

405154R1 IHC . 

. M86610 

406516R91 IHC ... 

. HM801346 

4085 R-S . 

. TRA172F 

4100 R-S . 

. TRA172FB 

40515622 WHITE ... 

. 1310AG 

406517R91 IHC 

HM801346 HM80131 

4085 TRIMPH . 

. 25877 

410113 SEAL-P ... 

. 303S 

405186R91 IHC . 

. 529-522 

406518R1 IHC . 

. 39520 

408526D WHITE ... 

. 304DD 

41024D IHC . 

. 2D7L 

405187R91 IHC . 

. 529 

406521R1 IHC . 

. M86610 

40856 AUTOUN .... 

. 208 

41025 BRIT-L . 

. 2788-2729 

405188R1 IHC . 

. 522 

406522R91 IHC ... 

. M86649 

4086 TRIMPH . 

. 15118 

41030A AMC . 

. 14138A14274 

405277 JEFREY . 

. 3925 

406523R91 IHC ... 

. M86649 M86610 

4086641 CHRYSL . 

. SBK3 

41031 AMC . 

. 14276 

405282 JEFREY . 

. 36620 

406524R1 IHC . 

. HM813810 

4087 TRIMPH . 

. 09074 

41032 AMC . 

. 14138A 

4052D5 WHITE . 

. 47687 

406527R1 IHC . 

. HM803110 

4088 TRIMPH . 

. 09196 

410350005465 MACK . 33208 

405300 JEFREY . 

. HM804810 

406530R1 IHC . 

. HM803110 

408875 FORD . 

. LM29749 

41037 AMC . 

. 354A 

405306 JEFREY . 

. 3980 

406534R1 IHC . 

. HM801310 

408876 FORD . 

. LM29710 

41045 BRIT-L . 

. 2788-2729 

405308 JEFREY . 

. 36690 

406535R91 IHC ... 

. HM801346 

40887D IHC . 

. 309S 

4105 R-S . 

. TRA172R 

405309 JEFREY . 

. HM807010 

406536R91 IHC 

HM301346 HM80131 

4089276 CHRYSL . 

. SET25 

41053 BRIT-L . 

. 2788-2729 

405310 JEFREY . 

. HM807046 

406558 EATON .... 

. 47890 

4089296 CHRYSL . 

. B2414 

4107462 SAAB ... 

. 513126 

405317R91 IHC . 

. 204 

406559 EATON .... 

. H715311 

40893 B&BECK .... 

. MG 1716 

4108 SPICER . 

. LM48510 

405382 JEFREY . 

. 36620 

406560 EATON ... 

. H715343 

40895 B&BECK .... 

. MG 1716 

410881 OPEL . 

. 30208M 

4053D5 WHITE . 

. HM516410 

406561 EATON ... 

. H715334 

4089926 CHRYSL . 

. B2414 

410D2 WHITE . 

. 537 


Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

4110 R-S . 

. TRA50 

41327 B&BECK . 

. MG 1716 

41617 GM . 

. 2756 

419706 SEAL-P . 

. 09067 

41106A AMC . 

. 09074-09194 

413283 CHRYSL . 

. B34 

416291 Cl 1 iHC . 

. IB2005C 

419707 SEAL-P . 

. 09195 

41108 AMC . 

. 1729X 

413488 SKF . 

. 2D63R 

416317C91 iHC . 

. 78250AC 

419708 SEAL-P . 

... 09067-09195 

4112 CHRYSL . 

. J281640 

413670 FIAT . 

. FI1709C 

416318C91 iHC . 

.... 78250AC 78551 

41981 GM . 

... 42376-90051 

41125 FM . 

. 41125 

4137737 CHRYSL . 

. B5020 

4165 R-S . 

. TRA11FA 

4199D5 WHITE . 

. 212SL 

4112541286 COM 

. 41125-41286 

4137740 CHRYSL . 

. B228 

4165 RIV . 

. 2005 

41 PI SPICER . 

. J321652 

4115 R-S . 

. TRA50A 

4137743 CHRYSL . 

. SCE1D8 

41660 FIAT . 

. 309 

420 FM . 

. 420 

41 1501283A AUDI 

. 513185 

4137771 CHRYSL . 

. HM803149 

41673D IHC . 

. MA5215EX 

420 SKF . 

. 420 

411501283B AUDI 

. 513185 

414 FM . 

. 414 

41677 GM . 

. M1307EL 

420000 OPEL . 

. 482-472 

411501283C AUDI 

. 513185 

414 SKF . 

. 414 

4167928 CHRYSL .... 

. B5020 

420001 OPEL . 

. 482-472 

411501283D AUDI 

. 513185 

4140 JAGUAR .... 

... 14130-14276 

4167934 CHRYSL ... 

.... AXK5070 

4200032 EUCLID .... 

... 98350 

411501283E VW .. 

LM78349-LM78310A 

4140 R-S . 

. TRA203F 

4167937 CHRYSL .... 

. B2012 

420030C93 IHC . 

. TRA23D 

411501283F AUDI 

. 513185 

4140141311 CHRYSL ... 

. 2796-2729 

4167939 CHRYSL .... 

. TC2435 

4200D5 WHITE . 

. 211TB 

411501639D VW .. 

. 205S 

414077 OPEL . 

. 88107 

4167993 CHRYSL .... 

. NTA2840 

4200S5AJ01 HONDA .... 

. HA590009 

411501639E VW ... 

. 305AG 

4140941410 CHRYSL ... 

... 14130-14274 

4167995 CHRYSL .... 

. TRA2840 

42014 GM . 

. 310 

4115334 CHRYSL . 

. DC009 

4140D5 WHITE . 

. LM48510 

4167998 CHRYSL .... 

. J2416 

420143C91 IHC . 

. 55175C 

411535 M-BENZ ... 

. 8016 

41412 SKF . 

. 1412L 

41693 GM . 

. 1309SL 

420144C1 IHC . 

. 55437 

411604C91 IHC .... 

. 205FF 

4141341414 CHRYSL ... 

... 09074-09194 

41695 GM . 

. J402064 

420145C91 IHC . 

. 55175C-55437 

4116317 CHRYSL . 

. B2816 

4141D5 WHITE . 

. LM48548 

4170 R-S . 

. TRA11R 

42016H IHC . 

. J241248 

41 17651 CHRYSL . 

. BCE2416 

4142092100 HYUNDI .... 

. 613016 

41707 GM . 

. 1310L 

42016HA IHC . 

. J241248 

41 17803 CHRYSL . 

.J LM104910 

4142111000 HYUNDI .... 

. 01496 

417325 WHITE . 

. 205SS 

42017H IHC . 

. 208SL 

4117858 CHRYSL . 

. R1561TV 

4142114500 HYUNDI .... 

. 614044 

417349 WHITE . 

. 206S 

42018H IHC . 

. 306SL 

4117930 CHRYSL . 

. M28161 

4142121300 HYUNDI .... 

. 614126 

4175 R-S . 

. TRA11FA 

4202 SPICER . 

. MU1307TM 

411802 SKF . 

. 108SSA 

4142121300 MITSUB ... 

. 614126 

41763 GM . 

. 1307S 

4202378 CHRYSL . 

. 614007 

411CBA CASE . 

.WPS104GRC 

4142128000 HYUNDI .... 

. 614126 

4176751 CHRYSL .... 

. SET2 

4202524 CHRYSL . 

. 207FLJ 

411D2 WHITE . 

. 6379 

4142133010 HYUNDI .... 

. 614044 

4178737 FIAT . 

. 513116 

4202590 CHRYSL . 

. 5707 

411NRJ SKF . 

. 1411L 

4142136000 HYUNDI .... 

. 614126 

4179T2 WHITE . 

. 24720 

42031 GM . 

. 309 

4120 R-S . 

. TRA203F 

4142D5 WHITE . 

. 31597 

417D2 WHITE . 

. 26881 

42032 GM . 

. 309 

41200D IHC . 

. 210S 

414300 OPEL . 

. 309 

417D5 WHITE . 

. 65500 

42033 GM . 

. 310 

41206 HYSTER . 

. 1206AG 

414305 OPEL . 

. 88107 

417N SKF . 

. QBR23549 

420384 CITRON . 

. 211TB 

41207 HYSTER . 

. 1207TB 

414319 OPEL . 

. RW104R 

418 FM . 

. 418 

420395 CITRON . 

. 212 

41210 HYSTER . 

. 1210AG 

414320 OPEL . 

. RW105R 

418 SKF . 

. 418 

420412 COM . 

. 420-412 

41211 HYSTER . 

. 1211AG 

41439H IHC . 

. 8503 

4180 R-S . 

. TRA11FA 

420414 COM . 

. 420-414 

4121 IMG HYSTER 

. 1211L 

414412 OPEL . 

. R105 

4180T2 WHITE . 

. 24780 

420439 CITRON . 

. 30307M 

41212 HYSTER . 

. 1212AG 

41448 NEWHOL . 

. NPS014RPC 

4181T2 WHITE . 

. 29586 

42047V IHC . 

. 559 

412122C93 IHC .... 

. TRK172 

41452 NEWHOL . 

. PWG1716R 

41821 GM . 

. MU1307UM 

4205 R-S . 

. TRA187F 

41213 GM . 

. 1213L 

414609 WHITE . 

. 306TB 

41822 GM . 

. 1308 

4205866 CHRYSL . 

. HB88107B 

41213GP HYSTER . 

. 1213SL 

414659 SKF . 

. 614001 

418355 SEAL-P . 

. 207 

4205867 CHRYSL . 

. 88107 

41214 HYSTER . 

. 1214AG 

41480 NEWHOL . 

. 2788 

4183E RIV . 

. 5305KE 

42072 CHECKR . 

. 09196 

412152 SKI . 

. 203S 

4148124 CLARK . 

. JM718110 

418414 COM . 

. 418 414 

4207838 FIAT . 

. FI1709C 

4121874 CLARK ... 

. JHM534149 

4148127 CLARK . 

. JM718149 

4185 R-S . 

. TRA11R 

42095 VERSAT . 

. 205S 

4121875 CLARK ... 

. JHM534110 

41482 REO . 

. R2062C 

418566C93 IHC . 

. TRK174 

420962 CITRON . 

. 30206M 

41220 HYSTER . 

. 1220 

41491 GM . 

. 1310AG 

418692 WHITE . 

. J281224 

420D5 WHITE . 

. 49585 

412206 WHITE . 

. 88503 

414A FM . 

. 414A 

41872 GM . 

. 308WB 

420S MRC . 

. 420 

41254 CHRYSL . 

. 1305 

414A SKF . 

. 414A 

418742 WHITE . 

. 1207TB 

421075 SEAL-P . 

. 109TB 

412562 AMC . 

. PB656 

414B2 WHITE . 

. R2062C 

41888 WHITE . 

. 3578 

4210968 CHRYSL . 

. SBK1 

41286 FM . 

. 41286 

414S MRC . 

. 414 

418D2 WHITE . 

. 1779 

42128G WHITE . 

. 1311AG 

412H FAFNIR . 

. 412 

4150 R-S . 

. TRA50 

418M MRC . 

. 418 

4215 R-S . 

. TRA187F 

412K FAFNIR . 

. 412 

41529 GM . 

. 1307 

418W FAFNIR . 

. 418 

42163 GM . 

. J402080 

412NR SKF . 

. 1412L 

41530 GM . 

. 308WB 

419053 AMC . 

. 1207TB 

42172 GM . 

. 310SL 

412NRJ SKF . 

. 1412L 

41531 GM . 

. 205S 

4190622 FIAT . 

. FI1710C 

421731 SEAL-P . 

. 7109 

412S MRC . 

. 412 

415314 FIAT . 

. FI1708C 

41912 EUCLID . 

. 02755 

42177 EATON . 

. 529 

412W FAFNIR . 

. 412 

41540 FIAT . 

. 308WB 

41912 GM . 

. 02755 

422000 OPEL . 

. 462-453A 

412WG TORRIN .... 

. 1412L 

4154472 FIAT . HM89443 HM89410 

419132C91 IHC . 

. MU1307TM 

42200S03C51 HONDA .. 

. 512255 

41306 HYSTER . 

. 1306TB 

4154866 FIAT . HM89446-HM89410 

41923 GM . 

. 309S 

42200S04005 HONDA .. 

. 513035 

4130643 CHRYSL . 

. 614036 

41571 GM . 

. 131OSL 

41924 GM . 

. 1311AGL 

42200S04008 HONDA .. 

. 513035 

41307B L&S . 

. N1307L 

41581 FIAT . 

. 307TB 

41925 GM . 

. 1311SL 

42200S0XA50 HONDA .. 

. 512180 

41307B2 GM . 

. N1307L 

41587 SEAL-P . 

. 204 

41926 GM . 

. 1313AG 

42200S0XA51 HONDA . 

. 512180 

41310 HYSTER . 

. 1310AG 

41588 CHRYSL . 

. 2689 

41927 GM . 

. 5216KE 

42200S0XA52 HONDA . 

. 512180 

41311 FULLER . 

. 1311AGL 

41591 CHRYSL . 

. 2790 

41953 CHRYSL . 

. 1207TB 

42200S10A01 HONDA .. 

. HA592210 

41311 HYSTER . 

. 1311AG 

41592 CHRYSL . 

. 2729 

41957 GM . 

. J402480 

42200S10A10 HONDA .. 

. HA592210 

41311 L&S . 

. 1311AGL 

41593 CHRYSL . 

. 1207TB 

41958 GM . 

. 1313L 

42200S30C51 HONDA .. 

. 512144 

41311G HYSTER ... 

. 1311AGL 

41595 GM . 

. 1308S 

41963 TROSTL . 

. 6389 

42200S30J51 HONDA .. 

. 512144 

4131283 CHRYSL . 

. B34 

415D2 WHITE . 

. 26823 

419700 SEAL-P . 

. 15123 

42200S3MA51 HONDA . 

. 512173 

41313 HYSTER . 

. 1313AG 

4160141 FIAT . 

. RW103R 

419701 SEAL-P . 

. 15245 

42200S3MA52 HONDA . 

. 512173 

41315 HYSTER . 

. 1315BB 

41609 GM . 

. 131OSL 

419702 SEAL-P . 

. 15123-15245 

42200S3VA01 HONDA .. 

. 510039 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


TIMKEN 


Part tt/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part 11/Name 


Timken 

42200S3Y951 HONDA . 

. HA590008 

42200SM4013 HONDA ... 

. 513080 

422907 WABCO . 

. 752 

4240906010 

OEM . 

. 512009 

4220DS50C01 HONDA . 

. 512242 

42200SM4018 HONDA ... 

. 513080 

422908 WABCO . 

. 757 

4240906010 

TOYOTA . 

. 512009 

42200S5A008 HONDA . 

. 512175 

42200SM4J01 HONDA ... 

. 513080 

422909 WABCO . 

. 6420 

424092 WABCO . 

. 8505 

42200S5A0080 HONDA . 

. 512175 

42200SM4J02 HONDA ... 

. 513080 

422910 WABCO . 

. 6461 

4240920010 

TOYOTA . 

. 512009 

42200S5AA21 HONDA . 

. 512174 

42200SM4J03 HONDA ... 

. 513080 

422912 WABCO . 

. 643 

4240932010 

TOYOTA . 

. 512009 

42200S5AA210 HONDA . 

. 512174 

42200SM4J51 HONDA ... 

. 513081 

422916 WABCO . 

. 8507 

4240933010 

TOYOTA . 

. 512009 

42200S5AA210M1 HONDA 

. 512174 

42200SM5A01 HONDA ... 

. 512122 

42298 GM . 

. 1312SL 

4240934010 

TOYOTA . 

.. HA594301 

42200S5AJ01 HONDA . 

. HA590009 

42200SM5A51 HONDA ... 

. 512032 

422D5 WHITE . 

. 49520 

4240942010 

TOYOTA . 

. 512038 

42200S7A008 ACURA . 

.. HA590005 

42200SNA951 HONDA ... 

. HA590152 

422RC SULUV . 

. 1206AG 

4241001020 

TOYOTA . 

. 512218 

42200S7A008 HONDA . 

. HA590005 

42200SNA952 HONDA ... 

. HA590152 

4230 R-S . 

. TRA204F 

4241002020 

TOYOTA . 

. 512018 

42200S84A01 HONDA . 

. 512176 

42200SNAA52 HONDA ... 

. HA590164 

42300SD4000 ACURA .. 

. 513051 

4241002080 

TOYOTA . 

. 512218 

42200S84A31 HONDA . 

. 512178 

42200SNC951 HONDA .... 

. 512322 

42300SD4004 ACURA .. 

. 513051 

4241002080 

TOYOTA . 

. 512216 

42200S84C01 HONDA . 

. 512176 

42200SP0951 HONDA .... 

. 512008 

42300SD4008 ACURA .. 

. 513051 

4241002160 

TOYOTA . 

.. HA590294 

42200S84C010M1 HONDA . 

. 512176 

4220DSPD952 HONDA .... 

. 512008 

42300SF1000 HONDA ... 

. 513182 

4241006010 

TOYOTA . 

.. HA590371 

42200S84C31 HONDA . 

. 512178 

42200SP0953 HONDA .... 

. 512008 

42300SF1008 HONDA .. 

. 513182 

4241006020 

TOYOTA . 

.. HA590371 

42200S84C310 HONDA . 

. 512178 

42200SP0952 OEM . 

. 512008 

42300SL0008 HONDA ... 

. 511012 

4241006030 

TOYOTA . 

.. HA596030 

42200S84C310M1 HONDA . 

. 512178 

42200SR3005 HONDA .... 

. 513035 

4230106010 TOYOTA ... 

. HA590371 

4241006030 

TOYOTA . 

.. HA592450 

42200S84C51 HONDA . 

. 512178 

42200SR3008 HONDA .... 

. 513035 

4230133010 TOYOTA ... 

. HA590371 

4241006050 

TOYOTA . 

.. HA596030 

42200S84C510 HONDA . 

. 512178 

42200SR3A02 HONDA .... 

. 513105 

423067 RIV . 

. 598A 

4241006050 

TOYOTA . 

.. HA592450 

42200S84C510M1 HONDA . 

. 512178 

42200SR3A04 HONDA .... 

. 513105 

423075 CITRON . 

. 309 

4241007010 

TOYOTA . 

.. HA590371 

42200S84C52 HONDA . 

. 512178 

42200SR3A05 HONDA .... 

. 513033 

423097 CITRON . 

. 310 

4241008010 

TOYOTA . 

.. HA591080 

42200S87A51 HONDA . 

. 512179 

42200SR3A05 HONDA .... 

. 513105 

4231 WHITE . 

. 309 

424100E020 

TOYOTA . 

.. HA590338 

42200S87C51 HONDA . 

. 512179 

42200SR3A052 HONDA . 

. 513033 

42315 GM . 

. 1312L 

424100E021 

TOYOTA . 

.. HA590338 

42200SB2003 HONDA . 

. 513034 

42200SR3A06 HONDA .... 

. 513105 

42315010 M-BENZ . 

. 209BB 

424100E030 

TOYOTA . 

.. HA590363 

42200SB2005 HONDA . 

. 513034 

42200SR3A52 HONDA .... 

. 513105 

42315011 M-BENZ . 

. 210S 

424100E050 

TOYOTA . 


42200SB20050 HONDA . 

. 513035 

42200SR3A53 HONDA .... 

. 513105 

42315013 M-BENZ . 

. 212 

424100E050 

TOYOTA . 

.. HA590338 

42200SB2008 HONDA . 

. 513034 

42200SS0981 HONDA .... 

. 512022 

42315110 M-BENZ . 

. 309 

424100R010 

TOYOTA . 

.. HA590201 

42200SB2015 HONDA . 

. 513035 

42200STK951 ACURA .... 

. HA590204 

42315C WHITE . 

. 212SL 

4241012090 

TOYOTA . 

. 512018 

42200SB20151 HONDA . 

. 513035 

42200STXA02 ACURA .... 

. HA590229 

42315R WHITE . 

. 211SL 

4241012250 

TOYOTA . 

.. HA590002 

42200SB2018 HONDA . 

. 513035 

42200SV1008 HONDA .... 

. 513080 

42317325 M-BENZ . 

. 3490-3420 

4241012260 

TOYOTA . 

. 512216 

42200SB2025 HONDA . 

. 513035 

42200SV1J01 HONDA .... 

. 513080 

42317348 BRIT-L . 

. 478-472A 

4241012260 

TOYOTA . 

. 512218 

42200SB2028 HONDA . 

. 513035 

4220DSV1J51 HONDA .... 

. 512020 

423215 SEAL-P . 

. 206WB 

4241020150 

TOYOTA . 

. 512137 

42200SCVA01 HONDA . 

BM500002 

42200SV1N51 HONDA .... 

. 512020 

423255 RIV . 

. 565 

4241020190 

TOYOTA . 

. 512218 

42200SCVA02 HONDA . 

BM500000 

42200SV2N01 HONDA .... 

. 512122 

42326R WHITE . 

. J361644 

4241030020 

TOYOTA . 

.. HA590136 

42200SCVA31 HONDA . 

BM500003 

42200SV2N51 HONDA .... 

. 512172 

42328R WHITE . 

. 308L 

4241033010 

TOYOTA . 

.. HA590371 

42200SD2005 ACURA . 

. 513050 

42200SV4N02 HONDA .... 

. 512032 

423351 RIV . 

. 554 

4241033020 

TOYOTA . 

. 512009 

42200SD2008 HONDA . 

. 513050 

42200SV4N51 HONDA .... 

. 512172 

42346 FM . 

. 42346 

4241033020 

TOYOTA . 

.. HA590371 

42200SDAA51 HONDA . 

. 512188 

42200SW5951 HONDA ... 

. 512120 

42346 SKF . 

. 42346 

4241033040 

TOYOTA . 

.. HA590371 

42200SE0000 ACURA . 

. 513033 

42200SW59511 HONDA . 

. 512120 

4234642584 COM . 

... 42346-42584 

4241033050 

TOYOTA . 

.. HA596030 

42200SE0000 HONDA . 

. 513033 

42200SX0951 HONDA .... 

. 512124 

42347D IHC . 

. 209L 

4241033050 

TOYOTA . 

.. HA592450 

42200SE0004 ACURA . 

. 513033 

42200SX09510 HONDA .. 

. 512124 

4235 R-S . 

. TRA204R 

4241033060 

TOYOTA . 

.. HA596030 

4220DSE0004 HONDA . 

. 513033 

42200SX09513 HONDA .. 

. 512124 

42350 FM . 

. 42350 

4241033060 

TOYOTA . 

.. HA592450 

42200SE0008 HONDA . 

. 513033 

42200SZ3951 HONDA .... 

. 512123 

42350 SKF . 

. 42350 

4241042010 

TOYOTA . 

.. HA594241 

42200SE0J01 HONDA . 

. 513033 

42200SZ3A51 ACURA .... 

. 512343 

4235042584 COM . 

... 42350-42584 

4241042020 

TOYOTA . 

.. HA594505 

42200SEA951 HONDA . 

. HA590019 

42200SZ3J01 HONDA .... 

. 512121 

423599 WHITE . 

. 8506 

4241042030 

TOYOTA . 

.. HA594241 

42200SF40050 HONDA . 

. 513034 

42200SZ3J51 HONDA .... 

. 512121 

42360 GM . 

. 118 

4241042040 

TOYOTA . 

.. HA590201 

42200SF4008 HONDA . 

. 513034 

42200SZBA01 HONDA .... 

. HA590345 

423600 WHITE . 

. 225531 

4241042050 

TOYOTA . 

.. HA594241 

42200SG0000 HONDA . 

. 513048 

42200TF0Z51 HONDA .... 

. 512323 

42362 FM . 

. 42362 

4241048040 

TOYOTA . 

.. HA590338 

42200SG0951 HONDA . 

. 513049 

42201 SIDA01 HONDA .... 

. 512166 

42362D SKF . 

. 42362D 

4241048041 

TOYOTA . 

.. HA590338 

42200SG0953 HONDA . 

. 513049 

4220 1 SCVA 1 2 HONDA .... 

. BM500014 

423648C91 SKF . 

. 203S 

4241050010 

TOYOTA . 

.. HA591050 

42200SG0954 HONDA . 

. 513049 

42210 C CAB . 

. 907257 

423649C9U IHC . 

. MNJ471S 

4241050020 

TOYOTA . 

.. HA591050 

4220DSH3008 HONDA . 

. 513035 

42210S10A00 HONDA .... 

. HA592210 

42369 VICTOR . 

. 32214M 

4241050040 

TOYOTA . 

.. HA590269 

4220DSH3018 HONDA . 

. 513035 

4221417 FIAT . 

. FI1709C 

4237218 FIAT . 

. FI1709C 

4241050041 

TOYOTA . 

.. HA590269 

4220DSH3970 HONDA . 

. 513035 

42215 C-CAB . 

. 5106WCC 

42376 FM . 

. 42376 

4241050042 

TOYOTA . 

.. HA590269 

42200SHJA51 HONDA . 

. HA590151 

42221 GM . 

. 28580-90015 

4237642584 COM . 

... 42376-42584 

4241052020 

TOYOTA . 

.. HA592410 

42200SJA008 ACURA . 

.. HA590146 

42222D IHC . 

. 2785-2720 

4237642587 COM . 

... 42376-42587 

4241052021 

TOYOTA . 

.. HA592410 

42200SJCA01 HONDA . 

. WB000009 

422291C92 IHC . 

. TRA18D 

42381 FM . 

. 42381 

4241052070 

TOYOTA . 

.. HA590172 

42200SK7AD1 OEM . 

. 513025 

42253 GM . 

. M1311EL 

42381 SKF . 

. 42381 

4241087701 

DAIHAT . 

. 512007 

42200SL5A01 HONDA . 

. 512031 

4226671 FIAT . 

. FI1708C 

4238142584 COM . 

... 42381-42584 

424108770100 DAIHAT .... 

. 512007 

42200SLAN01 HONDA . 

. 512323 

42277A AMC . 

. 342S-332 

4238142587 COM . 

... 42381-42587 

4242069010 

OEM . 

. RW123 

42200SM1008 HONDA . 

. 513080 

42278 AMC. . 

342S 

4238567 CHRYSL _ 

SET46 

4242069010 

TOYOTA . 

. RW123 

42200SM1J51 HONDA . 

. 513081 

422780R91 IHC HM212049-HM21201 

4238567 CHRYSL ... JL2B749F-JL26710 

42423-20010 

TOYOTA . 

. 1(167315 

4220DSM4000 HONDA . 

. 513080 

422831 RIV . 

. 2789 

4238568 CHRYSL . 

. JL26749F 

4242320020 

OEM . 

. R102 

4220DSM4003 HONDA . 

. 513080 

422883 WABCO . 

. 311TB 

4238568 CHRYSL . 

. JL69349F 

4242320020 

TOYOTA . 

. R102 

42200SM4004 HONDA . 

. 513080 

422905 WABCO . 

. 932 

42396 GM . 

. 310L 

4242321011 

TOYOTA . 

. R507 

4220DSM4008 HONDA . 

. 513080 

422906 WABCO . 

. 938 

42400 VICTOR . 

. 31312M 

42440 VICTOR . 

. 30211M 


Part tt/Name 


Timken 

Part It/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part It/Name 

Timken 

42450 NEWHOL . 

. 1211L 

424621 WABCO . 

. 3320 

4269676 CHRYSL . 

. JL69310 

4293195 CHRYSL . 

. JL69349 

4245001010 

TOYOTA . 

. 512217 

424707C91 IHC . 

. 305DD 

4269677 CHRYSL . 

. JL69349 

4293196 CHRYSL . 

. SET16 

4245002010 

TOYOTA . 

. 512184 

42474 WHITE . 

. 208 

427 CFORCE . 

. 614077 

42953 CHRYSL . 

. 1207TB 

4245002010 

TOYOTA . 

. 512019 

424846 WABCO . 

. 14276 

427022 GM . 

. 41125-41286 

429649 WABCO . 

. 47679 

4245002020 

TOYOTA . 

. 512019 

424848 WABCO . 

. 748S 

427052 EUCLID . 

. 5535 

429677 WABCO . 

. 47620 

4245002070 

TOYOTA . 

. 512217 

424862C91 IHC . 

. 14116 

427052 GM . 

. 5535 

4296782 FIAT . 

. SET28 

4245002150 

TOYOTA . 

. HA590310 

424863C91 IHC . 

... 14116-14276 

427053 GM . 

. 47686 

429693 GM . 

. MR1307EL 

4245002160 

TOYOTA . 

. HA590311 

424864C91 IHC . 

. 14116 

427071 WABCO . 

. 275928 

429694 GM . 

. MR1307 

4245002170 

TOYOTA . 

. HA590305 

424865C91 IHC . 

... 14116-14276 

4271389 CHRYSL . 

. B39 

429695 GM . 

. M1307EL 

4245004010 

TOYOTA . 

. 512295 

424877 WABCO . 

. 663 

4271D5 WHITE . 

. 567A 

429696 GM . 

. MR1309EL 

4245006020 

TOYOTA . 

. HA592450 

4249176 FIAT . 

. 513116 

427234 WABCO . 

. 88107 

429697 GM . 

. MR1309 

4245006021 

TOYOTA . 

. HA592450 

424940C94 IHC . 

. TRK166A 

427235 WABCO . 

. 8506 

429698 GM . 

. M1309EL 

4245006030 

TOYOTA . 

. HA592450 

425065 WABCO . 

. 52400 

427349C91 IHC . 

. HB88107A 

429701 GM . 

. M1214EL 

4245007010 

TOYOTA . 

. HA590370 

425066 WABCO . 

. 52618 

427426 WHITE . 

. 310SB 

4297838 FIAT . 

. FI1709C 

4245008010 

TOYOTA . 

. 512041 

425073 WABCO . 

. 563 

427440 WHITE . 

. 309S 

429801A EATON . 

. 861 

4245008020 

TOYOTA . 

. 512280 

425074 WABCO . 

. 566 

42745 AMC . 

. 02420 

429801B EATON . 

. 854 

424500C010 

TOYOTA . 

.... BM500015 

425082 WABCO . 

. 477 

427456 GARWOD . 

. 3780 

42986 FI A T-A . 

. 205BB 

424500C020 

TOYOTA . 

.... BM500019 

425083 WABCO . 

. 34478 

427457 GARWOD . 

. 3720 

42E16X207M FWD . 

. 1207TB 

424500E010 

TOYOTA . 

. HA592451 

425084 WABCO . 

. 34300 

427972 WABCO . 

. 832 

42E16X94516 FWD . 

. J321632 

424500E020 

TOYOTA . 

. HA590364 

42509 GM . 

. 313 

427973 WABCO . 

. 842 

42E16X94526 FWD . 

. J321652 

424500E040 

TOYOTA . 

. HA590287 

425109 WABCO . 

. 88508 

428 CFORCE . 

. 614146 

42G MRC . 

. B41 

424500R010 

TOYOTA . 

. HA590173 

42513 GM . 

. 311TB 

428022 WABCO . 

. 560 

430 CFORCE . 

. 614068 

424500T010 

TOYOTA . 

. HA590340 

425159C91 IHC . 

. 8603 

428025 WABCO . 

. 932 

4300 MASSEY . 

. 15123-15245 

4245012010 

TOYOTA . 

. 512019 

425189 WABCO . 

. 8506 

428026 WABCO . 

. 938 

4300 IRIMPH . 

. 15123-15245 

4245012030 

TOYOTA . 

. 512019 

425327 WABCO . 

. 552A 

428027 WABCO . 

. 757 

4300D IRIMPH . 

. 15123-15245 

4245012090 

TOYOTA . 

. HA590366 

425511 WABCO . 

. 14137A 

428028 WABCO . 

. 552A 

4301 MASSEY . 

. 09067-09195 

4245012170 

TOYOTA . 

. HA590305 

425512 WABCO . 

. 14276 

428040 WABCO . 

. 565 

4301 IRIMPH . 

. 09067-09195 

4245020051 

TOYOTA . 

. 512137 

425722 CITRON . 

. 207 

428041 WABCO . 

. 623 

4301851 EATON . NP656227-NP89604 

42450200510 TOYOTA ... 

. 512137 

425737 WABCO . 

. 453A 

428042 WABCO . 

. 652 

43031 CHRYSL . 

.. 14138A 14276 

4245033010 

TOYOTA . 

. 512009 

425819 1RIM PH . 

. 204 

428043 WABCO . 

. 663 

43032 CHRYSL . 

. 14276 

4245033020 

TOYOTA . 

. HA590370 

42584 FM . 

. 42584 

428044 WABCO . 

. 749 

43033 CHRYSL . 

. 14138A 

4245042010 

TOYOTA . 

. HA594504 

42584 SKF . 

. 42584 

428095 WABCO . 

. 55200C 

43045 SEAL-P . 

. 2620 

4245042020 

TOYOTA . 

. HA594504 

42587 FM . 

. 42587 

428096 WABCO . 

. 55437 

43051 WHITE . 

. 369A 

4245042030 

TOYOTA . 

. HA594504 

4258742350 COM . 

... 42587-42350 

428129 WABCO . 

. 3585 

4305128 FIAT . 

. FI1710C 

4245042040 

TOYOTA . 

. HA590173 

426 CFORCE . 

. 614145 

428130 WABCO . 

. 3525 

4305532 FIAT . 

. FI1709C 

4245042050 

TOYOTA . 

. HA594504 

42609 GM . 

. 311L 

428160 WABCO . 

. 5335 

4306 HYSTER . 

. 2785-2720 

4245047020 

TOYOTA . 

. HA590063 

42611SB2005 HONDA .. 

. 513035 

428161 WABCO . 

. 5584 

4306CH CASE . 

. NPS100RPC 

4245047030 

TOYOTA . 

. HA590055 

42611SB2025 HONDA .. 

. 513035 

428162 WABCO . 

. 5535 

431 CFORCE . 

. 614108 

4245047040 

TOYOTA . 

. HA590373 

42620 FM . 

. 42620 

428174 CHRYSL . 

. 1209S 

43100 JEFREY . 

. 210S 

4245048010 

TOYOTA . 

. HA592450 

4263 FULLER . 

. 307SL 

42842VA IHC . 

. 1206AG 

4311104 INTRCO . 

. 32005 

4245048011 

TOYOTA . 

. HA592450 

426388 GM . 

. M1205EL 

428579 WABCO . 

. 592A 

4312303 INTRCO . 

. SET4 

4245048030 

TOYOTA . 

. HA592451 

426517 WABCO . 

. 3120 

428580 WABCO . 

. 593 

431407625 AUDI . 

. 513106 

4245048040 

TOYOTA . 

. HA590287 

426518 WABCO . 

. 621 

428826C1 IHC . 

. 56650 

431407625A AUDI . 

. 513106 

4245052020 

TOYOTA . 

. HA594245 

426519 WABCO . 

. 612 

428827C91 IHC . 

. 56425 

431453 VOLVO . 

. 72213C 

4245052021 

TOYOTA . 

. HA594245 

426520 WABCO . 

. 212 

428828C91 IHC . 

. 56425-56650 

431453 WHITE . 

. 72218C 

4245052060 

TOYOTA . 

. HA590170 

426522 WABCO . 

. 3720 

428829C1 IHC . 

. 27820 

431456 WHITE . 

. 72218C 

4245052080 

TOYOTA . 

. HA590365 

426523 WABCO . 

. 212S 

428830C91 IHC . 

. 27881 

431498625 AUDI . 

. 513106 

4245060050 

TOYOTA . 

. HA590050 

426527 WABCO . 

. 748S 

428831C91 IHC . 

. 27881-27820 

431498625A AUDI . 

. 513242 

4245060070 

TOYOTA . 

.... BM500030 

426528 WABCO . 

. 742 

428832C1 IHC . 

. HM903210 

431517000 SUBARU ... 

. T01710 

4245063011 

TOYOTA . 

. HA590040 

426533 WABCO . 

. 208 

428833C91 IHC . 

. HM903249A 

431527000 SUBARU ... 

. TO1710 

42454H IHC 


. 211TB 

426578 WABCO . 

. 742 

428834C91 IHC 


431565 WHITE . 

. 1213SL 

42455H IHC 


. 307TB 

42687 FM . 

. 42687 

HM903249AHM903210 

431565A2 WHITE . 

. 1213SL 

4246 MASSEY . 

. 418 

42687 SKF . 

. 42687 

428835C1 IHC . 

. 3925 

431570 BRIT-L . 

. SET21 

4246004010 

TOYOTA . 

. 512294 

4268742620 COM . 

... 42687-42620 

428836C91 IHC . 

. 3984 

431570 JAGUAR . 

. SET21 

4246006020 

TOYOTA . 

. HA592460 

42688 FM . 

. 42688 

428837C91 IHC . 

. 3984-3925 

431570 M-BENZ . 

. SET21 

4246006021 

TOYOTA . 

. HA592460 

42688 SKF . 

. 42688 

428838C1 IHC . 

. 47620 

431571 M-BENZ . 

. SET2 

4246006030 

TOYOTA . 

. HA592460 

426880 SEAL-P . 

. 3578 

428839 FI A T-A . 

. 861 

431667C1 IHC . 

. LM104911 

424600C010 

TOYOTA . 

.... BM500016 

4268842620 COM . 

... 42688-42620 

428839C91 IHC . 

. 47678 

431668C91 IHC . 

. LM104949 

424600E010 

TOYOTA . 

. HA592461 

42690 FM . 

. 42690 

428840C91 IHC . 

. 47678-47620 

431669C91 IHC . 

. SET38 

424600T010 

TOYOTA . 

. HA590369 

42690 SKF . 

. 42690 

428841 Cl IHC . 

. 39520 

4316750 FIAT . 

. FI1709C 

4246048010 

TOYOTA . 

. HA592460 

4269042620 COM . 

... 42690-42620 

428842C91 IHC . 

. 39585 

431700 SKF . 

. 5207W 

4246048011 

TOYOTA . 

. HA592460 

4269182 CHRYSL . 

. TC2435 

428843C91 IHC . 

. 39585-39520 

431723 SKF . 

. 3795 

4246048030 

TOYOTA . 

. HA592461 

4269185 CHRYSL . 

. B5020 

42895 FIAT . 

. 308WB 

431750 GM . 

. 383A 

4246048040 

TOYOTA . 

. HA590368 

4269186 CHRYSL . 

. B2816 

42898 FIAT . 

. 302AG 

431751 GM . 

. 374 

4246060010 

TOYOTA . 

. HA594246 

4269187 CHRYSL . 

. B2012 

429177 WHITE . 

. J401664 

431794 GM . 

. 388A 

4246060030 

TOYOTA . 

.... BM500029 

4269189 CHRYSL . 

. J2416 

4293185 CHRYSL . 

. 513006 

43181 SEAL-P . 

. 3320 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part tt/Name 


4319003 INTRCO . 

. SET6 

43204 HYSTER . 

. 204 

432104P000 NISSAN 


432777 EM . 

. 25521 

431947 EM . 

. M5205EL 

43204G HYSTER . 

. 204L 


JRM43049-90UA1 

432778 EM . 

. 25584 

43200 HYSTER . 

... 200AB 

43204GP HYSTER . 

... 204SL 

4321061A01 NISSAN 

. 513071 

43277D IHC . 

. 206L 

432000L700 NISSAN . 

. HA590154 

43204P HYSTER . 

. 204S 

4321061A06 NISSAN 

. 513071 

43280AA300 NISSAN . 

. 511011 

432000M00 NISSAN . 

. 512025 

43204PP HYSTER . 

. 204SS 

4321061A10 NISSAN 

. 513071 

43281AA300 NISSAN . 

. 511010 

432000Z806 NISSAN . 

. HA590043 

43204T HYSTER . 

. 204F 

4321085000 NISSAN 

. 30208M 

43282D IHC . 

. 210L 

432000Z811 NISSAN . 

. HA590047 

43204TT HYSTER . 

. 204FF 

43210AG000 INFINI .. 

. WB000002 

432D2 WHITE . 

. 45284 

432001E400 NISSAN . 

. 512016 

43205 HYSTER . 

. 205BB 

43210AG000 NISSAN 

. WB000002 

43302 HYSTER . 

. 302AG 

432001L000 NISSAN . 

. HA590153 

43205 L&S . 

. 205L 

43210AL505 INFINI ... 

. BM500006 

43302P HYSTER . 

. 302S 

432002Y000 NISSAN . 

. 512203 

43205G HYSTER . 

. 205L 

43210AL505 NISSAN 

. BM500006 

43302TT HYSTER . 

. 302CC 

432004B000 NISSAN . 

. 512025 

43205GP HYSTER . 

. 205SL 

43210AR100 INFINI .. 

. BM500004 

43303 HYSTER . 

. 303BB 

432004Z000 NISSAN . 

. HA590110 

43205P HYSTER . 

. 205S 

43210D0100 NISSAN 

. 513007 

43303P HYSTER . 

. 303S 

4320050J10 NISSAN . 

. 512028 

43205PP HYSTER . 

. 205SS 

43210E4100 NISSAN 

. RW116 

43303PP HYSTER . 

. 303SS 

432006J000 INFINI . 

. HA590123 

43205T HYSTER . 

. 205F 

43210EA200 NISSAN 

. BM500022 

43303TT HYSTER . 

. 303CC 

432009B010 NISSAN . 

. 512016 

43205TT HYSTER . 

. 205FF 

43210G HYSTER . 

. 210L 

43304 HYSTER . 

. 304WB 

43200P HYSTER . 

. 200S 

43206 HYSTER . 

. 206WB 

43210GP HYSTER . 

. 210SL 

433042 EM . 

. 593 

43200PP HYSTER . 

. 200SS 

43206 L&S . 

. 206L 

43210M0200 NISSAN 

. 32005 

43304G HYSTER . 

. 304L 

43200T HYSTER . 

. 200C 

43206G HYSTER . 

. 206L 

43210M7000 NISSAN 

. SET8 

43304P HYSTER . 

. 304S 

43200TT HYSTER . 

. 200CC 

43206GP HYSTER . 

. 206SL 

4321 OP HYSTER . 

. 210S 

43304PP HYSTER . 

. 304SS 

43201 HYSTER . 

. 201AB 

43206P HYSTER . 

. 206S 

43210PP HYSTER . 

. 210SS 

43304T HYSTER . 

. 304D 

4320161A10 NISSAN . 

. 513071 

43206PP HYSTER . 

. 206SS 

43210T6200 NISSAN 

. 32010X 

43304TT HYSTER . 

. 304DD 

43201P HYSTER . 

. 201S 

43206T HYSTER . 

. 206F 

43210T8100 NISSAN 

. 33013 

43305 HOOVER . 

. 305L 

43201PP HYSTER . 

. 201SS 

43206TT HYSTER . 

. 206FF 

43210VE000 NISSAN 

. 513244 

43305 HYSTER . 

. 305AG 

4320ITT HYSTER . 

. 201CC 

43206X1270A L&S . 

. 206L 

43210WL000 INFINI .. 

. BM500005 

43305 L&S . 

. 305L 

43202 HYSTER . 

. 202AG 

43207 HOOVER . 

. 207L 

43211 HYSTER . 

. 211TB 

43305G HYSTER . 

. 305L 

432023Z000 NISSAN . 

. 512202 

43207 HYSTER . 

. 207 

43211 L&S . 

. 211L 

43305GP HYSTER . 

. 305SL 

432023Z010 NISSAN . 

. 512201 

43207 L&S . 

. 207L 

43211G HYSTER . 

. 211L 

43305P HYSTER . 

. 305S 

432024X00A NISSAN . 

. HA500701 

43207 SKF . 

. 207L 

43211GP HYSTER . 

. 211SL 

43305PP HYSTER . 

. 305SS 

4320270IM05 NISSAN . 

. 512016 

43207G HYSTER . 

. 207L 

4321 IP HYSTER . 

. 21 IS 

43305T HYSTER . 

. 305D 

432027B000 NISSAN . 

. HA590057 

43207GP HYSTER . 

. 207SL 

43211PP HYSTER . 

. 211SS 

43305TT HYSTER . 

. 305DD 

432027S000 INFINI . 

. SP500702 

43207L1250A L&S . 

. 207LO 

4321 ITT HYSTER . 

. 21 ICC 

43305X1270A L&S . 

. 305L 

432027S000 NISSAN . 

. SP500702 

43207P HYSTER . 

. 207S 

43212 HYSTER . 

. 212 

43306 FULLER . 

. 306L 

432027Y000 NISSAN . 

. HA590111 

43207PP HYSTER . 

. 207SS 

43212GP HYSTER . 

. 212SL 

43306 HYSTER . 

. 306TB 

4320285E11 NISSAN . 

. 512026 

43207T HYSTER . 

. 207F 

43212P HYSTER . 

. 212S 

43306 L&S . 

. 306L 

432028J000 NISSAN . 

. HA590111 

43207TT HYSTER . 

. 207FF 

43212PP HYSTER . 

. 212SS 

43306G HYSTER . 

. 306L 

43202CA000 NISSAN . 

. HA590044 

43207X1250A L&S . 

. 207LO 

43212TT HYSTER . 

. 212CC 

43306GP HYSTER . 

. 306SL 

43202CA100 NISSAN . 

. HA590045 

43207X1270A L&S . 

. 207L 

4321501 POO NISSAN 

. RW128R 

43306P HYSTER . 

. 306S 

43202CK000 NISSAN . 

. HA590109 

43208 HYSTER . 

. 208 

4321508000 NISSAN 

. RW115R 

43306PP HYSTER . 

. 306SS 

43202EA500 NISSAN . 

. HA500701 

43208 L&S . 

. 208L 

4321518000 NISSAN 

. RW115R 

43306T HYSTER . 

. 306F 

43202EG00A INFINI . 

. HA590175 

43208G HYSTER . 

. 208L 

4321519P00 NISSAN 

. 207F 

43306TT HYSTER . 

. 306FF 

43202EH00A INFINI . 

. HA590171 

43208GP HYSTER . 

. 208SL 

4321522500 NISSAN 

. RW114R 

43306X1270A L&S . 

. 306L 

43202EL000 NISSAN . 

. HA590380 

43208L L&S . 

. 208L 

4321545000 NISSAN 

. RW114R 

43307 HYSTER . 

. 307TB 

43202EM30A NISSAN . 

. HA590288 

43208P HYSTER . 

. 208S 

4321552L60 NISSAN 

. RW114R 

43307 L&S . 

. 307L 

43202EM30B NISSAN . 

. HA590286 

43208T HYSTER . 

. 208F 

43215A0100 NISSAN 

. SET2 

43307AD ISO . 

. 43307AD 

43202EN000 NISSAN . 

. HA590281 

43208TT HYSTER . 

. 208FF 

43215E4100 NISSAN 

. RW117 

43307G HYSTER . 

. 307L 

43202ET000 NISSAN . 

. HA590279 

43209 HYSTER . 

. 209BB 

43215F6100 NISSAN 

. RW132 

43307GP HYSTER . 

. 307SL 

43202ET010 NISSAN . 

. HA590280 

43209 L&S . 

. 209L 

43215H5000 NISSAN 

. RW114R 

43307P HYSTER . 

. 307S 

43202JA000 NISSAN . 

. HA590253 

43209G HYSTER . 

. 209L 

43215P0100 NISSAN 

. RW128R 

43307PP HYSTER . 

. 307SS 

43202JA010 NISSAN . 

. HA590254 

43209GP HYSTER . 

. 209SL 

43215T3200 NISSAN 

. 32209A 

43307T HYSTER . 

. 307F 

43202JA010 NISSAN . 

. HA590253 

43209P HYSTER . 

. 209S 

43215T8000 NISSAN 

. 3201 1XM 

43307TT HYSTER . 

. 307FF 

43202JF00A NISSAN . 

. HA590378 

43209PP HYSTER . 

. 209SS 

4322111000 HYUNDI 

. 307L 

43308 HYSTER . 

. 308WB 

43202JG000 NISSAN . 

. HA590241 

43209T HYSTER . 

. 209D 

432285000 NISSAN .. 

. 480-472 

43308 L&S . 

. 308L 

43202JG200 NISSAN . 

. HA590235 

43209TT HYSTER . 

. 209DD 

432377C91 IHC . 

. HB88107A 

43308C L&S . 

. 308LI 

43202JK00A INFINI . 

. HA590255 

43210 HYSTER . 

. 210S 

432397C95 IHC . 

. TRK152 

43308C SKF . 

. 308LI 

43202JK00A NISSAN . 

. HA590255 

4321001 BOO NISSAN . 

. SET4 

432398C91 IHC . 

. 203AB 

43308G HYSTER . 

. 308L 

43202JP00A NISSAN . 

. HA590237 

4321001E00 NISSAN . 

. 513015 

432443C93 IHC . 

. TRK146 

43308GP HYSTER . 

. 308SL 

43202JP20A NISSAN . 

. HA590238 

432100B00 NISSAN . 

. 511008 

4325 SEAL-P . 

. 15123 

43308P HYSTER . 

. 308S 

43202P HYSTER . 

. 202S 

432100P011 NISSAN . 

. 516004 

4325518000 NISSAN 

. R114 

43308PP HYSTER . 

. 308SS 

43202PP HYSTER . 

. 202SS 

432100W000 OEM . 

. 516005 

43255H1000 NISSAN 

. R114 

43308TT HYSTER . 

. 308FF 

43202TT HYSTER . 

. 202FF 

4321010Y10 NISSAN . 

. 516004 

432704 EUCLID . 

. 42376 

43309 HYSTER . 

. 309 

43202ZP80A NISSAN . 

. HA500701 

4321021000 NISSAN . 

. RW101 

432704 EM . 

. 42376 

43309G HYSTER . 

. 309L 

43203 HYSTER . 

. 203AB 

4321035F01 NISSAN . 

. 512014 

432705 EM . 

. 48506 

43309GP HYSTER . 

. 309SL 

43203P HYSTER . 

. 203S 

4321035F06 NISSAN . 

. 512014 

432706 EM . 

. 78215C 

43309P HYSTER . 

. 309S 

43203PP HYSTER . 

. 203SS 

4321042G00 NISSAN . 

. 513246 

432707 EM . 

. 48750 

43309PP HYSTER . 

. 309SS 

43203T HYSTER . 

. 203F 

4321042G10 NISSAN . 

. 513246 

432763 EM . 

. 68462 

43310 HYSTER . 

. 310 

43203TT HYSTER . 

. 203FF 



432773 EM . 

. 25584 

43310G HYSTER . 

. 31DL 
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Part ft/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

43310GP HYSTER . 

. 310SL 

4342186Z21 SUZUKI .... 

. HA590115 

435959 CM . 

. M5208EL 

440144 SKF . 

. 207L0 

4331 OP HYSTER . 

. 31DSB 

4344054G01 SUZUKI .... 

. 510077 

435960 CM . 

. M5209EL 

440163 WHITE . 

. J241248 

43310PP HYSTER . 

. 31DSS 

4344054G02 SUZUKI .... 

. 510077 

435973 CM . 

. 3994 

4402133 DAN ALU . 

. 6408 

43311 HYSTER . 

. 311TB 

4344080J00 SUZUKI .... 

.WB000035 

436041 EM . 

. 59162 

440316 WABCO . 

. 275928 

43311 L&S . 

. 311L 

43440D IHC . 

. 09196 

436078 EM . 

. MA5206 

440424 CM . 

.... MU1208UV 

43311G HYSTER . 

. 311L 

43441D IHC . 

.. 09074-09196 

436079 EM . 

. M5206EL 

440511 WHITE . 

. W2065C 

4331 IP HYSTER . 

. 31 IS 

43441V IHC . 

... 09074-09196 

436080 EM . 

. M5207EL 

440555 CHRYSL . 

. 5307W 

43313 HYSTER . 

. 313 

4345D5 WHITE . 

. 659 

436081 EM . 

. MA5207 

4406391 FIAT . 

. FI1710C 

43314 HYSTER . 

. 314 

43470 SEAL-P . 

. 3196 

436082 EM . 

. MA5208 

440835R91 IHC . 

. 205BB 

433185 FIAT . 

. 308WB 

434811 CHRYSL . 

. 359S 

436083 EM . 

. MA5209 

440836R91 IHC . 

. 204 

43338 FIAT . 

. 212 

434854 SEAL-P . 

. 3726 

436084 EM . 

. MA5212EL 

440837R91 IHC . 

. 201AB 

4334 CHRUK . 

. 522 

434964 CHRYSL . 

. 09194 

436085 CM . 

. M5212EL 

4409361 FIAT . 

. FI1710C 

4335 EM . 

. 4335 

4350 R-S . 

. TRA215 

436086 GM . 

. MA5212 

440941R91 IHC . 

. 88502 

43352H IHC . 

. 368A 

4350206040 TOYOTA ... 

. HA590302K 

436088 GM . 

. MAI212 

44097 WHITE . 

. 02755 

43353H IHC . 

. 368A-362 

435020C021 TOYOTA ... 

. BM500017 

436397 SEAL-P .... 

. 207L 

4409889 FIAT . 

. FM 710C 

4336 CHRUK . 

. 472 

435020C031 TOYOTA ... 

. BM500017 

436432 SEAL-P .... 

. 203FF 

440D5 WHITE . 

. 65212 

433676C93 IHC . 

. TRK145A 

4350212090 TOYOTA ... 

. 518507 

436442 VOLVO . 

. 33821 

4411972 CHRYSL . 

. HB88107B 

433696 CM . 

. 39520 

4350220110 TOYOTA ... 

. HA590301K 

436442 WHITE . 

. 33821 

441201 FORD . 

. 1988 

4338031 CHRYSL . 

. FW455017 

4350232050 TOYOTA ... 

. 518506 

436478R91 IHC .... 

. PWG1RS 

4412234 CHRYSL . 

. LM300811 

4338254 CHRYSL . 

. 208 

4350232070 TOYOTA ... 

. HA590303K 

436479R91 IHC .... 

. PWG1RS 

4412235 CHRYSL . 

. NP117885 

4338272 CHRYSL . 

. 307LI 

4350260180 TOYOTA ... 

. BM500007 

4364852 CHRYSL . 

. 203FF 

4412235AB CHRYSL . 

. NP117885 

4338304 CHRYSL . 

. LM67010 

4351047010 TOYOTA ... 

. HA590064 

4365 R-S . 

. TRA216 

441258C91 IHC . 

... JM205149A 

4338304 CHRYSL . 

... LM67010BCE 

4351047011 TOYOTA ... 

. HA590064 

436539R91 IHC .... 

. 306FF 

441259C91 IHC . 

... JM207049A 

4338305 CHRYSL . 

. LM67048 

435260C91 IHC . 

. 18690 

436581 SEAL-P .... 

. 25590-25520 

441294 CM . 

. 390 

4338311 CHRYSL . 

. LM11910 

435500R010 TOYOTA ... 

. HA590165 

436582 SEAL-P .... 

. HM89449-HM89410 

441295 EUCLID . 

. 47679 

4338312 CHRYSL . 

. LM11949 

435500R020 TOYOTA ... 

. HA590168 

436N SKF . 

. C436Q 

441295 EM . 

. 47679 

4338321 JEEP . 

. 207 

4355017010 TOYOTA ... 

. HA595017 

436T5 WHITE . 

. 3925 

441371 EUCLID . 

. 71412 

4338560 CHRYSL . 

. 513082 

4355030010 TOYOTA ... 

. HA590137 

436U SIMCA . 

. 305AG 

441371 EM . 

. 71412 

4338620 CHRYSL . 

. B5020 

4355030020 TOYOTA ... 

. HA590137 

43737 AMC . 

. 3720 

441378C92 IHC . 

. TRK3 

4338649 CHRYSL . 

. B2516 

4355030030 TOYOTA ... 

. HA590139 

4373D5 WHITE . 

. 311TB 

441379C92 IHC . 

. TRK25 

4338650 CHRYSL . 

. SET9 

4355042010 TOYOTA ... 

. HA590165 

43768 AMC . 

. 28300 

441387C92 IHC . 

. TRK58 

4338856 CHRYSL . 

. 614054 

4355042020 TOYOTA ... 

. HA590168 

4377 SEAL-P . 

. 312 

441388C92 IHC . 

. TRK72 

4338859 CHRYSL . 

. PB286 

4355050010 TOYOTA ... 

. HA593550 

4378 SKF . 

. J4378P 

441391C93 IHC . 

. TRK1000 

4338891 CHRYSL . 

. N5210KLB 

4355050011 TOYOTA ... 

. HA593550 

4378D5 WHITE . 

. 6386 

441407625A AUDI . 

. 510019 

4338892 CHRYSL . 

. 206WB 

4355050040 TOYOTA ... 

. HA590265 

4379D5 WHITE . 

. 65200 

44143 FM . 

. 44143 

4338913 CHRYSL . 

. SCH1810 

4355050041 TOYOTA ... 

. HA590265 

43809 CM . 

. 205S 

44143 SKF . 

. 44143 

4338948 CHRYSL . 

. B228 

4355050042 TOYOTA ... 

. HA590265 

43837 EUCLID . 

. 07098-07204 

4414344348 COM . 

. 44143-44348 

433D2 WHITE . 

. 2780 

4355050060 TOYOTA ... 

. HA590267 

43837 GM . 

. 07098-07204 

441452C93 IHC . 

. TRA1 

4340157L00 SUZUKI .... 

. HA590399 

4355050061 TOYOTA ... 

. HA590267 

43838 EUCLID . 

. 09078-09196 

441453C93 IHC . 

. TRA64F 

4340165D00 SUZUKI .... 

. 513193 

4356030010 TOYOTA ... 

. HA590138 

43838 EM . 

. 09078-09196 

441454C93 IHC . 

. TRA9RC 

4340165D10 SUZUKI .... 

. 513193 

4356030030 TOYOTA ... 

. HA590140 

4384270 CHRYSL . 

. 207FLJ 

441455C93 IHC . 

. TRA900FA 

4340165J01 SUZUKI .... 

. HA590178 

4356050010 TOYOTA ... 

. HA590266 

43846 GM . 

. 205BB 

441653 EUCLID . 

. 42381 

4340254G12 SUZUKI .... 

. HA590160 

4356050011 TOYOTA ... 

. HA590270 

43847 EM . 

. 304WB 

441653 EM . 

. 42381 

4340254G22 SUZUKI .... 

. HA590295 

4356050012 TOYOTA ... 

. HA590270 

4385504 FIAT . 

. FI1709C 

441747 EM . 

. MR 1314 

4340257L00 SUZUKI .... 

. HA590400 

435621 EM . 

. MA1214EL 

438568 WHITE . 

. 205FF 

441748 EM . 

. M1314EL 

4340257L50 SUZUKI .... 

. HA590178 

435622 EM . 

. MA5210EL 

438581 WHITE . 

. 87505 

441805R91 IHC . 

. 203F 

4340264B01 SUZUKI .... 

. 512182 

435623 EM . 

. M5211EX 

4388 EM . 

. 4388 

441806R91 IHC . 

. 305DD 

4340278J01 SUZUKI .... 

. HA590333 

4356382 AMC . 

. 204SS 

43884335 COM .... 

. 4388-4335 

441807R91 IHC . 

. 203FF 

4340280J00 SUZUKI .... 

. HA590330 

4357004010 TOYOTA ... 

. BM500009 

438853 WHITE . 

. 3383 

441865R91 IHC . 

. 305AG 

4340280J50 SUZUKI .... 

. HA590331 

435700C010 TOYOTA ... 

. BM500017 

438CUA CASE . 

.WPS103GPCC 

4419314 FIAT . 

. B33 

4340285Z00 SUZUKI .... 

. HA590113 

4357060010 TOYOTA ... 

. BM500007 

439099 WHITE . 

. 205FF 

4419628 CHRYSL . 

. HA590197 

4340285Z01 SUZUKI .... 

. HA590113 

4357060020 TOYOTA ... 

. BM500007 

4391 FULLER . 

. 308L 

4419850 CHRYSL . 

. 513082 

4340286Z00 SUZUKI .... 

. HA590113 

4357060030 TOYOTA ... 

. BM500018 

4393 FULLER . 

. 309SL 

44200S3Y008 HONDA .... 

. BM513161 

4340286Z20 SUZUKI .... 

. HA590112 

435844 EM . 

. Cl 110Q 

43948H IHC . 

. 307SL 

44200SJA008 ACURA .... 

. HA590147 

4340286Z21 SUZUKI .... 

. HA590112 

435845 EM . 

. QBR23549 

43950H IHC . 

. 306S 

44200SL0008 ACURA . 

. 513099 

4340286Z22 SUZUKI .... 

. HA590112 

435847 EM . 

. C407Q 

43951H IHC . 

. 308L 

44200SL5000 HONDA .... 

. 513093 

4340315 CHRYSL . 

. 513109 

4359152D00 SUZUKI .... 

. 511030 

43953H IHC . 

. 211SL 

44200SL50000 HONDA .. 

. 513093 

4340326 CHRYSL . 

. 513074 

4359154J00 SUZUKI .... 

. 511030 

43954335 COM .... 

. 4395-4335 

44200SL5003 HONDA .... 

. 513093 

4340334 CHRYSL . 

. 513075 

4359165D00 SUZUKI .... 

. 511024 

43955H IHC . 

. J361652 

44200SL5008 HONDA .... 

. 513093 

434185 FIAT . 

. 308WB 

4359167D00 SUZUKI .... 

. 511024 

4397498 CHRYSL . 

. 513006 

44200SM1008 HONDA ... 

. 513098 

4342082Z20 SUZUKI .... 

. HA590374 

4359182Z10 SUZUKI .... 

. BM500022 

4397499 CHRYSL . 

. B39 

44200SM4000 HONDA ... 

. 513098 

4342082Z30 SUZUKI .... 

. HA590375 

435954 EM . 

. MU1209V 

4397T2 WHITE . 

. 111TB 

44200SM4003 HONDA ... 

. 513098 

4342178J01 SUZUKI .... 

. HA590332 

435955 EM . 

. MAI211 EL 

439D5 WHITE . 

. 623 

44200SM4013 HONDA ... 

. 513098 

4342186Z00 SUZUKI .... 

. HA590131 

435956 EM . 

. MA1212EL 

4400 R-S . 

. TRA217R 

44200SM40131 HONDA . 

. 513098 

4342186Z01 SUZUKI .... 

. HA590131 

435957 EM . 

. MA5206EL 

4400115 HONDA .. 

. 203FFW 

44200SM4018 HONDA ... 

. 513098 

4342186Z20 SUZUKI .... 

. HA590115 

435958 CM . 

. MA5207EL 

4400316 WABCO . 

. 275928 

44200SM4J00 HONDA ... 

. 513098 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


TIMKEN 


Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

44200SV7A01 HONDA . 

. 510038 

44300SB2966 ACURA . 

. 513024 

44309 HYSTER . 

. 109TB 

443746 EM . 

. 455 453A 

44200SX0008 HONDA . 

. 510038 

4430DSCVA91 HONDA . 

.WB000013 

4430D5 WHITE . 

. 308L 

443747 EM . 

. 537-532X 

44200SXD0081 HONDA .... 

. 510038 

4430DSD4000 ACURA . 

. 513054 

44310 HYSTER . 

. 110CB 

443748 EM . 

.... 47679-47620 

4420 1 SCVA 1 2 HONDA . 

... WB000023 

44309SD4004 ACURA . 

. 513054 

44311 HYSTER . 

. 111TB 

443749 CM . 

. 390-394A 

44203 HYSTER . 

. 02135 

44300SD4008 ACURA . 

. 513054 

44313 CM . 

. 205BB 

4438423 WHITE . 

. 305S 

442093 EM . 

55197-90030 

44300SD4014 HONDA . 

. 513054 

44315 HYSTER . 

. 115BB 

4438573 FIAT . 

. RW103R 

4422101 DANALU . 

. MG 1716 

44300SD4018 HONDA . 

. 513054 

4431581 CHRYSL ... 

. JL69349 

443858 CM . 

. 25580 

4423135 CHRYSL . 

. 513070 

44300SD4024 ACURA . 

. 513054 

44318 EM . 

. 200AB 

443859 EM . 

. 25580-25521 

4423373 CHRYSL . 

. 513072 

44300SD4034 HONDA . 

. 513054 

4432101 DANALU .. 

. TR1714 

443860 EM . 

.... 42381-42584 

4423537 CHRYSL . 

. 513070 

4430DSD4038 HONDA . 

. 513054 

4432102 DANALU .. 

. TR1715 

4438704 DANALU . 

. LS10 

4423893 CHRYSL . 

. 512021 

44300SDAA51 ACURA . 

. 510073 

4432103 DANALU .. 

. TR1716 

4438705 DANALU . 

. RW119 

442473 EM . 

. 28521 

443D0SDAA52 ACURA . 

. 510073 

44331 EM . 

. 204 

443881 SEAL-P . 

. HM803110 

442474 EM . 

. 28580 

443D0SDAA52 HONDA .... 

. 510073 

443363 RIV . 

. 5595 

443882 SEAL-P . 

. HM804849 

442475 EM . 

. 28678 

44300SE0003 HONDA . 

. 513053 

443384 EM . 

. 495AX 

443883 SEAL-P . 

. HM804810 

442476 EM . 

. 3479 

4430DSE0004 HONDA . 

. 513053 

443385 EM . 

. 598 

443884 SEAL-P . 

. 25590 

4425163 CHRYSL . 

. 614069 

44300SE0008 HONDA . 

. 513053 

443386 EM . 

. 39590 

443885 SEAL-P . 

. 25520 

44261 VERSA T . 

. 309 

4430DSE0D18 HONDA . 

. 513053 

443407625 AUDI ... 

. 513106 

443893 EM . 

. 3994-3920 

44262 VERSAT . 

. 111TB 

44300SE0003 OEM . 

. 513025 

443407625A AUDI . 

. 513242 

443912R91 IHC . 

. 203FF 

442699 EM . 

. 45290 

44300SE0003 OEM . 

. 513053 

443407625A OEM .. 

. 513242 

443915R91 IHC . 

. 203AB 

4426D5 WHITE . 

. 3780 

44300SF1004 HONDA . 

. 513241 

443407625A VW .... 

. 513242 

443917 EM . 

.... 59200-59412 

442791 EUCLID . 

. 48320 

44300SF1008 HONDA . 

. 513241 

443407625B AUDI . 

. 513242 

443919R91 IHC . 

. 203F 

442791 CM . 

. 48320 

44300SF1008 OEM . 

. 513241 

443407625B OEM .. 

. 513242 

443922 EM . 

.... 59162-59412 

442792 EUCLID .... 

... 48393 

44300SG0000 HONDA .... 

. 513052 

443407625C OEM .. 

. 513106 

443943 GM .... 

... 49585-49520 

442792 EM . 

. 48393 

4430DSG0004 HONDA . 

. 513052 

443407625D OEM .. 

. 513242 

443D5 WHITE . 

. 55175C 

4428427 CHRYSL . 

. 614070 

44300SG0008 HONDA . 

. 513052 

443407625F AUDI .. 

. 510020 

443NDL SKF . 

. S443Q 

44287 EM . 

. 1313AG 

4430DSG0010 HONDA . 

. 513052 

443422 RIV . 

. 15101 

44400 FIAT . 

. 302AG 

4428702 DANALU . 

. RW118 

44300SG0000 HONDA . 

. 513052 

443423 RIV . 

. 14139 

44401 FIAT . 

. 304WB 

4428802 CHRYSL . 

... HB88107B 

44300SG0004 HONDA . 

. 513052 

44348 FM . 

. 44348 

44401 NEWHOL . 

. 368A 

442882 SKI . 

. SET33 

44300SG0010 HONDA . 

. 513052 

44348 SKF . 

. 44348 

44402 NEWHOL . 

. 362A 

44300S04004 HONDA . 

. 510015 

44300SHJA51 HONDA . 

... WB000020 

4434844162 COM .. 

. 44348-44162 

4442102 DANALU . 

. VV1718C 

44300S04008 HONDA . 

. 510015 

4430DSJCA01 HONDA . 

.... WB000008 

443498625 AUDI .... 

. 513242 

444222 FORD . 

. 16284 

44300S04A01 ACURA . 

. 510030 

44300SIMA952 HONDA . 

. 510089 

443498625A AUDI . 

. 510020 

444263 EM . 

. 395-394A 

44300S04A01 HONDA . 

. 510030 

44300SIMA953 HONDA . 

. 510089 

443498625B AUDI . 

. 513242 

4443485 CHRYSL . 

. 513074 

44300S04A02 ACURA . 

. 510030 

44309S04004 HONDA . 

. 510015 

443498625B VW .... 

. 513242 

4443880 FIAT . 

. 513116 

44300S04A02 HONDA . 

. 510030 

44300S04008 HONDA . 

. 510015 

443498625E AUDI .. 

. 513242 

4443D5 WHITE . 

. 55175C 

44300S0A003 ACURA . 

. 510050 

44300S04A01 HONDA . 

. 510030 

443498625E VW . 

. 513242 

4444D iHC . 

. 1211 AG 

44300S0A003 HONDA . 

. 510050 

44300S04A02 HONDA . 

. 510030 

443498625F AUDI .. 

. 510019 

444514A PEUGOT . 

. 207L0 

44300S0XA01 HONDA . 

. 510059 

44300SPD004 HONDA . 

. 510011 

443502 EM . 

. 29590 

444515 PEUGOT . 

. 207L0 

44300S0XA010M1 HONDA 

. 510059 

44300SPD008 HONDA . 

. 510011 

443508 CM . 

. 45220 

4446138 FORD . 

. MU1206TM 

44300S1AE01 HONDA . 

. 510050 

44300SR30D3 HONDA . 

. 510015 

443509 EM . 

. 29520 

4446409 CHRYSL . 

. B3210 

44300S3VA01 ACURA .... 

. 510011 

44300SR30030 HONDA ... 

. 510015 

443586 GM .... 

.... 45290-45220 

4446420 CHRYSL ... 

.... NTA3244 

44300S3VA02 ACURA . 

. 510064 

44300SR3004 HONDA . 

. 510015 

443593 CM . 

. H414242 

4446455 CHRYSL . 

. F4020 

44300S3VA02 HONDA . 

. 510064 

44300SR3005 HONDA . 

. 510015 

443594 EUCLID . 

. H414210 

4446464 CHRYSL . 

. DC022 

44300S3VA11 ACURA . 

. 510085 

44309SR30D8 HONDA . 

. 510015 

443594 CM . 

. H414210 

4446610 CHRYSL . 

. JL69348 

44300S3VA61 ACURA . 

. 511036 

44300SR3015 HONDA . 

. 510015 

443595 GM . 

. H414242 H414210 

4446689 CHRYSL . 

. JL69310 

44300S47008 HONDA . 

. 510039 

44300SR3A02 ACURA . 

. 510030 

44363D SKF . 

. 44363D 

4446696 CHRYSL . 

. LM501310 

44300S5A004 ACURA . 

. 510030 

44300SR3A02 HONDA . 

. 510030 

443669 EM . 

. 72218C 

4446698 CHRYSL . 

. IMP716862 

44300S5A004 HONDA . 

. 510030 

44300SR3A04 ACURA . 

. 510030 

44367 JEFREY . 

. 1310AG 

4446698AB CHRYSL .... 

. NP716862 

44300S5A008 HONDA . 

. 510030 

44300SR3A04 HONDA . 

. 510030 

443685 EM . 

. 395S 394A 

444676 WHITE . 

. 598A 

44300S84A01 ACURA . 

. 510050 

4430DSS0D14 HONDA . 

. 513052 

443689 EM . 

. 28678-28622 

444NDL SKF . 

. S444Q 

44300S84A01 HONDA . 

. 510050 

44300SS0018 HONDA . 

. 513052 

443690 EM . 

. 3479-3420 

4450 SIMCA . 

. 306TB 

44300S84A02 ACURA . 

. 510050 

44300STK951 ACURA . 

.... WB000012 

443691 EM . 

. 28580-28521 

4452102 DANALU . 

. FI1708C 

44300S84A02 HONDA . 

. 510050 

44300STXA01 HONDA . 

. HA590228 

443692 EM . 

. 48393-48320 

4452106 DANALU . 

. FI1709C 

44300S9A003 HONDA . 

. 510074 

44302PP HYSTER . 

. 102CC 

443693 EM . 

. 760 752 

4452107 DANALU . 

. FI1710C 

44300SAA003 HONDA . 

. 511029 

44302TT HYSTER . 

. 102CC 

443694 EM . 

. 526-522 

445248A SKF . 

. 614080 

44300SB2003 HONDA . 

. SET35 

44303 EM . 

. 203AB 

443695 EM . 

. 29590-29520 

445248E SKF . 

. 614080 

44300SB2004 HONDA . 

. SET35 

44303TT HYSTER . 

. 103CC 

443696 EUCLID . 

. 39520 

445269 SKF . 

. 614111 

44300SB2008 HONDA . 

. SET35 

44304TT HYSTER . 

. 104CC 

443696 CM . 

. 39520 

4452D IHC . 

. 207 

44300SB2018 HONDA . 

. SET35 

44305 HYSTER . 

. 105CB 

443697 EM . 

. 39590-39520 

4454D5 WHITE . 

. 53177 

44300SB2960 ACURA . 

. 513024 

44305TT HYSTER . 

. 105CC 

443698 EM . 

. 495AX-493 

445521 GM . 

. 71412-71750 

44300SB29600 HONDA .... 

... 513024 

44306 HYSTER .... 

.... 106WB 

443699 GM .... 

. 598-592 

445522 GM .... 

.... 25584-25521 

44300SB2961 HONDA . 

. 513024 

443067 RIV . 

. 595 

443717 VOLVO . 

. 653 

445523 CM . 

. 593-592A 

44300SB2962 HONDA . 

. 513024 

44306TT HYSTER . 

. 106CC 

443717 WHITE . 

. 653 

445524 EM . 

. 568-563 

44300SB2963 HONDA . 

. 513024 

44307 HYSTER . 

. 107WB 

443729 EM . 

. 758 752 

445538 EM . 

. 55176C 

44300SB2964 HONDA . 

. 513024 

44307TT HYSTER . 

. 107DD 

443730 EM . 

. 72218C-72487 

445539 GM . 

. 55187C 

44300SB2965 HONDA . 

. 513024 

44308 HYSTER . 

. 108TB 

443745 EM . 

. 455-453A 

445540 EM . 

. 55443 


Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

445574 EM . 

.... 55187C-55443 

44717H IHC . 

. 567A 

450972 SKF . 

. X908CC 

45284 SKF . 

. 45284 

445575 GM . 

... 55187C-55443 

447199 GM . 

. 9121 

4509766 CHRYSL . 

. 512167 

4528445220 COM . 

. 45284-45220 

445590 EM . 

. 39580 

4472239 HONDA . 

. 614163 

4509767 CHRYSL . 

. 512167 

4528445221 COM . 

. 45284-45221 

445591 GM . 

. 39580-39520 

447432 COM . 

. 447-432 

4509792 CHRYSL . 

. 512013 

45284B PCIRCL . 

. 45284 

445612 EM . 

. 462 453X 

447490C91 IHC . 

. HM518445 

450D2 WHITE . 

. 64700 

45285 FM . 

. 45285 

445633 GM . 

. 566-563 

447491 Cl IHC . 

. HM518410 

450T SKF . 

. TRK159 

45285 SKF . 

. 45285 

445649 EM . 

. 655 

447492C91 IHC HM518445-HM51841 

451 CFORCE . 

. 614079 

452850 DM . 

. 3383-3320 

445653 EM . 

. 655-653 

447524M1 MASSEY .. 

. LM603049 

45130001 12 IOWA . 

. 29685 

4528545220 COM . 

. 45285-45220 

4458702 DANALU . 

. RW102R 

4478700 DANALU . 

. 304WB 

4513000127 IOWA . 

. HM237545 

4528545221 COM . 

. 45285-45221 

4458703 DANALU . 

. RW103R 

4478701 DANALU . 

. RW122 

4513000208 IOWA . 

. 29620 

45285A FM . 

. 45285A 

4458704 DANALU . 

. 513116 

447899M1 MASSEY .. 

. DS2D8TTI 

4513000221 IOWA . 

. HM237510 

45287 FM . 

. 45287 

445971 EUCLID . 

. 6535 

448198 GM . 

. 9185 

4513000223 IOWA . 

. HM231110 

45287 SKF . 

. 45287 

445971 EM . 

. 6535 

448199 EM . 

. 9185-9121 

45132 IMPIR . 

. HB88107A 

4528745220 COM . 

. 45287-45220 

445972 EM . 

. 6559C 

44831 GM . 

. 200AB 

451354 EM . 

. 47686 

4528745221 COM . 

. 45287-45221 

445973 GM . 

. 6559C-6535 

44852D IHC . 

. 308WB 

451495R1 IHC . 

. 02820 

45290 FM . 

. 45290 

445990 EM . 

. 479-472A 

4486065 CHRYSL . 

. 1D6WB 

451496R91 IHC . 

. 02877 

4529045220 COM . 

. 45290-45220 

445994 EM . 

. 33281-33462 

4486860 CHRYSL . 

. 512125 

451590R91 IHC . 

. 106WB 

4529045221 COM . 

. 45290-45221 

445D SIMCA . 

. 306TB 

44936 NEWHOL . 

. 209D 

45160 NEWHOL . 

. 307TB 

45291 FM . 

. 45291 

44600SE0000 HONDA 

. 518505 

449402C91 IHC . 

. 305DD 

451603R91 IHC . 

. 109TB 

45291 SKF . 

. 45291 

44600SF0000 OEM .... 

. HA594460K 

449432M1 MASSEY .. 

. DS211TTRB 

451609 EM . 

. KD11786Y 

4529562 FIAT . 

. 749-742 

446029 EM . 

. KB11786Y 

449D2 WHITE . 

. 64450 

451611 EM . 

. 388A-383A 

4529563 FIAT . 

. 659-653 

446031 GM . 

. 527-522 

45 MRC . 

. B45 

4516385Z00 SUZUKI ... 

. 510052 

452B SKF . 

. 452B 

446032 GM . 

. 529-522 

450082C93 iHC . 

. TRA191F 

4516385Z01 SUZUKI ... 

. 510052 

452T SKF . 

. TRK146 

446033 EM . 

. 539-532A 

450083C93 iHC . 

. TRA191R 

45164D IHC . 

. 212S 

453010R91 IHC . 

. 13685-13621 

446035 GM . 

. 575-572 

450084C93 IHC . 

. TRA198 

451668 EM . 

. 3925 

453011R91 IHC . 

. 13685 

446036 GM . 

. 663-653 

450085C93 IHC . 

. TRA192R 

451669 GM . 

. 3984-3925 

453012R1 IHC . 

. 13621 

446038 EM . 

. 665-653 

450087C92 IHC . 

. TRA172R 

451808 GM . 

. 2065T 

45305 HYSTER . 

. 5305KE 

446039 GM . 

. 749-742 

450087C93 IHC . 

. TRA172R 

451898 EM . 

. 2065T 

4532 FULLER . 

. J401664 

446040 EUCLID . 

. 938-932 

450089C93 IHC . 

. TRA192FA 

451899 EM . 

. 2505T 

4532 WABCO . 

. J401664 

446040 GM . 

. 938-932 

450102C91 IHC . 

. 313A 

451916 GM . 

. H715311 

453256R1 IHC . 

. 13686 

446046 GM . 

. 3382-3320 

450174R92 IHC . 

.WPS108GRC 

451981 EM . 

. HM807010 

453278R91 IHC . 

.... 14136A 14276 

446047 EM . 

. 3578-3525 

450184 FWD . 

. 07098-07204 

451982 EM __ 

HM807040 

453279R91 IHC . 

. 14136A 

446048 EM . 

. 3982-3920 

450241R91 IHC . 

. 88504 

451983 EM .HM807040-HM807010 

453325R91 IHC . 

. 938 

446049 EM . 

. 6379-6320 

4504034 CHRYSL . 

. 513074 

451984 EM . 

. H715311 

453392 EM . 

. 582 

446050 GM . 

. 6386-6320 

4504038 CHRYSL . 

. 513075 

451986 EM . 

. H715311 

453393 GM . 

. 42687 

446051 EM . 

. 47686-47620 

4504039 CHRYSL . 

. 513074 

45IT SKF . 

. TRK159A 

453394 DM . 

. 72188C 

446052 GM . 

. 537-532A 

4504041 CHRYSL . 

. LM501310 

45203 HYSTER . 

. 5203KE 

453395 EUCLID . 

. 42620 

446074 EM . 

. HM911210 

4504042 CHRYSL . 

. LM501349 

45204 HYSTER . 

. 5204KE 

453395 EM . 

. 42620 

446088 SEAL-P . 

. HM89449 

4504591 CHRYSL . 

. F4020 

45204P HYSTER . 

. 5204KSE 

453402 GM . 

. 3585 

446089 SEAL-P . 

. HM89410 

450515 EUCLID . 

. 65237 

45205 HYSTER . 

. 5205KE 

453403 EM . 

. 39581 

44609A AMC . 

... 14138A-14274 

450515 EM . 

. 65237 

45206 GENED . 

. 5206KLE 

453407 EM . 

. 2984 

4461008 CHRYSL . 

. 114L 

450527 EM . 

. 3730 

45206 HYSTER . 

. 5206KE 

453410 EM . 

. 3877 

44610SE0000 OEM .... 

. 518505 

450530 EM . 

. 65237-65500 

45206P HYSTER . 

. 5206KSE 

453411 EM . 

. 3820 

446136 EM . 

. 09074-09196 

450534 EM . 

. 47890-47820 

45206PP HYSTER . 

. 5206KSSE 

453412 EM . 

. 3877-3820 

446140 EM . 

. 359S-354A 

4505353 CHRYSL . 

. 614092 

45209A AMC . 

. 1872 

453451 EM . 

. 3585-3525 

446476 GM . 

. 557A-552A 

4505358 CHRYSL . 

. 614054 

45212 SKF . 

. 5212WL 

453452 EM . 

. 39581-39520 

446503 GM . 

. 557A 

450544 EM . 

. H924045 90012 

45213 AMC . 

. 3982 

453453 EM . 

. 72188C-72487 

446554 EM . 

... 14137A-14274 

450547 EM . 

. 497 

45214 AMC . 

. 3920 

453454 DM . 

. 582-572 

446581 GM . 

. 598-592A 

450548 EM . 

. 558A 

45216 HYSTER . 

. 5216KE 

453455 EM . 

. 42687-42620 

446622 GM . 

. 3782 

450567 GM . 

. 47490-47420 

45220 FM . 

. 45220 

453483 EM . 

. 369A 

446625 GM . 

. 3782-3720 

450568 EUCLID . 

. 47490 

45221 FM . 

. 45221 

453484 EM . 

. 369A 

446626 EM . 

. 598A 

450568 DM . 

. 47490 

452478C91 IHC . 

. SET37 

453485 EM . 

. 369A-362A 

446627 GM . 

. 598A-592A 

450569 EM . 

. 748S 

452481R91 IHC . 

. 206FF 

453486 GM . 

. 3779-3720 

44669 EM . 

. 5207WS 

450570 DM . 

. 748S-742 

452540A WHITE . 

. LM67010 

4535 FM . 

. 4535 

4468701 DANALU . 

. RW109R 

450573 WABCO . 

. 3782 

452541A WHITE . 

. LM67048 

4535 SKI . 

. 4535 

4468702 DANALU . 

. RW110R 

450574 EM . 

. 558A 552A 

452542A WHITE . 

. LM11949 

4536 FM . 

. 4536 

44699 GM . 

. 5207W 

450575 GM . 

. 497-493 

452602C93 IHC . 

. TRA194F 

4536 SKF . 

. 4536 

447109 GM . 

. 528-522 

450612 EM .HM926747-HM926710 

452651B SKF . 

. 5106WCC 

453646 GM . 

. 3877-3820 

447114 EM . 

. 28682-28622 

450613 EM . 

. NA776 

45280 FM . 

. 45280 

453674 WHITE . 

. 205SSL 

447165 EUCLID . 

. 4595 

4506137 CHRYSL . 

. 23100 

4528045220 COM . 

... 45280-45220 

453809 DM . 

. 557S-552A 

447165 CM . 

. 4595 

450627C91 IHC . 

.WPS108GRC 

4528045221 COM . 

... 45280-45221 

453810 EM . 

. 623-612 

447166 EUCLID . 

. 4535 

450653 SKF . 

. 5206DD 

45282 FM . 

. 45282 

453811 EM . 

. 657-653 

447166 EM . 

. 4535 

450787 EM . 

. MR1313EL 

45282 SKF . 

. 45282 

453812 EM . 

. 3984-3920 

447167 CM . 

. 4595-4535 

4509325 CHRYSL . 

. 512021 

4528245220 COM . 

... 45282-45220 

45383D IHC . 

. 2820 

44716H IHC . 

. 567A563 

4509325B CHRYSL .... 

. 512021 

4528245221 COM . 

... 45282-45221 

45384D IHC . 

. 2878 

447178 EM . 

EE350750-90012 

4509600 CHRYSL ...... 

512023 

45284 FM . 

45284 

453850 EM . 

.. 3383-3320 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


Part tt/Name 

Timken 

Part ft/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

45385D IHC . 

. 2878-2820 

454658 EM . 

. 31597 

455748 EM . 

. 49 2A 

455T SKF . 

. TRK1000 

453879R91 IHC . 

. 20BFF 

454659 EM . 

. 31521 

455750 CM . 

. 496 492A 

456 FM . 

. 456 

453897 EM . 

. JH1812 

454660 EM . 

. 31597-31521 

455755 EM . 

. 33262-33472 

456133R91 IHC . 

. 13686-13621 

453915 EM . 

. 14118S 

454810 EM . 

. 5735 

455756 CM . 

. 759-752 

456134R1 IHC ... 

. 13621 

453916 EM . 

. 14124 

454887R1 IHC ... 

. PWG112R 

455760 EM . 

. 3979-3920 

456135R91 IHC . 

. 13686 

453929 EM . 

. 14124-14274 

4549233 CHRYSL 

. 614007 

455761 EM . 

. 78215C-78551 

456200R1 IHC ... 

. 02820 

45396 NEWHOL . 

. NPS100RPC 

454D4 WHITE .... 

. 493 

455762 EM . 

. 560S-552 

456201R91 IHC . 

. 02877 

4539862 CHRYSL .... 

. 26131H 

454T SKF . 

. TRK160 

455779 EM . 

. 639-632 

456336 CM . 

. HM803145 

4539863 CHRYSL .... 

. NP941813 

455 FM . 

. 455 

455780 EM . 

. 659-652 

456401 EM . 

. B1316Q 

453A FM . 

. 453A 

455 SKF . 

. 455 

455781 EM . 

. 644-632 

456437 EM . 

. 560S-552A 

453A SKF . 

. 453A 

4550D5 WHITE .. 

.MUB5206UM 

455782 EM . 

. 636-632 

456440 EM . 

. 6580-6535 

453B SKF . 

. 453B 

455103R91 IHC . 

.WPS104GRC 

455784 EM . 

. 641-632 

456442 EM . 

. 65200-65500 

453T SKF . 

. TRK23 

455111R91 IHC . 

. WPS108GRC 

455784C91 IHC . 

. 1310LI 

456443 EUCLID . 

. 74550 

453X FM . 

. 453X 

455137 EM . 

. HM617010 

455785 EM . 

. 621-612 

456443 EM . 

. 74550 

453X SKF . 

. 453X 

455138 EM . 

. HM617049 

455789 EM . 

. 596 592 

456444 EM . 

. 74550-74850 

453XB SKF . 

. 453XB 

455139 EM . 

HM617049-HM617010 

455790 EM . 

. 740-742 

456450 EM . 

. 755-752 

4540025 FIAT . 

. 6386-6320 

45521 WHITE .... 

. 2820 

455791 EM . 

. 580-572 

456451 EUCLID . 

. 5595 

454020 EUCLID . 

. HM807046 

455221 EM . 

. 15245 

455793 EM . 

. 72212C-72487 

456451 EM . 

. 5595 

454020 EM _ 

. HMRfl7fl4fi 

455222 EM . 

. 15103S 

455794 EM . 

. 6461-6420 

456452 EM . 

. 5595-5535 

454021 EM HM807046-HM807010 

455223 EM . 

. 15103S-15245 

455810 EM . 

. 55200C-55437 

456453A COM ... 

. 456-453A 

454022 EM . 

. H715345 

455250C93 IHC . 

. TRK177 

455811 EM . 

. 42346-42584 

456453X COM ... 

. 456-453X 

454023 EM . 

H715345-H715311 

455255R91 IHC . 

. 13686-13621 

455812 EM . 

. 498-493 

456455 EUCLID . 

. NA48390 

4540482 FIAT . 

. 56418-56650 

455256R91 IHC . 

. 13686 

455813 EM . 

. 68450-68712 

456455 EM . 

. NA48390 

454112R91 IHC . 

. PWG112R 

455270 CM . 

HM801346-HM801310 

455814 CM . 

. 418-414 

456456 CM . 

.WA48390 48320D 

454113R91 IHC . 

.WPS108GRC 

455271 EM . 

. HM801346 

455815 EM . 

. 495A493 

456457 EUCLID . 

. 841 

4541916 FIAT . 

. 65212-65500 

455272 EM . 

. HM801310 

455816 EM . 

. 52375-52638 

456457 EM . 

. 841 

454203008 SKF . 

. NPS008RPC 

455386C1 IHC ... 

. M802011 

455817 EM . 

. 52638 

456458 EM . 

. 841-832 

454203008VSB SKF 

.IMPS08RRC 

455387C91 IHC . 

. M802048 

455818 EUCLID . 

. 687-672 

456459 EUCLID . 

. 755 

454203010 SKF . 

. NPS010RPC 

455388C91 IHC . 

.... M802048 M802011 

455818 EM . 

. 687-672 

456459 EM . 

. 755 

454205014 SKF . 

. HIPS014RPC 

455409R91 IHC . 

. 2793 

455820 EM . 

. 368A-362 

456463 EUCLID . 

. 565 

454205015 SKF . 

. NPS015RPC 

455416 EUCLID . 

. 6580 

455821 EM . 

. 59175-59412 

456463 EM . 

. 565 

454205100VSB SKF 

. NPS100RRC 

455416 CM . 

. 6580 

455822 EM . 

. 581-572 

456464 CM . 

. 565-563 

454206101 SKF . 

. IMPS 101 RPC 

45544 WHITE .... 

. 2523 

455823 EM . 

. 3778-3720 

456470 EUCLID . 

. HH221449 

454206101VSB SKF 

.IMPS 101RRC 

455442 EM . 

. 795-792 

455829 EM . 

. 59187-59429 

456470 EM . 

. HH221449 

454206102 SKF . 

. NPS102RPC 

455443 EM . 

. 795 

455831 EM . 

. 65225-65500 

456471 EUCLID . 

. HH221410 

454206103 SKF . 

. NPS103RPC 

455444 CM . 

. 792 

455832 EM . 

. 3490-3420 

456471 EM . 

. HH221410 

454206104 SKF . 

. NPS103RPC 

455453A COM ... 

. 455-453A 

455834 CM . 

. 55175C-55437 

456472 EUCLID . 

. HH221449HH221410 

454206104VSB SKF 

. NPS103RRCC 

455453X COM ... 

. 455 453X 

455835 EM . 

. 66225 66462 

456472 EM . 

. HH221449 HH221410 

454207104 SKF . 

. NPS104RPC 

455457 EM . 

. 399A-394A 

455836 CM . 

. 3975-3920 

456473 EUCLID . 

. 67390 

454207105 SKF . 

. IMPS 105RPC 

455473 EM . 

. 52393-52618 

455837 EM . 

. 560-553X 

456473 EM . 

. 67390 

454207105VSB SKF 

.IMPS105RRC 

455474 CM . 

. 52393 

455839 EM . 

. 65390-65320 

456474 EUCLID . 

. 67320 

454207106 SKF . 

. NPS106RPC 

455488R91 IHC . 

. 15116 

455840 EM . 

. 749A-742 

456474 EM . 

. 67320 

454207107 SKF . 

. NPS107RPC 

455500 CM . 

. 387A-382 

455842 EM . 

. 52400-52637 

456475 EM . 

. 67390-67320 

454254R92 IHC . 

.WPS104GRC 

455501 EM . 

. 387A 

455843 EM . 

. 49576 

456476 EUCLID . 

. 64450 

454274 EM . 

. HM89449 

455539 CM . 

. KD12051Z 

455853 EM . 

. 49520 

456476 EM . 

. 64450 

454326 EM . 

. 82950 

455540 CM . 

. KD12051Z 

455864 CM . 

. C672Q 

456477 EUCLID . 

. 64700 

454391 EM . 

. 482-472X 

455541 EM . 

. KD12051Z 

455889 EM . 

. 45285-90011 

456477 EM . 

. 64700 

454460 EM . 

. HM804810 

455542 EM . 

. 15579A 

455894 EM . 

. M1308TV 

456478 EM . 

. 64450-64700 

454461 GM .... 

.... HM803110 

455543 GM .... 

... 15522A 

455900 GM .... 

.... 45285-45220 

456479 EUCLID . 

. 48290 

454462 EM . 

. HM803146 

455560R91 IHC . 

. 151 16-15250X 

455901 EM . 

. 45285 

456479 EM . 

. 48290 

454463 EM . 

. HM803110 

455562R91 IHC . 

. 02877 

455938 EM . 

. 29586-29522 

456480 EUCLID . 

. 48220 

454538 EM . 

. 71450-71750 

455563R1 IHC ... 

. 02820 

455939 EM . 

. 29586 

456480 EM . 

. 48220 

454540 EUCLID . 

. 47 2X 

455629 CM . 

. 5535 

455940 CM . 

. 29522 

456481 EM . 

. 48290-48220 

454540 EM . 

. 484 472X 

455670R91 IHC . 

. 3578-3525 

455956R91 IHC . 

. NPS012RPC 

456485 EUCLID . 

. 861 

454587 EM HM89446-HM89410 

455671R91 IHC . 

. 3578 

455957R91 IHC . 

. NPS012RPC 

456485 EM . 

. 861 

454588 EUCLID . 

. HM89446 

455672R1 IHC ... 

. 3525 

455959R91 IHC . 

. NPS102RPC 

456486 EUCLID . 

. 854 

454588 EM . 

. HM89446 

455724 EM . 

. BH2212 

455960R91 IHC . 

. NPS102RPC 

456486 CM . 

. 854 

454589 EUCLID . 

. HM89410 

455725 EM . 

. 29620 

455960R92 IHC . 

. NPS102RPC 

456487 EM . 

. 861-854 

454589 EM . 

. HM89410 

455726 CM . 

. 29680 

455964R91 IHC . 

. NPS100RPC 

456488 EUCLID . 

. 48286 

454590 EM . 

. 25584-25520 

455727 EM . 

. 29680-29620 

455965R91 IHC . 

. NPS100RPC 

456488 EM . 

. 48286 

454591 EM . 

. 25520 

455728 EM . 

. 47681-47620 

455966 EM . 

. 594-592A 

456489 EM . 

. 48286-48220 

45460 EATON . 

. 72200C 

455739 CM . 

. 3767-3720 

455D4 WHITE . 

. 496 

456490 EUCLID . 

. 67388 

454641 WHITE . 

. 2066 

455740 EM . 

. 567A-563 

455S FM . 

. 455S 

456490 CM . 

. 67388 

454641A VOLVO . 

. 2065 

455741 EM . 

. 47487-47420 

455S SKF . 

. 455S 

456491 EM . 

. 67388-67320 

454652 EM . 

. 42350 

455742 EM . 

. 33275-33472 

455S453A COM . 

. 455S-453A 

456492 EUCLID . 

. 74525 

454653 EM . 

. 42350-42584 

455747 EM . 

. 26878 

455S453X COM . 

. 455S 453X 

456492 EM . 

. 74525 
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Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

456493 EM . 

. 74525-74850 

456727 EUCLID .. 

. 2759 

457127 EM . 

. 48120 

457235 EM . 

. SET37 

456497 EUCLID . 

. 898 

456727 EM . 

. 2759 

457128 CM . 

. 48190-48120 

457236 EM . 

. LM603011 

456497 EM . 

. 898 

4567292 CHRYSL 

. M802048CP 

457129 EM . 

. HM813844 

457239 EM . 

. 855-854 

456498 EUCLID . 

. 892 

4567293 CHRYSL 

. M802011AP 

457130 EM . 

. HM813810 

457242 EM . 

. B3612 

456498 EM . 

. 892 

456753 EM . 

. Q12784 

457131 EM . 

. HM88542 

457245 EUCLID 

. 44143-44348 

4565 CHRYSL . 

. J401652 

456831 EM . 

. 78225C 

457132 EM . 

.HM88542-HM88510 

457245 EM . 

. 44143-44348 

456503 EUCLID . 

. 67787 

456832 EM . 

. 78225C-78551 

457133 EM . 

. 382S 

457246 EUCLID 

. 44348 

456503 EM . 

. 67787 

456847 EUCLID .. 

. 861-854 

457140 EM . 

. 1207L 

457246 EM . 

. 44348 

456504 EUCLID . 

. 67720 

456858 CM . 

. 2065T 

457147 EM . 

. 99575-99100 

457253 CM . 

. 42688-42620 

456504 EM . 

. 67720 

456990 EM . 

. 200531 

457151 EM . 

. NTA1625 

457254 EM . 

. 42688 

456505 EM . 

. 67787-67720 

456991 SKF . 

. 88508 

457152 EM . 

. 309L 

457255 EM . 

. 42620 

456506 EUCLID . 

. 67885 

4570 RIV . 

. 02755 

457153 EM . 

. 308L 

457258 CM . 

. HM804810 

456506 EM . 

. 67885 

457040 EM . 

. 661-652 

457154 EM . 

. 2756 

457264 EM . 

. 34301-34500 

456507 EUCLID . 

. 67820 

457041 EM . 

. 15103S 

457162 EM . 

. 1209SL 

457265 EM . 

. 34301 

456507 EM . 

. 67820 

457042 EM . 

. 15243 

457163 EM . 

. 47687 

457266 EM . 

. 34500 

456508 CM . 

. 67885-67820 

457043 CM . 

. 15103S-15243 

457164 CM . 

. 47687-47620 

457269 EM . 

. 66462 

456509 EUCLID . 

. 81600 

457044 EM . 

. 25583 

457165 EM . 

. H715336 

457270 CM . 

.HM88547-HM88510 

456509 EM . 

. 81600 

457045 CM . 

. 25519 

457166 EM . 

. H715336-H715310 

457271 EM . 

. HM88547 

456510 EUCLID . 

. 81962 

457046 EM . 

. 25519 

457168 EM . 

. 387 A-382S 

457272 EM . 

. HM88510 

456510 EM . 

. 81962 

457047 EM . 

. Ml2649 

457169 EM . 

. M1206EL 

457273 EM . 

.HM89449-HM89410 

456511 EM . 

. 81600-81962 

457048 CM . 

. M12610 

457174 CM . 

. 27820 

457273 OPEL .... 

.... HM89449-HM89410 

456512 EUCLID . 

. 93750 

457049 CM . 

. SET3 

457177 EM . 

. 1208L 

457274 EM . 

. HM89449 

456512 EM . 

. 93750 

457050 EUCLID .. 

. LM48548 

457177B EM .... 

. 1208L 

457277 EM . 

. 311L 

456513 EUCLID . 

. 93125 

457050 CM . 

. LM48548 

457178 CM . 

. 1308L 

457278 CM . 

. 311L 

456513 EM . 

. 93125 

457051 EUCLID .. 

. LM48510 

457179 EM . 

. 7109 

457279 EM . 

. 1412L 

456514 EM . 

. 93125 

457051 EM . 

. LM48510 

457183 EM . 

. HM212044 

457280 CM . 

. 5212W 

456515 EUCLID . 

. 99600 

457052 EM . 

. SET5 

457184 EM . 

. HM212011 

457281 EM . 

. 5306W 

456515 EM . 

. 99600 

457060 EM . 

. 307TB 

457185 EM . 

. HM212044-HM212011 

457284 EM . 

. 210S 

456517 EM . 

. 99600-99100 

457062 EM . 

HM516449-HM516410 

457186 CM . 

. IMTA815 

457287 EM . 

. 72225C-72487 

456518 EUCLID . 

. HH224346 

457063 EM . 

. HM516449 

457188 EM . 

. Q8113 

457288 EM . 

. 72225C 

456518 EM . 

. HH224346 

457064 EM . 

. HM516410 

457190 EM . 

. 1208L 

457289 EUCLID 

. 72487 

456519 EUCLID . 

. HH224310 

457067 EM . 

. Q15902 

457194 EUCLID 

. LM67010 

457289 EM . 

. 72487 

456519 EM _ 

HH224310 

457073 EM . 

. 1211SL 

457194 CM . 

. LM67010 

457290 CM . 

. 66212-66462 

456520 EM .HH224346-HH224310 

457075 EUCLID .. 

. 56425-56650 

457195 EUCLID 

. LM67048 

457291 EM . 

. 66212 

456529 EUCLID . 

. 67790 

457075 EM . 

. 56425-56650 

457195 EM . 

. LM67048 

457292 EM . 

. 200SL 

456529 EM . 

. 67790 

457077 EM . 

. 0513Q 

457196 EUCLID 

. SET6 

457293 EM . 

. 580-572 

456530 CM . 

. 67790-67720 

457078 CM . 

. 25590-25523 

457196 CM . 

. SET6 

457294 EUCLID 

. 580 

456531 EUCLID . 

. 93787 

457079 EM . 

. 25590 

457203 EM . 

. 21075-21212 

457294 EM . 

. 580 

456531 EM . 

. 93787 

45708 JEFREY ... 

. 316 

457207 EUCLID 

. 855 

457295 EUCLID 

. 572 

456532 EM . 

. 93787-93125 

457080 EM . 

. 25523 

457207 EM . 

. 855 

457295 EM . 

. 572 

456545 EM . 

. J402064 

457081 EM . 

. 02872-02820 

457210 CM . 

. 749A-742 

457296 CM . 

. 598A-592A 

456569 EM . 

. 850-832 

457082 EM . 

. 02872 

457211 EM . 

. 749A 

457297 EM . 

. 598A 

456570 CM . 

. 42587 

457083 EM . 

. 02820 

457212 EUCLID 

. 742 

457298 EUCLID 

. 592A 

456571 EM . 

. 42376-42587 

457085 EM . 

. HM803110 

457212 EM . 

. 742 

457298 CM . 

. 592A 

456573 EUCLID . 

. 14276 

457091 EM . 

. HM813810 

457213 EM . 

. 663-653 

457299 EM . 

. 3782-3720 

456573 EM . 

. 14276 

457092B EM . 

. 218L 

457214 EM . 

. 663 

45730 HYSTER . 

. 28682 

456574 EUCLID . 

. 14130 

457093 EM . 

. 1311AGL 

457215 EUCLID 

. 653 

457300 EUCLID 

. 3782 

456574 EM . 

. 14130 

457094 CM . 

. 1313L 

457215 EM . 

. 653 

457300 EM . 

. 3782 

456575 EM . 

. 14130-14276 

457096 CM . 

. NTA2840 

457216 CM . 

. 6379-6320 

457301 EUCLID 

. 3720 

456576 EUCLID . 

. 14138A 

457101 EM . 

. H414235 

457217 EUCLID 

. 6379 

457301 EM . 

. 3720 

456576 EM . 

. 14138A 

457102 EM . 

. H414210 

457217 EM . 

. 6379 

457302 EM . 

. 4595-4535 

456577 EM . 

.. 14138A 14276 

457103 EM . 

. H715340 

457218 EUCLID 

. 6320 

457303 EUCLID 

. 4595 

456579 EUCLID . 

. 94113 

457104 CM . 

. H715310 

457218 CM . 

. 6320 

457303 EM . 

. 4595 

456579 EM . 

. 94113 

457105 EM . 

. H715340-H715310 

457219 EM . 

. 557S-552A 

457304 CM . 

. HM212044-HM212011 

456593 GM .... 

.... 5307WS 

457108 GM .... 

.... HM804810 

457220 GM .... 

... 557S 

457305 GM .... 

.... HM212044 

4565B EUCLID . 

. 93125 

457108 EM . 

HM804846-HM804810 

457221 EUCLID 

. 552A 

457306 EUCLID 

. HM212010 

456668 EM . 

. 2793 

457112 EM . 

. 18690-18620 

457221 EM . 

. 552A 

457306 EM . 

. HM212011 

456669 EM . 

. 2793-2720 

457113 EM . 

. 18690 

457224 EUCLID 

. 4535 

457307 EM . 

. H715311 

456683 EM . 

. C436Q 

457114 CM . 

. 18620 

457224 EM . 

. 4535 

457309 EM . 

. H715311 

456687 EM . 

. XLS234 

457115 EM . 

. 18790-18720 

457224R91 IHC 

. 205S 

45731 HYSTER . 

. 28622 

4567022 CHRYSL . 

. JL69310P 

457116 CM . 

. 18790 

457229 EM . 

. MR1313EL 

457310 EUCLID 

. 5535 

4567022 CHRYSL . 

. JL69349P 

457117 EM . 

. 18720 

457230 EM . 

. 1213A 

457310 EM . 

. 5535 

4567025 CHRYSL . 

. JL69349 

457123 EM . 

. LM603014 

457231 EM . 

. 311L 

457311 EM . 

. 65320 

4567025AB CHRYSL ... 

. IMP952605 

457124 CM . 

. LM603049 

457232 EM . 

. SET45 

457313 EUCLID 

. 553X 

4567259 CHRYSL . 

. L68149P 

457125 EM . 

LM603049-LM603014 

457233 EM . 

. LM501349 

457313 EM . 

. 553X 

4567260 CHRYSL . 

. L68111P 

457126 EM . 

. 48190 

457234 EM . 

. LM501310 

457314 EM . 

. 1729X 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


Part #/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part #/l\lame 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

457317 GM . 

. 555-553X 

457381 EM . 

. 308L 

457445 GM . 

. 59187 

458928R1 IHC . 

. M12610 

457318 EM . 

. 557S-553X 

457385 EM . 

. 207L 

457448 GM . 

. 532X 

458942R SKF . 

.RW607NR 

457319 EUCLID 

. 3920 

457386 EM . 

. HM212047 

457449 GM . 

. 2793-2720 

458952R91 CASE .... 

. Ml2600LA 902A1 

457319 EM . 

. 3920 

457387 EM . 

HM212047-HM212011 

457450 GM . 

. 2793 

45929H IHC . 

. 44348 

457320 EUCLID 

. 33462 

457388 EUCLID 

. 752 

457451 GM . 

. 2720 

4593003 CHRYSL .... 

. 513089 

457320 CM . 

. 33462 

457388 GM . 

. 752 

457452 EUCLID . 

. 394A 

4593003AB CHRYSL 

. 513089 

457321 CM . 

. 33281-33462 

457389 GM . 

. 6576 

457452 GM . 

. 394A 

4593450AA CHRYSL 

. 513089 

457322 EM . 

. 33281 

45739 EM . 

. 47687 47620 

457453 GM . 

. 568-563 

4593462 CHRYSL .... 

. 513138 

457323 EUCLID 

. 47620 

457390 GM . 

. 6576 6535 

457454 EUCLID . 

. 568 

4593462AA CHRYSL 

. 513138 

457323 EM . 

. 47620 

457391 GM . 

. 31597-31520 

457454 GM . 

. 568 

459362 WHITE . 

. 111TB 

457324 CM . 

. 47679-47620 

457392 GM . 

. 72188C 

457460 GM . 

. J482064 

4593777 CHRYSL .... 

. 513138 

457325 EUCLID 

. 47679 

457393 GM . 

. 72188C-72487 

457461 GM . 

. MR5208EL 

459428R91 IHC . 

. 24780-24720 

457325 EM . 

. 47679 

457394 EUCLID 

. 497 

457462 GM . 

. M5208EL 

459429R91 IHC . 

. 24780 

457326 EUCLID 

. 59412 

457394 GM . 

. 497 

457464 GM . 

. MR1308TV 

45942F WHITE . 

. 39581 

457326 EM . 

. 59412 

457395 GM . 

. 497 493 

457465 GM . 

. M1308TV 

459430R1 IHC . 

. 24720 

457327 EM . 

. 59175-59412 

457396 GM . 

. 641 

457466 GM . 

. MR1308 

45943F WHITE . 

. 3585 

457328 EM . 

. 59175 

457397 EUCLID 

. 632 

457467 EUCLID . 

. 39585 

459452R91 IHC . 

. 2789-2720 

457329 EM . 

. 65225-65500 

457397 GM . 

. 632 

457467 GM . 

. 39585 

459453R1 IHC . 

. 2729X 

45733 HYSTER . 

. 382A 

457397C93 IHC 

. TRK155 

457468 EUCLID . 

. 39520 

459454R91 IHC . 

. 2789 

457330 CM . 

. 65225 

457398 EUCLID 

. 752 

457468 GM . 

. 39520 

459455R91 IHC . 

. 15126-15250X 

457331 EUCLID 

. 65500 

457398 GM . 

. 641 632 

457469 GM . 

. 39585-39520 

459456R91 IHC . 

. 15126 

457331 EM . 

. 65500 

457399 EUCLID 

. 672 

457472 GM .HM807049-HM807010 

4595 EM . 

. 4595 

457332 EM . 

.H715336-H715310 

457399 GM . 

. 672 

457473 GM . 

. HM807049 

4595 SKF . 

. 4595 

457333 EM . 

. H715336 

457400 GM . 

. 683-672 

457474 GM . 

. 657-653 

45952R91 IHC . 

. 2780-2720 

457334 EM . 

. H715310 

457401 EUCLID 

. 42584 

457475 GM . 

. 657 

45954535 COM . 

. 4595-4535 

457337 EM . 

. HM803110 

457401 GM . 

. 42584 

457476 EUCLID . 

. LM11910 

459912R91 IHC . 

LM48500LA-90034 

457342 EUCLID 

. HM807010 

457402 GM . 

. 42350 

457476 GM . 

. LM11910 

459913R91 CASE ... 

LM48500LA 902A1 

457342 EM . 

. HM807010 

457403 GM . 

. 42350-42584 

457477 EUCLID . 

. LM11949 

459913R91 IHC . 

. LM48548XL 

457343 EM . 

. HM807040-HM807010 

457406 EUCLID 

. 498 

457477 GM . 

. LM11949 

459T SKF . 

. TRK25 

457344 EM . 

. HM807040 

457406 GM . 

. 498 

457478 EM . 

. SET2 

460 IM . 

. 460 

457346 EUCLID 

. 49520 

457407 GM . 

. 498493 

457479 EUCLID . 

. 938 

460042J WHITE . 

. LM67010 

457346 CM . 

. 49520 

457408 GM . 

. 33275 

457479 GM . 

. 938 

46005 DUECO . 

. 614018 

457349 EM . 

. 3320 

457409 GM . 

. 33275-33472 

457480 GM . 

. 938-932 

46009 FIAT . 

. 205BB 

457350 EM . 

. 496493 

45741 GM . 

. 204FF 

457481 GM . 

. 55200C 

46012 DUECO . 

. MG 1716 

457351 EM . 

. 496 

457410 GM . 

. 53176 

457482 GM . 

... 55200C 55437 

46026 DUECO . 

. 614123 

457352 EUCLID 

. 493 

457411 EUCLID 

. 53375 

457483 GM . 

. 42346 

46027 DUECO . 

. 1573 

457352 CM . 

. 493 

457411 GM . 

. 53375 

457484 GM . 

. 42346-42584 

46059 DUECO . 

. 614105 

457353 EM . 

. 47686-47620 

457412 GM . 

. 53176-53375 

457485 GM . 

. 68450 

46063 JEFREY . 

. 313 

457354 EM . 

. 47686 

457415 GM . 

. 537-532A 

457486 GM . 

. 68712 

460673 SKF . 

. 5707 

457355 EM . 

. 65390-65320 

457416 EUCLID 

. 537 

457487 GM . 

. 68450-68712 

46070 FIAT . 

. 312 

457356 EM . 

. 65390 

457416 GM . 

. 537 

457488 GM . 

. 72212C 

46081 EM . 

. 310L 

457359 EM . 

. 2065T 

457417 EUCLID 

. 532A 

457489 GM . 

... 72212C-72487 

460823 ROLWAY . 

. J923246 

457360 EM . 

. 567-563 

457417 GM . 

. 532A 

457491 GM . 

. B67 

46087 EM . 

. 310L 

457361 EUCLID 

. 567 

457423 EUCLID 

. 3780 

457493 GM . 

. B70 

460951R SKF . 

. RW508BR 

457361 CM . 

. 567 

457423 GM . 

. 3780 

457495 GM . 

. 495-493 

460T SKF . 

. TRK28 

457362 EUCLID 

. 563 

457424 EUCLID 

. 3720 

457496 GM . 

. 49576 

46114 DUECO . 

. 614126 

457362 EM . 

. 563 

457425 GM . 

. 594-592A 

457497 GM . 

. 49520 

461188R91 IHC . 

. 205F 

457363 EM . 

. 33281-33472 

457426 EUCLID 

. 594 

457498 GM . 

. 41286 

461267 WHITE . 

. 28521 

457364 EM . 

. 33472 

457426 GM . 

. 594 

457499 GM . 

. 41125 

461268 WHITE . 

. 28580 

457365 EM . 

. 55175C-55437 

457427 GM . 

. 3490 3420 

45774D IHC . 

. 305L 

461269 VOLVO . 

. 28622 

457366 EM . 

. 55175C 

457428 GM . 

. 3479 

4578144AA CHRYSL ... 

. 513138 

461269 WHITE . 

. 28622 

457367 EUCLID 

. 55437 

457429 EUCLID 

. 3420 

4578144AB CHRYSL ... 

. 513138 

461270 WHITE . 

. 28678 

457367 EM . 

. 55437 

457429 GM . 

. 3420 

457829R91 IHC . 

. LM11949 

461271 WHITE . 

. 3479 

457371 EUCLID 

. 94700 

457430 EUCLID 

. 3490 

45798 JEFREY . 

. 314 

461409 VOLVO . 

. 47686 

457371 EM . 

. 94700 

457430 GM . 

. 3490 

457T SKI . 

. TRK145A 

461409 WHITE . 

. 47686 

457372 EUCLID 

. HH224335 

457431 GM . 

. 3479 3420 

4582219 CHRYSL . 

. 512029 

461410 WHITE . 

. 47620 

457372 EM . 

. HH224335 

457432 GM . 

. HM212049 

4582220 CHRYSL . 

. 512029 

46151 VICTOR . 

. 6389 

457373 EUCLID 

. 941 

457433 GM . 

. HM212049-HM212011 

4583T2 WHITE . 

. 306SS 

46162 FM . 

. 46162 

457373 EM . 

. 941 

457434 GM . 

. B2010 

45850 EM . 

. 304WB 

4616263 CHRYSL .... 

. 512133 

457374 EM . 

. 94700 94113 

457434 OEM . 

. B2010 

458511 SEAL-P . 

. 307TB 

4616263AA CHRYSL 

. 512133 

457375 EM . 

.. HH224335 HH224310 

457438 EUCLID 

. 33287 

458512 SEAL-P . 

. 307L 

461631R SKF . 

. RWF34R 

457376 EM . 

. 941 932 

457438 GM . 

. 33287 

45864 EM . 

. 312 

4616477 CHRYSL .... 

. 512154 

457377 EUCLID 

. 932 

457439 GM . 

. 33287-33462 

458698 WHITE . 

. 207FF 

4616477AB CHRYSL 

. 512154 

457377 EM . 

. 932 

457440 GM . 

. 3982 

45882 NEWHOL . 

. NPS102RPC 

46165 DUECO . 

. OP1709C 

457379 EM . 

. 47687 47620 

457441 GM . 

. 3982-3920 

458926R91 IHC . 

. SET3 

461689 SKF . 

. 6408 

457380 EM . 

. 47687 

457444 GM . 

. 59187 59412 

458927R91 IHC . 

. M12649 

461718C91 IHC . 

. 72218C 
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Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

461719C91 IHC ... 

. 72218C-72487 

4637691 CHRYSL ... 

. LM102910 

465117 SKF . 

. B52 

465744 SKF . 

. 205S 

46192 DUECO . 

. VW100BC 

4637705 CHRYSL 


46516 DUECO . 

. 614067 

465745 SKF . 

. 205SS 

46193 DUECO . 

. VW100BC 

LM102949CP LM102910P 

465169 SKF . 

. 306TB 

465758 SKF . 

. 203FF 

46194 DUECO . 

. 614051 

4637707 CHRYSL 


46517 DUECO . 

. 614026 

465763 SKF . 

. 205FF 

46197 DUECO . 

. VW1339C 

LM501349HP LM501310P 

46519 DUECO . 

. FC1723C 

465764 SKF . 

. 204FF 

461989 SKF . 

. HPS102GPE 

4637708 CHRYSL 


4651972Z SKF . 

. 3D6SS 

465767 SKF . 

. 305AG 

46IT SKF . 

. TRK3 

LM501349HP LM501310P 

465228 SKF . 

. 211SS 

465768 SKF . 

. 201CC 

462 FM . 

. 462 

4637771 CHRYSL .. 

M804049-M804010 

46524 DUECO . 

. 614129 

465769 SKF . 

. 200CC 

46201 DUECO . 

. 614012 

4637774 CHRYSL ... 

. 307FFLS 

465244 SKF . 

. 207SS 

465770 SKF . 

. 204F 

462025 OPEL . 

. 207 

4637782 CHRYSL 


465249 SKF . 

. 205SS 

465780 SKF . 

. 205FF 

46211 DUECO . 

. FI1709C 

M802048CP M802011AP 

46525 DUECO . 

. 614016 

46579 DUECO . 

. 614001 

46213 DUECO . 

. FI1710C 

4637785 CHRYSL ... 

. LM 102910 

465252 SKF . 

. 205SS 

465791 SKF . 

. 205FF 

462171R91 IHC ... 

. 25578-25520 

4637787 CHRYSL ... 

. FW404820 

465286 GM . 

. HB206DD 

465793 SKF . 

. 202FF 

462172R91 IHC ... 

. 25578 

4637961 CHRYSL ... 

. LM 102910 

465298R91 IHC . 

. WPS107GRC 

465797 SKF . 

. 3D2AG 

462182R91 IHC ... 

. 308FF 

4638464 CHRYSL ... 

. 619003 

46530 DUECO . 

. 614001 

46583 DUECO . 

. FI1708C 

462205 SKF . 

. W205CC 

4638465 CHRYSL ... 

. 619001 

465300 WHITE . 

. 59412 

46584 DUECO . 

. 614129 

462205J SKF . 

. W205CC 

4638899 CHRYSL ... 

. 2D6L 

465301 WHITE . 

. 59200 

465852 SKF . 

. 3D6SL 

462206 SKF . 

. W206FF 

463911R91 IHC . 

. L44643 

465302 WHITE . 

. 632 

465852R SKF . 

. 3D7L 

462206J SKF . 

. W206FF 

46393 DUECO . 

. TR1714 

465307 SKF . 

. 206WB 

465853 CHRYSL . 

. 307TB 

462207 SKF . 

. W207CC 

46394 DUECO . 

. TR1716 

46531 DUECO . 

. 1573 

465853 SKF . 

. 307TB 

4622072RS1 SKF . 

. W207CC 

46398 DUECO . 

. F01268C 

46532 DUECO . 

. DIMF01576C 

46587 DUECO . 

. F01267C 

462207J SKF . 

. W207CC 

4639D5 WHITE . 

. 532A 

46534 DUECO . 

. DIME01576C 

46589 DUECO . 

. 614011 

462304 SKF . 

. W304CC 

463T SKF . 

. TRK4 

46534J WHITE . 

. 65237 

465892 SKF . 

. 308L 

462304J SKF . 

. W304CC 

46410 DUECO . 

. 207 

46535 DUECO . 

. DNA01577C 

465892R SKF . 

. 3D8L 

462305 SKF . 

. W305CC 

4641120 CHRYSL ... 

. 510032 

46537 DUECO . 

. DNC01576C 

465893 SKF . 

. 211SL 

462305J SKF . 

. W305CC 

4641120 CHRYSL ... 

. HA590182K 

46538 DUECO . 

. DND01576C 

465893R SKF . 

. 211SL 

462306 SKF . 

. W306FF 

4641120B CHRYSL 

. HA590181K 

46539 DUECO . 

. DNB01576C 

465906 WHITE . 

. 5205KE 

4623062RS SKF ... 

.W306FF 

4641196 CHRYSL ... 

. 513074 

465396 SKF . 

. 207SL 

465915 CHRYSL . 

. IMP853895 

462306J SKF . 

. W306FF 

4641516 CHRYSL ... 

. 513122 

465400 SKF . 

. 303S 

465916 CHRYSL . 

. IMP352518 

462307 SKF . 

. W307CC 

4641517 CHRYSL ... 

. 513123 

465401 SKF . 

. 204S 

4659237 CHRYSL . 

. IMP714580 

4623072RS SKF ... 

. W307CC 

4641517AD CHRYSL 

. 513123 

465403 SKF . 

. 202S 

4659238 CHRYSL . 

. IMP889967 

4623072RS1 SKF 

. W307CC 

4641525 CHRYSL ... 

. 512157 

465409 SKF . 

. 200AB 

46593 DUECO . 

. FA01337C 

462307J SKF . 

. W307CC 

4641525AC CHRYSL 

. 512157 

46540C WHITE . 

. 72188C 

46594 DUECO . 

. 614126 

462309J SKF . 

. W309CC 

4641732 CHRYSL ... 

. 513074 

46540M WHITE . 

. 652 

46595 DUECO . 

. 614044 

46241 DUECO . 

. VV1505C 

4641957AA CHRYSL 

. 513123 

465411 SKF . 

. 205BB 

465958R91 IHC . 

.WPS107GRC 

46242 DUECO . 

. 614028 

4641D5 WHITE . 

. 59175 

465412 SKF . 

. 304S 

46596 DUECO . 

. VW1339C 

462453 COM . 

. 462 453 

464203008 SKF . 

. NPCD08RPC 

465417 SKF . 

. 302S 

465960R91 IHC . 

.WPS107GRC 

462453A COM . 

. 462-453A 

464203010 SKF . 

. NPCD10RPC 

465419 SKF . 

. 207S 

4659662RS SKF . 

. 204FF 

462453X COM . 

. 462 453X 

464203012 SKF . 

. NPCD12RPC 

465420 SKF . 

. 206S 

46598 DUECO . 

. 614144 

462600R91 IHC ... 

. 5205KE 

464205014 SKF . 

. NPC014RPC 

465426 SKF . 

. 200S 

4659815 CHRYSL . 

. IMP853895 

4626699 CHRYSL 

. B2412 

464205100 SKF . 

. NPC100RPC 

465427 SKF . 

. 5203KE 

4659816 CHRYSL . 

. IMP352518 

4626725 CHRYSL 

M802048 M802011 

464206102 SKF . 

. HIPC102RPC 

465428 SKF . 

. 5204KE 

46599 DUECO . 

. DIM01575C 

4626726 CHRYSL 

.... M88048 M88010 

464206103 SKF . 

. NPC1D3RPC 

465429 SKF . 

. 5205KE 

465D2 WHITE . 

. HM212044 

4626727 CHRYSL 

. SET37 

464207107 SKF . 

. NPC1D7RPC 

465433 SKF . 

. 200AB 

465T SKF . 

. TRK72 

4626733 CHRYSL 

. 32008XM 

464212 WHITE . 

. 206FF 

465436 SKF . 

. 5206KE 

46600 DUECO . 

. 614020 

4626734 CHRYSL 

. SET16 

464267R91 IHC . 

. 5205KSE 

465497 SKF . 

. 204 

466003 SKF . 

. 13D8L 

4626735 CHRYSL 

. SET5 

464275 WHITE . 

. 206FF 

465507 SKF . 

. 5207W 

466004 SKF . 

. 3D8L 

4626737 CHRYSL 

. M88010 

46430 DUECO . 

. VV1250C 

465509 SKF . 

. 206SS 

466004R SKF . 

. 1308L 

4626D5 WHITE . 

. 3820 

46431 DUECO . 

. VV1718C 

465510 SKF . 

. 211TB 

466005R91 IHC . 

.... WPS103GPCC 

46279H IHC . 

. 302S 

464347R91 IHC . 

. 204BBAR 

465512 SKF . 

. 208 

466006R91 IHC . 

.... WPS103GPCC 

462830 SKI . 

. 88128GG 

46490 GM . 

. 5307WS 

465515 SKF . 

. 206WB 

46601 DUECO . 

. FA01337C 

462871 WHITE . 

. 204FF 

464906 WHITE . 

. 5205KE 

465516 SKF . 

. 5203KE 

46602 DUECO . 

. FA01437C 

462889 WHITE . 

. 204FF 

464948B SKF . 

. B39 

465532 SKF . 

. 207 

466028R SKF . 

. 307SL 

462A FM . 

. 462A 

464948D SKF . 

. B39 

465559R91 IHC . 

. 203FF 

46603 DUECO . 

. 613010 

462T SKF . 

. TRK73 

464964R91 IHC . 

.WPS1D8GRC 

465586 SKF . 

. 3D8SL 

46604 DUECO . 

. 613010 

46303 DUECO . 

. TR1716 

464987C91 IHC . 

. 3872 

465586R SKF . 

. 3D8SL 

4660412RS SKF . 

. 2D2CCI 

46306 DUECO . 

. 614078 

464D2 WHITE . 

. HM212011 

46560 DUECO . 

. HIM 1719C 

4660412RSJ SKF . 

. 2D2CCI 

463067 RIV . 

. 595A 

464T SKF . 

. TRK2 

46561 DUECO . 

. T01713 

4660412RSJEM SKF ... 

. 202CCI 

46318 DUECO . 

. AU1715C 

465003R91 IHC . 

. 204BBAR 

465613 SKF . 

. 208L 

466041ZZ SKF . 

. 2D2CCI 

46321 DUECO . 

. AU1715C 

465004R91 IHC . 

. 203FF 

46562 DUECO . 

. 613008 

46605 DUECO . 

. 613006 

463236C91 IHC ... 

. HB108 

46504R WHITE . 

. 359S 

46568 DUECO . 

. T01710 

46606 DUECO . 

. TR1714 

463364R91 IHC ... 

. 106CC 

465058 SKF . 

. 306TB 

46569 DUECO . 

. 614000 

46606J WHITE . 

. 68712 

463422 RIV . 

. 15119 

465058BNR SKF . 

. 3D6L 

465699 SKF . 

. 2D9SL 

46607 DUECO . 

. 614015 

46346 DUECO . 

. 2063R 

465058NR SKF . 

. 306L 

465730 SKF . 

. 202AG 

46607J WHITE . 

. 68450 

463487R91 IHC ... 

. 308FF 

465058Z SKF . 

. 3D6S 

465735 SKF . 

. 203AB 

46608J WHITE . 

. 42584 

46368 FM . 

. 46368 

465058ZNR SKF . 

. 306SL 

465737 SKF . 

. 201S 

46609J WHITE . 

. 42346 
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THE TIMKEIM COMPANY 


TIMKEN 


Part #/Name 

Timken 

Part ft/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

46AX415 MACK . 

. 21DL 

471096 S/MCA . 

. SET2 

473466 WABCO .... 

. 3984 

474910R91 IHC . 

. 207 

46AX42 MACK . 

. 1306TB 

471191 WHITE . 

. 5595 

473468 WABCO .... 

. 53176 

474915R91 IHC . 

. 210S 

46AX424 MACK . 

. 1206AG 

471192 WHITE . 

. 5535 

473469 WABCO .... 

. 53375 

474T SKI . 

. TRK149 

46AX433 MACK . 

. 1313AG 

471486 WABCO . 

. 759 

473492 WABCO .... 

. 453X 

475 FM . 

. 475 

46AX435 MACK . 

. 304WB 

471487 WABCO . 

. 477 

473692C93 IHC .... 

. TRK179 

47506 l&S . 

. 206SL 

46AX438 MACK . 

. 1210AG 

471489 WABCO . 

. 382A 

473T SKF . 

. TRK133 

47506X1270A L&S . 

. 206SL 

46AX440 MACK . 

. 209BB 

471490 WABCO . 

. 387A 

474016R91 IHC .... 

. 14136AA 14276 

47507 L&S . 

. 207SL 

46AX446 MACK . 

. 207S 

471499R91 /HC . 

... 48190-48120 

474017R91 /HC .... 

. 14136AA 

47508 L&S . 

. 208SL 

46AX450 MACK . 

. 1212AG 

471500R1 IHC . 

. 48120 

474090 CHRYSL ... 

. FC67063 

47508X1270A L&S . 

. 208SL 

46AX451 MACK . 

. 204F 

471501R91 IHC . 

. 48190 

4740900 CHRYSL . 

. FC68336 

47509 L&S . 

. 209SL 

46AX452 MACK . 

. 304D 

471878 WHITE . 

. 203FF 

4741544 CHRYSL . 

. M802011 

47511 L&S . 

. 211SL 

46AX454 MACK . 

. 5205KE 

471893R91 IHC . 

.WPS012GRC 

4741655 CHRYSL . 

. 110L 

47512 L&S . 

. 212SL 

46AX455 MACK . 

. 105CB 

471895R91 IHC . 

. WPS012GRC 

4741866 CHRYSL . 

. 307FFTB 

475163R91 IHC . 

. FWG1716R 

46AX456 MACK . 

. 205BB 

47192 NEWHOL . 

. 88107 

47420 FM . 

. 47420 

475472 COM . 

. 475472 

46AX457 MACK . 

. 204 

471T SKI . 

. TRK23B 

47420 SKF . 

. 47420 

475472A COM . 

. 475-472A 

46AX459 MACK . 

. 303CC 

472 FM . 

. 472 

474225 CHRYSL ... 

. 05079 

475654R91 /HC . 

. NPS012RPC 

46AX460 MACK . 

. 206SS 

472034R91 /HC . 

. 203FF 

474250 CHRYSL ... 

. 05185 

475698R91 /HC . 

. NPS100RPC 

46AX47 MACK . 

. 5216KE 

472070 WABCO . 

. 88509 

4746127 CHRYSL . 

. B2110 

475727R91 /HC . 

.PWG1716RS 

46AX470 MACK . 

. 305SL 

472071 WABCO . 

. 275928 

4746155 CHRYSL . 

. 110L 

475T SKI . 

. TRK180 

46AX471 MACK . 

. 306SLV 

4721010AA CHRYSL .... 

. HA590344 

4746164 CHRYSL . 

. 207LO 

476045R91 IHC . 

. A4059 

46AX474 MACK . 

. 305D 

4721241 AB CHRYSL .... 

. HA590208 

474657C91 IHC .... 

. 1310LI 

47605 L&S . 

. 305SL 

46AX475 MACK . 

. 205FF 

47213 L&S . 

. 1213SL 

4746603 CHRYSL 


47606 L&S . 

. 306SL 

46AX476 MACK . 

. 306SLV 

4721353AA CHRYSL .... 

. HA590217 

HM803146-HM803110 

47606L l&S . 

. 306SL 

46AX48 MACK . 

. 305AG 

4721354AA CHRYSL .... 

. HA590274 

4746604 CHRYSL . 

HM88542-HM88510 

47606X1270A L&S . 

. 306SL 

46AX485 MACK . 

. 309 

4721354AB CHRYSL .... 

. HA590274 

4746605 CHRYSL . 

. 387A-382S 

47607 l&S . 

. 307SL 

46AX486 MACK . 

. 311L 

4721513 CHRYSL . 

. 512155 

4746617 CHRYSL 


47608 L&S . 

. 308SL 

46AX492 MACK . 

. 1211AG 

4721514 CHRYSL . 

. 512156 

HM803149-HM803110 

47609 L&S . 

. 309SL 

46AX514 MACK . 

. 306VVL 

4721515 CHRYSL . 

. 512156 

474662 EM . 

. CRF106 

47620 FM . 

. 47620 

46AX56 MACK . 

. 306TB 

4721515AB CHRYSL .... 

. 512169 

4746643 CHRYSL . 

. SCE1211 

47620 SKF . 

. 47620 

46AX57 MACK . 

. 5305KE 

4721515AC CHRYSL .... 

. 512169 

4746733 CHRYSL . 

. 25590-25523 

47622BW SKF . 

. 47622BW 

46AX58 MACK . 

. 305AG 

4721515AD CHRYSL .... 

. 512169 

4746918 CHRYSL . 

. 28622 

47622W SKF . 

. 47622W 

46AX59 MACK . 

. 5205KE 

4721578A0 CHRYSL .... 

. HA590243 

4746919 CHRYSL . 

. 45220 

47623A FM . 

. 47623A 

46AX6 MACK . 

. 212 

4721578AE CHRYSL . 

. HA590243 

4746921 CHRYSL . 

. LM48510 

47623A SKF . 

. 47623A 

46AX60 MACK . 

. 311TB 

4721632AC CHRYSL .... 

. HA590209 

4746922 CHRYSL . 

. M12610 

47623AB SKF . 

. 47623AB 

46AX61 MACK . 

. 304WB 

4721762AC CHRYSL .... 

. HA590317 

4746978 CHRYSL 


4763182 CHRYSL . 

. 513132 

46AX62 MACK . 

. 205BB 

4721762AE CHRYSL . 

. HA590317 

HM807046-HM807010 

4763182AB CHRYSL .... 

. 513132 

46AX64 MACK . 

. 206WB 

4721762AF CHRYSL . 

. HA590317 

4746979 CHRYSL 

. M802048 M802011 

476423R1 IHC . 

. 352 

46AX69 MACK . 

. 307TB 

4723145 CHRYSL 


4746981 CHRYSL 

. 469-453X 

476424R91 /HC . 

. 368 

46AX7 MACK . 

. 203AB 

M802048CP-M802011AP 

474743 SKF . 

. B39 

476512 WHITE . 

. 652 

46AX72 MACK . 

. 201AB 

4723874 CHRYSL . 

. 619003 

474743F SKF . 

. B39 

476513 WHITE . 

. 663 

46AX73 MACK . 

. 310 

4723875 CHRYSL . 

. 619003 

474759 WABCO ... 

. 59200 

476514 WHITE . 

. 572 

46AX75 MACK . 

. 309 

47257 IRIMPIt . 

. LS9 

474761 WABCO ... 

. 65500 

476515 WHITE . 

. 580 

46AX8 MACK . 

. 305AG 

4728059 CHRYSL . 

. 619001 

474762 WABCO ... 

. 65225 

476516 WHITE . 

. 65500 

46AX85 MACK . 

. 308WB 

4728060 CHRYSL . 

. 619001 

474763 WABCO ... 

. 6320 

476517 WHITE . 

. 65212 

46AX86 MACK . 

. 313 

4728063 CHRYSL . 

. 619002 

474765 WABCO ... 

. 672 

476518 WHITE . 

. 6320 

46AX9 MACK . 

. 312 

4728064 CHRYSL . 

. 619002 

474766 WABCO ... 

. 685 

476574 EM . 

. PB652HD 

46AX90 MACK . 

. SET38 

4728735 CHRYSL . 

. 619004 

474767 WABCO ... 

. 532X 

4766719AA CHRYSL .... 

. HA590216 

46AX91 MACK . 

. 1214AG 

4728867 CHRYSL . 

. 513089 

474768 WABCO ... 

. 537 

4766719AA JEEP . 

. HA590216 

46AX93 MACK . 

. 5206KE 

472913 WABCO . 

. 305AG 

474771R91 IHC ... 

. PWG114R 

4766771AA CHRYSL .... 

. HA590221 

46AX94 MACK . 

. 302AG 

472916R91 IHC . 

.HIPC100RPC 

474794 WABCO ... 

. 5205KE 

476775R91 IHC . 

. NPS100RPC 

470117R91 IHC . 

. NPS012RPC 

472918R91 IHC . 

.HIPC102RPC 

474795 WABCO ... 

. 210L 

47678 FM . 

. 47678 

470118R91 IHC . 

. NPS012RPC 

472A FM . 

. 47 2A 

474797 WABCO ... 

. 307TB 

47678 SKI . 

. 47678 

470162 WHITE . 

. MU1305TDM 

472A SKF . 

. 47 2A 

474822 WABCO ... 

. 854 

476781R91 IHC . 

. NPS012RPC 

4703 NICE . 

. 225531 

472T SKF . 

. TRK48 

474825 WABCO ... 

. 752 

4767847620 COM . 

.... 47678-47620 

47031 NICE . 

. 225531 

472X SKF . 

. 47 2X 

474826 WABCO ... 

. 755 

47679 FM . 

. 47679 

47043 VICTOR . 

. 6389 

473114C91 /HC . 

. J401656 

474858R91 /HC ... 

. WPS103GRCC 

47679 SKF . 

. 47679 

470742R91 IHC . 

.WPS103GRCC 

473155 WHITE . 

. 29585 

474859R91 IHC ... 

.WPS103GRCC 

4767947620 COM . 

.... 47679-47620 

470743R91 IHC . 

.WPS103GRCC 

473156 WHITE . 

. 29520 

47487 FM . 

. 47487 

47681 FM . 

. 47681 

470T SKI . 

. TRK148 

473188C91 IHC . 

. 645-632 

47487 SKF . 

. 47487 

47681 SKF . 

. 47681 

471000 S/MCA . 

. 15590 

4731A RIV . 

. 2D8L 

4748747420 COM 

. 47487-47420 

4768147620 COM . 

.... 47681-47620 

471001 S/MCA . 

. 15520 

473223 WABCO . 

. 387 

474895R91 IHC ... 

. FWG158R 

476827R91 IHC . 

. FWG112R 

471004 S/MCA . 

. LM11949 

473256 SEAL-P . 

. LM11949 

47490 FM . 

. 47490 

47686 FM . 

. 47686 

471005 S/MCA . 

. LM11910 

473257 SEAL-P . 

. LM11910 

47490 SKF . 

. 47490 

47686 SKF . 

. 47686 

471008 S/MCA . 

. 16150 

473258 SEAL-P . 

. LM67048 

474901 CHRYSL .. 

. LM 11749 

4768647620 COM . 

.... 47686-47620 

471014 S/MCA . 

. 31597-31520 

473259 SEAL-P . 

. LM67010 

474903 CHRYSL .. 

. LM11710 

47687 FM . 

. 47687 

471095 S/MCA . 

. 15590-15520 

4732TF CASE . 

. 208S 

4749047420 COM 

. 47490-47420 

47687 SKF . 

. 47687 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


Part #/Name 

Timken 

Part ft/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

4768747620 COM . 

.... 47687-47620 

478207107 SKF . 

. NPS1D7RPC 

47MSTR SKF . 

. 47MSTR 

48286 FM . 

. 48286 

47687B PCIRCL . 

. 47686 

478207107J SKF ... 

. NPS107RPC 

47MSTR SKF . 

47MSTRZPPAIRAG 

48286 SKF . 

. 48286 

476T SKF . 

. TRK186 

478472 COM . 

. 478472 

47MSTZPPR FM . 

.47MST ZP PR 

4828648220 COM . 

. 48286-48220 

477 FM . 

. 477 

478472A COM . 

. 478 472A 

47MSTZPSNGLC2 TORRIN . 47MPB 

48290 FM . 

. 48290 

477 SKF . 

. 477 

478517R91 IHC . 

. 106CC 

48 MRC . 

. B48 

48290 SKF . 

. 48290 

477204012 SKF . 

.WPS012GRC 

478532R91 IHC . 

.WPS1D8GRC 

480 FM . 

. 480 

4829048220 COM . 

. 48290-48220 

477205013 SKF . 

.WPS013GRC 

478790R91 CASE .. 

. LM29700LA-902A1 

480 SKF . 

. 480 

482D5 WHITE . 

. 636 

477205014 SKF . 

.WPS014GRC 

478793R1 IHC . 

. LM2971D 

4800230AA CHRYSL 

. IMP714580 

482T SKF . 

. TRK201 

477205015 SKF . 

.WPS015GRC 

478871R91 IHC . 

. 106CC 

48003 GM . 

. 305AG 

483067C91 IHC . 

. HM813844 

477205100 SKF . 

.WPS100GRC 

47890 FM . 

. 47890 

4800389AA CHRYSL 

. HIP442849 

483068C1 IHC . 

. HM813810 

477206102 SKF . 

.WPS102GRC 

47890 SKF . 

. 47890 

48006 VOLVO . 

. 203AB 

483145 R!V . 

. 3795 

477206103 SKF . 

.WPS103GRC 

4789047820 COM . 

. 47890-47820 

48013 HYSTER . 

. 8013 

48320 FM . 

. 48320 

477206104 SKF . 

... WPS103GRCC 

47896 FM . 

. 47896 

48013D HYSTER . 

. 88013 

48320 SKF . 

. 48320 

477207103 SKF . 

.WPS103GRC 

47896 SKF . 

. 47896 

48015P HYSTER . 

. WC87502 

483245C91 IHC . 

. TRA187F 

477207104 SKF . 

.WPS104GRC 

4789647820 COM . 

. 47896-47820 

48016 HYSTER . 

. 8016 

483250C91 IHC . 

. DRK72A 

477207106 SKF . 

.WPS106GRC 

478980C92 IHC . 

. TRK180 

48016D HYSTER . 

. 88016 

483253C92 IHC . 

. TRK149 

477207107 SKF . 

.WPS107GRC 

479203010 SKF . 

. NPS010RPC 

4801D5 WHITE . 

. 65237 

483254C93 IHC . 

. TRK159 

477208108 SKF . 

.WPS108GRC 

479205014 SKF . 

. NPS014RPC 

480472 COM . 

. 480 472 

483349R91 IHC . 

. PWG158R 

477209110 SKF . 

.WPS110GRC 

479205015 SKF . 

. NPS015RPC 

480472A COM . 

. 480-472A 

483351R91 IHC . 

. PWG158R 

477209111 SKF . 

.WPS111GRC 

479206101 SKF . 

.WPS101GRC 

480520C91 DANA ... 

. 2005T 

483513R91 IHC . 

. NPS014RRC 

477209112 SKF . 

.WPS112GRC 

479206102 SKF . 

.WPS102GRC 

480520C91 IHC . 

. 2005T 

483514R91 IHC . 

. NPS014RRC 

477210115 SKF . 

.WPS115GRC 

479206103 SKF . 

. WPS103GRC 

48055 CHECKR . 

. 3984 

483515R92 IHC . 

. NPS014RRC 

477211200 SKF . 

.WPS200GRC 

479206104 SKF . 

.WPS103GRCC 

48056 CHECKR . 

. 387 

483516R92 IHC . 

. NPS014RRC 

477211203 SKF . 

.WPS203GRC 

479207104 SKF . 

.WPS104GRC 

480977 WHITE . 

. 495 

48385 FM . 

. 48385 

477212204 SKF . 

.WPS204GRC 

479207106 SKF . 

.WPS106GRC 

480978 WHITE . 

. 493 

4838548320 COM . 

. 48385-48320 

477212207 SKF . 

.WPS207GRC 

479207107 SKF . 

.WPS107GRC 

480979 WHITE . 

. 66212 

48390 ISO . 

. 48390 

477223 WHITE . 

. 42688 

479208108 SKF . 

.WPS108GRC 

480T SKF . 

. TRK65 

4839048320 COM . 

. 48390-48320 

477224 VOLVO . 

. 39585 

479209110 SKF . 

.WPS110GRC 

481 WHITE . 

. 742 

4839122 SAAB . 

. 512145 

4773014 CHRYSL . 

. HB88108D 

479209111 SKF . 

.WPS111GRC 

48107 EUCLID . 

. 47620 

48393 FM . 

. 48393 

477472 COM . 

. 477 472 

479209112 SKF . 

.WPS112GRC 

48107 GM . 

. 47620 

48393 SKF . 

. 48393 

477472A COM . 

. 477 472A 

479210115 SKF . 

.WPS115GRC 

481117 IHC . 

. 275928 

4839348320 COM . 

. 48393-48320 

477792R91 IHC . 

. 106CC 

479211200 SKF . 

.WPS200GRC 

4811177 IHC . 

. 275928 

48393A FM . 

. 48393A 

4778750 CHRYSL . 

. 307FFLS 

479211203 SKF . 

.WPS203GRC 

481118 IHC . 

. 275928 

483960C1 IHC . 

. H715311 

4779011 CHRYSL . 

. 512029 

479212204 SKF . 

.WPS204GRC 

4811187 IHC . 

. 275928 

483961C91 IHC . 

. H715345 

4779081 CHRYSL . 

. 512029 

479425R91 IHC . 

. NPS103RPC 

48120 FM . 

. 48120 

483962C91 IHC . 

. H715345-H715311 

4779199AA CHRYSL .... 

. HA590030 

479472 COM . 

. 479472 

48120 SKF . 

. 48120 

483D5 WHITE . 

. 632 

4779218AB CHRYSL .... 

. HA590142 

479472A COM . 

. 479-472A 

48132 CHECKR . 

. 382 

483T SKF . 

. TRK202 

4779218AB CHRYSL .... 

. HA590142 

479588R91 IHC . 

. 203RRAG 

48133 CHECKR . 

. 3920 

484002C91 IHC . 

. HB108 

4779328AA CHRYSL .... 

. HA590142 

479589 IHC . 

. 203RRAG 

481358R91 IHC . 

. 368-363 

48443 EPE . 

. MG 1716 

4779572AA CHRYSL .... 

. HA590358 

479589R91 IHC . 

. 203RRAG 

4815 SKF . 

. J4815P 

484472X COM . 

. 484 472X 

4779572AB CHRYSL .... 

. HA590358 

479600R91 IHC . 

. NPS102RPC 

481665 WHITE . 

. 207SS 

484621 FORD . 

. 27880 

477T SKF . 

. TRK181 

47962R WHITE . 

. 303BB 

481667 WHITE . 

. 362 

484621A FORD . 

. 27880 

478 FM . 

. 478 

479673R91 IHC . 

. 3577 

48170 JEFREY . 

. 207 

484621B FORD . 

. 27880 

47820 FM . 

. 47820 

479674R91 IHC . 

. 3577-3525 

48178 JEFREY . 

. 207 

4848716 CHRYSL ... 

. 513109 

47820 SKF . 

. 47820 

479675R91 IHC . 

. NPS103RPC 

48179 CHECKR . 

. 29520 

484T SKF . 

. TRK203 

478203008 BOSTON ... 

. NPS008RPC 

479679R91 IHC . 

. NPS102RPC 

48180 CHECKR . 

. 29585 

48500 HYSTER . 

. 8500 

478203008 SKF . 

. NPS008RPC 

47AX21 MACK . 

. 2065 

48190 FM . 

. 48190 

48500D HYSTER .... 

. 88500 

478203010 BOSTON ... 

. NPS010RPC 

47AX32 MACK . 

. 225531 

48190 SKF . 

. 48190 

48500P HYSTER . 

. 87500 

478203010 SKF . 

. HIPS010RPC 

47AX36 MACK . 

. 2756 

4819048120 COM ... 

. 48190-48120 

48501/2 HUCO . 

. 552 

478204012 BOSTON ... 

. NPS012RPC 

47MPB FM . 

. 47MPB 

48196 CHECKR . 

. 14274 

48501D HYSTER .... 

. 88501 

478205014 BOSTON ... 

. NPS014RPC 

47MPB SKF . 

. 47MPB 

48197 CHECKR . 

. 14138A 

48501P HYSTER . 

. 87501 

478205014 SKF . 

. NPS014RPC 

4/MS FM . 

. 47MS 

48198 NEWHOL . 

. LM67048XL 

48502 HYSTER . 

. 8502 

478205014J SKF . 

. NPS014RPC 

47MS FM . 

.47MSZPPAIRAG 

48IT SKF . 

. TRK156 

48502D HYSTER .... 

. 88502 

478205015 BOSTON ... 

. NPS015RPC 

47MS FM . 

.47MSZPSHIGL 

482 FM . 

. 482 

48502P HYSTER . 

. 87502 

478205015 SKF . 

. NPS015RPC 

47MS FM . 

.47MSZPPRAG 

482 SKF . 

. 482 

48503 HYSTER . 

. 8503 

478205100 BOSTON ... 

. NPS100RPC 

47MS SKF . 

. 47MS 

48220 FM . 

. 48220 

48503D HYSTER .... 

. 88503 

478206101 SKF . 

. NPS101RPC 

47MS SKF . 

.47MSZPPAIRAG 

48220 SKF . 

. 48220 

48503P HYSTER . 

. 87503 

478206102 BOSTON ... 

. NPS102RPC 

47MS SKF . 

.47MSZPSNGL 

48220D SKF . 

. 48220D 

48504 HYSTER . 

. 8504 

478206102 SKF . 

. NPS102RPC 

47MST FM . 

. 47MST 

482302R92 IHC . 

. NPS100RRC 

48504D HYSTER .... 

. 88504 

478206103 SKF . 

. HIPS103RPC 

47MST FM . 

. 47MSTZP 

482303R92 IHC . 

. NPS100RRC 

48504P HYSTER . 

. 87504 

478206104 BOSTON ... 

. WPS103RPC 

47MST REXNOR .... 

. 47MST 

48233R91 IHC . 

. 42381 

48505 HYSTER . 

. 8505 

478206104 SKF . 

. NPS103RPC 

47MSTR FM . 

. 47MSTR 

482363C91 IHC . 

. 2580 

48505D HYSTER .... 

. 88505 

478206104VSB SKF .... 

.... IMPS 103RRCC 

47MSTR FM . 

. 47MSTRZPPAIRAG 

482472 COM . 

. 482 472 

48505P HYSTER . 

. 87505 

478207104 SKF . 

. NPS104RPC 

47MSTR FM . 

.. 47MSTR ZP PR AG 

482472A COM . 

. 482-472A 

4850648750 COM . 

. 48506-48750 

478207105 SKF . 

. NPS105RPC 

47MSTR FM . 

. 203KRR6 

482472X COM . 

. 482472X 

48506D HYSTER .... 

. 88506 

478207106 SKF . 

. NPS106RPC 

47MSTR REXNOR .. 

. 47MSTR 

48270K IHC . 

. 88502 

48506P HYSTER . 

. 87506 
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TIMKEN 


Part ft/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

48507 HYSTER . 

. 8507 

49029 NEWHOL . 

. 382A 

495387401 SUBARU ... 

. 201CC 

4A9D2 WHITE . 

. 2720 

48507D HYSTER . 

. 88107 

49030 NEWHOL . 

. 387AS 

495492A COM . 

. 495 492A 

4B0157 WHITE . 

. 566 

48507P HYSTER . 

. 87507 

49036K IHC . 

. 203S 

495493 COM . 

. 495-493 

4B0498625 VW . 

. 510019 

48508D HYSTER . 

. 88508 

490D2 WHITE . 

. 3320 

495493D COM . 

. 495-493D 

4B0498625A AUDI . 

. 510019 

48509D HYSTER . 

. 88509 

49109HB IHC . 

.MU1305TDM 

495781R91 IHC . 

. 8507 

4B0598625B AUDI . 

. 510019 

4850D5 WHITE . 

. 31520 

4914 FWD . 

. J401664 

49585 FM . 

. 49585 

4B0598625C AUDI . 

. 510019 

485172R91 IHC . 

.WPS103GPCC 

491457 WHITE . 

. 310L 

49585 SKF . 

. 49585 

4BG0137 WHITE . 

. 65320 

485174R91 IHC . 

.WPS103GPCC 

49156 CHECKR . 

. 552A 

4958549520 COM . 

. 49585-49520 

4BKT002 KENWOR . 

. TRK1000 

485258R91 IHC . 

. WPS104GRC 

49157 CHECKR . 

. 414 

49588 FIAT . 

. 212 

4BKT003 KENWOR . 

. TRK1000 

485259R91 IHC . 

.WPS1D4GRC 

491815R91 IHC . 

... WPS103GRCC 

495945 WHITE . 

. 72212C 

4BKT006 KENWOR . 

. TRK139 

485618R91 IHC . 

. 15100 

491D5 WHITE . 

. 539 

495A FM . 

. 495A 

4BKT007 KENWOR . 

. TRK140 

485619 IHC . 

. 15100-15245 

49IT SKF . 

. TRK127 

495A SKF . 

. 495A 

4BKT008 KENWOR . 

. TRK2 

485622R1 IHC . 

. 2720 

492093 GM . 

. 55197 90030 

495A492A COM . 

. 495A-492A 

4BKT009 KENWOR . 

. TRK141 

485623R91 IHC . 

. 2788 

492296C91 IHC . 

. 52375 

495A493 COM . 

. 495A493 

4BKT010 KENWOR . 

. TRK130 

4856642 CHRYSL . 

. 207XLO 

492343 VOLVO . 

. 594 

495A493D COM . 

. 495A-493D 

4BKT014 KENWOR . 

. TRK1000 

48595 VOLVO . 

. 305AG 

492343 WHITE . 

. 594 

495AX FM . 

. 495AX 

4BKT015 KENWOR . 

. TRK149 

485T SKF . 

. TRK204 

4923E WARNER . 

. HM88510 

495AX SKF . 

. 495AX 

4BKT016 KENWOR . 

. TRK58 

4860074AA CHRYSL . 

. 512168 

492914R91 IHC .... 

.... 204BBAR 

495AX493 COM .... 

... 495AX-493 

4BKT017 KENWOR .... 

... TRK147 

48605 VERSAT . 

. 45220 

492A FM . 

. 492A 

495S SKF . 

. 495S 

4BKT020 KENWOR . 

. TRK146 

48606 VERSAT . 

. 45280 

492A SKF . 

. 492A 

495T SKF . 

. TRK70 

4BKT021 KENWOR . 

. TRK72 

48620 FM . 

. 48620 

492D2 WHITE . 

. 522 

495X ISO . 

. 495X 

4BKT028 KENWOR . 

. TRK4 

48620 SKF . 

. 48620 

492T SKF . 

. TRK189 

496 FM . 

. 496 

4BKT029 KENWOR . 

. TRK3 

48620D SKF . 

. 48620D 

493 FM . 

. 493 

496 SKF . 

. 496 

4BKT030 KENWOR . 

. TRK155 

48625A FORD . 

. R1304BF 

493 SKF . 

. 493 

496039 WHITE . 

. 72487 

4BKT032 KENWOR . 

. TRK158 

486263R91 IHC . 

. L44643 

49307 FIAT . 

. 308WB 

496040 WHITE . 

. 66462 

4BKT036 KENWOR . 

. TRK1000 

486278M MASSEY .... 

. 88128B 

4932 FULLER . 

. 2065 

496170J WHITE . 

. LM11949 

4BKT042 KENWOR . 

. TRA64FE 

486278M1 MASSEY . 

. 88128B 

493450R1 IHC . 

. 07196 

496171J WHITE . 

. LM11910 

4BKT043 KENWOR . 

. TRA1 

486278M2 MASSEY . 

. 88128B 

49364H IHC . 

. 498-493 

496288C91 IHC . 

. 72201C 

4BKT044 KENWOR . 

. TRA50 

4864210 CHRYSL . 

. M88048 M88010 

49365H IHC . 

. 493 

496289C91 IHC . 

... 72201C-72487 

4BKT045 KENWOR . 

. TRA172FA 

4864213 CHRYSL 


49366H IHC . 

. 498 

496492A COM . 

. 496 492A 

4BKT046 KENWOR . 

. TRA172R 

LM603049-LM603012 

49367H IHC . 

. 482 472A 

496493 COM . 

. 496-493 

4BKT050 KENWOR . 

. TRA64FD 

48684 FM . 

. 48684 

49368H IHC . 

. 47 2A 

496535C91 IHC . 

. 392 

4BKT052 KENWOR . 

. TRA1A 

48684 SKF . 

. 48684 

49369H IHC . 

. 482 

496536C91 IHC . 

. 392-394A 

4BKT054 KENWOR . 

. TRA900F 

4868448620 COM .... 

. 48684-48620 

4937 NICE . 

. 2005 

497 FM . 

. 497 

4BKT055 KENWOR . 

. TRA9RC 

48685 FM . 

. 48685 

49370H IHC . 

.... 53176-53375 

497 SKF . 

. 497 

4BKT056 KENWOR . 

. TRA900F 

48685 SKF . 

. 48685 

49371H IHC . 

. 53375 

497492A COM . 

. 497492A 

4BKT057 KENWOR . 

. TRA9RB 

4868548620 COM .... 

. 48685-48620 

49372H IHC . 

. 53176 

497493 COM . 

. 497-493 

4BKT058 KENWOR . 

. TRA172FA 

486T SKF . 

. TRK205 

49378 VERSAT . 

. JLM104948 

497493D COM . 

. 497-493D 

4BKT059 KENWOR . 

. TRA11R 

4874174 CHRYSL . 

. 307FFLS 

49379 VERSAT . 

. JLM 104910 

4976D5 WHITE . 

. 612 

4BKT060 KENWOR . 

. TRA11FA 

487561 FORD . 

. 2065C 

49387 VERSAT . 

. 37625 

497A FM . 

. 497A 

4BKT064 KENWOR . 

. TRA194F 

487580 FORD . 

. 2065 

49388 VERSAT . 

. 37425 

497A SKF . 

. 497A 

4BKT065 KENWOR . 

. TRA194R 

487T SKF . 

. TRK206 

49389 VERSAT . 

. 42584 

498 FM . 

. 498 

4BKT067 KENWOR . 

. TRA900F 

4880208AA CHRYSL . 

. HA590208 

493T SKF . 

. TRK27 

498 SKF . 

. 498 

4BKT085 KENWOR . 

. DRK72A 

4880208AB CHRYSL . 

. HA590208 

493XB FM . 

. 493XB 

498036 WHITE . 

. 66462 

4BKT088 KENWOR . 

. TRK160 

4880209AA CHRYSL . 

. HA590209 

493XB SKF . 

. 493XB 

498363C91 IHC . 

. 2065T 

4BKT089 KENWOR . 

. TRK159 

4880209AB CHRYSL . 

. HA590209 

494 FEDRAL . 

. 1872 

49847 EATON ... HM903249-HM903210 

4BKT090 KENWOR . 

. TRK152 

4882541 CHRYSL . 

. FW404820 

494 LEMPCO . 

. 1872 

49848 EATON . 

. HM903249 

4BKT091 KENWOR . 

. TRK189 

488457R91 IHC . 

.WPS112GRC 

494002 FIAT . 

. 201AB 

49849 EATON . 

. HM903210 

4BKT092 KENWOR . 

. TRK1000 

4889 HUCO . 

. 539 

49436D IHC . 

. 205BB 

498492A COM . 

. 498-492A 

4BKT093 KENWOR . 

. TRK3 

488958R91 IHC . 

. 204S 

49454 FI A T-A . 

. 67388 

498493 COM . 

. 498-493 

4BKT094 KENWOR . 

. TRK4 

488T SKF . 

. TRK207 

494783 GM . 

. 1307 

499346 WHITE . 

. 305D 

4BKT098 KENWOR . 

. TRK179 

48903 GM . 

. 111TB 

494872 FIAT-A . 

. 67322 

499685C92 IHC . 

. TRA200F 

4BKT100 KENWOR . 

. TRA172FA 

489219R91 IHC . 

.WPS108GRC 

495 FM . 

. 495 

499686C92 IHC . 

. TRA192RB 

4BKT103 KENWOR . 

. TRA193 

489220R91 IHC . 

. WPS108GRC 

495 SKF . 

. 495 

499687C92 IHC . 

. TRA201F 

4BKT104 KENWOR . 

. TRA172FB 

489275 GM . 

. 1872 

49502P HYSTER . 

. WC87502 

499688C92 IHC . 

. TRA201R 

4BKT107 KENWOR . 

. TRA193 

489289 WHITE . 

. H715311 

49503P HYSTER . 

. WC87503 

49979 FORD . 

. 30304 

4BL0156 WHITE . 

. 580 

48974D IHC . 

. 225531 

49507 HYSTER . 

. 8507 

499D6 WHITE . 

. 39520 

4BLA0136 WHITE . 

. 65390 

48976 GREATP . 

. LM48510 

49520 FM . 

. 49520 

4A SKF . 

. 4A 

4BLA0156 WHITE . 

. 479 

48976 NEWHOL . 

. LM48510 

49520 SKF . 

. 49520 

4A01235 WHITE . 

. 77375 

4BLA0211A WHITE . 

. 33462 

48977 GREATP . 

. LM48548 

49520W SKF . 

. 49520W 

4A0138 WHITE . 

. 53176 

4BLB0139A WHITE . 

. 33281 

48977 NEWHOL . 

. LM48548 

49529H IHC . 

. 311TB 

4A0156 WHITE . 

. 3982 

4BM0137 WHITE . 

. 53375 

48983 NEWHOL . 

. 1752 

49530H IHC . 

. 312 

4A0407625A AUDI . 

. 510020 

4BM0156 WHITE . 

. 3984 

489D2 WHITE . 

. 2780 

49531H IHC . 

. 211TB 

4A0498625 AUDI . 

. 510019 

4BM0209 WHITE . 

. 3984 

489T SKF . 

. TRK29B 

49532H IHC . 

. 313 

4A0498625 VW . 

. 510019 

4BMC0157 WHITE . 

. 453X 

49015 AMC . 

. 1752 

49533H IHC . 

. 309 

4A0568 WHITE . 

. 3780 

4C0157 WHITE . 

. 472 

49028 CHECKR . 

. 560S 

495387001 SUBARU ... 

. 203FF 

4A1828K11 FWD . 

. J923246 

4C2Z4630BA FORD . 

. HM807040 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


Part It/Name Timken 

4C3Z1216AA FORD . 15101-15245 

4C4Z7600AA FORD . 206FF 

4CA4 WHITE . 306S 

4CB FM . 4CB 

4CGA2209 WHITE . 581 

4D0211 WHITE . 453A 

4D0407625A AUDI . 510069 

4D0407625D AUDI . 510020 

4D0407B25E AUDI . 510020 

4D1087 FEDRAL . DC2065C 

4D2156 WHITE . 480 

4D2157 WHITE . 472A 

4D427 BRILL . 204BBAR 

4D432 BRILL .PWG11516R 

4DFL0137 WHITE . 65500 

4DFL0138 WHITE . 59200 

4E0498625 AUDI .BM500012K 

4E0498625B AUDI . BM500012 

4E0498625B AUDI .BM500012K 

4E0498625B VW . BM500012 

4E0598625 AUDI . BM500012 

4E14984 HUCO . HM807046 

4E14985 HUCO . HM807010 

4E14996 HUCO . 48286 

4E21332 HUCO . 532A 

4E21334 HUCO . 632 

4E21336 HUCO . 672 

4E21338 HUCO . 48320 

4E21359 HUCO . 641 

4E21360 HUCO . 643 

4E21368 HUCO . 48290 

4E21372 HUCO . 539 

4F0501652A AUDI . 512426 

4F0598625A VW . BM500012 

4F1171 FEDRAL . FL2255C 

4F1181 FEDRAL . 614038 

4F1722 FEDRAL . 613002 

4F3/4 BOSTON . FWG34R 

4FA0139 WHITE . 65212 

4FA0142 WHITE . 633 

4FD0138 WHITE . 594 

4FD0139 WHITE . 592A 

4FD0219 WHITE . 612 

4FD0358 WHITE . 623 

4FD061 WHITE . 453A 

4FE0219 WHITE . 6420 

4FKW0209 WHITE . 1214AG 

4FX3/4 BOSTON . FWG34R 

4G0156 WHITE . 596 

4GA0136 WHITE . 745A 

4GD0211 WHITE . 52618 

4GD156 WHITE . 596 

4GGA2211 WHITE . 572 

4GKW0138 WHITE . 65225 

4GM1193 DORMAN . GB2005C 

4GM1194 DORMAN . GB2005C 

4H0498625 AUDI . HA590355 

4H3/4 BOSTON . PWG34RS 

4HA0224 JAGUAR .M88043-M88010 

4HA0231 JAGUAR HM89446-HM8941 

4HU0251 JAGUAR . SET5 

411171 FEDRAL . IB2255C 

4L2Z1104AA FORD . SP470200 

4L3/4 BOSTON . PWG34R 

4LX3/4 BOSTON .PWG34R 

4NFG0138 WHITE . 527 


Part tt/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

4NFG0142 WHITE . 

. 552A 

4Y2156 WHITE . 

. 749 

4NFG0567 WHITE . 

. 1214AG 

4Y2157 WHITE . 

. 742 

4NK0136 WHITE . 

. 615 

4Y2209 WHITE . 

. 567 

4P1054 DORMAN . 

. PA1605C 

4Y2211 WHITE . 

. 563 

4P1150 WABCO . 

. 539 

4ZDK0138 WHITE . 

. 41125 

4P1151 WABCO . 

. 532A 

4ZDK0139 WHITE . 

. 41286 

4P1152 WABCO . 

. 641 

500000410 LUK . 

.VW1DD6C 

4P1153 WABCO . 

. 632 

500000SUZUKI SUZUKI ... 

. 500000 

4P1570 WABCO . 

. 332 

500002230 LUK . 

. FI1708C 

4P1612 WABCO . 

. J321632 

5000023860 LUK . 

. TO1711 

4P4220X FORD . 

.... 29585-29521 

500002930 LUK . 

. FI1710C 

4P4223 FORD . 

. 33281-33462 

500014610 LUK . 

.VW1339C 

4P4223X FORD . 

.... 33281-33462 

500016210 LUK . 

. 6408 

4P4271X FORD . 

.... 47679-47620 

500016610 LUK . 

. OP1709C 

4P7066X FORD . 

.... 25578-25520 

500016710 LUK . 

. OP1712C 

4P7120X FORD . 

. 49520 

500017660 LUK . 

. 01496 

4R3Z1104AA FORD .... 

. HA590017 

500017760 LUK . 

. TO1710 

4R3Z1104AB FORD .... 

. HA590026 

500019160 LUK . 

. 01576 

4RL0141 WHITE . 

. 59175 

500019460 LUK . 

. DHI01575 

4RL0142 WHITE . 

. 59412 

500019660 LUK . 

. FC1723C 

4SA2138 WHITE . 

. 53162 

500022660 LUK . 

. 01296 

4SA2139 WHITE . 

. 53387 

500024060 LUK . 

. TO1714 

4SC2010 FEDRAL . 

. FNR58R 

500025901 EATON . 

. 304WB 

4SC2012 FEDRAL . 

. FWG34R 

500025906 EATON . 

. 308WB 

4SC2014 FEDRAL . 

. FWG78R 

500031 IRIMPH . 

. 206WB 

4SC2015 FEDRAL . 

.FWG1516R 

5000388284 RENALT . 

. 32207M 

4SC2100 FEDRAL . 

. FWG1R 

5000389879 RENALT . 

. 32205 

4SC2101 FEDRAL . 

.FWG1116RM 

500053 MACK . 

. 306S 

4SC2102 FEDRAL . 

. FWG118R 

500076 SKF . 

. 6389 

4SC2103 FEDRAL . 

.FWG1316RM 

5000KFF FM . 

. 5000KFF 

4SC2104 FEDRAL . 

. FWG114R 

50010 WHITE . 

. 26882 

4SC2105 FEDRAL . 

.FWG1516RM 

5001010 GOODMN . 

... HM801346 

4SC2106 FEDRAL . 

. FWG138R 

50011 WHITE . 

. 26820 

4SC2107 FEDRAL . 

.FWG1716R 

50012 WHITE . 

. 25580 

4SC2108 FEDRAL . 

. FWG112R 

500120902 EATON . 

. 305D 

4SC2109 FEDRAL . 

.FWG1916R 

500120903 EATON . 

. 205F 

4SC2110 FEDRAL . 

. FWG158R 

50012092 EATON . 

. 305D 

4SC2112 FEDRAL . 

. FWG134R 

50013 WHITE . 

. 25521 

4SC2114 FEDRAL . 

. FWG178R 

500141396 SPICER . 

. 14139 

4SC2115 FEDRAL . 

. FWG11516R 

500179E WHITE . 

. LM67048 

4SC2200 FEDRAL . 

. FWG2R 

500180E WHITE . 

. LM67010 

4SC2203 FEDRAL . 

.FWG2316R 

500182E WHITE . 

. LM11949 

4SC2207 FEDRAL . 

.FWG2716R 

500183E WHITE . 

. LM11910 

4SD2141 WHITE . 

. 462 

500188 CHRYSL . 

. 3320 

4SD2142 WHITE . 

. 453A 

500196 CHRYSL . 

. 3120 

4SK0136 WHITE . 

. 636 

5001KFF FM . 

. 5001KFF 

4T3/4 BOSTON . 

. TNR34R 

500209901 EATON . 

. 3782 

400138 WHITE . 

. 66225 

500209902 EATON . 

... HM212044 

4U0139 WHITE . 

. 66462 

500209904 EATON . 

. 39581 

4U0318 WHITE . 

. 66225 

500209908 EATON . 

. 3585 

4U0319 WHITE . 

. 66462 

50021 SEAL-P . 

. 455 

4U0383 WHITE . 

. 395A 

500210901 EATON . 

... HM212011 

40F1383 WHITE . 

. 395 

500210902 EATON . 

. 39520 

40F1387 WHITE . 

. 395 

500210903 EATON . 

. 3525 

40F1826 WHITE . 

. 3920 

500231903 EATON . 

. 21 ICC 

40G0141 WHITE . 

. 566 

500231904 EATON . 

. 205FF 

4V0156 WHITE . 

. 3975 

500235 CHRYSL . 

. 5310W 

4W14 EATON . 

. 204SS 

500255776 SPICER . 

. 25577 

4WA0157 WHITE . 

. 394A 

50025806 SPICER . 

. 2580 

4WA19 WHITE . 

. 6379 

500258786 SPICER . 

. 25878 

4WA20 WHITE . 

. 537 

500276906 SPICER . 

. 27690 

4Y2136 WHITE . 

. 537 

500285806 SPICER . 

. 28580 

4Y2137 WHITE . 

. 532A 

5002867810 SPICER . 

. 28678 

4Y2139 WHITE . 

. 414 

500286786 SPICER . 

. 28678 

4Y2141 WHITE . 

. 560 

500295856 SPICER . 

. 29585 

4Y2142 WHITE . 

. 552A 

5002988 EATON . 

. 5205KE 


YfluTTflt 


50034 SEAL-P . 09074 

500347910 SPICER . 3479 

50034796 SPICER . 3479 

50034906 SPICER . 3490 

500353901 EATON . 202SS 

500353903 EATON . 307SS 

50035393 EATON . 307SS 

50035394 EATON . 306SS 

5003549AA CHRYSL . 512013 

5003550AA CHRYSL . 512133 

5003550AB CHRYSL . 512133 

5003550AB CHRYSL . 512220 

5003581AA CHRYSL . NP882000 

5003584AA CHRYSL . NP917572 

500377 CHRYSL . 397 

5003826 CHRYSL . LM102910 

5003826AA CHRYSL . LM102910 

5003826AB CHRYSL . NP980884 

500395806 SPICER . 39580 

5004 BROWN .IMPS 100RPC 

50041 SEAL-P . 455 

500412M91 MASSEY . J321680 

5004186 SPICER . 418 

5004626 SPICER . 462 

500507901 EATON . 207SSL 

500535 CITRON . 5305KE 

50060 SEAL-P . 592 

500603E WHITE . 14124 

50061 SEAL-P . 598 

500675 BRIT-L . 497-493 

500676 BRIT-L . 56425-56650 

500677E WHITE . LM11910 

500678E WHITE . LM11949 

500682 WHITE . 560S 

500684E WHITE . 368 

500685E WHITE . 362A 

50081R91 IHC . 27880-27820 

50083R1 IHC . 27820 

500896E WHITE .PWG138RS 

5008KFF FM . 907257 

5010018AA CHRYSL . HA590018 

5010020AA CHRYSL . HA590020 

5010046AA CHRYSL . NP763720 

5010057AA CHRYSL . NP565130 

5010075AA CHRYSL . NP465893 

5010076AA CHRYSL . NP548969 

501101 LEE . 2788-2720 

501103 LEE . 25578-25523 

501105 LEE . 02872-02820 

501106 LEE . 31593-31520 

501107 LEE . 23100-23256 

501109 LEE . 2789-2720 

501111 LEE . 24780-24720 

501114 LEE . 15123-15245 

501115 LEE . 29585-29520 

501116 LEE . 29590-29520 

501117 LEE . 387A 382 

501118 LEE . 495-493 

501119 LEE . 580-572 

5011214 LEE . 15123-15245 

501125 LEE . 30208M 

501126 LEE . 30206M 

501135 LEE . 25578-25520 

501138 LEE . 595-592A 

501139 LEE . 594-592A 

501144 LEE . 30207M 
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TIMKEN 


Part ft/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

501145 LEE . 

. 34300-34478 

502029963 EATON 

. JM719113 

503695 WHITE . 

. 206SS 

505K321 EATON . 

. 3382-3320 

501149 LEE . 

. 14138A-14274 

502033 FRU . 

. 2729 

503721A EATON . 

. 395A 

505K327 EATON . 

. 941-932 

501154 LEE . 

. 02475-02420 

502034 FRU . 

. 1729X 

50372R91 IHC . 

. 462-453X 

505K33 EATON . 

. 3780-3720 

501156 LEE . 

. 33281-33472 

502056 FRU . 

. 2788 

503870E WHITE . 

. IMPS 100RPC 

505K330 EATON . 

. 07100-07204 

501158 LEE . 

. 09074-09196 

502056ND FRU . 

. 2788 

50388 EATON . 

. 595 

505K331 EATON . 

. 67787-67720 

501160 LEE . 

. 30205M 

502070 GM . 

. R88128 

503975 FRU . 

. 18520 

505K34 EATON . 

. 28580-28521 

501166 LEE . 

. 3984-3920 

5020W WHITE . 

. 332 

504195 CLARK . 

. 6535 

505K35 EATON . 

. 498-493 

501169 LEE . 

. 14138A 14276 

502125 VW . 

. 305AG 

5041EG5022 WHITE . 

. Y2D65C 

E0EX36 EATON . 

. 639-632 

501170 LEE . 

. 368A-362A 

50212V IHC . 

. 2581 

504221 Ml MASSEY . 

. 65500 

505S313 EATON . 

. 12580-12520 

501171 LEE . 

. 28682-28622 

50212VA IHC . 

. 2585 

504225M1 MASSEY . 

. 65237 

505S3221 EATON . 

. 02820 

501172 LEE . 

. 53177-53375 

50213V IHC . 

. 2523 

504226M1 MASSEY . 

. 33462 

505T31 EATON . 

. 29585-29520 

501173 LEE . 

. SET2 

50214VA IHC . 

. 2585-2523 

504226M1 WHITE . 

. 33462 

505T32 EATON . 

. 3877-3820 

501174 LEE . 

. 24780-24721 

50216V IHC . 

. 1729X 

504227M1 MASSEY . 

. 33275 

505T33 EATON . 

. 3780-3720 

501175 LEE . 

. 09067-09195 

5021C WHITE . 

. 3720 

504266C92 IHC . 

. TRA202 

505T34 EATON . 

. 28580-28521 

501178 LEE . 

. 48393-48320 

502279 FRU . 

. 2631 

5042698 CHRUK . 

.... 31593-31520 

5060 SPICER . 

. 462-453X 

501179 LEE . 

. 25580-25520 

502280 FRU . 

. 3720 

5042699 CHRUK . 

.... 02872-02820 

506013 CHRYSL . 

. JL69310 

501180 LEE . 

. 1988-1932 

502281 FRU . 

. 3778 

504364 FRU . 

. 2720 

506014 CHRYSL . 

. JL69349 

501182 LEE . 

. 15590-15520 

5022C WHITE . 

. 3320 

504364ND FRU . 

. 2720 

506031 FRU . 

. 65320 

501184 LEE . 

. SET21 

50231 SEAL-P . 

. 6420 

5046625 CHRUK . 

. 580-572 

506052 CHRYSL . 

. LM 102910 

501185 LEE . 

. 25877-25820 

50237 SIMCA . 

. 30204M 

50476 SEAL-P . 

. 3320 

506056 CHRYSL . 

. LM 102949 

501186 LEE . 

. 3780-3720 

502433E WHITE . 

. 3780 

5048327 CHRUK . 

. 496-493 

506057 CHRYSL . 

. LM67010 

501 187 LEE .HM212049-HM212011 

50254N SIMCA . 

. 203AB 

5048405 CHRUK . 

. 560-552A 

506058 CHRYSL . 

. LM67048 

501188 LEE HM218248-HM218210 

50259M1 MASSEY . 

. 25580-25522 

5049299 CHRUK . 

.... 53177-53375 

5061 SPICER . 

. 28682-28622 

501191 LEE .JM511946-JM511910 

50259M91 MASSEY 

. 25580-25522 

5049445 CHRUK . 

.... 33275-33462 

506225 CHRYSL . 

. 25877 

5012124AA CHRYSL 

. IMP879380 

5025W WHITE . 

. 336 

5049505 CHRUK . 

. 749A 742 

506242 TRIMPH . 

. 206L 

501246C91 IHC . 

. IM309L 

50260 SEAL-P . 

. 592 

5049655 CHRUK . 

. 3780-3720 

506250 CHRYSL . 

. 25821 

501269E WHITE . 

. LM48548 

50260M1 MASSEY . 

. 25580 

504D336 EATON . 

. 205SS 

506287 CITRON . 

. J241232 

501270E WHITE . 

. LM48510 

50261 SEAL-P . 

. 598 

504K114 EATON . 

. 1311 AG 

5062973 WHITE . 

. 308FF 

501273C92 IHC . 

. TRA193A 

50261 Ml MASSEY . 

. 25522 

504K51 EATON . 

. 2065 

5063 COCKSH . 

. 14274 

5012825AA CHRYSL 

. IMP182140-904A1 

5026F WHITE . 

. 528 

5050 COCKSH . 

. 14124 

506324 CITRON . 

. 208 

50131 GM . 

. 522 

5030118 EATON .... 

. 208S 

5050665 CHRUK . 

.... 33275-33472 

50635 VERSAT . 

. LM 11710 

5013283B21 IHC . 

. HM212049 

50303A SPICER . 

. 88503 

5050D3051 EATON . 

. 39590-39520 

50636 VERSAT . 

. LM11749 

5013283B22 IHC . 

. HM212010 

503044E WHITE . 

. 342 

5050D3052 EATON . 

. 09067-09195 

506512 EATON . 

. 47896-47820 

5013416AA CHRYSL 

. IMP905672 

503064 AUSTIN . 

. 204FF 

5050G3040 EATON . 

. 09074-09195 

506550E WHITE . 

. NPS100RRC 

501355 VW . 

. 306TB 

503068 FRU . 

. 18590 

5050G3041 EATON . 

. 14117A-14274 

50656 WHITE . 

. 14274 

501357 VW . 

. 305AG 

503097C91 IHC .... 

HM88648-HM88610 

5050G3043 EATON . 

. 526-522 

50657 WHITE . 

. 14136A 

501396 FRU . 

. 612 

503098C91 IHC . 

. HM88648 

5050G3053 EATON . 

. 368-362A 

50658 WHITE . 

. 09195 

5014097AA CHRYSL 

. HB3513 

5030D5 WHITE . 

. 42381 

5051244 CHRUK . 

. 34274-34492A 

50659 WHITE . 

. 09067 

501424 FRU . 

. 780 

50310 WHITE . 

. 15245 

50515 NEWHOL . 

. 2735X 

5066454AA CHRYSL . 

. IMP 111741 

501425 FRU . 

. 772 

503103E102 KIA .... 

.WB000016 

5052526 CHRUK . 

. 641-632 

506656 CHRYSL . 

. HM88610 

501433 CITRON . 

. 207S 

503103E200 KIA .... 

. SET49 

50527 EUCLID . 

. 6320 

506659 CHRYSL . 

. HM88649 

50148IE WHITE . 

. 66225-66462 

50316 WHITE . 

. 15123 

50527 GM . 

. 6320 

506665 CHRYSL . 

. M804010 

501482E WHITE . 

. 66462 

50320R1 IHC . 

. 453X 

5053132 EATON . 

. 12580 

506670 CHRYSL . 

. M86649 

501483 WHITE . 

. 66225 

503214 CHRYSL . 

. 1306TB 

505313E WHITE . 

. 3726 

506918 GM . 

. 31520 

5015 NICE . 

. 2063R 

50321A HYSTER .... 

. 2005 

505314E WHITE . 

. 479 

506920 GM . 

. 3779-3720 

50151 NICE . 

. 2063R 

503229 CHRYSL . 

. 3720 

505315E WHITE . 

. 472X 

507023E WHITE . 

. L44643 

5015228AA CHRYSL 

. HA590000 

503230 CHRYSL . 

. 377 

505330S WHITE . 

. PWG2R 

507024E WHITE . 

. L44610 

5015282AA CHRYSL 

. HA590203 

503231 CHRYSL . 

. 394A 

5053861 CHRUK . 

.... 42346-42584 

507095E WHITE . 

. NPC014RPC 

501544 FRU . 

. 560S 

503232 CHRYSL . 

. 397 

5053862 CHRUK . 

.... 68450-68712 

50710 GM . 

. 31DSB 

501545 FRU . 

. 552A 

503240 CHRYSL . 

. 563 

5053K304267 EATON .. 

. 526-522 

507185 VW . 

. 210S 

5015456AA CHRYSL 

. HA590503 

503241 CHRYSL . 

. 462 

505432E WHITE . 

. IMPS 102RPC 

5072493AA CHRYSL 


501608 TRIMPH . 

. 2068 

503247 CHRYSL . 

. 567 

5055048 CHRUK . 

. 663-653 

IMP682887-IMP307044 

5016458 CHRYSL . 

. HA597449 

503248 CHRYSL . 

. 563 

5056S371 EATON . 

. 02820 

5072494AA CHRYSL 


5016458AA CHRYSL 

. HA597449 

503249 RIV . 

. 455 

505749 FRU . 

. 02420 

IMP270758-IMP378971 

501684E WHITE . 

. HIPS100RPC 

5033310 SPICER .... 

. 3120 

505793 FRU . 

. 593 

5072494AA CHRYSL 


5017353 CHRYSL . 

5017438AA CHRYSL 

. 203AB 

503334 SPICER . 

50337 CHRYSL . 

. 3320 

. 1729X 

505797 FRU . 

505798 FRU . 

. 65390 

. 593 

IMP7220B5-IMP013743 

5072496AA CHRYSL 

IMP524102-IUP912904 

503422 RIV . 

. 15116 

50581 EUCLID . 

. 6379 

LM102949-LM102911 

50194 CHRYSL . 

. 3420 

50348 WHITE . 

. 09081 

50581 GM . 

. 6379 

5072498AA CHRYSL . 

M88048 M88010 

502 MRC . 

. B02 

503501285 AUDI ... 

. SET1 

5058185 SAAB . 

. 512232 

5072506AA CHRYSL 


502 VOLVO . 

. 205BB 

503501285 VW . 

. SET1 

505822 FRU . 

. 563 

JLM704649-JLM704610 

502029935 EATON .. 

. JLM714149 

503523 RIV . 

. 14124 

505823 FRU . 

. 568 

5073536AA CHRYSL . 

. SP580102 

502029936 EATON .. 

. JLM714110 

5035862 CHRUK .... 

. 68450-68712 

50594R91 IHC . 

. 209SL 

5073537AA CHRYSL . 

. SP580103 

502029956 EATON .. 

. JM718149 

503655 FRU . 

. 03162 

505K312 EATON . 

.... 68450-68712 

507539 CITRON . 

. MU1307TM 

502029957 EATON .. 

. JM718110 

503656 FRU . 

. 03062 

505K314 EATON . 

.... 24780-24720 

507669C93 IHC . 

. TRK181 

502029962 EATON .. 

. JM719149 

503659 WHITE . 

. 206SS 

505K318 EATON . 

.... 25878-25820 

50773 SPICER . 

. 336 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


Part tt/Name Timken 

507783 IIW . 759 

5078695AB CHRYSL . HIP4D2533 

507889 FPU . 560S 

507890 FRU . 552A 

507892 FRU . 414 

50793 VERS AT . 46720 

50794 VERSAT . 46790 

507CR L&S . R507 

507CRING FEDRAL . R88107 

507QT22 WHITE . 305DD 

50800 VERSAT . 07720 

50801 VERSAT . 67786 

50806B2AA CHRYSL . HB4010A 

50808 VERSAT . 772 

50815 VERSAT . 687 

50819 VERSAT . 33472 

50820 VERSAT . 47487 

50821 VERSAT . 47420 

5085406AB CHRYSL . HA590219 

5085406AC CHRYSL . HA590219 

5086 CHRYSL . 1729X 

508642 CITRON . 211SL 

508646 CITRON . 308L 

5086689AA CHRYSL 

JLM506849A-JLM506811 
5086690AA CHRYSL 

HM88649-HM88610 

508670 CITRON . 307SL 

5086772AA CHRYSL . LM104949 

5086774AA CHRYSL . 28682 

5086778AA CHRYSL . 387AS-382A 

5086780AA CHRYSL 

NP457992-NP926068 

5086785 CHRYSL 

IMP598002-I\IP284552 

5086785AA CHRYSL 

l\IP598002-l\IP284552 

5086906AA CHRYSL . 3984-3920 

5086907AA CHRYSL 

HM807046-HM807010 

5086982AA CHRYSL . 45291 

50878 VERSAT . 3984 

508846 FORD . 202S 

508886 CHRYSL . 49585-49520 

50898 CHRYSL . 3420 

508E1217B FORD . 02420 

508E4221 FORD . 498 

508E4222 FORD . 493 

508E4241 FORD . 482 

508E4242 FORD . 472A 

508E4616A FORD . 55443 

508E4616B FORD . 53375 

508E4621A FORD . 55176C 

508E4621B FORD . 53177 

508E4625 FORD . MU1305TDM 

508E4630 FORD . 55187C 

508E4829 FORD . 208FF 

508E7065 FORD . 308L 

509 PLllGOl . 202AG 

50922 HUMPH . 201AB 

5093 NICE . 02135 

50941 NICE . 2005 

50941V IHC . 303BB 

5097737AA CHRYSL . SET17 

5097738AA CHRYSL . SET12 

5098000341 COM . HB20 


Part #/Name 

Timken 

Part ft/Name 

Timken 

5098000341 ISUZU .... 

. HB20 

510029 FM . 

. 510029 

5098000390 ISUZU .... 

. HB21 

51003 AMC . 

. 2620 

5098000391 COM . 

. HB21 

510030 FM . 

. 510030 

5098000680 ISUZU .... 

. 208 

510031 FM . 

. 510031 

5098000720 ISUZU .... 

. 1773 

510032 FM . 

. 510032 

5098000810 ISUZU .... 

. 200CC 

510033 FM . 

. 510033 

5098110290 ISUZU .... 

. 30308M 

510034 FM . 

. 510034 

5098110300 ISUZU .... 

. 30308M 

510035 FM . 

. 510035 

5098120020 ISUZU .... 

. 32211M 

510038 FM . 

. 510038 

5098120090 ISUZU .... 

. SET2 

510039 FM . 

. 510039 

5098120150 ISUZU .... 

. SET21 

510050 FM . 

. 510050 

5098120220 ISUZU .... 

. 3578-3525 

510051 FM . 

. 510051 

5098120230 ISUZU .... 

. 2580-2523 

510052 FM . 

. 510052 

5098120240 ISUZU .... 

. SET45 

510054 FM . 

. 510054 

5098120250 ISUZU .... 

. 32206M 

510055 FM . 

. 510055 

5098120260 ISUZU .... 

. 32206M 

510056 FM . 

. 510056 

5098120270 ISUZU .... 

. 32206M 

510057 FM . 

. 510057 

5098120370 ISUZU .... 

.... 02474-02420 

510058 FM . 

. 510058 

5098120380 ISUZU .... 

. 322-332 

510059 FM . 

. 510059 

5098120390 ISUZU .... 

. 32007X 

51006 AMC . 

. 3120 

5098120420 ISUZU .... 

. 32007X 

510060 FM . 

. 510060 

5098120480 ISUZU .... 

. 32008XM 

510061 FM . 

. 510061 

5098120620 ISUZU .... 

. 3578-3525 

510062 FM . 

. 510062 

5098120630 ISUZU .... 

. 30309M 

510063 FM . 

. 510063 

5098120650 ISUZU .... 

. 2580-2523 

510064 FM . 

. 510064 

5098120690 ISUZU .... 

. 28622 

510065 FM . 

. 510065 

5098120700 ISUZU .... 

. 28680 

510066 FM . 

. SET35 

5098120770 ISUZU .... 

. 28521 

510068 FM . 

. 510068 

5098120780 ISUZU .... 

. 28584 

510069 FM . 

. 510069 

5098120810 ISUZU .... 

. 32209A 

510070 FM . 

. 510070 

5098120840 ISUZU .... 

. 30208M 

510071 FM . 

. 510071 

50982 AMC . 

. 2720 

510072 FM . 

. 510072 

50994 VERSAT . 

. 209DD 

510073 FM . 

. 510073 

509R L&S . 

. R509 

510074 FM . 

. 510074 

50A5772 WHITE . 

.J LM104910 

510075 FM . 

. 510075 

50A5773 WHITE . 

. JM205149 

510076 FM . 

. 510076 

50A5774 WHITE . 

. JM205110 

510077 FM . 

. 510077 

50A5782 WHITE . 

. JH307710 

510078 FM . 

. 510078 

50A5783 WHITE . 

.JLM710949 

510079 FM . 

. 510079 

50A5784 WHITE . 

.JLM710910 

510080 FM . 

. 510080 

510001 FM . 

. 510001 

510081 FM . 

. 510081 

510002 FM . 

. 510002 

510082 FM . 

. 510082 

510003 FM . 

. 510003 

510084 FM . 

. 510084 

510004 FM . 

. 510004 

5100842X BUTLER . 

. HB88509 

510005 FM . 

. 510005 

5100842X3 BUTLER . 

. HB88509 

510006 FM . 

. 510006 

5100842XWF BUTLER .... 

. HB88509 

510007 FM . 

. 510007 

510085 FM . 

. 510085 

510008 FM . 

. 510008 

510086 FM . 

.... WB000020 

510009 FM . 

. 510009 

510087 FM . 

. 510087 

510010 FM . 

. 510010 

510087 HUGHES . 

. 2065T 

510010 FM . 

. 510053 

510088 FM . 

.... WB000008 

510011 FM . 

. 510011 

5100881X BUTLER . 

. HB88107A 

510012 FM . 

. 510012 

5100881X2 BUTLER . 

. HB88107A 

510013 FM . 

. 510013 

5100881 XWF BUTLER .... 

. HB88107A 

510014 FM . 

. 510014 

510089 FM . 

. 510089 

510015 FM . 

. 510015 

51009 WHITE . 

. 09078 

510016 FM . 

. 510016 

510090 FM . 

. 510090 

510017 FM . 

. 510017 

510090 1 X BUTLER . 

. HB88107A 

510018 FM . 

. 510018 

510091 FM . 

. 510091 

510019 FM . 

. 510019 

510091956 SPICER . 

. 09195 

510020 FM . 

. 510020 

510092 FM . 

.... WB000012 

510021 FM . 

. 510021 

510093 FM . 

.... WB000014 

510022 FM . 

. 514002B 

510094 FM . 

.... WB000005 

510023 FM . 

. 510023 

510094 FM . 

.... WB000004 

510024 FM . 

. 510024 

510095 FM . 

.... WB000019 

510028 FM . 

. 510028 

510096 FM . 

.... WB000033 


510097 FM . 510097 

510098 FM . WB000013 

510102 FM . WB000026 

5101036AA CHRYSL . 513130 

510105 FM . WB000017 

510121IX BUTLER . HB88510 

5101401X BUTLER . HB88508 

5101401X3 BUTLER . HB88508 

5101401XWF BUTLER . HB88508 

510142766 SPICER . 14276 

510142836 SPICER . 14283 

5101441X BUTLER . HB88508 

510168 SEAL-P . PB286 

5102071X BUTLER . HB88509 

510255206 SPICER . 25520 

510258216 SPICER . 25821 

510276206 SPICER . 27620 

510278 SEAL-P . 15250X 

510279 SEAL-P . 15118 

5102852110 SPICER . 28521 

510285216 SPICER . 28521 

5102862210 SPICER . 28622 

510294 NEWHOL . PWG118R 

510295206 SPICER . 29520 

51033206 SPICER . 3320 

510342010 SPICER . 3420 

51034206 SPICER . 3420 

510344781 SPICER . 34478 

5103507AA CHRYSL . HA590032 

5103547AA CHRYSL . 32210 

5103547AA CHRYSL . 32210M 

5103547AB CHRYSL . 32210M 

5103562AA CHRYSL . 3201IX 

5103562AA CHRYSL . 32011XM 

5103671X BUTLER . HB88107A 

5103671 XWF BUTLER . HB88107A 

5103701X BUTLER . HB88107A 

5103779AA CHRYSL . SET45 

5103869AA CHRYSL . 33205 

5103883AA CHRYSL . 516010 

5103883AB CHRYSL . 516010 

510391IX BUTLER . HB88508 

5103911X3 BUTLER . HB88508 

5103911 XWF BUTLER . HB88508 

510395206 SPICER . 39520 

5104146 SPICER . 414 

5104331X BUTLER . HB88508 

5104936 SPICER . 493 

510493E WHITE . 206FF 

5105233AB CHRYSL . HA590214 

5105233AC CHRYSL . HA590214 

510527X BUTLER . HB206FF 

510542 NEWHOL . 2065T 

5105586AA CHRYSL . 510090 

5105587AA CHRYSL . 510090 

5105719AB CHRYSL . HA590216 

5105719AB JEEP . HA590216 

5105770AC CHRYSL . HA590230 

5105770AD CHRYSL . HA590230 

5105771 AB CHRYSL . HA590221 

51062RSTN9 SKF . 5106WCC 

51062ZTN9 SKF . 5106WCC 

510645 CHRYSL . 1212AG 

510646 CHRYSL . 1309 

510647 CHRYSL . J361664 

510661IX BUTLER . HB88512AHD 
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TIMKEN 


Part ft/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

510693 SEAL-P . 

. 3120 

5116C WHITE . 

. 3120 

512145 FM . 

. 512145 

512207 FM . 

. HA592450 

5106SBZZ MRC . 

. 5106WCC 

5116R RENALT . 

. 572 

512146 FM . 

. 512146 

512208 FM . 

. HA596030 

5106SBZZ1 MRC . 

. 5106WCC 

511752R91 IHC . 

. J321632 

512147 FM . 

. 512147 

512208 FM . 

. HA592450 

5106WCC FM . 

. 5106WCC 

512000 FM . 

. 512000 

512148 FM . 

. 512148 

512209 FM . 

. HA594245 

5106WCC SKF . 

.5106WCC 

512001 FM . 

. 512001 

512149 FM . 

. 512149 

51221 AMC . 

. 3120 

510763 CHRYSL . 

. 478 

512002 FM . 

. 512002 

512150 FM . 

. 512150 

512210 FM . 

. HA592410 

510764 CHRYSL . 

. 472 

512003 FM . 

. 512003 

512151 FM . 

. 512151 

512211 FM . 

. HA594301 

5107674 GM . 

. 5206KE 

512004 FM . 

. 512004 

512152 FM . 

. 512152 

512212 FM . 

. HA594504 

510823 M-BENZ . 

. 1573 

512005 FM . 

. 512005 

512153 FM . 

. 512153 

512213 FM . 

. HA594241 

5108661X BUTLER . 

. HB88508A 

512006 FM . 

. 512006 

512154 FM . 

. 512154 

512215 FM . 

. 512215 

5108731X BUTLER . 

. HB88508A 

512007 FM . 

. 512007 

512155 FM . 

. 512155 

512216 FM . 

. 512216 

510892 NEWHOL . 

. 3920 

512008 FM . 

. 512008 

512156 FM . 

. 512156 

512217 FM . 

. 512217 

51094 CHRYSL . 

. 3420 

512009 FM . 

. 512009 

512157 FM . 

. 512157 

512218 FM . 

. 512218 

5110 NICE . 

. 225531 

512010 FM . 

. 512010 

512158 FM . 

. 512158 

512219 FM . 

. HA590057 

511000 FM . 

. 510010 

512011 FM . 

. 512011 

512159 FM . 

. 512159 

512220 FM . 

. 512220 

511001 FM . 

. 511001 

512012 FM . 

. 512012 

512160 FM . 

. 512160 

512221 FM . 

. 512221 

511002 FM . 

. 511002 

512013 FM . 

. 512013 

512161 FM . 

. 512161 

512222 FM . 

. 512222 

511004 FM . 

. 511004 

512014 FM . 

. 512014 

512162 FM . 

. 512162 

512223 FM . 

. 512223 

511005 FM . 

. 511005 

512016 FM . 

. 512016 

512163 FM . 

. 512163 

512224 FM . 

. 512224 

511007 FM . 

. 511007 

512017 FM . 

. 512017 

512164 FM . 

. 512164 

512225 FM . 

. 512225 

511008 FM . 

. 511008 

512018 FM . 

. 512018 

512165 FM . 

. 512165 

512226 FM . 

. BM500010 

511010 FM . 

. 511010 

512019 FM . 

. 512019 

512166 FM . 

. 512166 

512227 FM . 

. HA594246 

511011 FM . 

. 511011 

512020 FM . 

. 512020 

512167 FM . 

. 512167 

512228 FM . 

. HA590050 

511012 FM . 

. 511012 

512021 FM . 

. 512021 

512168 FM . 

. 512168 

512229 FM . 

. 512229 

511013 FM . 

. 511013 

512022 FM . 

. 512022 

512169 FM . 

. 512169 

512230 FM . 

. 512230 

511014 FM . 

. 511014 

512023 FM . 

. 512023 

512170 FM . 

. 512170 

512231 FM . 

. 512231 

511015 FM . 

. 511015 

512024 FM . 

. 512024 

512171 FM . 

. 512171 

512232 FM . 

. 512232 

511016 FM . 

. 511016 

512025 FM . 

. 512025 

512172 FM . 

. 512172 

512233 FM . 

. HA590389 

511016X BUTLER . 

. HB88508A 

512026 FM . 

. 512026 

512173 FM . 

. 512173 

512234 FM . 

. 512234 

511016X3 BUTLER . 

. HB88508A 

512026 FM . 

. HA590275 

512174 FM . 

. 512174 

512235 FM . 

. 512235 

511017 FM . 

. 511017 

512027 FM . 

. 512027 

512175 FM . 

. 512175 

512236 FM . 

. 512236 

511018 FM . 

. 511018 

512028 FM . 

. 512028 

512176 FM . 

. 512176 

512237 FM . 

. 512237 

511019 FM . 

. 511019 

512029 FM . 

. 512029 

512177 FM . 

. 512178 

512238 FM . 

. 512238 

511020 FM . 

. 511020 

512030 FM . 

. 512029 

512178 FM . 

. 512178 

512239 FM . 

. 512239 

511021 FM . 

. 511021 

512030 FM . 

. 512030 

512179 FM . 

. 512179 

51224 AMC . 

. 2720 

511022 FM . 

. 511022 

512031 FM . 

. 512031 

51218 AMC . 

. 2620 

512240 FM . 

. HA592210 

511023 FM . 

. 511023 

512032 FM . 

. 512032 

512180 FM . 

. 512180 

512241 FM . 

. HA590160 

511024 FM . 

. 511024 

512033 FM . 

. 512033 

512181 FM . 

. 512181 

512241 FM . 

. HA590295 

511025 FM . 

. 514002B 

512034 FM . 

. 513105 

512182 FM . 

. 512182 

512242 FM . 

. 512242 

511026 FM . 

. 511026 

512036 FM . 

. 512036 

512183 FM . 

. 512183 

512243 FM . 

. HA590079 

511027 FM . 

. 511027 

512037 FM . 

. 512037 

512184 FM . 

. 512184 

512243 FM . 

. HA590343 

511028 FM . 

. 511028 

512038 FM . 

. 512038 

512185 FM . 

. 512185 

512244 FM . 

. HA590092 

511029 FM . 

. 511029 

512039 FM . 

. 512039 

512186 FM . 

. 512186 

512245 FM . 

. HA590074 

511030 FM . 

. 511030 

512040 FM . 

. 512040 

512187 FM . 

. 512187 

512246 FM . 

. HA590091 

511031 FM . 

. 511031 

512041 FM . 

. 512041 

512188 FM . 

. 512188 

512247 FM . 

. HA590066 

511032 FM . 

. 511032 

512042 FM . 

. 512042 

512189 FM . 

. 512189 

512248 FM . 

. HA590067 

511033 FM . 

. WB000009 

512078 FM . 

. 512078 

512190 FM . 

. 512190 

512249 FM . 

. HA590082 

511034 FM . 

. 511034 

5121 FORD . 

. 201AB 

512191 FM . 

. 512191 

512250 FM . 

. HA590088 

511035 FM . 

. 511035 

512105 FM . 

. 512105 

512192 FM . 

. 512192 

512251 FM . 

. 512251 

511036 FM . 

. 511036 

512106 FM . 

. 512106 

512193 FM . 

. 512193 

512252 FM . 

. HA590257 

511037 FM . 

. HA590241 

512107 FM . 

. 512107 

512194 FM . 

. 512194 

512253 FM . 

. HA590218 

511038 FM . 

. WB000002 

512118 FM . 

. 512118 

512194 FM . 

. HA590188 

512253 FM . 

. HA590289 

511038 FM . 

. HA590235 

512119 FM . 

. 512119 

512195 FM . 

. 512195 

512254 FM . 

. HA597957 

511039 FM . 

. WB000007 

512120 FM . 

. 512120 

512195 FM . 

. HA590194 

512255 FM . 

. 512255 

51106 WHITE . 

. 07098 

512121 FM . 

. 512121 

512196 FM . 

. 512196 

512256 FM . 

. HA590164 

51107 WHITE . 

. 07204 

512122 FM . 

. 512122 

512197 FM . 

. 512197 

512257 FM . 

. HA590152 

511143 SEAL-P . 

. 1752SC 

512123 FM . 

. 512123 

512198 FM . 

. 512198 

512258 FM . 

. HA590009 

511152E WHITE . 

. NPC102RPC 

512124 FM . 

. 512124 

512199 FM . 

. 512199 

512259 FM . 

. HA590005 

511183E WHITE . 

. LM11910 

512125 FM . 

. 512125 

5122 FORD . 

. 203AB 

512260 FM . 

. BM500003 

5111858 GM . 

. 5305KE 

512133 FM . 

. 512133 

512200 FM . 

. 512200 

512261 FM . 

. BM500003 

511272 GERLIN . 

. 53375 

512133075A MAZDA . 

. 32005 

512201 FM . 

. 512201 

512262 FM . 

. BM500002 

5113546 SPICER . 

. 354A 

512136 FM . 

. HA590306 

512202 FM . 

. 512202 

512263 FM . 

. BM500000 

511443 CHRYSL . 

. 336 

512136 FM . 

. 512136 

512203 FM . 

. 512203 

512263 FM . 

. BM500014 

511444 CHRYSL . 

. 332 

512137 FM . 

. 512137 

512204 FM . 

. 512204 

512264 FM . 

. HA590008 

511587 SEAL-P . 

. 09078 

512140 FM . 

. 512140 

512205 FM . 

. HA591050 

512265 FM . 

. 512265 

5116 NICE . 

. 1872 

512144 FM . 

. 512144 

512206 FM . 

. HA592460 

512265 FM . 

. HA590325 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


TIMKEN 


Part It/Name 

Timken 

Part It/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part It/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

512266 FM . 

. 512266 

512330 FM . 

. HA590274 

513002 FM . 

. 513002 

513079 FM . 

. 513080 

513162 FM . 

. HA595017 

513223 FM . 

. HA590028 

513285 FM . 

. HA590137 

515027 FM . 

. 515027 

512267 FM . 

. 512267 

512331 FM . 

. HA590221 

513003 FM . 

. 513003 

513080 FM . 

. 513080 

513163 FM . 

. HA593550 

513224 FM . 

. HA590030 

513290 FM . 

. HA590178 

515028 FM . 

. 515028 

512268 FM . 

. HA590109 

512332 FM . 

. HA590216 

513004K FM . 

. 513004K 

513081 FM . 

. 513081 

513164 FM . 

. HA596467 

513225 FM . 

. HA590142 

513298 FM . 

. HA590277 

515029 FM . 

. 515029 

512269 FM . 

. 513131 

512333 FM . 

. HA590230 

513005 FM . 

. 513005 

513082 FM . 

. 513082 

513165 FM . 

. HA590653 

513226 FM . 

. 513226 

513298 FM . 

. HA590278 

515030 FM . 

. 515030 

51227 AMC . 

. 363 

512334 FM . 

. HA590180 

513006 FM . 

. 513006 

513084 FM . 

. 513084 

513166 FM . 

. HA590644 

513228 FM . 

. HA590034 

513301 FM . 

. 513301 

515031 FM . 

. 515031 

512270 FM . 

. 512270 

512334 FM . 

. HA590041 

513007 FM . 

. 513007 

513085 FM . 

. 513085 

513167 FM . 

. HA590213 

513229 BRiT-L . 

. 205BB 

513303 FM . 

. HA590315 

515032 FM . 

. HA599528 

512271 FM . 

. HA590100 

512335 FM . 

. HA590183 

513008 FM . 

. 513008 

513087 FM . 

. 513087 

513169 FM . 

. HA590224 

513229 FM . 

. HA590035 

513304 FM . 

. HA590391 

515033 FM . 

. HA599406 

512272 FM . 

. HA590095 

512335 FM . 

. HA590056 

513009 FM . 

. 513009 

513088 FM . 

. 513088 

5". 3162 FORD . 

. 15590 

51322X SIMCA . 

. 17580 

513305 FM . 

. 513305 

515034 FM . 

. SP580101 

512273 FM . 

. HA590232 

512336 FM . 

. HA590159 

513010 FM . 

. 513010 

513089 FM . 

. 513089 

513170 FM . 

. HA590056K 

513230 FM . 

. 513230 

513306 FM . 

. HA590372 

515035 FM . 

. SP580100 

512274 FM . 

. HA590128 

512337 FM . 

. HA590136 

51301 1 K FM . 

. 513011K 

51309 AMC . 

. 366 

513171 FM . 

. HA592519 

513231 FM . 

. HA590197 

513307 FM . 

. HA590236 

515036 FM . 

. SP500300 

512275 FM . 

. HA590129 

512338 FM . 

. HA594505 

513012 FM . 

. 513012 

513090 FM . 

. 513090 

513172 FM . 

. HA593427 

513232 FM . 

. HA590024 

513308 FM . 

. HA590285 

515037 FM . 

. HA591339 

512276 FM . 

. HA590104 

512339 FM . 

. HA590103 

513013 FM . 

. 513013 

513091 FM . 

. 513092 

513173 FM . 

. 513173 

513233 FM . 

. HA590025 

513312 FM . 

. 513312 

515038 FM . 

. HA599863 

512277 FM . 

. HA59D1D1 

51234 EATON . 

. 34274-34492A 

513014 FM . 

. SET39 

513092 FM . 

. 513092 

513174 FM . 

. HA594181 

513234 FM . 

. HA590036 

513379 NEWHOL . 

. 33462 

515039 FM . 

. SP550102 

512280 FM . 

. 512280 

512340 FM . 

. 512340 

513015 FM . 

. 513015 

513093 FM . 

. 513093 

513175 FM . 

. 513175 

513235 FM . 

. HA590048 

5134594AA CHRYSL 

. SET12 

515040 FM . 

. BM500007 

512281 FM . 

. HA591080 

512341 FM . 

. HA590179 

51301 OK FM . 

. 513 016 K 

513094 FM . 

. 513094 

513176 FM . 

. HA599455L 

513236 FM . 

. HA590157 

51355R91 IHC . 

. 53177-53375 

515040 FM . 

. BM500009 

512282 FM . 

. HA592461 

512342 FM . 

. HA590229 

51301/K FM . 

. 513017K 

513095 FM . 

. 513095 

513177 FM . 

. HA599455R 

513237 FM . 

. HA590087 

5135673AA CHRYSl 


515041 FM . 

. SP580302 

512283 FM . 

. HA592451 

512343 FM . 

. 512343 

513018 FM . 

. 513018 

513096 FM . 

. 513096 

513178 FM . 

. HA599467 

513238 FM . 

. HA590049 

HM803146-HM803110 

515041 FM . 

. SP580303 

512284 FM . 

. HA590338 

512344 FM . 

. HA590190 

513019 FM . 

. 513019 

513098 FM . 

. 513098 

513179 FM . 

. 513179 

513239 FM . 

. HA590150 

5135674AA CHRYSL 

IVI88043 M88010 

515042 FM . 

. SP550206 

512285 FM . 

. HA590080 

512345 FM . 

. HA590204 

513020 FM . 

. 513020 

513099 FM . 

. 513099 

51318 SIMCA . 

. 15520 

51323Y SIMCA . 

. LM11949 

51367 CHRYSL . 

. 1209A 

515043 FM . 

. SP550202 

512286 FM . 

. HA590010 

512346 FM . 

. BM500006 

513021 FM . 

. 513021 

513100 FM . 

. 513100 

513180 FM . 

. 513180 

513241 FM . 

. 513241 

5137586AA CHRYSL 

. R1561TV 

515044 FM . 

. HA590307 

512287 FM . 

. HA590081 

512347 FM . 

. HA590099 

513022 FM . 

. 513022 

513104 FM . 

. 513104 

513182 FM . 

. 513182 

513242 FM . 

. 513242 

513897 TRIMPH . 

. 206WB 

515046 FM . 

. SP550207 

512288 FM . 

. HA590209 

512348 FM . 

. HA590098 

513023 FM . 

. 513023 

513105 FM . 

. 513105 

513183 FM . 

. 513094 

513244 FM . 

. 513244 

513NDL SKF . 

. 0513Q 

515046 FM . 

. SP550212 

512289 FM . 

. HA590143 

512349 FM . 

. HA590195 

513024 FM . 

. 513024 

513106 FM . 

. 513106 

513185 FM . 

. 513185 

513245 FM . 

. 513245 

514000 FM . 

. 514000 

515047 FM . 

. SP550208 

512290 FM . 

. HA590144 

512350 FM . 

. HA590193 

513025 FM . 

. 513025 

513107 FM . 

. 513107 

513186 FM . 

. 513186 

513246 FM . 

. 513246 

514001 FM . 

. 514001WB 

515047 FM . 

. SP550213 

512290 FM . 

. HA590143 

512351 FM . 

. BM500015 

513029 FM . 

. 513029 

513109 FM . 

. 513109 

513187 FM . 

. 513187 

513248 FM . 

. 513248 

514002 FM . 

. 514002B 

515048 FM . 

. SP580302 

512291 FM . 

. HA590120 

512352 FM . 

. BM500016 

513030 FM . 

. 513030 

513111 FM . 

. 513111 

513188 FM . 

. 513188 

513250 FM . 

. HA590115 

514003 FM . 

. 514003 

515049 FM . 

. SP550101 

512292 FM . 

. HA590111 

512353 FM . 

. HA590202 

513031 FM . 

. 513031 

513113 FM . 

. 513113 

513189 FM . 

. 513189 

513251 FM . 

. HA590131 

514003SB SILVER .... 

. 514003 

515050 FM . 

. SP470200 

512293 FM . 

. HA590119 

512354 FM . 

. 512354 

513032 FM . 

. 513032 

513114 FM . 

. 513131 

513190 FM . 

. 513190 

513252 FM . 

. HA590147 

514004 FM . 

. 514004 

515050 FM . 

. SP470201 

512294 FM . 

. 512294 

512355 FM . 

. BM500001 

513033 FM . 

. 513033 

513115 FM . 

. 513115 

513191 FM . 

. 513191 

513253 FM . 

. HA590106 

5141 NICE . 

. 225531 

515051 FM . 

. SP450202 

512295 FM . 

. 512295 

512356 FM . 

. BM500004 

513034 FM . 

. 513034 

513116 FM . 

. 513116 

513192 FM . 

. 513192 

513254 FM . 

. HA590162 

514185 FIAT . 

. 313 

515052 FM . 

. SP450202 

512296 FM . 

. HA590038 

512357 FM . 

. HA590092 

513035 FM . 

. 513035 

513117 FM . 

. 513138 

513193 FM . 

. 513193 

513255 FM . 

. 513255 

5144 NICE . 

. 225531 

515053 FM . 

. SP550305 

512299 FM . 

. 512299 

512358 FM . 

. HA590332 

513036 FM . 

. 513036 

513121 FM . 

. 513121 

513193 EREA TP . 

. 33287 

513255 FM . 

. HA590212 

514657 CHRYSL . 

. 303BB 

515054 FM . 

. SP550306 

512300 FM . 

. HA590029 

512358 FM . 

. HA590264 

513038 FM . 

. 513038 

513122 FM . 

. 513122 

513194 FM . 

. 513194 

513255 FM . 

. HA590323 

51467 AMC . 

. 2788 

515055 FM . 

. SP580303 

512301 FM . 

. HA590031 

5123596 SPICER . 

. 359S 

513039 FM . 

. 513039 

513123 FM . 

. 513123 

513194 FM . 

. HA590187 

513256 FM . 

. 513256 

515000 FM . 

. 515000 

515056 FM . 

. SP580205 

512302 FM . 

. HA590141 

512361 FM . 

. 512361 

513040 FM . 

. 513040 

513124 FM . 

. 513124 

513194 FM . 

. HA590234 

513256 FM . 

. HA590052 

515001 FM . 

. 515001 

515057 FM . 

. 515025 

512303 FM . 

. HA590110 

512379 FM . 

. HA590255 

513041 FM . 

. 513041 

513125 FM . 

. 513125 

513194 NEWHOL . 

. 3982 

513257 FM . 

. HA590165 

515002 FM . 

. 515002 

515058 FM . 

. SP580310 

512304 FM . 

. HA590161 

512384 FM . 

. HA590280 

513042 FM . 

. 513042 

513125 FM . 

. 513125 

513195 FM . 

. HA590241K 

513258 FM . 

. HA590168 

515003 FM . 

. SP450200 

515059 FM . 

. HA590352 

512304 FM . 

. 512304 

512386 FM . 

. HA590288 

513044 FM . 

. 513044 

513126 FM . 

. 513126 

513196 FM . 

. 513196 

513259 FM . 

. HA590186 

515004 FM . 

. SP550201 

515060 FM . 

. HA590353 

512305 FM . 

. 512305 

512387 FM . 

. HA590286 

513045 FM . 

. 513045 

513127 FM . 

. 513127 

513197 FM . 

. HA590077 

513260 FM . 

. HA590185 

515005 FM . 

. 515005 

515061 FM . 

. HA590032 

512306 FM . 

. HA590174 

512391 FM . 

. 512391 

513046 FM . 

. 513046 

513128 FM . 

. 513128 

513197 FM . 

. HA590158 

513261 FM . 

. HA590217 

515006 FM . 

. 515006 

515062 FM . 

. HA590503 

512307 FM . 

. HA590290 

512400 FM . 

. BM500019 

513047 FM . 

. 513047 

513129 FM . 

. HA590177 

513198 FM . 

. HA590078 

513262 FM . 

. HA590198 

515007 FM . 

. HA599361 

515063 FM . 

. HA590203 

512308 FM . 

. HA590158 

512401 FM . 

. HA590313 

513048 FM . 

. 513048 

513130 FM . 

. 513130 

513199 FM . 

. 513179 

513263 FM . 

. HA590219 

515008 FM . 

. SP450101 

515064 FM . 

. SP450702 

512309 FM . 

. HA590116 

512402 FM . 

. HA590314 

513049 FM . 

. 513049 

513131 FM . 

. 513131 

513200 FM . 

. SP450300 

513264 FM . 

. HA590214 

515009 FM . 

. SP450100 

515065 FM . 

. SP450701 

51231 NICE . 

. 2005 

512403 FM . 

. 512403 

513050 FM . 

. 513050 

513132 FM . 

. 513132 

513201 FM . 

. HA590208 

513265 FM . 

. HA590064 

515010 FM . 

. SP550200 

515066 FM . 

. SP500701 

512310 FM . 

. HA590370 

512403 FM . 

. HA590305 

513051 FM . 

. 513051 

513133 FM . 

. 513133 

513202 FM . 

. 513202 

513266 FM . 

. 513266 

515011 FM . 

. HA597851 

515067 FM . 

. HA500601 

512311 FM . 

. HA590371 

512404 FM . 

. HA590294 

513052 FM . 

. 513052 

513135 FM . 

. 513135 

513203 FM . 

. HA590085 

513267 FM . 

. HA590228 

515012 FM . 

. HA590020 

515068 FM . 

. SP580103 

512312 FM . 

. HA590021 

512407 FM . 

. HA590237 

513053 FM . 

. 513053 

513135 FM . 

. HA590240 

513204 FM . 

. HA590068 

513268 FM . 

. HA590027 

515013 FM . 

. SP450201 

515069 FM . 

. SP580102 

512313 FM . 

. HA590022 

512408 FM . 

. HA590238 

513054 FM . 

. 513054 

513136 FM . 

. 513136 

513205 FM . 

. HA590069 

513268 FM . 

. HA590127 

51501357 VW . 

. 305AG 

515070 FM . 

. HA590018 

512313 FM . 

. HA590021 

512417 FM . 

. 512417 

513055 FM . 

. 513055 

513137 FM . 

. 513137 

513206 FM . 

. HA590086 

513269 FM . 

. HA590126 

515014 FM . 

. 515014 

515071 FM . 

. SP450301 

512314 FM . 

. HA590149 

512418 FM . 

. HA590366 

513056 FM . 

. 513056 

513138 FM . 

. 513138 

513207 FM . 

. HA590033 

51326T SIMCA . 

. 17520 

515015 FM . 

. SP580301 

515072 FM . 

. HA500100 

512315 FM . 

. HA590089 

512420 FM . 

. HA590287 

513057 FM . 

. 513057 

513139 FM . 

. 513139 

513208 FM . 

. HA590223 

513270 FM . 

. HA590245 

515016 FM . 

. SP580300 

515073 FM . 

. SP500100 

512316 FM . 

. HA590112 

512426 FM . 

. 512426 

513058 FM . 

. SET49 

513142 FM . 

. 513142 

513209 FM . 

. 513209 

513271 FM . 

. HA590244 

515017 FM . 

. 515017 

515074 FM . 

. HA590145 

512317 FM . 

. HA590113 

512432 FM . 

. 512432 

513059 FM . 

. 513059 

513143 SEAL-P . 

. 1752SC 

513210 FM . 

. 513210 

513272 FM . 

. HA590242 

515018 FM . 

. HA591339 

515075 FM . 

. SP580204 

512319 FM . 

. 512319 

512433 FM . 

. 512433 

513061 FM . 

. 513061 

513144K FM . 

. 5131441( 

513211 FM . 

. HA590097 

513272 SEAL-P . 

. 206WB 

515019 FM . 

. SP550302 

515076 FM . 

. HA590132 

51232 EATON . 

. 34492A 

512437 FM . 

. 512437 

513062 FM . 

. 513062 

513150 FM . 

. 513150 

513212 FM . 

. HA590072 

513273 FM . 

. HA590243 

515019 FM . 

. SP550303 

515077 FM . 

. HA590425 

512320 FM . 

. HA590151 

512441 SEA L-P . 

. 1505 

513063 FM . 

. 513063 

513151 FM . 

. 513151 

513213 FM . 

. HA590055K 

513273 SEAL-P . 

. 206L 

515019 FM . 

. SP550308 

515078 FM . 

. HA590156 

512321 FM . 

. HA590146 

51248 AMC . 

. 203AB 

513067 FM . 

. 513067 

513152 FM . 

. 513152 

513214 FM . 

. HA590070 

513274 FM . 

. HA590163 

515020 FM . 

. 515020 

515079 FM . 

. SP550207 

512322 FM . 

. 512322 

512480 AMC . 

. 203AB 

513070 FM . 

. 513070 

513153 FM . 

. 513131 

513215 FM . 

. HA590071 

513275 FM . 

. HA590261 

515021 FM . 

. 515021 

515080 FM . 

. SP550208 

512323 FM . 

. 512323 

512481) AMC . 

. 203AB 

513071 FM . 

. 513071 

513155 FM . 

. 513155 

513216 FM . 

. HA595894 

513276 FM . 

. HA590332 

515022 FM . 

. 515022 

515081 FM . 

. SP940200 

512324 FM . 

. 512324 

5125 FORD . 

. 201AB 

513072 FM . 

. 513072 

513156 FM . 

. 513156 

513217 FM . 

. HA590006 

513276 FM . 

. HA590262 

5150221 EM . 

. 5205KE 

515082 FM . 

. SP940201 

512325 FM . 

. HA590184 

512725 NEWHOL . 

. 25590 

513073 FM . 

. 513073 

513157 FM . 

. 513157 

513218 FM . 

. HA590007 

513227 FM . 

. HA590227 

515023 FM . 

. SP550100 

515083 FM . 

. SP940202 

512326 FM . 

. 512326 

512786 ISO . 

. 512786 

513074 FM . 

. 513074 

513158 FM . 

. HA597449 

513219 FM . 

. HA590108 

513278 FM . 

. 513278 

515024 FM . 

. SP550300 

515084 FM . 

. HA590001 

512327 FM . 

. HA590019 

5128171 EATON . 

. 3920 

513075 FM . 

. 513075 

513159 FM . 

. HA598679 

513220 FM . 

. HA590118 

5132/li SIMCA . 

. LM11910 

515024 FM . 

. SP550301 

515085 FM . 

. SP580307 

512328 FM . 

. HA590169 

5128172 EATON . 

. 3984 

513076 FM . 

. 513076 

51316 SIMCA . 

. 15590 

513221 FM . 

. HA590017 

513282 FM . 

. HA590260 

515024 FM . 

. SP550307 

515086 FM . 

. SP580305 

512329 FM . 

. HA590040 

513000 FM . 

. 513000 

513077 FM . 

. 513077 

513160 FM . 

. 513160 

513221 FM . 

. HA590342 

513283 FM . 

. HA590297 

515025 FM . 

. 515025 

515086 FM . 

. SP580310 

51233 EATON . 

34274 

513001 FM . 

513001 

513078 FM . 

513078 

513161 FM . 

BM513161 

513222 FM . 

HA590026 

513284 FM . 

HA590138 

515026 FM . 

515026 

515087 FM . 

SP580308 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


TIMKEN 


Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part It/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

515087 FM . 

. SP580311 

5164459 GM . 

. M303 

517502M000 HYUNDI 

. 513278 

520017 GEHL . 

. 453X 

52009574 CHRYSL . 

. IMP566582 

5204A2ZC3 SKF . 

. 5204KSE 

5205A2RS SKF . 

. 5205KZZE 

5206 MCGILL . 

. 5206KE 

515088 FM . 

. SP580309 

5164462 GM . 

. 5314W 

5175O3K0OO HYUNDI . 

. 510084 

520018 GEHL . 

. 462 

52009863AA CHRYSL ... 

. HA599863 

5204AC3 SKF . 

. 5204KE 

5205A2RSC3 SKF . 

. 5205KZZE 

5206 MRC . 

. 5206KE 

515088 FM . 

. SP580311 

5164956 SPICER . 

. 495A 

517504D000 KIA . 

. HA590206 

520019 GEHL . 

. 3920 

52009863AC CHRYSL .... 

. HA599863 

5204ANR SKF . 

. 5204KLE 

5205A2RSNR SKF . 

. 52D5KZLE 

5206 SKF . 

. 5206KE 

515089 FM . 

. SP550103 

51666G SIMCA . 

. 31597-31520 

5175311000 HYUNDI .. 

. L4461D 

520020 GEHL . 

. 3984 

52009864AC CHRYSL .... 

. SP550102 

5204ANRC3 SKI . 

. 5204KLE 

5205A2RSNRC3 SKF . 

. 52D5KZLE 

52060398AC JEEP . 

. HA590242 

515090 FM . 

. HA590206 

51693 AMC . 

. 21075 

5175352000 HYUNDI .. 

. 25520 

520021 GEHL . 

. LM11910 

52009867AA CHRYSL ... 

. HA590001 

5204ARS GULF . 

. 5204KZZE 

5205A2Z SKF . 

. 5205KSSE 

52062RS SKF . 

. 5206DD 

515091 FM . 

. SP550310 

51694 AMC . 

. 21212 

5175391000 HYUNDI .. 

. 39520 

520023 GEHL . 

. 12520 

52009867AB CHRYSL .... 

. HA590001 

5204ARS SKF . 

. 5204KZZE 

5205A2ZC3 SKF . 

. 5205KSSE 

52062Z SKF . 

. 5206KSSE 

515092 FM . 

. SP550309 

51695 AMC . 

. 1729X 

5175411000 HYUNDI .. 

. LM11710 

520024 GEHL . 

. 12580 

52010 AMC . 

. 532A 

5204ARSC3 SKF . 

. 5204KZZE 

5205AC3 SKF . 

. 5205KE 

52062ZJ SKF . 

. 5206KSSE 

515093 FM . 

. SP550311 

516990 NEWHOL . 

. 25880 

5175451000 HYUNDI .. 

. LM11910 

520025 GEHL . 

. 13621 

520100 FM . 

. 520100 

5204AZ GULF . 

. 5204KSE 

5205ANR SKI . 

. 5205KLE 

52068964AB CHRYSL . 

. SP450100 

515094 FM . 

. SP550211 

516991 NEWHOL . 

. 45284 

5175452000 HYUNDI .. 

. LM67010 

520027 GEHL . 

. 13686 

52010206AA CHRYSL ... 

. SP550103 

5204AZ SKF . 

. 5204KSE 

5205ANRC3 SKF . 

. 5205KLE 

52068964AD CHRYSL . 

. SP450100 

515095 FM . 

. SP550210 

517003 FM . 

. 517003 

5175491000 HYUNDI .. 

. 3525 

520028 GEHL . 

. 13687 

52010206AB CHRYSL .... 

. SP550103 

5204AZC3 SKF . 

. 5204KSE 

5205ARS GULF . 

. 5205KZZE 

52068964AE CHRYSL . 

. SP450100 

515096 FM . 

. SP500301 

517004 FM . 

. 517004WB 

5179955AA CHRYSL ... 

. HA590166 

520029 GEHL . 

. 14136A 

52010206AC CHRYSL .... 

. SP550104 

5204C MRC . 

. 5204KE 

5205ARS SKI . 

. 5205KZZE 

52068964AF CHRYSL . 

. SP450100 

515097 FM . 

. SP450303 

517005 FM . 

. 5170D5WB 

51805 CASE . 

07000LA 902A1 

520030 GEHL . 

. 14137A 

52010206AD CHRYSL ... 

. SP550104 

5204CF MRC . 

. 5204KSE 

5205ARSC3 SKF . 

. 5205KZZE 

52068965AB CHRYSL . 

. SP450101 

515098 FM . 

. SP580312 

517006 FM . 

. 517006 

518120R91 IHC . 

. 09067 

520031 GEHL . 

. 14276 

520105 GEHL . 

. 107DD 

5204CFF MRC . 

. 5204KSE 

5205AZ SKF . 

. 5205KSE 

52068965AD CHRYSL . 

. SP450101 

515099 FM . 

. SP580313 

517007 FM . 

. 517007 

518121R91 IHC . 

. 09067-09195 

520032 GEHL . 

. 15101 

520118 GEHL . 

. 210L 

5204CZ MRC . 

. 5204KZZE 

5205AZC3 SKF . 

. 5205KSE 

52068965AE CHRYSL . 

. SP450101 

515100 FM . 

. HA590233 

517008 FM . 

. 517008 

51813 EPE . 

. AU1715C 

520033 GEHL . 

. 15245 

520119 GEHL . 

. 88107 

5204CZZ MRC . 

. 5204KZZE 

5205C MRC . 

. 5205KE 

52068965AF CHRYSL . 

. SP450101 

515101 FM . 

. HA590166 

517009 FM . 

. 517009 

51848 AMC . 

. 359S 

520034 GEHL . 

. 15520 

520151 GEHL . 

. 203F 

5204D FAFNIR . 

. 5204KSE 

5205CF MRC . 

. 5205KSE 

52069361AB CHRYSL . 

. HA599361 

515102 FM . 

. HA590273 

517010 FM . 

. 517010 

51848V IHC . 

. J281256 

520035 GEHL . 

. 15578 

520156 GEHL . 

... WPSD12GRC 

5204F HOOVER . 

. 5204KSE 

5205CFF MRC . 

. 5205KSSE 

52069361AC CHRYSL . 

. HA599361 

515103 FM . 

. BM500017 

517010 FM . 

JRM3449-90UA1 

518500 FM . 

. 518500 

520037 GEHL . 

. 21212 

520175 GEHL . 

. 202FFAG 

5204F MCGILL . 

. 5204KSE 

5205CZ MRC . 

. 5205KZZE 

5206969 CHRYSL . 

. IMP722065 

515103 FM . 

. BM500018 

517011 FM . 

. SET29 

518501 FM . 

. 518501 

520038 GEHL . 

. 25820 

520177 GEHL . 

. 203RRAG 

5204H SKF . 

. 5204KE 

5205CZZ MRC . 

. 5205KZZE 

52069691 CHRYSL . 

. NP722065 

515104 FM . 

. HA590058 

517012 FM . 

. 517012 

518502 FM . 

. 518502 

520039 GEHL . 

. 25877 

520194 GEHL . 

... WPS112GRC 

5204K FM . 

. 5204KE 

5205F HOOVER . 

. 5205KSE 

52069691AB CHRYSL . 

. NP682887 

515105 FM . 

. HA590062 

517013 FM . 

. WBD00001 

518503 FM . 

. 518503 

520040 GEHL . 

. 33281 

5202047 FULLER . 

. 45284 

5204K TORRIN . 

. 5204KE 

5205FF HOOVER . 

. 5205KSSE 

52069692 CHRYSL . 

. M88048 

515106 FM . 

. HA590054 

5170133 GM . 

. WC87504 

518504 FM . 

. 518504 

520041 GEHL . 

. 33472 

520228 SKI . 

. RW111 

5204KD FAFNIR . 

. 5204KSE 

5205FF MCGILL . 

. 5205KSSE 

52069693 CHRYSL . 

. NP013743 

515107 FM . 

. HA590059 

517014 FM . 

. SET930 

518505 FM . 

. 518505 

520042 GEHL . 

. 34300 

52026W WHITE . 

. 15101 

5204KDD FAFNIR . 

. 5204KSE 

5205FFH FM . 

. 5205FFH 

52069693AB CHRYSL . 

. NP307044 

515108 FM . 

. HA590061 

5170287 GM . 

. 5205KE 

518506 FM . 

. 518506 

520043 GEHL . 

. 34478 

5203 FAFNIR . 

. 5203KE 

5204KE FM . 

. 5204KE 

5205H FRU . 

. 5205KE 

52069694 CHRYSL . 

. M88010 

515109 FM . 

. HA590053 

5171 CHRUK . 

. 3420 

518507 FM . 

. 518507 

520045 GEHL . 

. 41286 

5203 FEDRAL . 

. 5203KE 

5204KF MRC . 

. 5204KSE 

5205H SKF . 

. 5205KE 

520696991 CHRYSL . 

. NP722065 

515110 FM . 

. HA590060 

5171052000 HYUNDI 

. 25590 

518508 FM . 

. HA590303K 

520046 GEHL . 

. LM48510 

5203 HOOVER . 

. 5203KE 

5204KG TORRIN . 

. 5204KLE 

5205K FM . 

. 5205K 

52069876AA CHRYSL . 

. SP580100 

515111 FM . 

. HA590023 

5171091000 HYUNDI 

. 39581 

518509 FM . 

. HA590302K 

520047 GEHL . 

. LM48548 

5203 JAF . 

. 5203KE 

5204KLE FM . 

. 5204KLE 

5205K TORRIN . 

. 5205KE 

52069877AA CHRYSL . 

. SP580101 

515115 FM . 

. SP940203 

5171124AB CHRYSL .. 

. HA590361 

518510 FM . 

. HA590263K 

520049 GEHL . 

. 53176 

5203 L&S . 

. 5203KE 

5204KSSE FM . 

. 5204KSSE 

5205KD FAFNIR . 

. 5205KSE 

52069880AA CHRYSL . 

. SP550100 

515116 FM . 

. SP940204 

5171125AB CHRYSL .. 

. HA590362 

518511 FM . 

. HA590181K 

520050 GEHL . 

. 53375 

5203 MCGILL . 

. 5203KE 

5204KSSLE FM . 

. 5204KSLE 

5205KDD FAFNIR . 

. 5205KSSE 

52069881AA CHRYSL . 

. SP550101 

515117 FM . 

. SP550216 

5171346 GM . 

. 202AG 

518512 FM . 

. HA590182K 

520051 GEHL . 

. 55176C 

5203 SKI . 

. 5203KE 

5204KZZE FM . 

. 5204KZZE 

5205KE FM . 

. 5205KE 

52069882AA CHRYSL . 

. SP580100 

515118 FM . 

. SP550215 

5171347 GM . 

. 204 

518513 FM . 

. HA590155K 

520052 GEHL . 

. 55187C 

52032RSNR JAF . 

. 52D3KZZL 

5204KZZLE FM . 

. 52D4KZLE 

5205KF MRC . 

. 5205KSE 

52069883AA CHRYSL . 

. SP580101 

515119 FM . 

. SP550214 

5172002000 HYUNDI 

. 510055 

518514 FM . 

. HA590156K 

520053 GEHL . 

. 55443 

5203A SKF . 

. 5203KE 

5204RS JAF . 

. 5204KZZE 

5205KG TORRIN . 

. 5205KLE 

52069915AA CHRYSL . 

. LM 102949 

515120 FM . 

. HA590300 

5172002000 KIA . 

. 510055 

518515 FM . 

. HA590286K 

520054 GEHL . 

. LM67D1Q 

5203HC SKI . 

. 5203KE 

5204SB MRC . 

. 5204KE 

5205KLE FM . 

. 5205KLE 

R20B9915AA CHRYSL 


515122 FM . 

. HA590346 

5172011000 HYUNDI 

. SET4 

51862 AMC . 

. 14130 

520057 GEHL . 

. NPC008RP0 

5203K FM . 

. 5203KE 

5204SBK MRC . 

. 5204KE 

5205KSE FM . 

. 5205KSE 

LM 102949-LM102911 

515123 FM . 

. HA590347 

5172021100 HYUNDI 

. SET41 

51865 AMC . 

. 2729 

520059 GEHL . 

. NPS010RPC 

5203KE FM . 

. 5203KE 

5204SBKF MRC . 

. 5204KSE 

5205KSSE FM . 

. 5205KSSE 

52069916AA CHRYSL . 

. LM10291 1 

515202 BRIT-L . 

. M88D10 

5172021200 HYUNDI 

. SET41 

51867 AMC . 

. 2523 

520060 GEHL . 

. NPS015RPC 

5203KLE FM . 

. 5203KLE 

5204SBKFF MRC . 

. 5204KSE 

5205KSSLE FM . 

. 5205KSLE 

5206A SKF . 

. 5206KE 

515203 BRIT-L . 

. M88048 

5172024000 HYUNDI 

. SET41 

518787 CHRYSL . 

. 615 

520062 GEHL . 

. NPC100RPC 

5203KSE FM . 

. 5203KSE 

5204SBKZ MRC . 

. 5204KZZE 

5205KZZE FM . 

. 5205KZZE 

5206A2RS SKF . 

. 5206KZZE 

515204 BRIT-L . 

. M86610 

5172025000 HYUNDI 

. 510055 

518819R1 IHC . 

. 13620 

520063 GEHL . 

. NPS100RPC 

5203KSS FM . 

. 5203KSS 

5204SBKZZ MRC . 

. 5204KZZE 

5205KZZLE FM . 

. 52D5KZLE 

5206A2RSC3 SKF . 

. 5206KZZE 

515693 WHITE . 

. HB88510 

5172029100 HYUNDI 

. 510055 

51886 AMC . 

. 3420 

520064 GEHL . 

... NPC103RPCC 

5203KSSE FM . 

. 5203KSSE 

5204WS FM . 

. 5204KSE 

5205M MCGILL . 

. 5205KE 

5206A2RSNR SKF . 

. 5206KZLE 

515697 WHITE . 

. HB88510 

5172029150 HYUNDI 

. 510055 

518D6 WHITE . 

. 760 

520065 GEHL . 

. NPS103RPC 

5203KSSLE FM . 

. 5203KSLE 

5204ZTN9 SKF . 

. 5204KSE 

5205R RENALT . 

. 07204 

5206A2RSNRC3 SKF . 

. 5206KZLE 

51574 AMC . 

. 09074 

5172029300 HYUNDI 

. 510055 

5190 RIV . 

. R1502EL 

520074 GEHL . 

. 204 

5203KYY2 FAFNIR . 

. 5203KVVA 

5204ZZ JAF . 

. 5204KSE 

5205RS JAF . 

. 5205KZZE 

5206A2RSX SKF . 

. 5206DD 

51574U AMC . 

. 09074 

5172029400 HYUNDI 

. 510055 

5190651 GM . 

. 213TB 

520075 GEHL . 

. 204S 

5203KYY2 FM . 

. 5203KYY2 

5204ZZ PACAMO . 

. 5204KSE 

5205SB MRC . 

. 5205KE 

5206A2Z GULF . 

. 5206KSSE 

51575 AMC . 

. 14131 

5172020000 HYUNDI 

. 510078 

519107 CHRYSL . 

. 566 

520076 GEHL . 

. 88504 

5203KYY2 SKI . 

. 5203KVVA 

5205 CONBRG . 

. 5205KE 

5205SBF MRC . 

. 5205KSE 

5206A2Z SKF . 

. 5206KSSE 

515/5U AMC . 

. 14131 

517202D100 KIA . 

. 510078 

519467R91 IHC . 

. 09081 

52007659 CHRYSL . 

. LM48548 

5203KZZE FM . 

. 5203KZZE 

5205 FAFNIR . 

. 5205KE 

5205SBK MRC . 

. 5205KE 

5206A2ZC3 SKF . 

. 5206KSSE 

51576 AMC . 

. 09194 

517202G000 HYUNDI 

. 510034 

519475 CHRYSL . 

. 529 

520077 GEHL . 

. 212CC 

5203KZZLE FM . 

. 52D3KZZL 

5205 FEDRAL . 

. 5205KE 

5205SBKF MRC . 

. 5205KSE 

5206A2ZNR SKF . 

. 5206KSLE 

51577 AMC . 

. 14274 

517202G000 KIA . 

. 510034 

519476 CHRYSL . 

. 522 

52007851 CHRYSL . 

. HA597851 

5203S MRC . 

. 5203KE 

5205 GENEQ . 

. 5205KE 

5205SBKFF MRC . 

. 5205KSSE 

5206A2ZNRC3 SKF . 

. 5206KSLE 

5 ••51151 me . 

. 615 

5172036200 HYUNDI 

. 513036 

519477 CHRYSL . 

. 418 

52007889 CHRYSL . 

. M12649 

5203SB MRC . 

. 5203KE 

5205 GULF . 

. 5205KE 

5205SBKZ MRC . 

. 5205KZZE 

5206AC3 SKF . 

. 5206KE 

516000 FM . 

. 516000 

5172038000 HYUNDI 

. 510076 

519478 CHRYSL . 

. 414 

52007899 CHRYSL . 

. M12649 

5203SS FM . 

. 5203KSSE 

5205 HOOVER . 

. 5205KE 

5205SBKZZ MRC . 

. 5205KZZE 

5206ANR SKF . 

. 5206KLE 

516001 FM . 

. 516001WB 

5172038000 KIA . 

. 510076 

51972 GM . 

. J321640 

52008 AMC . 

. 44348 

5203ZZ JAF . 

. 5203KSSE 

5205 JAF . 

. 5205KE 

5205TS SKF . 

. M5205EL 

5206ANRC3 SKF . 

. 5206KLE 

516003 FM . 

. 516003 

5172038100 KIA . 

. 510076 

51980 GM . 

. J281232 

52008207 CHRYSL . 

. HA590020 

5204 FEDRAL . 

. 5204KE 

5205 L&S . 

. 5205KE 

5205UV SKF . 

. M5205EL 

5206ARS GULF . 

. 5206KZZE 

516004 FM . 

. 516004 

5172038110 HYUNDI 

. 510034 

51992 AMC . 

. 14137A 

52008220 CHRYSL . 

. 515006 

5204 GENEQ . 

. 5204KE 

5205 MCGILL . 

. 5205KE 

5205WS FM . 

. 5205KSE 

5206ARS SKI . 

. 5206KZZE 

516005 FM . 

. 516005 

5172038110 KIA . 

. 510034 

51993 AMC . 

. 14274 

520083 GEHL . 

.... WPS100GRC 

5204 HOOVER . 

. 5204KE 

5205 MRC . 

. 5205KE 

5205WSS FM . 

. 5205KSSE 

5206ARSC3 SKI . 

. 5206KZZE 

516006 FM . 

. 516006 

517203A000 KIA . 

. 510034 

51997 AMC . 

. 3120 

52008691 CHRYSL . 

. 15101 

5204 HYSTER . 

. 5204KE 

5205 SKF . 

. 5205KE 

5205Z HOOVER . 

. 5205KSE 

5206AZ GULF . 

. 5206KSE 

516007 FM . 

. 516007 

517203A101 HYUNDI 

. 510034 

51A7025 HOOVER . 

. 208L 

520089 GEHL . 

.... WPS104GRC 

5204 JAF . 

. 5204KE 

520527 CHRYSL . 

. 366 

5205Z SKF . 

. 5205KSE 

5206AZ SKF . 

. 5206KSE 

516008 FM . 

. 516008 

517203A101 KIA . 

. 510034 

51A7065 FORD . 

. 306L 

520092 GEHL . 

.... WPS107GRC 

5204 L&S . 

. 5204KE 

520528 CHRYSL . 

. 363 

5205ZJ SKF . 

. 5205KSE 

5206AZC3 SKF . 

. 5206KSE 

516009 FM . 

. 516009 

517203A200 HYUNDI 

. 510084 

51D6 WHITE . 

. 453X 

52009406 CHRYSL . 

. HA599406 

5204 MCGILL . 

. 5204KE 

52052RS CONBRG . 

. 5205KZZE 

5205ZTN9 SKF . 

. 5205KSE 

5206C MRC . 

. 5206KE 

516010 FM . 

. 516010 

517203A200 KIA . 

. 510084 

51E4625B FORD . 

.MA1305EL 

52009406AB CHRYSL ... 

. HA599406 

5204 SKI . 

. 5204KE 

52052RS JAF . 

. 5205KZZE 

5205ZZ HOOVER . 

. 5205KSSE 

5206CF MRC . 

. 5206KSE 

516013 FM . 

. 516013 

51720FD000 KIA . 

. SET11 

51E4626 FORD . 

. MA1305EL 

52009406AC CHRYSL ... 

. HA599406 

52042RS JAF . 

. 5204KZZE 

52052RSW9375 GULF . 

. 5205KZZE 

5205ZZ JAF . 

. 5205KSSE 

5206CFF MRC . 

. 5206KSSE 

516134E WHITE . 

. M804049 

51720FL047 KIA . 

. SET49 

52 MRC . 

. B52 

52009406AD CHRYSL ... 

. HA599406 

52042RS PACAMO . 

. 5204KZZE 

52052ZJ SKI . 

. 5205KSSE 

5206 CONBRG . 

. 5206KE 

5206CG FEDRAL . 

. 5206KLE 

516135E WHITE . 

. M804010 

5173011000 HYUNDI 

. SET1 

520000 FM . 

. 520000 

52009406AE CHRYSL ... 

. HA599406 

52042RSW9375 GULF ... 

. 5204KZZE 

52052ZTN9 SKF . 

. 5205KSSE 

5206 FEDRAL . 

. 5206KE 

5206CG MRC . 

. 5206KLE 

516136E WHITE . 

. LM603011 

5173011100 HYUNDI 

. SET1 

520011 GEHL . 

. 332 

52009528 CHRYSL . 

. HA599528 

5204A SKF . 

. 5204KE 

5205564 CHRYSL . 

. L4461D 

5206 GLNLQ . 

. 5206KE 

5206CZ MRC . 

. 5206KZZE 

516137E WHITE . 

. LM603049 

5173051000 HYUNDI 

. LM11949 

520012 GEHL . 

. 342A 

52009528AB CHRYSL ... 

. HA599528 

5204A2RS GULF . 

. 5204KZZE 

5205565 CHRYSL . 

. L44649 

5206 GULF . 

. 5206KE 

5206DD FM . 

. 5206DD 

516149E WHITE . 

. 382A 

5173052000 HYUNDI 

. LM67048 

520013 GEHL . 

. 382A 

52009528AC CHRYSL ... 

. HA599528 

5204A2RS SKF . 

. 5204KZZE 

5205567 CHRYSL . 

. LM48510 

5206 HOOVER . 

. 5206KE 

5206E2Z GULF . 

. 5206KSSE 

516150E WHITE . 

. LM613449 

5173091000 HYUNDI 

. 3585 

520014 GEHL . 

. 387A 

52009528AD CHRYSL ... 

. HA599528 

5204A2RSC3 SKF . 

. 5204KZZE 

5205568 CHRYSL . 

. LM48548 

5206 HYSTER . 

. 5206KE 

5206E2Z SKI . 

. 5206KSSE 

5162805 WHITE . 

. 203F 

517450 SEAL-P . 

. 88506 

520015 GEHL . 

. 394A 

52009528AE CHRYSL ... 

. HA599528 

5204A2Z GULF . 

. 5204KSE 

5205A SKF . 

. 5205KE 

5206 JAF . 

. 5206KE 

5206F HOOVER . 

. 5206KSE 

5163 NICE _ 

225531 

51750 AMC . 

2631 

520016 Gllll _ 

.. 395A 

52009573 CHRYSL ....... 

HIP244401 

5204A2Z SKF _ 

5204KSE 

R205A2RS GULF _ 

. 5205KZZE 

5206 l&S . 

5206KE 

hVORI WHITE _ 

528 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


TIMKEN 


Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part It/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

5206FF HOOVER . 

. 5206KSSE 

5207A2RSNRC3 SKF . 

. 5207KZLE 

5208EC3 SKI . 

. 5208W 

5209KD FAFNIR . 

. 5209KSSE 

521 OK TORRtN . 

. 5210KE 

5212 SKF . 

. 5212W 

5213WB HYATT . 

. M5213EX 

522 SKF . 

. 522 

5206FFH FM .... 

. 5206FFH 

5207A2Z SKF .... 

. 5207KSSE 

5208EZ SKF . 

. 5208WS 

5209KDD FAFNIR .... 

. 5209KSSE 

521OKE FM . 

. 5210KE 

52122186AB CHRYSL ... 

.. HA590347 

52140 AMC .... 

. 3320 

522072 WABCO .... 

. 203AB 

520BH SKF . 

. 5206KE 

5207A2ZC3 SKF . 

. 5207KSSE 

5208EZC3 SKF . 

. 5208WS 

5209KE FM . 

. 5209KE 

5210KLE FM . 

. 5210KLE 

52122190AB CHRYSL . 

.. HA590346 

52142 AMC . 

. 2720 

522074 WABCO .... 

. 203AB 

5206H2ZTN9 SKF . 

. 5206KSSE 

5207A2ZNRC3 SKF . 

. 5207KSLE 

5208H SKF . 

. 5208KE 

5209KLE FM . 

. 5209KLE 

5210KSE FM . 

. 5210KSE 

5212504 CHRYSL . 

. B34 

52143 AMC . 

. 359S 

5220U ROLWAY .... 

. M5220EX 

5206HZTN9 SKF . 

. 520EKSE 

5207AC3 SKF . 

. 5207KE 

5208K TORRtN . 

. 5208KE 

5209KSSE FM . 

. 5209KSSE 

5210KSSE FM . 

. 5210KSSE 

5212521 CHRYSL . 

. 518500 

52144 AMC . 

. 2785 

5220WB HYATT .... 

. M5220EX 

5206K FM . 

. 5206K 

5207ANR SKI . 

. 5207KLE 

5208KD FAFNIR . 

. 5208KSSE 

5209KSSLE FM . 

. 5209KSLE 

5210KSSLE FM . 

. 5210KSLE 

5212522 CHRYSL . 

. B39 

52147 VERSAT . 

. HM807040 

522181 BRIT-L . 

HM89449-HM89410 

5206K TORRtN . 

. 520BKE 

5207ANRC3 SKF . 

. 5207KLE 

5208KDD FAFNIR . 

. 5208KSSE 

5209KZZE FM . 

. 5209KZZE 

5210KZZE FM . 

. 5210KZZE 

5212533 CHRYSL . 

. B39 

52148 VERSAT . 

. HM807010 

522188 BRIT-L . 

.M88043 M88010 

52D6K2ZTN9 SKF . 

. 5206KSSE 

5207ARS GULF . 

. 5207KZZE 

5208KE FM . 

. 5208KE 

5209KZZLE FM . 

. 5209KZLE 

5210KZZLE FM . 

. 5210KZLE 

5212537 CHRYSL . 

. B39 

5215 SKF . 

. 5215W 

522190 BRIT-L . 

. SET45 

52D6KD FAFNIR . 

. 5206KSE 

5207ARS SKI . 

. 5207KZZE 

5208KLE FM . 

. 5208KLE 

5209RS JAF . 

. 5209KZZE 

5210TS SKI . 

. M5210EL 

5212541 CHRYSL . 

. B39 

52150 VERSAT . 

. 453X 

522223 WABCO .... 

. 87506 

5206KDD FAFNIR . 

. 520BKSSE 

5207ARSC3 SKI . 

. 5207KZZE 

5208KSSE FM . 

. 5208KSSE 

5209SBKF MRC . 

. 5209KSSE 

5210W FM . 

. 5210W 

5212543 CHRYSL . 

. B39 

52151 VERSAT . 

. 387A 

522224 WABCO .... 

. 206WB 

5206KE FM . 

. B20BKE 

5207CZ MRC . 

. 5207KZZE 

5208KSSLE FM . 

. 5208KSLE 

5209SBKFF MRC . 

. 5209KSSE 

5210W SKF . 

. 5210W 

5212545 CHRYSL . 

. 518501 

52152 VERSAT . 

. 382S 

5222259 CHRYSL . 

. JL69310 

52D6KF MRC . 

. B20BKSE 

5207E SKI . 

. 5207W 

5208KZZE FM . 

. 5208KZZE 

5209SBKZ MRC . 

. 5209KZZE 

5210W TORRtN . 

. 5210W 

5212687 OEM . 

. 513006 

52153 VERSAT . 

. HM88542 

5222819 CHRYSL . 

. LM29710 

52D6KFF FM . 

. 5206DD 

5207E2Z SKF . 

. 5207WSS 

5208KZZLE FM . 

. 52D8KZLE 

5209TS SKF . 

. M5209EL 

5210WS FM . 

. 5210WS 

5212764 CHRYSL . 

. 513006 

52154 VERSAT . 

. HM88510 

5222823 CHRYSL . 

. LM29749 

52D6KFF MRC . 

. B20BKSSE 

5207E2ZC3 SKI . 

. 5207WSS 

5208RS JAF . 

. 5208KZZE 

5209UV SKF . 

. M5209EL 

5210WSS FM . 

. 5210WSS 

5212770 CHRYSL . 

. 518502 

5215B ROLWAY . 

. M5215EX 

52235 AMC . 

. 363 

52D6KG FAFNIR . 

. B206KLE 

5207EC3 SKI . 

. 5207W 

5208SBKF MRC . 

. 5208KSSE 

5209W FM . 

. 5209W 

5210ZTN9 SKF . 

. 5210KSE 

52128352AB CHRYSL . 

.. HA599467 

5215E SKI . 

. 5215W 

5224299 CHRYSL . 

. L68111 

52D6KG MRC . 

. S20GKLE 

5207EZ SKF . 

. 5207WS 

5208SBKFF MRC . 

. 5208KSSE 

5209W SKI . 

. 5209W 

5211 SKI . 

. 5211W 

52128692AA CHRYSL . 

HA599455R 

5215E2Z SKI . 

. 5215WSS 

5224300 CHRYSL . 

. L68149 

5206KLE FM . 

. B206KLE 

5207EZC3 SKF . 

. 5207WS 

5208SBKZ MRC . 

. 5208KZZE 

5209W TORRtN . 

. 5209W 

52111 197AA CHRYSL 

. 6410 

52128692AB CHRYSL . 

HA599455R 

5215E2ZC3 SKF . 

.5215WSS 

5224301 CHRYSL . 

. JL69349 

5206KSE FM . 

. B20BKSE 

5207FFH FM . 

. 5207FFH 

5208SBKZZ MRC . 

. 5208KZZE 

5209WS FM . 

. 5209WS 

R21 11229AA CHRYSL 


52128692AE CHRYSL . 

HA599455R 

5215EC3 SKF . 

. 5215W 

52246 AMC . 

. 3525 

5206KSSE FM . 

. B20BKSSE 

5207H SKF . 

. 5207W 

5208TS SKF . 

. M5208EL 

5209WSS FM . 

. 5209WSS 

LM603049 LM603012 

52128692AF CHRYSL . 

HA599455R 

5215ENR SKF . 

. 5215WL 

52247 AMC . 

. 354A 

5206KSSLE FM . 

. B206KSLE 

5207K TORRtN . 

. 5207KE 

5208VFFH FM . 

. 52D8VFFH 

5209ZTN9 SKF . 

. 5209KSSE 

521 11250AA CHRYSL 

. HM803146 

52128693AA CHRYSL . 

HA599455L 

5215TS HYATT . 

. M5215EX 

52248 AMC . 

. 16150 

5206KZZE FM . 

. B20BKZZE 

5207KE FM . 

. 5207KE 

5208W FM . 

. 5208W 

5209ZZ JAF . 

. 5209KSSE 

521 11253AA CHRYSL 

. HM803110 

52128693AB CHRYSL . 

. HA599455L 

5215TSCA HYATT . 

. M5215EX 

522480 AMC . 

. 16150 

5206KZZLE FM . 

. B206KZLE 

5207KG TORRtN . 

. 5207KLE 

5208W TORRtN . 

. 5208W 

521 HYSTER . 

... 53162-53387 

52111339AA CHRYSL 

. M88043 

52128693AE CHRYSL . 

. HA599455L 

5215U ROLWAY . 

. M5215EX 

52249 AMC . 

. 16284 

52D6L FM . 

. S206KLE 

5207KLE FM . 

. 5207KLE 

5208WS FM . 

. 5208WS 

5210 SKF . 

. 5210W 

521 11339AA CHRYSL 


52128693AF CHRYSL . 

. HA599455L 

521 bW FM . 

. 5215W 

522490 AMC . 

. 16284 

5206M MCGILL . 

. 5206KE 

5207KSE FM . 

. 5207KSE 

5208WSS FM . 

. 5208WSS 

521000 FM . 

. HA590259K 


M88043 M88010 

52129474397499 CHRYSL 

. B39 

5215W TORRtN . 

. 5215W 

5224B ROLWAY .... 

. M5224EX 

5206MFF MRC . 

. B20BKSSE 

5207KSSE FM . 

. 5207KSSE 

5208Z PACAMO . 

. 5208KSSE 

521001 FM . 

. HA590259K 

521 11340AA CHRYSL 

. M88010 

5212A SKF . 

. 5212KE 

5215WB HYATT . 

. M5215EX 

52240 ROLWAY .... 

. M5224EX 

5206NR JAF . 

. S20GKLE 

5207KSSLE FM . 

. 5207KSLE 

5208Z SKF . 

. 5208WS 

52101 AMC . 

. 2620 

521 11439AA CHRYSL 

. NP564799 

5212A2RS SKF . 

.... 5212KZZE 

5215WL FM . 

. 5215WL 

5224WB HYATT .... 

. M5224EX 

5206NR SKF . 

. B206KLE 

5207KZZE FM . 

. 5207KZZE 

5208ZTN9 SKF . 

. 5208KSSE 

52102 AMC . 

. 1380 

52111440AA CHRYSL 

. NP443760 

5212A2RSC3 SKF . 

... 5212KZZE 

5215WNR SKF . 

. 5215WL 

522621 CHRYSL .... 

. SET1 

5206NRH SKF . 

. 5206KLE 

5207KZZLE FM . 

. 52D7KZLE 

5208ZZ JAF . 

. 5208KSSE 

5210272 CHRYSL . 

. 5001KFF 

52111441AA CHRYSL 

. NP564799 

5212A2RSNR SKF . 

... 5212KZLE 

5215WS FM . 

. 5215WS 

5226307 CHRYSL . 

. 203FF 

52D6RS JAF . 

. B20BKZZE 

5207RS JAF . 

. 5207KZZE 

5208ZZ PACAMO . 

. 5208KSSE 

52104499AA CHRYSL ... 

. HA590033 

52111444AA CHRYSL 

. NP443760 

5212A2RSNRC3 SKF . 

.... 5212KZLE 

5215WSS FM . 

. 5215WSS 

5226B ROLWAY .... 

. M522BEX 

52D6SB MRC . 

. B20BKE 

5207SBKZ MRC . 

. 5207KZZE 

5209 SKF . 

. 5209W 

52104499AB CHRYSL ... 

. HA590033 

52111445AA CHRYSL 

. NP474406 

5212A2Z SKF . 

... 5212KSSE 

5216 FAFNIR . 

. 5216KE 

5226TS HYATT . 

. M5226EX 

5206SBF MRC . 

. B20BKSE 

5207TS SKF . 

. M5207EL 

520942R1 UtC . 

. 15245 

52104499AC CHRYSL ... 

. HA590033 

52111446AA CHRYSL 

. NP354514 

5212A2ZC3 SKF . 

... 5212KSSE 

5216 FEDRAL . 

. 5216KE 

5226TSCA HYATT 

. M5226EX 

5206SBK MRC . 

. B20BKE 

5207W FM . 

. 5207W 

520943R91 IHC . 

. 15123 

52104499AG CHRYSL ... 

. HA590244 

52111479 CHRYSL . 

. IMP930578 

5212A2ZNR SKI . 

.... 5212KSLE 

5216 HOOVER . 

. 5216KE 

52260 ROLWAY .... 

. M5226EX 

5206SBKF MRC . 

. 5206KSE 

5207W SKI . 

. 5207W 

520944R1 IHC . 

. 09195 

52104499AH CHRYSL ... 

. HA590244 

521 11479AA CHRYSL 

. NP930578 

5212A2ZNRC3 SKF . 

... 5212KSLE 

5216 L&S . 

. 5216KE 

5226WB HYATT .... 

. M5226EX 

5206SBKFF MRC . 

. 5206KSSE 

5207W TORRtN . 

. 5207W 

520945R91 IHC . 

. 09067 

52104698AA CHRYSL ... 

. HA590034 

521 11480AA CHRYSL 

. NP925831 

5212AC3 SKF . 

. 5212KE 

5216 MCGILL . 

. 5216KE 

523042E WABCO .. 

. WPS107GRC 

52D6SBKG MRC . 

. B206KLE 

5207WS FM . 

. 5207WS 

520946R1 IHC . 

. 15245 

52104698AC CHRUK . 

. HA590034 

521 11884AA CHRYSL 

. HA590141 

5212ARS SKI . 

. 5212KZE 

5216 MRC . 

. 5216KE 

523110 WABCO .... 

. 27880 

5206SBKZ MRC . 

. B20BKZZE 

5207WSS FM . 

. 5207WSS 

520947R91 IHC . 

. 15123 

52104698AC MITSUB ... 

. HA590034 

5211A SKF . 

. 521 IKE 

5212ARSC3 SKF . 

. 5212KZE 

5216 SKI . 

. 5216KE 

523137 WABCO .... 

. 211TB 

52D6TS SKF . 

. MB206EL 

5208 SKF . 

. 5208W 

520949R91 IHC . 

. 09067 

52104698AE CHRYSL .... 

. HA590382 

5211A2RS SKF . 

. 5211KZZE 

5212E SKI . 

. 5212W 

521606 CHRYSL . 

. J321664 

523138 WABCO .... 

. 210S 

52D6VSP74 SKF . 

. B206FFH 

52082RS JAF . 

. 5208KZZE 

52098679 CHRYSL . 

. HA598679 

52104699AB CHRYSL ... 

. HA590035 

5211A2RSC3 SKF . 

. 5211KZZE 

5212E2ZC3 SKF . 

.... 5212WSS 

5216A GULF . 

. 5216KE 

523139 WABCO .... 

. 8505 

52DGW FAFNIR . 

. B20BKE 

52085714 CHRYSL . 

. 614114 

52098679AB OEM . 

. HA598679 

52104699AF CHRYSL .... 

. HA590035 

5211A2Z SKF . 

. 5211KSSE 

5212EC3 SKF . 

. 5212W 

5216A SKI . 

. 5216KE 

523703 WABCO .... 

. HM803146 

520GWG FAFNIR . 

. S20GKLE 

52086Q SIMCA . 

. 207L0 

52098679AC OEM . 

. HA598679 

52104699AF MITSUB ... 

. HA590035 

5211A2ZC3 SKF . 

. 5211KSSE 

5212ENR SKF . 

. 5212WL 

5216B ROLWAY . 

. M5216EX 

523704 WABCO .... 

. HM803110 

52D6Z HOOVER . 

. B20BKSE 

52087514 CHRYSL . 

. 614114 

52098679AD OEM . 

. HA598679 

52104699AI CHRYSL . 

. HA590381 

5211AC3 SKF . 

. 5211KE 

5212ENRC3 SKF . 

. 5212WL 

5216C MRC . 

. 5216KE 

523705 WABCO .... 

. 42687 

52D6ZTN9 SKF . 

. B20BKSE 

52089434AA CHRYSL . 

. HA590036 

5209A SKF . 

. 5209KE 

52107538 CHRYSL . 

. 619004 

5211ANR SKF . 

. 5211KLE 

521211 SKI . 

. 5212KE 

5216EC3 SKI . 

. 5216KE 

523706 WABCO .... 

. 42620 

52D6ZZ HOOVER . 

. B20BKSSE 

52089434AB CHRYSL . 

. HA590036 

5209A2RS SKF . 

. 5209KZZE 

52107562 CHRYSL . 

. SCE1211 

5211ANRC3 SKF . 

. 5211KLE 

5212K TORRtN . 

. 5212KE 

5216H SKF . 

. 5216KE 

523713E000 KIA ... 

. 516009 

52D6ZZ JAF . 

. B20BKSSE 

52089434AC CHRYSL . 

. HA590036 

5209A2RSC3 SKF . 

. 5209KZZE 

52109947AD CHRYSL ... 

. HA590245 

5211B ROLWAY . 

. M5211EX 

5212KE FM . 

. 5212KE 

5216K MRC . 

. 5216KE 

52375 FM . 

. 52375 

52D6ZZ PACAMO . 

. B20BKSSE 

52089434AD CHRYSL . 

. HA590036 

5209A2Z GULF . 

. 5209KSSE 

52109947AE CHRYSL .... 

. HA590383 

521 IE SKF . 

. 5211W 

5212KSSE FM . 

... 5212KSSE 

5216M MCGILL . 

. 5216KE 

52375 SKF . 

. 52375 

5207 SKF . 

. B207W 

5208A SKF . 

. 5208KE 

5209A2Z SKF . 

. 5209KSSE 

52109947AF CHRYSL .... 

. HA590245 

5211E2ZC3 SKF . 

.5211WSS 

5212KSSLE FM . 

.... 5212KSLE 

5216M MRC . 

. 5216KE 

5237552638 COM 

. 52375-52638 

52070321AA CHRYSL . 

. HA500100 

5208A2RS GULF . 

. 5208KZZE 

5209A2ZC3 SKF . 

. 5209KSSE 

5210A SKF . 

. 5210KE 

5211EZ SKF . 

. 5211WS 

5212KZE FM . 

. 5212KZE 

5216TS HYATT . 

. M5216EX 

52387 FM . 

. 52387 

52070321AB CHRYSL . 

. HA500100 

5208A2RS SKF . 

. 5208KZZE 

5209A2ZNR SKI . 

. 5209KSLE 

5210A2RS SKF . 

. 5210KZZE 

5211H SKF . 

. 5211KE 

5212KZZE FM . 

... 5212KZZE 

5216U ROLWAY . 

. M5216EX 

52387 SKF . 

. 52387 

52070321 AC CHRYSL . 

. HA500100 

5208A2RSC3 SKF . 

. 5208KZZE 

5209A2ZNRC3 SKF . 

. 5209KSLE 

5210A2RSC3 SKF . 

. 5210KZZE 

521 IK TORRtN . 

. 5211KE 

5212KZZLE FM . 

.... 5212KZLE 

5216W FAFNIR . 

. 5216KE 

5238752618 COM 

. 52387-52618 

52070323AA CHRYSL . 

. SPB001DD 

5208A2Z GULF . 

. 5208KSSE 

5209AC3 SKF . 

. 5209KE 

5210A2RSNR SKF . 

. 5210KZLE 

521 IKE FM . 

. 5211KE 

5212NR SKF . 

. 5212WL 

5216WB HYATT . 

. M5216EX 

5238752637 COM 

. 52387-52637 

52070323AB CHRYSL . 

. SPB001DD 

5208A2ZC3 SKF . 

. 5208KSSE 

5209ARS GULF . 

. 5209KZZE 

5210A2RSNRC3 SKF . 

. 5210KZLE 

5211KLE FM . 

. 5211KLE 

5212RV SKI . 

. 5212WL 

5217 VERSAT . 

.IMPS012RPC 

52393 FM . 

. 52393 

52070323AE CHRYSL . 

. SPB00101 

5208AC3 SKF . 

. 5208KE 

5209ARS SKI . 

. 5209KZZE 

5210A2Z SKF . 

. 5210KSSE 

5211KSSE FM . 

. 5211KSSE 

5212TBS SKF . 

.. M5212EHL 

521748R91 IHC . 

. 09081 

5239352618 COM 

. 52393-52618 

52070323AF CHRYSL . 

. SPB00101 

5208ANR SKI . 

. 5208KLE 

5209ARSC3 SKI . 

. 5209KZZE 

5210A2ZC3 SKF . 

. 5210KSSE 

5211KSSLE FM . 

. 5211KSLE 

5212TS SKF . 

. M5212EL 

521749R91 IHC . 

. 09081 

52394 AMC . 

. 3320 

52070323AG CHRYSL . 

. SP500101 

5208ANRC3 SKI . 

. 5208KLE 

5209AZ GULF . 

. 5209KSSE 

5210AC3 SKF . 

. 5210KE 

5211KZZE FM . 

. 5211KZZE 

5212W FM . 

. 5212W 

5217B ROLWAY . 

. M5217EX 

52394 CHRYSL . 

. 3320 

52070323AH CHRYSL . 

. SPBD0101 

5208ARS GULF . 

. 5208KZZE 

5209AZ SKF . 

. 5209KSSE 

5210ANR SKI . 

. 5210KLE 

5211KZZLE FM . 

. 5211KZLE 

5212W SKF . 

. 5212W 

5217TS HYATT . 

. M5217EX 

524 DORMAN . 

. 2128R 

52070323AI CHRYSL . 

. HAS904S3 

5208ARS SKI . 

. 5208KZZE 

5209AZC3 SKF . 

. 5209KSSE 

5210ANRC3 SKI . 

. 5210KLE 

5211TFS SKF . 

.M5211EHL 

5212W TORRtN . 

. 5212W 

5217TS SKF . 

. M5217EX 

52400 FM . 

. 52400 

52070323AJ CHRYSL . 

. HAS903S4 

5208ARSC3 SKI . 

. 5208KZZE 

5209CF MRC . 

. 5209KSSE 

5210ANRX SKF . 

. N5210KLB 

521 ITS FEDRAL . 

. M5211EX 

5212WL FM . 

. 5212WL 

5217U ROLWAY . 

. M5217EX 

52400 SKF . 

. 52400 

52070451AA CHRYSL . 

. IMP378971 

5208AZ GULF . 

. 5208KSSE 

5209CFF MRC . 

. 5209KSSE 

5210AZ SKF . 

. 5210KSE 

521 ITS HYATT . 

. M5211EX 

5212WNR SKF . 

. 5212WL 

5217WB HYATT . 

. M5217EX 

5240052618 COM 

. 52400-52618 

52070456AA CHRYSL . 

. NP27D758 

5208AZ SKF . 

. 5208KSSE 

5209CZ MRC . 

. 5209KZZE 

5210AZC3 SKF . 

. 5210KSE 

521 ITS RBC . 

. M5211EX 

5212WS FM . 

. 5212WS 

5218 FM . 

. 5218 

5240052637 COM 

. 52400-52637 

520713 CHRYSL . 

. BB7 

5208AZC3 SKF . 

. 5208KSSE 

5209E SKI . 

. 5209W 

5210E SKI . 

. 5210W 

521 ITS SKF . 

. M5211EX 

5212WSS FM . 

.... 5212WSS 

5218 SKF . 

. 5218 

52403 AMC . 

. 387 

52072ZJ SKI . 

. B207KSSE 

5208CF MRC . 

. 5208KSSE 

5209E2ZC3 SKI . 

. 5209WSS 

5210E2Z SKF . 

. 5210KSSE 

5211U ROLWAY . 

. M5211EX 

5213986 CHRYSL . 

. 201AB 

5218 TORRtN . 

. 5218 

52404 AMC . 

. 382 

52072ZTN9 SKF . 

. B207KSSE 

5208CFF MRC . 

. 5208KSSE 

5209EC3 SKI . 

. 5209W 

5210E2ZC3 SKF . 

.5210WSS 

5211W FM . 

. 5211W 

5213B ROLWAY . 

. M5213EX 

5218A SKF . 

. 5218 

524047 WABCO .... 

. 206FF 

520735 CHRYSL . 

. 566-563 

5208CZ MRC . 

. 5208KZZE 

5209EZ SKF . 

. 5209WS 

5210EC3 SKF . 

. 5210W 

5211W TORRtN . 

. 5211W 

5213TS HYATT . 

.... M5213EX 

5218EC3 SKI . 

. 5218 

5241067 CHRYSL . 

. 513075 

5207A SKF . 

. B207KE 

5208CZZ MRC . 

. 5208KZZE 

5209EZC3 SKF . 

. 5209WS 

5210EZ SKF . 

. 5210WS 

5211WB HYATT . 

. M5211EX 

5213TS SKF . 

.... M5213EX 

5218H SKF . 

. 5218 

5241068 CHRYSL . 

. 513074 

5207A2RS SKF . 

. B207KZZE 

5208E SKI . 

. 5208W 

5209H SKF . 

. 5209W 

5210EZC3 SKF . 

. 5210WS 

5211WS FM . 

. 5211WS 

5213TSCA HYATT . 

. M5213EX 

5218W FM . 

. 5218 

524157 BRIT-L . 

. SET2 

B207A7RSC3 SKF _ 

5207KZZE 

R208E2ZR3 SKI 

52D8WSS 

R209K TORRtN ... 

5209KE 

521 OH SKF _ 

5210W 

5211WSS FM . 

5211WSS 

521311 Rill WAY _ 

M5213EX 

R22 FM . 

522 

5241R8 BRIT-L ...... 

SET6 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


TIMKEN 


Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 


Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

52417 EATON . 

. 66212 

5271029400 

HYUNDI . 

. 512165 

5273091000 HYUNDI .... 

. 39590 

52903 AMC . 

. 24780 

53002924 CHRYSL . 

. LM11910 

5305A2RSNR SKF . 

. 5305KZZL 

5306W FM . 

. 5306W 

5308ENR SKF . 

. 5308WL 

524190R91 IHC . 

. 304DD 

5271029460 

HYUNDI . 

. 512160 

527354 CHRYSL . 

. J322064 

52904 AMC . 

24771 

53002925 CHRYSL . 

. LM67010 

53D5A2RSNRC3 SKF . 

. 5305KZZL 

5306W SKI . 

. 5306W 

5308ENRC3 SKF . 

. 5308WL 

5242 FULLER . 

. J402064 

5271029461 

HYUNDI . 

. 512160 

52736 AMC . 

. 15119 

52920RR91 IHC . JM207D49 JM20701 

53003014 CHRYSL . 

. 619001 

5305A2Z SKF . 

. 5305KSSE 

5306W TORRIN . 

. 5306W 

5308EZ SKF . 

. 5308WS 

52423 EM . 

. 3120 

5271029470 

HYUNDI . 

. 512160 

5274 VERSAT . 

.HIPS010RPC 

529207R91 IHC . 

.JM207049 

53003363 CHRYSL . 

. 619002 

5305A2ZC3 SKF . 

. 5305KSSE 

5306WS FM . 

. 5306WS 

5308EZC3 SKF . 

. 5308WS 

52431 l\IEWHOL . 

. 208F 

5271029670 

HYUNDI . 

. 512160 

52745 AMC . 

. 02420 

529208R1 IHC . 

.JM207010 

53005604 CHRYSL . 

. 513084 

5305AC3 SKF . 

. 5305KE 

5306WSS FM . 

. 5306WSS 

5308EZNR SKF . 

. 5308WSL 

52447 NEWHOL . 

.WPS1D8GRC 

5271029671 

HYUNDI . 

. 512160 

527501G000 HYUNDI ... 

. HA590184 

529214 SEAL-P . 

. 1505 

53005967 CHRYSL . 

. 619003 

5305ANR SKF . 

. 5305L 

5307 SKF . 

. 5307W 

5308EZNRC3 SKF . 

. 5308WSL 

524598R91 IHC . 

. 304DD 

527102C000 

HYUNDI . 

. 512199 

527501G000 KIA . 

. HA590184 

529215 SEAL-P . 

. 1752 

53006068 CHRYSL . 

. 619001 

5305ANRC3 SKF . 

. 5305KLE 

5307375 AMC . 

. 1505 

5308H SKF . 

. 5308KE 

5246 MASSEY . 

. 414 

527102C001 

HYUNDI . 

. 512199 

527501G500 HYUNDI ... 

. HA590184 

52940 AMC . 

. 11590 

53006914 CHRYSL . 

. 619003 

5305ARS GULF . 

. 5305KZZE 

530740R91 IHC . 

. M86649 M86610 

5308K TORRIN . 

. 5308KE 

524872 WABCO . 

. 44348 

527102C005 

HYUNDI . 

. HA590200 

527501G500 KIA . 

. HA590184 

52941 AMC . 

. 11520 

53006915 CHRYSL . 

. 619001 

5305ARS SKF . 

. 5305KZZE 

530741R1 IHC . 

. M86610 

5308KD FAFNIR . 

. 5308KSSE 

524E4616 FORD . 

. HM903210 

527102C100 

HYUNDI . 

. 512198 

5275026100 HYUNDI .... 

. 512196 

52942 AMC . 

. 18590 

53006916 CHRYSL . 

. 619002 

5305ARSC3 SKI . 

. 5305KZZE 

530742R91 IHC . 

. M86649 M86610 

5308KDD FAFNIR . 

. 5308KSSE 

524E4621 FORD . 

. HM903249 

527102C101 

HYUNDI . 

. 512198 

527502B100 HYUNDI .... 

. 512326 

52943 AMC . 

. 18520 

53007110 CHRYSL . 

. 619003 

53D5AZ SKF . 

. 5305KSE 

530743R1 IHC . 

. M86610 

5308KE FM . 

. 5308KE 

524E7120 FORD . 

. J361644 

527102C105 

HYUNDI . 

. HA590200 

527505 BRiT-L . 

. 594-592A 

529451R91 IHC 


53007449 CHRYSL . 

. 513084 

53D5AZC3 SKF . 

. 5305KSE 

530744R91 IHC HM801346 HM80131 

5308KLE FM . 

. 5308KLE 

525 FM . 

. 525 

527102C205 

HYUNDI . 

. HA590200 

527521 CHRYSL . 

. 387A 

JLM714149-JLM714110 

53007449AB CHRYSL . 

. 513084 

53D5CZ MRC . 

. 5305KZZE 

530745R1 IHC . 

. HM801310 

5308KSSE FM . 

. 5308KSSE 

525 SKF . 

. 525 

527102D000 

HYUNDI . 

. 512194 

527522 COM . 

. 527-522 

529452R91 IHC . 

. JLM714149 

53007449AC CHRYSL . 

. HA597449 

53D5CZZG MRC . 

. 5305KZZL 

530747R1 IHC . 

. HM801310 

5308KSSLE FM . 

. 5308KSLE 

52518F WHITE . 

. 28580 

527102D010 

HYUNDI . 

. 512194 

5275352000 HYUNDI .... 

. 3920 

529453R1 IHC . 

.JLM714110 

53007449AC OEM . 

. HA597449 

5305EC3 SKI . 

. 5305KE 

5307A SKF . 

. 5307KE 

5308KZZE FM . 

. 5308KZZE 

52519C WHITE . 

. 28521 

527102D011 

HYUNDI . 

. 512194 

5275452000 HYUNDI .... 

. 3730 

529453R91 IHC . 

.JLM714110 

53008342 CHRYSL . 

. 614093 

5305ENRC3 SKF . 

. 5305L 

5307A2RS SKF . 

. 5307KZZE 

5308KZZLE FM . 

. 5308KZLE 

52519F WHITE . 

. 28521 

527102D015 

HYUNDI .... 

.... HA590188 

5275491000 HYUNDI .... 

.... 39520 

529522 COM .... 

. 529-522 

53009178 CHRYSL ... 

.... FC69906 

5305H SKF . 

. 5305KE 

5307A2Z SKF . 

. 5307KSSE 

5308NR SKF .... 

. 5308WL 

5252137 CHRYSL . 

. 619003 

527102D025 

HYUNDI . 

. 512194 

527722 CHRYSL . 

. 382 

529662 SEAL-P . 

. 206L 

53009178AB CHRYSL . 

. FC69906 

5305K MRC . 

. 5305KE 

5307A2ZC3 SKF . 

. 5307KSSE 

5308NRH SKI . 

. 5308WL 

5757235 CHRYSL ...... 

. R130R4 

527102D100 

HYUNDI . 

. 512195 

527745 CHRYSL . 

. 394A 

529683 BRIT-L . 

.... 18690-18620 

53009180 CHRYSL . 

. FC69907 

5305K TORRIN . 

. 5305KE 

5307A2ZNR SKF . 

. 5307KSLE 

5308RS JAF . 

. 5308KZZE 

5252507 AMC .HM88648-HM88610 

527102D110 

HYUNDI . 

. 512195 

52783 AMC . 

. 16283 

52970H IHC . 

. 418 

53009180AB CHRYSL . 

. FC69907 

5305KE FM . 

. 5305KE 

5307A2ZNRC3 SKF ... 

. 5307KSLE 

5308SBKF MRC . 

. 5308KSSE 

5757507 CHRYSL HM88648 HM88610 

527102D111 

HYUNDI . 

. 512195 

52787 FWD . 

... 09078-09196 

52971H IHC . 

. 418-414 

53009181 CHRYSL . 

. SCE1295 

5305KLE FM . 

. 5305KLE 

5307AC3 SKF . 

. 5307KE 

5308SBKFF MRC . 

. 5308KSSE 

5252508 AMC . 

M86649-M86610 

527102D115 

HYUNDI . 

. 512195 

52799 AMC . 

. 25877 

52979 AMC . 

. 25577 

53009181AB CHRYSL . 

. SCE1295 

5305KSE FM . 

. 5305KSE 

5307E SKI . 

. 5307W 

5308SBKZ MRC . 

. 5308KZZE 

5252508 CHRYSL . 

M86649 M86610 

527102E100 

HYUNDI . 

. 512267 

527992 FORD . 

. LM11749 

52979N AMC . 

. 25577 

530105 CHRYSL . 

. 480 

5305KSSE FM . 

. 5305KSSE 

5307EC3 SKF . 

. 5307W 

5308SBKZZ MRC . 

. 5308KZZE 

5252686 CHRYSL . 

. SCE108 

527102E100 

KIA . 

. 512267 

527993 FORD . 

. LM11710 

52980 AMC . 

. 25523 

530133 CHRYSL . 

. 572 

5305KSSLE FM . 

. 5305KSLE 

5307EZ SKI . 

. 5307WS 

5308W FM . 

. 5308W 

5252687 CHRYSL . 

. BH208 

5271033600 

HYUNDI . 

. 512026 

527994 FORD . 

. L44649 

529800 AMC . 

. 25523 

530336 CHRYSL . 

. 575-572 

5305KZE FM . 

. 5305KZE 

5307EZC3 SKF . 

. 5307WS 

5308W SKF . 

. 5308W 

5252823 CHRYSL . 

. SET17 

5271034501 

HYUNDI . 

. 512026 

527995 FORD . 

. L44610 

529X FM . 

. 529X 

530359 CHRYSL . 

. 1214AG 

5305KZZE FM . 

. 5305KZZE 

5307H SKF . 

. 5307KE 

5308VV TORRIN . 

. 5308W 

525334R91 IHC . 

. 15123-15245 

5271034701 

HYUNDI . 

. 512026 

527D5 WHITE . 

. 615 

529X SKF . 

. 529X 

530371 CHRYSL . 

. 575 

5305KZZLE FM . 

. 5305KZZL 

5307K TORRIN . 

. 5307KE 

5308WL FM . 

. 5308WL 

52545 VERSAT . 

. 25590 

527103A001 

HYUNDI . 

. 512197 

528 FM . 

. 528 

529X522 COM . 

. 529X-522 

530385 AHA R . 

. SET1 

5305L FM . 

. 5305L 

5307KE FM . 

. 5307KE 

5308WNR SKF . 

. 5308WL 

525522 COM . 

. 525-522 

527104D100 

KIA . 

. HA590016 

52800 AMC . 

. 25821 

52BWKH02LY5 CHRYSL 

. 512170 

5304 FM . 

. 5304 

5305M MCGILL . 

. 5305KE 

5307KLE FM . 

. 5307KLE 

5308WS FM . 

. 5308WS 

52573 AMC . 

. 15250X 

5271052000 

HYUNDI . 

. 3994 

52800U AMC . 

. 25821 

52HSG0 TORRIN . 

. 52MPB 

5304 SKI . 

. 5304 

53351/ MRC . 

. 5305KE 

5307KSE FM . 

. 5307KSE 

5308WSL FM . 

. 5308WSL 

52574 AMC . 

. 15118 

52710FD000 

KIA . 

. SET2 

528088R91 IHC . 

. 209L 

52MPB FM . 

. 52MPB 

5304A SKF . 

. 5304 

5305NR SKF . 

. 5305L 

5307KSSE FM . 

. 5307KSSE 

5308WSS FM . 

. 5308WSS 

525791 FRU . 

. 553X 

5272024100 

HYUNDI . 

. 516000 

528098R92 IHC . 

. 2375F 

52MPB SKI . 

. 52MPB 

5304A2RS SKF . 

. 5304KZZE 

5305NRH SKI . 

. 5305L 

5307KSSLE FM . 

. 5307KSLE 

5308Z SKF . 

. 5308WS 

525792 FRU . 

. 663 

5272024210 

HYUNDI . 

. 516000 

528101R91 IHC . 

. 110CB 

52-MPB SKF . 

. 52MPB 

5304A2RSNR SKF . 

. 5304KZLE 

53D5RS JAF . 

. 5305KZZE 

5307KZZE FM . 

. 5307KZZE 

5308ZTN9 SKF . 

. 5308KSSE 

525793 FRU . 

. 653 

5272024310 

HYUNDI . 

. 516000 

528102R91 IHC . 

. 110CB 

52MS FM . 

. 52MS 

5304A2RSNRC3 SKF . 

. 5304KZLE 

53D5SB MRC . 

. 5305KE 

53D7KZZLE FM . 

. 5307KZLE 

5308ZZ JAF . 

. 5308KSSE 

52589 AMC . 

. 14138A 

5272036200 

HYIINDI ...... 

. SET6 

528103R91 IHC . 

. B2414 

52MS FM . 

... 52MSZPSNGL 

5304A2Z SKF . 

. 5304KSSE 

5305SBKZ MRC . 

. 5305KZZE 

5307W FM . 

. 5307W 

5308ZZ PACAMO . 

. 5308KSSE 

526 FM . 

. 526 

5272447AA CHRYSL . 

. SET49 

528106R91 IHC . 

. B 168 

52MS FM . 

52MSZPPRAG 

5304A2ZC3 SKF . 

. 5304KSSE 

5305SBKZZG MRC . 

. 5305KZZL 

5307W TORRIN . 

. 5307W 

5309 SKF . 

. 5309W 

526 SKI . 

. 526 

5272447AA CHRYSL . 

. 510058 

528232R91 IHC . 

. 462-453X 

52MS SKI . 

. 52MS 

5304A2ZNR SKF . 

. 5304KSLE 

53D5W FAFNIR . 

. 5305KE 

5307WS FM . 

. 5307WS 

530936R91 IHC . 

. 28682-28622 

52602 AMC . 

. 342S 

5272448AA CHRYSL . 

. 510058 

528342R91 IHC . 

. NPS100RPC 

52MS SKI . 

.... 52MSZPSNGL 

5304A2ZNRC3 SKF . 

. 5304KSLE 

5306 SKF . 

. 5306W 

5307Z SKF . 

. 5307WS 

530937R1 IHC . 

. 3720 

5261212000 HYUNDI 

. 514004 

5272448AA CHRYSL . 

. SET49 

528342R92 IHC . 

. NPS100RPC 

52MST FM . 

. 52MST 

5304AC3 SKF . 

. 5304KE 

530647 CHRYSL . 

. 387A-382 

5308 SKF . 

. 5308W 

530938R91 IHC . 

. 3775 

5261231100 HYUNDI 

. SET9 

527301M000 KIA . 

. HA590397 

528343R91 IHC . 

. NPS102RPC 

52MST FM . 

. 52MSTZP 

5304ARS GULF . 

. 5304KZZE 

530696R91 IHC . 

. 28682 

53082RS JAF . 

. 5308KZZE 

530939R91 IHC . 

. 3775-3720 

5261312000 HYUNDI 

. 514004 

527302G400 HYUNDI . 

. HA590179 

528343R92 IHC . 

. NPS102RPC 

52MST REXNOR . 

. 52MST 

5304ARS SKF . 

. 5304KZZE 

5306A SKF . 

. 5306KE 

5308375 AMC . 

. 1505 

5309A SKF . 

. 5309KE 

52618 FM . 

. 52618 

527302G400 KIA . 

. HA590179 

52843V IHC . 

. 387 

52MST SKI . 

. 52MST 

5304ARSC3 SKF . 

. 5304KZZE 

5306A2RS SKF . 

. 5306KZZE 

5308A SKF . 

. 5308KE 

5309A2RS SKF . 

. 5309KZZE 

52618 SKF . 

. 52618 

527302M000 HYIINDI . 

. 512417 

528522 COM . 

. 528-522 

52MSTR FM . 

. 52MSTR 

5304AZ GULF . 

. 5304KSSE 

5306A2RSNR SKF . 

. 5306KZLE 

5308A2RS GULF . 

. 5308KZZE 

5309A2Z SKF . 

. 5309KSSE 

526225R91 IHC . 

. 09081-09195 

5273036200 

HYUNDI . 

. SET2 

528684R91 CASE . 

. 395-90284 

52MSTR REXNOR . 

. 52MSTR 

5304AZ SKI . 

. 5304KSSE 

5306A2RSNRC3 SKF . 

. 5306KZLE 

5308A2RS SKF . 

. 5308KZZE 

5309A2ZC3 SKF . 

. 5309KSSE 

52637 FM . 

. 52637 

5273038000 

KIA . 

. 512191 

52876 AMC . 

. 31593 

52MSTR SKF _ 

52MSTR 

5304AZC3 SKF . 

. 5304KSSE 

5306A2Z SKF . 

. 5306KSSE 

5308A2RSNR SKF . 

. 5308KZLE 

5309AC3 SKF . 

. 5309KE 

52637 SKI . 

. 52637 

5273038001 

HYUNDI . 

. 512191 

52877 AMC . 

. 31520 

52MSTRZPPAIRC2AG FM 

5304CF MRC . 

. 5304KSSE 

5306A2ZC3 SKF . 

. 5306KSSE 

5308A2RSNRC3 SKF . 

. 5308KZLE 

5309AH SKF . 

. 5309KE 

52637D FM . 

. 52637D 

5273038002 

HYUNDI . 

. 512191 

52877U AMC . 

. 31520 

52MSTRZP PAIR C2 AG 

5304CZ MRC . 

. 5304KZZE 

5306AC3 SKF . 

. 5306KE 

5308A2Z GULF . 

. 5308KSSE 

5309ANR SKF . 

. 5309KLE 

52638 FM . 

. 52638 

5273038002 

KIA . 

. 512191 

52878 AMC . 

. 02872 

52MSTZPPR FM . 

... 52MSTZPPR 

5304EC3 SKF . 

. 5304 

5306ANR SKI . 

. 5306KLE 

5308A2Z SKF . 

. 5308KSSE 

5309ANRC3 SKF . 

. 5309KLE 

52638 SKF . 

. 52638 

5273038003 

HYUNDI . 

. 512191 

52879 AMC . 

. 02820 

53000175 JEEP . 

. 614030 

5304H SKF . 

. 5304 

5306ANRC3 SKF . 

. 5306KLE 

5308A2ZC3 SKF . 

. 5308KSSE 

5309ANRH SKF . 

. 5309KLE 

526522 COM . 

. 526-522 

5273038100 

KIA . 

. 512190 

52879N AMC . 

. 02820 

530002 CHRYSL . 

. 539 

5304K TORRIN . 

. 5304KE 

5306AZC3 SKF . 

. 5306KSE 

5308A2ZNR SKF . 

. 5308KSLE 

5309AZ SKF . 

. 5309KSE 

526814 M-BENZ . 

. 1573 

5273038101 

HYUNDI . 

. 512190 

52880 AMC . 

. 24780 

53000228 CHRYSL . 

. 513107 

5304KD FAFNIR . 

. 5304KSSE 

5306E SKI . 

. 5306W 

5308A2ZNRC3 SKF ... 

. 5308KSLE 

5309AZC3 SKF . 

. 5309KSE 

526868 SEAL-P . 

. 203AB 

5273038102 

HYUNDI . 

. 512190 

52881 AMC . 

. 24721 

53000238 CHRYSL 


5304KE FM . 

. 5304KE 

5306E2ZC3 SKF . 

. 5306WSS 

5308AC3 SKF . 

. 5308KE 

5309E SKI . 

. 5309W 

5269648 EM . 

. 387A 

5273038102 

KIA . 

. 512190 

52883 AMC . 

. 14276 

JLM603048F-JLM603013Z 

5304KLE FM . 

. 5304KLE 

5306EC3 SKI . 

. 5306W 

5308ANRC3 SKF . 

. 5308KLE 

5309E2ZC3 SKF . 

. 5309WSS 

527 FM . 

. 527 

5273038103 

HYUNDI . 

. 512190 

52883U AMC . 

. 14276 

53000475 CHRUK . 

. U298-90011 

5304KSSE FM . 

. 5304KSSE 

5306ENR SKF . 

. 5306WL 

5308ARS GULF . 

. 5308KZZE 

5309E2ZNRC3 SKF . 

. 5309WSSL 

527 SKF . 

. 527 

5273039011 

HYUNDI . 

. 512189 

52897 AMC . 

. 09074 

53000475 CHRYSL . 

. SET9 

5304KSSLE FM . 

. 5304KSLE 

5306EZ SKF . 

. 5306WS 

5308ARS SKF . 

. 5308KZZE 

5309EC3 SKI . 

. 5309W 

5271022500 HYUNDI 

. 512027 

5273039012 

HYUNDI . 

. 512189 

52898 AMC . 

. 09194 

53000475 JEEP . 

. SET9 

5304KZZE FM . 

. 5304KZZE 

5306EZC3 SKF . 

. 5306WS 

5308ARSC3 SKF . 

. 5308KZZE 

5309ENR SKF . 

. 5309WL 

5271022600 HYUNDI 

. 512165 

5273039013 

HYUNDI . 

. 512189 

52899 AMC . 

. 15118 

53001092 JEEP . 

. 614052 

5304KZZLE FM . 

. 5304KZLE 

5306H SKF . 

. 5306W 

53D8AZ GULF . 

. 5308KSSE 

5309ENRC3 SKF . 

. 5309WL 

5271025000 HYUNDI 

. 512193 

527303F000 

KIA . 

. HA590010 

528E1216 FORD . 

. 1988 

53001162 CHRYSL . 

. 614089 

5304RS JAF . 

. 5304KZZE 

5306K TORRIN . 

. 5306KE 

5308AZ SKF . 

. 5308KSSE 

5309EZ SKF . 

. 5309WS 

5271025001 HYUNDI 

. 512193 

527303F000 

KIA . 

. HA590010 

528E1216A FORD . 

. 1988 

530015 CHRYSL . 

. 472A 

5304SBKF MRC . 

. 5304KSSE 

5306KE FM . 

. 5306KE 

5308AZC3 SKF . 

. 5308KSSE 

5309EZC3 SKF . 

. 5309WS 

5271025100 HYUNDI 

. 512192 

527303F200 

KIA . 

. HA590179 

528E1216B FORD . 

. 1988 

530019 CHRYSL . 

. 53176 

5304SBKZ MRC . 

. 5304KZZE 

5306KLE FM . 

. 5306KLE 

5308CF MRC . 

. 5308KSSE 

5309EZNR SKF . 

. 5309WSL 

5271025101 HYUNDI 

. 512192 

527303K000 

HYUNDI . 

. 512265 

528E1239 FORD . 

. 394A 

530020 CHRYSL . 

. 53387 

5305 SKI . 

. 5305KE 

5306KSE FM . 

. 5306KSE 

5308CFF MRC . 

. 5308KSSE 

5309H SKF . 

. 5309W 

5271026500 HYUNDI 

. SET49 

527303K000 

KIA . 

. 512265 

528E1240 FORD . 

. 395 

5300238 CHRYSL 


53052RSNR JAF . 

. 5305KZZL 

5306KSSE FM . 

. 5306KSSE 

5308CZ MRC . 

. 5308KZZE 

5309K TORRIN . 

. 5309KE 

5271026510 HYUNDI 

. SET49 

527303K100 

HYUNDI . 

. 512266 

529 FM . 

. 529 

JLM603Q48F-JLM603D13Z 

5305A GULF . 

. 5305KE 

5306KSSLE FM . 

. 5306KSLE 

5308CZZ MRC . 

. 5308KZZE 

5309KE FM . 

. 5309KE 

5271026510 KIA . 

. SET49 

527303K100 

KIA . 

. 512266 

529 SKF . 

. 529 

530029 CHRYSL . 

. 53387 

5305A SKF . 

. 5305KE 

5306KZE FM . 

. 5306KZE 

5308E SKI . 

. 5308W 

5309KLE FM . 

. 5309KLE 

5271026530 HYUNDI 

. SET49 

527303K200 

HYUNDI . 

. HA590179 

52900 AMC . 

. 15250X 

53002921 CHRYSL . 

. LM 11949 

5305A2RS SKF . 

. 5305KZZE 

5306KZZE FM . 

. 5306KZZE 

53D8E2ZC3 SKF . 

. 5308WSS 

5309KSE FM . 

. 5309KSE 

5271029100 HYUNDI 

. 512160 

5273052000 

HYUNDI . 

. 3767 

52902 AMC . 

14276 

53002972 CHRYSL ...... 

. LM67048 

B305A7RSNR GULF _ 

. 53D5KZZL 

530RKZZLE FM . 

. 53D6KZLE 

53R8ER3 SKF _ 

5308W 

R3R9KS.SE FM . 

5309KSSE 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


Part #/Name 

Timken 

Part ft/Name 

Timken 

Part #/Hame 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

5309KZZE FM . 

. 5309KZZE 

531153 FWD . 

. 47896 

5317753375 COM . 

. 53177-53375 

533126 VOLVO . 

. 72212C 

5309KZZLE FM . 

. 5309KZLE 

531154 FWD . 

. 71750 

5317753387 COM . 

. 53177-53387 

533126 WHITE . 

. 72212C 

5309NR SKF . 

. 5309WL 

5311A SKF . 

. 531 IKE 

5318 SKF . 

. HB8851D 

533126D5 WHITE . 

. 72212C 

5309NRH SKF . 

. 5309WL 

5311A2Z SKF . 

. 5311KSSE 

532001 PEUGOT . 

. 3D3BB 

53312C WHITE . 

. 17118 

53D9W FM . 

. 5309W 

5311A2ZC3 SKF . 

. 5311KSSE 

532002 PEUGOT . 

. 204 

53317 AMC . 

. 207 

53D9W SKF . 

. 5309W 

531"ACS SKF . 

. 531 IKE 

53211C WHITE . 

. 17244 

53320 AMC . 

. 15520 

53D9W TORRIN . 

. 5309W 

5311AH SKF . 

. 531 IKE 

5323111000 HYUHDI . 

. 30305M 

5332Z26 BRIT-L . 

. 308WB 

53D9WL FM . 

. 5309WL 

5311ANR SKF . 

. 5311 KLE 

5323131100 HYUHDI 

M88048 M8801 

5333360A BRIT-L . 

. 205BB 

5309WNR SKF . 

. 5309WL 

531 IE SKF . 

. 5311W 

532315 EATON . 

. 25878 

5335 FM . 

. 5335 

53D9WS FM . 

. 5309WS 

5311EC3 SKF . 

. 5311W 

532317 EATON . 

. 3382 

533615R91 IHC . 

. 308L 

5309WSL FM . 

. 53D9WSL 

5311ENR SKF . 

. 5311WL 

532319 EATON . 

. 24780 

533637 A!FA R . 

SET1 

5309WSS FM . 

. 5309WSS 

5311ENRC3 SKF . 

. 5311 WL 

5323211000 HYUNDI . 

. 32207M 

53372RR91 IHC JM205149-JM20511 

5309WSSL FM . 

. 5309WSSL 

5311EZ SKF . 

. 5311WS 

532324 EATON . 

. 28580 

533726R91 IHC . 

.JM205149 

53D9ZTN9 SKF . 

. 5309KSE 

5311EZC3 SKF . 

. 5311WS 

532325 EATON . 

. 3780 

533727R1 IHC . 

.JM205110 

5310 SKF . 

. 5310W 

5311H SKF . 

. 531 IKE 

532326 EATON . 

. 59200 

533728R91 IHC 


531048 CHRYSL . 

. 539-532A 

531 IK TORRIN . 

. 531 IKE 

532327 EATON . 

. 26881 

JLM104948-JLM104910 

531049 CHRYSL . 

. 539 

531 IKE FM . 

. 5311KE 

532328 EATON . 

. 387 

533729R91 IHC . 

.JLM 104948 

531050 CHRYSL . 

. 532A 

5311KLE FM . 

. 5311 KLE 

532329 EATON . 

. 29585 

53375 FM . 

. 53375 

5310A SKF . 

. 5310KE 

5311KSSE FM . 

. 5311KSSE 

532330 EATON . 

. 639 

53375 SKF . 

. 53375 

5310A2RS SKF . 

. 5310KZZE 

5311KSSLE FM . 

. 5311KSLE 

532331 EATON . 

. 34301 

5337553178 COM . 

.... 53375-53178 

5310A2RSNR SKF . 

. 5310KZLE 

5311KZZE FM . 

. 5311KZZE 

532335 EATON . 

. 757 

53376D FM . 

. 53376D 

5310A2RSNRC3 SKF . 

. 5310KZLE 

5311 NR SKF . 

. 5311 WL 

532336 EATON . 

. 498 

53376D SKF . 

. 53376D 

5310A2Z SKF . 

. 5310KSSE 

5311NRH SKF . 

. 5311 WL 

532337 EATON . 

. 598 

53384 CHRYSL . 

. 2063R 

5310A2ZC3 SKF . 

. 5310KSSE 

5311W FM . 

. 5311W 

532340 EATON . 

. 941 

53387 FM . 

. 53387 

5310AC3 SKF . 

. 5310KE 

5311W SKF . 

. 5311W 

532341 EATON . 

. 64450 

53387 SKF . 

. 53387 

5310AH SKF . 

. 5310KE 

5311W TORRIN . 

. 5311W 

532342 EATON . 

. 68450 

53395 CHRYSL . 

. 1307 

5310ANR SKF . 

. 5310KLE 

5311WL FM . 

. 5311 WL 

532344 EATON . 

. 87750 

53397 GM . 

. 3120 

5310ANRC3 SKF . 

. 5310KLE 

5311WS FM . 

. 5311WS 

532345 EATON . 

. 67790 

533D2 WHITE . 

. HM212046 

5310ANRH SKF . 

. 5310KLE 

5311WSS FM . 

. 5311WSS 

532346 EATON . 

. 67787 

53428 AMC . 

. 14125A 

5310AZ SKF . 

. 5310KSE 

5312 SKF . 

. 5312W 

532350 EATON . 

. HM807046 

53428U AMC . 

. 14125A 

5310AZC3 SKF . 

. 5310KSE 

5312E SKF . 

. 5312W 

532352 EATON . 

. 39585 

53429 AMC . 

. 28622 

5310E SKF . 

. 5310W 

5312EC3 SKF . 

. 5312W 

532357 EATON . 

. 25820 

53430 AMC . 

. 28682 

5310E2C3 SKF . 

. 5310WSS 

5312W FM . 

. 5312W 

532358 EATON . 

. 3420 

534355R91 IHC . 

. NPS102RPC 

5310EC3 SKF . 

. 5310W 

5312W SKI . 

. 5312W 

532359 EATON . 

. 3320 

53453 AMC . 

. 25580 

5310ENR SKF . 

. 5310WL 

5312W TORRIN . 

. 5312W 

532360 EATON . 

. 354A 

53454 AMC . 

. 25520 

5310ENRC3 SKF . 

. 5310WL 

5312WL FM . 

. 5312WL 

532361 EATON . 

. 24720 

534681 SEAL-P . 

. 201AB 

531 OH SKF . 

. 5310KE 

5313 SKF . 

. 5313W 

532365 EATON . 

. 28521 

534744 FRU . 

. 5584 

531 OK TORRIN . 

. 5310KE 

5313A SKF . 

. 5313W 

532366 EATON . 

. 3720 

534749 FRU . 

. 749 

5310KE FM . 

. 5310KE 

5313E SKF . 

. 5313W 

532368 EATON . 

. 26822 

534759 FRU . 

. 742 

5310KLE FM . 

. 5310KLE 

5313EC3 SKF . 

. 5313W 

532369 EATON . 

. 383A 

5349 NICE . 

. 2065 

5310KSE FM . 

. 5310KSE 

5313H SKF . 

. 5313W 

532370 EATON . 

. 29520 

534D2 WHITE . 

. 756A 

5310KSSE FM . 

. 5310KSSE 

5313W FM . 

. 5313W 

532371 EATON . 

. 632 

534K WHITE . 

. 151 12-15250X 

5310KSSLE FM . 

. 5310KSLE 

5313W SKI . 

. 5313W 

532372 EATON . 

. 34500 

535078R91 IHC . 

. 109TB 

5310KZZE FM . 

. 5310KZZE 

5313W TORRIN . 

. 5313W 

532373 EATON . 

. 15244 

535079R91 IHC . 

. 109TB 

5310KZZLE FM . 

. 5310KZLE 

5313WL FM . 

. 5313WL 

532374 EATON . 

. 752 

535080R91 IHC . 

. 109TB 

5310NR SKF . 

. 5310WL 

5314 SKF . 

. 5314W 

532376 EATON . 

. 493 

5350852 AMC . 

. RB01658C 

5310NRH SKF . 

. 5310KLE 

5314A SKF . 

. 5314W 

532377 EATON . 

. 592A 

5352165 AMC . 

. LM603049 

5310RV SKF . 

. 5310WL 

53141 SKI . 

. 5314W 

532380 EATON . 

. 932 

5352211000 HYUNDI .. 

. 30207M 

5310TS SKF . 

. M5310EL 

5314EC3 SKF . 

. 5314W 

532381 EATON . 

. 64700 

5352635 AMC . 

. 368A 

5310W FM . 

. 5310W 

5314H SKF . 

. 5314W 

532382 EATON . 

. 68712 

5352660 AMC . 

. 18690 

5310W SKF . 

. 5310W 

5314W FM . 

. 5314W 

532384 EATON . 

. HM237510 

5352661 AMC . 

. 28678 

5310W TORRIN . 

. 5310W 

5314W TORRIN . 

. 5314W 

532385 EATON . 

. 87111 

535342 FRU . 

. 532A 

5310W2 FAFNIR . 

. 5310WA 

5314WL FM . 

. 5314WL 

532386 EATON . 

. 67720 

53535 CHRYSL . 

. 3120 

5310WA FM . 

. 5310WA 

531517000 SUBARU .... 

. TO1710 

532391 EATON . 

. 39520 

53539 CHRYSL . 

. 3420 

53IOWA SKF . 

. 5310WA 

531584 SEAL-P . 

. 206S 

532392 EATON . 

. HM231110 

535445 FRU . 

. 632 

5310WJ FM . 

. 5310WA 

5315R REHALT . 

. 572 

532400 WABCO . 

. 2796-2720 

535446 FRU . 

. 5535 

531 OWL FM . 

. 5310WL 

53162 FM . 

. 53162 

532421 EATON . 

. 64450 

535566 SEAL-P . 

. 1505 

5310WLB FM . 

. 5310WLB 

5316253375 COM . 

.... 53162-53375 

53242V IHC . 

. J361652 

535567 SEAL-P . 

. 1752 

531 OWN R SKF . 

. 5310WL 

5316253387 COM . 

.... 53162-53387 

5325 FRU . 

. 592A 

5356661 AMC . 

. LM102949 

5310WNRX SKF . 

.531DWLB 

5317 SKF . 

.... HB88512AHD 

532931 EATON . 

. 366-362 

535667 FRU . 

. 2523 

5310WS FM . 

. 5310WS 

53176 FM . 

. 53176 

53298 CHRYSL . 

. PB286 

535668 FRU . 

. 3525 

5310WSS FM . 

. 5310WSS 

53176 SKF . 

. 53176 

532A FM . 

. 532A 

535679C CHRYSL . 

. B34 

5310ZTN9 SKF . 

. 5310KSE 

5317653375 COM . 

.... 53176-53375 

532A SKF . 

. 532A 

5356918 AMC . 

. RB01658C 

5311 SKF . 

. 5311W 

5317653387 COM . 

.... 53176-53387 

532D6 WHITE . 

. 760 

5357394 AMC . 

. JLM 104910 

531141R91 IHC . 

. NPS1D2RPC 

53177 FM . 

. 53177 

532X FM . 

. 532X 

5357401 AMC . 

. LM 104949 

531152 FWD . 

. 47820 

53177 SKF . 

. 53177 

532X SKF . 

. 532X 

53594 AMC . 

. 15578 
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TIMKEN 


Part tt/Name 

Timken 

Part ft/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

535970 FRU . 

. 748S 

5396 AMC . 

. 3320 

541459 EATON . 

... 52387-52618 

54628H IHC . 

. 14276 

536052R91 IHC . 

. SET17 

53D2 WHITE . 

. 16150 

541460 EATON . 

. 52387 

54629H IHC . 

.... 14125A 14276 

536053R91 IHC . 

. L68149 

540008 CHRUK . 

. 207 

541461 EATON . 

. 52618 

54630H IHC . 

. 15250X 

536054R1 IHC . 

. L68111 

540077 CHRUK . 

. 306TB 

541489 EATON . 

. 07100 

54631H IHC . 

. 15118 

536055R91 IHC . 

. SET16 

540152 CHRUK . 

. 14125A-14274 

54149 AMC . 

. 368A 

54632H IHC . 

.... 151 18-15250X 

536056R91 IHC . 

. LM12749 

540236 CHRUK . 

. 09074-09196 

541490 EA TON . 

. 07204 

5465 NICE . 

. 2005 

536057R1 IHC . 

. LM 12711 

540549R91 CASE .. 

. LM11900LA 902A1 

54150 AMC . 

. 362A 

546642 GM . 

. 36990-36920 

5361352 AMC . 

. 614017 

540549R91 IHC . 

. SET88 

54151 AMC . 

. 27880 

546690R91 IHC . 

.WPS103TRCC 

5361610 AMC . 

. 614038 

54071 IMPIR . 

. HB88107A 

54153 AMC . 

. 26882T 

546793 EATON . 

. 42376 

5361614 AMC . 

. 614017 

540727 EATON . 

. 528 

54154 AMC . 

. 26822 

546794 EATON . 

. 42587 

536218 FRU . 

. 744 

540728 EATON . 

. 455 

54154100045 STERLI ... 

. 32008XM 

546834 EATON . 

. 612 

53621H IHC . 

. 309L 

54073 FI AT-A . 

. 210S 

54154100062 STERLI ... 

. 30208M 

5468B RIV . 

. 7109 

53622H IHC . 

. 309 

540730 EATON . 

. 659 

54169D IHC . 

. 5205KE 

547049A CHRYSL . 

. 513006 

536340 FRU . 

. 539 

540731 EATON . 

. 566 

541890 EATON . 

. 07100 

547059AVSR CHRYSL 

. 513006 

536342 FRU . 

. 532A 

540736 EATON . 

. 14125A 

54193 BRIT-L . 

. 307TB 

547059VSR CHRYSL .. 

. 513006 

536343 FRU . 

. 3320 

540806 FIAT . 

. 309L 

54193Z BRIT-L . 

. 307TB 

5472A RIV . 

. B25 

536518 FRU . 

. 26878 

540812 FIAT . 

. 307L 

542036R1 IHC . 

. LM 104912 

5473A RIV . 

. B26 

536519 FRU .... 

... 1779 

540822 EATON . 

. 332 

54232H IHC . 

... 342S-332 

547432R91 IHC .... 

. WPS108GRC 

53654 CASE . 

. NPC100RPC 

540825 EATON . 

. 14274 

54233H IHC . 

. 332 

548221 BRIT-L . 

. 359S 

53657U AMC . 

. 13889 

540826 EATON . 

. 563 

54234H IHC . 

. 342S 

548224 BRIT-L . 

. 14274 

53659U AMC . 

. A2047 

540827 EATON . 

. 522 

542906M1 MASSEY . 

. NPS010RPC 

548225 BRIT-L . 

. 14125A 

536644 CHRYSL . 

. 395-394A 

540828 EATON . 

. 453A 

542908M1 MASSEY . 

.WPS014GPC 

548226 BRIT-L . 

. 09195 

536645 CHRYSL . 

. 395 

540830 EATON . 

. 652 

542D2 WHITE . 

. 555S 

548226 ROVER . 

. 09195 

536917 CHRYSL . 

. 527 

540834 EATON . 

. 74850 

543166 EATON . 

. 37425 

548227 BRIT-L . 

. 09067 

536986R1 IHC . 

. 3320 

540838 EATON . 

. 12580 

543167 EATON . 

. 37625 

548227 ROVER . 

. 09067 

536D5 WHITE . 

. 527 

540841 EATON . 

. 3984 

543299R91 IHC . 

.WPS108GRC 

548261 EATON . 

. 74550-74850 

537 FM . 

. 537 

540842 EATON . 

. 15117 

543629 CHRYSL . 

. 53162 

548262 EATON . 

. 74550 

537 SKF . 

. 537 

540844 EATON . 

. 537 

543657 CHRYSL . 

. 477 

548344 BRIT-L . 

. LM67048 

537014 CHRYSL . 

. J321664 

540846 EATON . 

. 67885 

543659 CHRYSL . 

. 53162 

548345 BRIT-L . 

. LM67010 

537187R91 IHC . 

.... 21075-21212 

540847 EATON . 

. 02820 

543721 AMC . 

. 208L 

548346 BRIT-L . 

. LM 11949 

537188R1 IHC . 

. 21212 

540848 EATON . 

. 26822 

543811 SIMCA . 

. SET1 

548347 BRIT-L . 

. LM11910 

537228 CHRYSL . 

. J361664 

540849 EATON . 

. 12520 

543812 SIMCA . 

. SET4 

548348 BRIT-L . 

. 18690 

537290R91 IHC . 

. 204FF 

540852 EATON . 

. 3920 

543908 EATON . 

... 29685-29620 

548349 BRIT-L . 

. 18620 

537532A COM . 

. 537-532A 

540853 EATON . 

. 15244 

543909 EATON . 

. 29685 

548376A SKF . 

. B36 

537532X COM . 

. 537-532X 

540855 EATON . 

. 532X 

543910 EATON . 

. 29620 

5488 RIV . 

. R1500EL 

537819 CHRYSL . 

. 44348 

540857 EATON . 

. 67820 

543954 AHA R . 

. 513106 

548823R91 IHC . 

.RW509FR 

538490R91 IHC . 

. SET17 

540E1201 FORD .... 

. 529X 

543D2 WHITE . 

. 6466 

54889 BRIT-L . 

. 208 

538491R1 IHC . 

. L68111 

540E1201A FORD .. 

. 529X 

54402R91 IHC . 

... 39585-39520 

54889Z BRIT-L . 

. 208 

538492R91 IHC . 

. L68149 

540E1201B FORD .. 

. 39581 

54403R91 IHC . 

. 39585 

54903 NEWHOL . 

. PWG1716R 

538493R91 IHC . 

. LM12749 

540E1202 FORD .... 

. 522 

54404R1 IHC . 

. 39520 

549420 BRIT-L . 

M88048 M88010 

538494R1 IHC . 

. LM 12711 

540E1202A FORD .. 

. 522 

544725 EATON . 

. HM231110 

549457 BRIT-L . 

. 28580-28521 

538495R91 IHC . 

. LM12749 

540E1202B FORD .. 

. 39520 

544726 EATON . 

... 28682-28622 

54D2 WHITE . 

. 3120 

53851 BRIT-L . 

. 304WB 

540E1216 FORD .... 

. 14138A 

544727 EATON . 

. 28682 

550 CFORCE . 

. 614016 

53851Z BRIT-L . 

. 304WB 

540E1216A FORD .. 

. 14138A 

544728 EATON . 

. 28622 

550004 SPICER . 

. 107WB 

53895 CHRYSL . 

. 1307 

540E1216B FORD .. 

. HM801346 

544731 EATON . 

. 78551 

5500041 SPICER . 

. 107WB 

538961R91 IHC . 

. 204FF 

540E1217 FORD .... 

. 14276 

544794 CHRYSL . 

. 482 

5500042 SPICER . 

. 1D7WB 

538962R91 IHC . 

. 308L 

540E1217A FORD .. 

. 14276 

545023 TRIMPH . 

. 202AG 

550005 SPICER . 

. 110CB 

539 FM . 

. 539 

540E1217B FORD .. 

. HM801310 

54511R91 IHC . 

. 760-752 

5500051 SPICER . 

. 110CB 

539 SKF . 

. 539 

540E1239 FORD .... 

. 563 

54512R9/ WHITE . 

. 760 

550008 SPICER . 

. 205BB 

53906 BRIT-L . 

. 305AG 

540E1239B FORD .. 

. 572 

54512R91 IHC . 

. 760 

5500084 SPICER . 

. 205BB 

53906Z BRIT-L . 

. 305AG 

540E1240 FORD .... 

. 567A 

54513R1 IHC . 

. 752 

550009 SPICER . 

. 206WB 

539103R91 IHC . 

. 203F 

540El240B FORD .. 

. 580 

54515R91 IHC . 

. 749 

5500091 SPICER . 

. 206WB 

539166AB CHRYSL . 

. B39 

540E4221 FORD .... 

. 42381 

54516R1 IHC . 

. 742 

5500092 SPICER . 

. 206WB 

539166VSR CHRYSL .... 

. B39 

540E4222 FORD .... 

. 42584 

545178 EATON . 

. 5535 

5500093 SPICER . 

. 206WB 

5392493 SAAB . 

. 513192 

540E4241 FORD .... 

. 495A 

545179 EATON . 

. 683-672 

5500094 SPICER . 

. 206WB 

53937 B&BECK . 

. 2063R 

540E4625 FORD .... 

.MUS1307UM 

545180 EATON . 

. 683 

550010 SPICER . 

. 207 

53939 B&BECK . 

. TR1716 

541001 FM . 

. SP550203 

545181 EATON . 

. 672 

5500101 SPICER . 

. 207 

53939 EPE . 

. TR1716 

541002 FM . 

. BM500005 

545288 MASSEY . 

. 354A 

5500102 SPICER . 

. 207 

53943 BRIT-L . 

. TR1716 

541003 FM . 

. HA500701 

54537H IHC . 

... 33281-33462 

5500102B SPICER . 

. 207 

53945 B&BECK . 

. OP1712C 

541004 FM . 

. SP500702 

54538H IHC . 

. 33462 

5500103 SPICER . 

. 207 

53947 B&BECK . 

. 614001 

541005 FM . 

. HA590003 

54539H IHC . 

. 33281 

5500104 SPICER . 

. 207 

53949 B&BECK . 

. F01267C 

541006 FM . 

. HA590004 

545861 EATON . 

. 306TB 

5500105 SPICER . 

. 207 

5395 FM . 

. 5395 

541007 FM . 

. HA590016 

545905 EATON . 

. 382A 

550013 SPICER . 

. 210S 

539532A COM . 

. 539-532A 

541008 FM . 

. SP550209 

5461211000 HYUNDI ... 

. 302CC 

5500134 SPICER . 

. 210S 

539532X COM . 

. 539-532X 

541011 FM . 

. BM500022 

54619A SPICER . 

. 88504 

550013A SPICER . 

. 210S 

53955335 COM . 

. 5395-5335 

541458 EATON . 

. 854 

546267R91 IHC . 

... WPS103TRCC 

550014 SPICER . 

. 211TB 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


Part #/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part #/ltame 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

550015 SPICER . 

. 211SL 

5501152 SPICER . 

. J361652 

550206 SPICER . 

. 552A 

550289 SPICER . 

. 362A 

550016 SPICER . 

. 212S 

5501153 SPICER . 

. J361652 

550207 SPICER . 

. 563 

550291 SPICER . 

. 2D8SL 

5500163 SPICER . 

. 212S 

5501 16 SPICER . 

. J401640 

5502071 SPICER . 

. 563 

5502914 SPICER . 

. 2D8SL 

550017 SPICER . 

. 212 

550119 SPICER . 

. J322064 

5502072 SPICER . 

. 563 

550292 SPICER . 

. 2D9SL 

550021 SPICER . 

. 306TB 

5501191 SPICER . 

. J322064 

550208 SPICER . 

. 632 

550293 SPICER . 

. 3D7L 

5500214 SPICER . 

. 306TB 

5501192 SPICER . 

. J322064 

550209 SPICER . 

. 633 

5502932 SPICER . 

. 3D7L 

550022 SPICER . 

. 306S 

5501193 SPICER . 

. J322064 

550210 SPICER . 

. 742 

5502934 SPICER . 

. 3D7L 

550023 SPICER . 

. 307TB 

550121 SPICER . 

. J402048 

550211 SPICER . 

. 1328 

550296 SPICER . 

. J261648 

5500231 SPICER . 

. 307TB 

550122 SPICER . 

. J402464 

550213 SPICER . 

. 02820 

550299 SPICER . 

. 1306TB 

5500232 SPICER . 

. 307TB 

5501221 SPICER . 

. J402464 

5502131 SPICER . 

. 02820 

5502991 SPICER . 

. 1306TB 

5500233 SPICER . 

. 307TB 

5501222 SPICER . 

. J402464 

550214 SPICER . 

. 3320 

550300 SPICER . 

. 208L 

550024 SPICER . 

. 308L 

5501223 SPICER . 

. J402464 

550215 SPICER . 

. 3420 

550301 SPICER . 

. 207L 

5500244 SPICER . 

. 308L 

550123 SPICER . 

. J402480 

5502151 SPICER . 

. 3420 

550302 SPICER . 

. 206L 

550025 SPICER . 

. 308SL 

5501231 SPICER . 

. J402480 

5502152 SPICER . 

. 3420 

550303 SPICER . 

. 2063R 

5500251 SPICER . 

. 308SL 

5501232 SPICER . 

. J402480 

550216 SPICER . 

. 3820 

550305 SPICER . 

. J321632 

5500252 SPICER . 

. 308SL 

5501233 SPICER . 

. J402480 

550217 SPICER . 

. 11520 

550307 SPICER . 

. 414 

5500253 SPICER . 

. 308SL 

550138 SPICER . 

. 88501 

550218 SPICER . 

. 14276 

550308 SPICER . 

. 418 

5500254 SPICER . 

. 308SL 

550147 SPICER . 

. 225518 

550220 SPICER . 

. 15244 

550309 SPICER . 

. 28580-28521 

550026 SPICER . 

. 309 

550148 SPICER . 

. 02135 

550221 SPICER . 

. 15245 

550311 SPICER . 

. 209BB 

5500264 SPICER . 

. 309 

5501481 SPICER . 

. 02135 

550222 SPICER . 

. 15520 

5503114 SPICER . 

. 209BB 

550027 SPICER . 

. 309L 

550152 SPICER . 

. 359S 

550223 SPICER . 

. 18720 

550313 SPICER . 

. 3382T 

550028 SPICER . 

. 310L 

5501521 SPICER . 

. 359S 

550224 SPICER . 

. 24721 

550314 SPICER . 

. 26884 

5500281 SPICER . 

. 310L 

550154 SPICER . 

. 462 

550225 SPICER . 

. 25523 

550317 SPICER . 

. 88128B 

5500283 SPICER . 

. 310L 

550155 SPICER . 

. 559 

5502251 SPICER . 

. 25523 

550318 SPICER . 

. 313 

5500284 SPICER . 

. 310L 

550156 SPICER . 

. 567A 

550228 SPICER . 

. 25821 

550319 SPICER . 

. 29522 

550029 SPICER . 

. 310SL 

550158 SPICER . 

. 643 

550229 SPICER . 

. 26820 

550320 SPICER . 

. 29586 

5500291 SPICER . 

. 310SL 

550159 SPICER . 

. 748S 

550230 SPICER . 

. 26822 

550323 SPICER . 

. 65390 

5500293 SPICER . 

. 310SL 

550160 SPICER . 

. 1380 

550231 SPICER . 

. 28521 

550324 SPICER . 

. 653 

550030 SPICER . 

. 311TB 

550161 SPICER . 

. 2580 

5502311 SPICER . 

. 28521 

550325 SPICER . 

. 663 

550031 SPICER . 

. 311L 

550163 SPICER . 

. 02872 

550232 SPICER . 

. 28622 

550326 SPICER . 

. 26881 

5500311 SPICER . 

. 311L 

5501631 SPICER . 

. 02872 

5502321 SPICER . 

. 28622 

550327 SPICER . 

. 115BB 

5500312 SPICER . 

. 311L 

550165 SPICER . 

. 3479 

5502322 SPICER . 

. 28622 

550328 SPICER . 

. J402064 

5500313 SPICER . 

. 311L 

5501651 SPICER . 

. 3479 

550233 SPICER . 

. 31520 

550329 SPICER . 

. 1211 AG 

5500314 SPICER . 

. 311L 

5501652 SPICER . 

. 3479 

550234 SPICER . 

. 39520 

550332 SPICER . 

. 336 

550033 SPICER . 

. 312 

550166 SPICER . 

. 3490 

550235 SPICER . 

. 52618 

550333 SPICER . 

. 205S 

550039 SPICER . 

. 1210AG 

5501661 SPICER . 

. 3490 

550236 SPICER . 

. 55437 

550336 SPICER . 

. 01812 

5500391 SPICER . 

. 1210AG 

550167 SPICER . 

. 3877 

550237 SPICER . 

. 65320 

550337 SPICER . 

. 212SL 

550040 SPICER . 

. 1211AG 

550168 SPICER . 

. 11590 

550238 SPICER . 

. 66520 

550338 SPICER . 

. 309SL 

550045 SPICER . 

. 1213SL 

550169 SPICER . 

. 14117A 

55023AX OSH . 

. 633 

550340 SPICER . 

. 332 

5500451 SPICER . 

. 1213SL 

550171 SPICER . 

. 14131 

550240 SPICER . 

. 88126 

550343 SPICER . 

. J281664 

5500452 SPICER . 

. 1213SL 

5501711 SPICER . 

. 14131 

550242 SPICER . 

. 544118 

550344 SPICER . 

. J361632 

5500454 SPICER . 

. 1213SL 

550173 SPICER . 

. 14137A 

550246 SPICER . 

. 31594 

550352 SPICER . 

. 212CC 

550057 SPICER . 

. 1310 AG 

550174 SPICER . 

. 14138A 

550247 SPICER . 

. 308WB 

550354 SPICER . 

. 210SS 

550060 SPICER . 

. 1311AG 

550178 SPICER . 

. 18790 

5502471 SPICER . 

. 308WB 

550355 SPICER . 

. 212SS 

5500601 SPICER . 

. 1311AG 

550179 SPICER . 

. 24780 

5502472 SPICER . 

. 3D8WB 

5503551 SPICER . 

. 212SS 

5500602 SPICER . 

. 1311AG 

550180 SPICER . 

. 25577 

550249 SPICER . 

. 15113 

550356 SPICER . 

. 2065T 

550061 SPICER . 

. 1311AGL 

5501801 SPICER . 

. 25577 

5502503 SPICER . 

. 88107 

550357 SPICER . 

. 88508 

550061 1 SPICER . 

. 1311AGL 

550181 SPICER . 

. 25580 

5502506 SPICER . 

. 88107 

5503572 SPICER . 

. 88508 

5500612 SPICER . 

. 1311AGL 

550182 SPICER . 

. 25590 

550257 SPICER . 

. 18590 

5503574 SPICER . 

. 88508 

550069 SPICER . 

. 5206KE 

550183 SPICER . 

. 25877 

550258 SPICER . 

. 18520 

550358 SPICER . 

. HM88542 

5500691 SPICER . 

. 5206KE 

550184 SPICER . 

. 25878 

550259 SPICER . 

. 5206KE 

550359 SPICER . 

. HM88510 

550076 SPICER . 

. 5206KE 

550185 SPICER . 

. 26878 

550265 SPICER . 

. 28985 

550360 SPICER . 

. HM803146 

550106 SPICER . 

. J241640 

550187 SPICER . 

. 26882T 

5502651 SPICER . 

. 28985 

550361 SPICER . 

. HM803110 

5501061 SPICER . 

. J241640 

550188 SPICER . 

. 28580 

550266 SPICER . 

. 28920 

550362 SPICER . 

. 387A 

550107 SPICER . 

. J241644 

5501881 SPICER . 

. 28580 

550270 SPICER . 

. 639 

550363 SPICER . 

. 382S 

550108 SPICER . 

. J241648 

550189 SPICER . 

. 28678 

550271 SPICER . 

. 27690 

550364 SPICER . 

. 88509 

550110 SPICER . 

. J241676 

5501891 SPICER . 

. 28678 

550272 SPICER . 

. 37425 

5503644 SPICER . 

. 88509 

550112 SPICER . 

. J321652 

5501892 SPICER . 

. 28678 

550273 SPICER . 

. 47890 

550365 SPICER . 

. HM89410 

5501121 SPICER . 

. J321652 

550190 SPICER . 

. 31593 

550274 SPICER . 

. 49585 

550366 SPICER . 

. HM89446 

550113 SPICER . 

. J321664 

550192 SPICER . 

. 39590 

550275 SPICER . 

. 27620 

550368 SPICER . 

. 18685 

5501131 SPICER . 

. J321664 

550193 SPICER . 

. 52375 

550277 SPICER . 

. 47820 

550369 SPICER . 

. 18620 

5501132 SPICER . 

. J321664 

550194 SPICER . 

. 52400 

550278 SPICER . 

. 49520 

550375 SPICER . 

. 25520 

5501133 SPICER . 

. J321664 

550198 SPICER . 

. 88931 

550285 SPICER . 

. 17118 

550377 SPICER . 

. 3726 

550114 SPICER . 

. J361644 

550203 SPICER . 

. 354A 

550286 SPICER . 

. 17244 

550378 SPICER . 

. HM89449 

550115 SPICER . 

. J361652 

5502031 SPICER . 

. 354A 

550287 SPICER . 

. 208 

5503791 SPICER . 

. 111TB 

5501151 SPICER . 

. J361652 

550205 SPICER . 

. 453A 

550288 SPICER . 

. 368 

550380 SPICER . 

. 203AB 
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Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

550381 SPICER . 

. 68462 

550465 SPICER . 

. H414210 

550588 SPICER . 

. 592A 

5507182 SPICER . 

. 6580 

550382 SPICER . 

. 68712 

550466 SPICER . 

. LM501311 

550589 SPICER . 

. 2D5L 

550724 SPICER . 

. 48120 

550383 SPICER . 

. 39580 

550467 SPICER . 

. 776 

550590 SPICER . 

. 208S 

550725 SPICER . 

. 48190 

550385 SPICER . 

. 47 2A 

550468 SPICER . 

. 772 

550591 SPICER . 

. 109TB 

550734 SPICER . 

. LM501314 

550386 SPICER . 

. 34306 

550471 SPICER . 

. HM804810 

5506 GENBRG . 

. 5206KSE 

5507342 SPICER . 

. LM501314 

550387 SPICER . 

. 34478 

550472 SPICER . 

. 3720 

5506 GENEQ . 

. 5206KSE 

550735 SPICER . 

. 206FF 

550388 SPICER . 

. M12649 

550473 SPICER . 

. HM804849 

5506 SKF . 

. 5206KSE 

550737 SPICER . 

. 202AG 

550389 SPICER . 

. 382 

550474 SPICER . 

. HM813810 

550604 SPICER . 

. 218TB 

550742 SPICER . 

. 1207TB 

550390 SPICER . 

. 18690 

550476 SPICER . 

. 33462 

550606 SPICER . 

. 1752 

550751 SPICER . 

. 88509 

550391 SPICER . 

. M12610 

550477 SPICER . 

. 33275 

550612 SPICER . 

. 3979 

550754 SPICER . 

. M86649 

550394 SPICER . 

. H715311 

550480 SPICER . 

. 3782 

550614 SPICER . 

. HM212044 

550755 SPICER . 

. 71450 

550395 SPICER . 

. 65200 

550481 SPICER . 

. 27684 

550615 SPICER . 

. 33821 

5507552 SPICER . 

. 71450 

550396 SPICER . 

. 65500 

550482 SPICER . 

. 24720 

550616 SPICER . 

. 532X 

550756 SPICER . 

. 71750 

550397 SPICER . 

. 15126 

550483 SPICER . 

. 18780 

550617 SPICER . 

. 5535 

5507562 SPICER . 

. 71750 

550399 SPICER . 

. HM807040 

550487 SPICER . 

. LM48548 

550618 SPICER . 

. 02755 

550757 SPICER . 

. 598 

5504 GENBRE . 

. 5204KSE 

550498 SPICER . 

. 2065 

5506181 SPICER . 

. 02755 

5507572 SPICER . 

. 598 

5504 GENED . 

. 5204KSE 

550499 SPICER . 

. 88508 

550620 SPICER . 

. 305AG 

550759 SPICER . 

. B2110 

5504 SKF . 

. 5204KSE 

5505 GENED . 

. 5205KSE 

550621 SPICER . 

. 752 

550760 SPICER . 

. 2788 

550400 SPICER . 

. HM807010 

550500 SPICER . 

. 368A 

550622 SPICER . 

. 854 

5507602 SPICER . 

. 2788 

550401 SPICER . 

. 28682 

550502 SPICER . 

. 88107 

550624 SPICER . 

. 755 

550761 SPICER . 

. 2735X 

550402 SPICER . 

. 362 

550505 SPICER . 

. 206WB 

550627 SPICER . 

. 65225 

5507612 SPICER . 

. 2735X 

550403 SPICER . 

. 368 

550506 SPICER . 

. 108TB 

550629 SPICER . 

. 204 

550762 EATON . 

. SET6 

550407 SPICER . 

. 310 

550510 SPICER . 

. 5203KE 

550630 SPICER . 

. 861 

550762 SPICER . 

. 3767 

550410 SPICER . 

. 206FF 

550514 SPICER . 

. HH814510 

550636 SPICER . 

. 1313AG 

5507622 SPICER . 

. 3767 

550412 SPICER . 

. 309S 

550525 SPICER . 

. 3780 

550637 SPICER . 

. 306L 

550763 EATON . 

. LM67048 

5504121 SPICER . 

. 309S 

550526 SPICER . 

. 206FF 

550639 SPICER . 

. 74550 

550764 EATON . 

. LM67010 

5504123 SPICER . 

. 309S 

550528 SPICER . 

. 28921 

550640 SPICER . 

. 74850 

550765 EATON . 

. 25580-25521 

550413 SPICER . 

. 31 IS 

550529 SPICER . 

. 88506 

550641 SPICER . 

. 67790 

550766 EATON . 

. 25580 

5504131 SPICER . 

. 31 IS 

550530 SPICER . 

. LM48510 

550642 SPICER . 

. 67720 

550767 EATON . 

. 25521 

5504132 SPICER . 

. 31 IS 

550532 SPICER . 

. 15117 

550645 SPICER . 

. J482040 

550768 SPICER . 

. 3779 

550414 SPICER . 

. 568 

5505322 SPICER . 

. 15117 

550649 SPICER . 

. 41286 

5507682 SPICER . 

. 3779 

5504141 SPICER . 

. 568 

550537 SPICER . 

. 107DD 

550652 SPICER . 

. 02252 

550769 SPICER . 

. 21212 

550417 SPICER . 

. J482064 

550539 SPICER . 

. 209L 

550654 SPICER . 

. 2523 

5507691 SPICER . 

. 21212 

5504171 SPICER . 

. J482064 

550541 SPICER . 

. 210L 

550655 SPICER . 

. 209D 

550770 SPICER . 

. 14116 

550418 SPICER . 

. 399A 

550542 SPICER . 

. 210SL 

550667 SPICER . 

. 7109 

5507702 SPICER . 

. 14116 

5504181 SPICER . 

. 399A 

550545 SPICER . 

. 310 

550673 SPICER . 

. 206S 

550771 SPICER . 

. 205FF 

550419 SPICER . 

. 23100 

5505452 SPICER . 

. 310 

550674 SPICER . 

. 209DD 

550772 SPICER . 

. SET6 

550420 SPICER . 

. 23256 

550546 SPICER . 

. 315 

550675 SPICER . 

. HM911210 

550782 SPICER . 

. LM11949 

550421 SPICER . 

. 453X 

550549 SPICER . 

. J401652 

550676 SPICER . 

. HM911245 

5507822 SPICER . 

. LM11949 

550425 SPICER . 

. 469 

550555 SPICER . 

. HM212010 

550677 SPICER . 

. 6320 

550783 SPICER . 

. LM11910 

550426 SPICER . 

. 453X 

550556 SPICER . 

. 6420 

550679 SPICER . 

. 55187C 

5507832 SPICER . 

. LM11910 

550427 SPICER . 

. 65237 

550557 SPICER . 

. HM212046 

5506792 SPICER . 

. 55187C 

550784 SPICER . 

. 09067 

550429 SPICER . 

. 88107 

550559 SPICER . 

. 6576 

550681 SPICER . 

. 42584 

5507842 SPICER . 

. 09067 

5504295 SPICER . 

. 88107 

550560 SPICER . 

. 1212AG 

5506812 SPICER . 

. 42584 

550785 SPICER . 

. 09195 

550430 SPICER . 

. LM603011 

5505602 SPICER . 

. 1212AG 

550682 SPICER . 

. 42381 

5507852 SPICER . 

. 09195 

550431 SPICER . 

. LM603049 

550562 SPICER . 

. 111TB 

5506822 SPICER . 

. 42381 

550789 SPICER . 

. 46720 

550432 SPICER . 

. LM501310 

550563 SPICER . 

. 310SB 

550687 SPICER . 

. 496 

5507892 SPICER . 

. 46720 

550433 SPICER . 

. LM501349 

550565 SPICER . 

. 211L 

5506872 SPICER . 

. 496 

550790 SPICER . 

. 46790 

550434 SPICER . 

. 2720 

5505652 SPICER . 

. 211L 

550688 SPICER . 

. 493 

5507902 SPICER . 

. 46790 

550435 SPICER . 

. 2789 

550567 SPICER . 

. 581 

5506882 SPICER . 

. 493 

550792 SPICER . 

. 2984 

550436 SPICER . 

. 14274 

5505672 SPICER . 

. 581 

550695 SPICER . 

. 15123 

550794 SPICER . 

. 39581 

550437 SPICER . 

. 14124 

550568 SPICER . 

. 72212C 

550697 SPICER . 

. 1206AG 

5507942 SPICER . 

. 39581 

550438 SPICER . 

. 14118S 

550569 SPICER . 

. H715345 

550698 SPICER . 

. 108TB 

550795 SPICER . 

. HH506348 

550439 SPICER . 

. 21075 

550570 SPICER . 

. 572 

550703 SPICER . 

. 1697 

5507952 SPICER . 

. HH506348 

550444 SPICER . 

. MR1310EX 

5505702 SPICER . 

. 572 

550704 SPICER . 

. 5205KE 

550796 SPICER . 

. 2924 

550450 SPICER . 

. 106WB 

550571 SPICER . 

. 72487 

550705 SPICER . 

. 2065 

550797 SPICER . 

. HH506348 

550451 SPICER . 

. LM501311 

550575 SPICER . 

. 6461 

550706 SPICER . 

. 1214AG 

5507972 SPICER . 

. HH506348 

550456 SPICER . 

. HM88649 

550576 SPICER . 

. 48286 

550707 SPICER . 

. M201011 

550798 SPICER . 

. 3975 

550457 SPICER . 

. HM88610 

550577 SPICER . 

. 48220 

550708 SPICER . 

. M201047S 

5507982 SPICER . 

. 3975 

550458 SPICER . 

. M86649 

550579 SPICER . 

. 3982 

550711 SPICER . 

. 1315BB 

550799 SPICER . 

. 498 

550459 SPICER . 

. M86610 

550580 SPICER . 

. 42687 

550714 SPICER . 

. 314 

5507992 SPICER . 

. 498 

550460 SPICER . 

. HH221440 

550582 SPICER . 

. 3920 

550715 SPICER . 

. J401648 

5508 GENBRG . 

. 5208KSSE 

550461 SPICER . 

. HH221410 

550583 SPICER . 

. 382A 

550716 SPICER . 

. 455S 

5508 GENEO . 

. 5208KSSE 

550462 SPICER . 

. 6559C 

550584 SPICER . 

. 42620 

550717 SPICER . 

. 537 

5508 SKF . 

. 5208WS 

550463 SPICER . 

. 6535 

550586 SPICER . 

. HM807046 

5507172 SPICER . 

. 537 

550800 SPICER . 

. HM212049 

550464 SPICER . 

. H414249 

550587 SPICER . 

. 595 

550718 SPICER . 

. 6580 

5508002 SPICER . 

. HM212049 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


Part tt/Name 

Timken 

Part ft/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

550801 SPICER . 

. 492A 

551862R91 IHC . 

. 368A-362A 

554262 CHRYSL . 

. 528 

556911 CHRUK . 

. J322080 

5508012 SPICER . 

. 492A 

55187C FM . 

. 55187C 

554272 CHRYSL . 

. 537 

556911 CHRYSL . 

. J322080 

550808 SPICER . 

. 45220 

55187C SKF . 

. 55187C 

55433D SKF . 

. 55433D 

557089R91 IHC . 

. WPS107GRC 

550812 SPICER . 

. 64450 

55187C55437 COM . 

.. 55187C-55437 

55437 FM . 

. 55437 

557116R91 IHC . 

.WPS103GRC 

550813 SPICER . 

. 64700 

55187C55443 COM . 

.. 55187C-55443 

55437 SKF . 

. 55437 

55725C91 IHC . 

. J241232 

550814 SPICER . 

. 48290 

5519755433D HYATT .. 

... 55197-90030 

55443 FM . 

. 55443 

557364MI MASSEY . 

. 28584 

550835 SPICER . 

. 892 

55197C FM . 

. 55197C 

55443 SKF . 

. 55443 

557366MI MASSEY . 

. M88010 

550837 SPICER . 

. 672 

552 FM . 

. 552 

55446R1 IHC . 

. 653 

5574 GM . 

. 780 

550839 SPICER . 

. 67920 

552 SKF . 

. 552 

55447R91 IHC . 

. 665 

55762 SPICER . 

. 3383 

550843 SPICER . 

. 3984 

55200C FM . 

. 55200C 

55448R91 IHC . 

. 665-653 

557993R91 IHC . 

.WPS103GPCC 

550845 SPICER . 

. 497 

55200C SKF . 

. 55200C 

55449R91 IHC . 

. 758 

557994R91 IHC . 

.WPS103GPCC 

550846 SPICER . 

. 687 

55200C55437 COM . 

.. 55200C-55437 

55450R91 IHC . 

. 758-752 

557A SKF . 

. 557A 

550847 SPICER . 

. 4595 

55200C55443 COM . 

.. 55200C-55443 

554552A COM . 

. 554-552A 

557A552A COM . 

. 557A-552A 

550848 SPICER . 

. 4535 

55202A SPICER . 

. 88016 

55457A SPICER . 

. 88508 

557A553X COM . 

. 557A-553X 

550849 SPICER . 

. 5584 

55206C FM . 

. 55206C 

554585 CHRYSL . 

. 225531 

557S FM . 

. 557S 

550850 SPICER . 

. 47487 

55206C SKF . 

. 55206C 

554651R91 IHC . 

.WPS103GRC 

557S SKF . 

. 557S 

550860 SPICER . 

. 683 

55206C55437 COM . 

.. 55206C-55437 

554794R91 IHC . 

. NPS102RPC 

557S552A COM . 

. 557S-552A 

550861 SPICER . 

. HH221447 

5521 FM . 

. 5521S 

554862 EATON . 

. 47890 

557S553X COM . 

. 557S-553X 

550865 SPICER . 

. HH221442 

5521 ID IHC . 

. 2063R 

554913X1 MASSEY . 

. 53176 

558308 EATON . 

. 48320 

550868 SPICER . 

. 2788A 

552120 IHC . 

. 2063R 

55492R1 IHC . 

. 33821 

558309 EATON . 

. 47896 

550871 SPICER . 

. 15590 

55212D IHC . 

. 2063R 

554D6 WHITE . 

. 663 

558310 EATON . 

. 47820 

550877 SPICER . 

. HM617010 

552311 SPICER . 

. L432349 

555 FM . 

. 555 

558338 CHRYSL . 

. 306L 

550878 SPICER . 

. 45285 

552312 SPICER . 

. L432310 

555 SKF . 

. 555 

558339 CHRYSL . 

. 209L 

550879 SPICER . 

. HM617049 

552408 EATON . 

.... 39580-39520 

55501 WHITE . 

. 368A 

5584 FM . 

. 5584 

550894 SPICER . 

. N309L 

552409 EATON . 

. 39580 

55502 WHITE . 

. 362A 

5584 SKI . 

. 5584 

550897 SPICER . 

. 309L 

55241 EUCLID . 

. 472 

55504 GENBRG . 

. 5204KSE 

55845535 COM . 

. 5584-5535 

550899 SPICER . 

. JLM104910 

55241 GM . 

. 472 

55504 GENED . 

. 5204KSE 

55846 B&BECK . 

. 2063R 

5509 GENBRG . 

. 5209KSSE 

552413 EATON . 

. 9121 

55505 GENED . 

. 5205KSSE 

55849 B&BECK . 

. 2063R 

5509 GEUEQ . 

. 5209KSSE 

552497 CHRYSL . 

. 09196 

55505 SKF . 

. 5205KSSE 

558731R91 IHC . 

. 305S 

550900 SPICER . 

. JLM104948 

552498 CHRYSL . 

. 09078 

55506 GENBRG . 

. 5206KSSE 

55874C91 IHC . 

. NPS100RPC 

550908 DANA . 

. 212 

552898 EATON . 

. 27690 

55506 GENED . 

. 5206KSSE 

5588 VERSAT . 

. 362A 

5509082 SPICER . 

. 212 

552899 EATON . 

. 27620 

55506 SKF . 

. 5206KSSE 

5589 VERSAT . 

. 368A 

550912 SPICER . 

. 2788 

552A FM . 

. 552A 

55508 GENBRG . 

. 5208KSSE 

558963R91 IHC . 

. J261648 

550913 SPICER . 

. 2720 

552A SKF . 

. 552A 

55508 GENED . 

. 5208KSSE 

558991R91 IHC . 

. 88128B 

550927 SPICER . 

. 25584 

552B SKF . 

. 552B 

55509 GENBRG . 

. 5209KSSE 

558A FM . 

. 558A 

550929 SPICER . 

. JM511910 

553186 FIAT . 

. 308WB 

55509 GENED . 

. 5209KSSE 

558A SKF . 

. 558A 

550930 SPICER . 

. JM511946 

553219 CHRYSL . 

. 581 

55515 SKF . 

. 5215WSS 

558A552A COM . 

. 558A-552A 

550931 SPICER . 

. 2580 

553220 CHRYSL . 

. 665-652 

55540 WHITE . 

. A6067 

558A553X COM . 

. 558A-553X 

550933 SPICER . 

. M804010 

553221 CHRYSL . 

. 665 

555552A COM . 

. 555-552A 

558D2 WHITE . 

. 6461A 

550934 SPICER . 

. M804049 

553222 CHRYSL . 

. 652 

555553X COM . 

. 555-553X 

559 FM . 

. 559 

550935 SPICER . 

. JLM506810 

553223 CHRYSL . 

. 663-652 

555584 CHRYSL . 

. 2631 

559 SKF . 

. 559 

550936 SPICER . 

. JLM506849 

553224 CHRYSL . 

. 663 

555586 EATON . 

.... 09067-09195 

559008 CHRYSL . 

. RWC35YYR 

550954 SPICER . 

. 25523 

5535 FM . 

. 5535 

555587 EATON . 

. 09067 

559063 CHRYSL . 

. 8537 

550961 SPICER . 

. 1211L 

553733 CHRYSL . 

. 312L 

555588 EATON . 

. 09195 

55923 EATON . 

. H715336 

550964 SPICER . 

. LM48548 

55375 ISO . 

. 55375 

5557503 EATON . 

. NP525140 

55942C WHITE . 

. 45284 

550965 SPICER . 

. LM48510 

553760 CHRYSL . 

. J401652 

55581 CHRYSL . 

. 3320 

55943C WHITE . 

. 2780 

550966 SPICER . 

. LM102949 

553770 CHRYSL . 

. 309L 

55583 CHRYSL . 

. 3320 

55944C WHITE . 

. 45220 

550967 SPICER . 

. LM102910 

553779 CHRYSL . 

. 209SL 

55584 CHRYSL . 

. 2631 

55946C WHITE . 

. 2788 

550978 SPICER . 

. 2729 

5539Z100 BRIT-L . 

. 559-552A 

555915 SPICER . 

. 42350 

5595 FM . 

. 5595 

55106 AMC . 

. 2785-2720 

5539Z108 BRIT-L . 

. 527-522 

555916 SPICER . 

. L225849 

5595 SKI . 

. 5595 

5510652 SPICER . 

. 3479 

5539Z26 BRIT-L . 

.... 44348-44162 

555917 SPICER . 

. L225810 

559552 COM . 

. 559-552 

5511 SKF . 

. 5211WS 

5539Z264 BRIT-L . 

. 594-592A 

555923 SPICER . 

. 77375 

559552A COM . 

. 559-552A 

55130C WHITE . 

. 2720 

5539Z285 BRIT-L . 

. 3780-3720 

555924 SPICER . 

. 77675 

559553X COM . 

. 559-553X 

55132 IMPIR . 

. HB88107A 

5539Z378 BRIT-L . 

. 740-742 

555926 SPICER . 

. JH211710 

55955535 COM . 

. 5595-5535 

551563 EATON . 

. 203FF 

5539Z391 BRIT-L . 

. 3984-3920 

555928 SPICER . 

. 832 

559863R91 IHC . 

. J261648 

55175C FM . 

. 55175C 

5539Z81 BRIT-L . 

. 759-752 

555930 SPICER . 

. 932 

55X3780 GARWOD . 

. 3780-3720 

55175C SKF . 

. 55175C 

553B2 WHITE . 

. 2756 

555931 SPICER . 

. 938 

55X55437 GARWOD ... 

. 55437 

55175C55437 COM .... 

.... 55175C-55437 

553BA SKF . 

. 553BA 

555D6 WHITE . 

. 653 

560 FM . 

. 560 

551763 EATON . 

. 368A 

553D2 WHITE . 

. HM212046 

555S FM . 

. 555S 

560 SKF . 

. 560 

551764 EATON . 

. 362A 

553X FM . 

. 553X 

555S SKF . 

. 555S 

560042R91 IHC . 

. J281224 

55176C FM . 

. 55176C 

553X SKF . 

. 553X 

555S552A COM . 

. 555S-552A 

560052R91 IHC . 

. J281248 

55176C SKF . 

. 55176C 

554 FM . 

. 554 

556050 BRIT-L . 

. 306TB 

560176R1 IHC . 

. 25821 

55176C55437 COM .... 

.... 55176C-55437 

554 SKF . 

. 554 

55608 GENBRG . 

. 5308KSSE 

560177R91 IHC . 

. 25878 

55176C55443 COM .... 

... 55176C-55443 

554019 EATON . 

. 526 

55608 GENED . 

. 5308KSSE 

560180R91 IHC . 

. 203SS 

55178 SIMCA . 

. 30204M 

554020 EATON . 

. 522 

556910 CHRUK . 

. J261648 

5604 GENBRG . 

. 5304KSSE 

551861R1 IHC . 

. 362A 

554132R91 IHC . 

. WPS107GRC 

556910 CHRYSL . 

. J261648 

5604 GENEO . 

. 5304KSSE 
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Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

56040R1 IHC . 

. 5535 

562555R91 IHC . 

. 209SL 

56500C91 IHC . 

. SET3 

56650D SKF . 

. 56650CD 

560552 COM . 

. 560-552 

56255R91 IHC . 

. 209SL 

56501C91 IHC . 

. M12649 

56656 GM . 

. 1310AG 

560552A COM . 

. 560-552A 

56256H IHC . 

. 390-394A 

56502C1 IHC . 

. M12610 

566563 COM . 

. 566-563 

560552D COM . 

. 560-552D 

56257H IHC . 

. 390 

56503C91 IHC . 

. SET5 

566599 CHRYSL . 

.. 59200-59412 

560553X COM . 

. 560-553X 

56258H IHC . 

. 394A 

56504C91 IHC . 

. LM48548 

566600 CHRYSL . 

. 59200 

56056R91 IHC . 

. 59200-59412 

562794 CHRYSL . 

. 012 

56505C1 IHC . 

. LM48510 

5666683 GM . 

. 5666683 

56057R91 IHC . 

. 59200 

562795 CHRYSL . 

. 621 

56512 GM . 

. 311TB 

56666835666693 GM ... 

. 8537 

56068C91 IHC . 

. FWG114R 

5628 AMC . 

. 363 

56513H IHC . 

. 521BKE 

5666683566693 GM . 

. 8537 

5607W SKF . 

. 5307WS 

562837 CHRYSL . 

. 307L 

565192 FRU . 

. 592A 

5666693 GM . 

. 5666693 

5608 GENBRG . 

. 5308KSSE 

56290 ISO . 

. 56290 

565193 FRU . 

. 598 

566704R91 IHC . 

. 342A 

5608 GENEO . 

. 5308KSSE 

562974 CHRYSL . 

. 612 

565211R91 IHC . 

. 14137A 

566717R91 IHC . 

. 88128B 

5608 SKF . 

. 5308WS 

563 FM . 

. 563 

565212R1 IHC . 

. 14276 

566875R91 IHC . 

. 88500 

560950R91 IHC . 

. 205FF 

563 SKF . 

. 563 

565213R91 IHC . 

. 14137A-14276 

566929R91 IHC . 

. NPS100RPC 

560952R91 IHC . 

. 25877-25820 

5630 AMC . 

. 3720 

565291 CHRYSL .... 

. C436Q 

566930R91 IHC . 

. NPS100RPC 

560953R91 IHC . 

. 25877 

563065R91 IHC . 

. 26884 

56534R91 IHC . 

. 665-652 

566932R91 IHC . 

... NPC103RPCC 

560954R1 IHC . 

. 25820 

563066R91 IHC . 

.... 26884-26822 

565562 COM . 

. 565-562 

566933R91 IHC . 

... NPC103RPCC 

560955R91 IHC . 

. 26884-26822 

563067R91 IHC . 

. 25877 

565563 COM . 

. 565-563 

566934R91 IHC . 

.HIPS014RPC 

560956R91 IHC . 

. 26884 

563068R1 IHC . 

. 25820 

56558 CHRYSL . 

. 302AG 

566935R91 IHC . 

.HIPS014RPC 

560957R91 IHC . 

. J281664 

563069R91 IHC . 

.... 25877-25820 

565673R91 IHC . 

. NPS014RPC 

566937R91 IHC . 

. NPC102RPC 

560S FM . 

. 560S 

563566 CHRYSL . 

. 3982-3920 

56571M WHITE . 

. 42350 

566938R91 IHC . 

. NPC102RPC 

560S SKF . 

. 560S 

563567 CHRYSL . 

. 3982 

56573A WHITE . 

. 3720 

56694H IHC . 

. 3775 

560S552 COM . 

. 56QS-552 

563568 CHRYSL . 

. 3920 

565797 CHRYSL .... 

. 308L 

566S SKF . 

. 566S 

560S552A COM . 

. 560S-552A 

563571 CHRYSL . 

. 59175 

565798 CHRYSL .... 

. 211L 

567 FM . 

. 567 

560S572 COM . 

. 560S-572 

563572 CHRYSL . 

. 59412 

565899 SPICER . 

. HM803146 

567 SKF . 

. 567 

56101D IHC . 

. 8504 

563640R91 IHC . 

. J401680 

565903 SPICER . 

. SET10 

56700 EUCLID . 

. 3982-3920 

561031 BRIT-L . 

. 14276 

563741 CHRYSL . 

. 3984 

565904 SPICER . 

. RSN1584EV 

56700 GM . 

. 3982-3920 

561032 BRIT-L . 

. 14137A 

563883R91 IHC . 

... WPC103GPCC 

565905 SPICER . 

. LM 104949 

567048 EATON . 

. 306SS 

561052 BRIT-L . 

. HM801310 

563884R91 IHC . 

... WPC103GPCC 

565906 SPICER . 

. 387AS 

567066 EATON . 

. 307SS 

561054 BRIT-L . 

. M88010 

563905 CHRYSL . 

. 209L 

565907 SPICER . 

. 368A 

567105 GM . 

. R88128 

561056 BRIT-L . 

. 2729 

563906 CHRYSL . 

. 307L 

565909 SPICER . 

. SET9 

56716 WHITE . 

. 397 

561057 BRIT-L . 

. 2788 

563907 CHRYSL . 

. 306L 

565910 SPICER . 

. 28584 

567313R91 IHC . 

. 205F 

561058 BRIT-L . 

. HM89410 

563908 CHRYSL . 

. 406 

565914 SPICER . 

. 3767 

567490 CHRYSL . 

. C672Q 

561059 BRIT-L ... 

... HM89449 

563910 CHRYSL ... 

. 309L 

565915 SPICER .... 

. 3982 

567552R91 IHC .... 

... 342A-332 

561062 BRIT-L . 

. M88010 

563911 CHRYSL . 

. 209SL 

565916 SPICER . 

. 354A 

567563 COM . 

. 567-563 

561063 BRIT-L . 

. M88043 

563913 CHRYSL . 

. 308WB 

565917 SPICER . 

. 45220 

567656 CHRUK . 

. J361644 

561064 BRIT-L . 

. LM501310 

563915 CHRYSL . 

. 1213A 

565918 SPICER . 

. LM104911 

567656 CHRYSL . 

. J361644 

561065 BRIT-L . 

. LM501349 

564121 Cl IHC . 

. JM822010 

565919 SPICER . 

. 3920 

56767 GM . 

. 205S 

561088 BRIT-L . 

. 21212 

564122C91 IHC _ 

. IMR77R49 

565920 SPICER . 

. 3720 

567707 CHRUK . 

. 211SL 

561089 BRIT-L . 

. 21075 

564123C91 IHC . JM822049-JM82201 

565938 SPICER . 

. 3780 

567707 CHRYSL . 

. 211SL 

5611 SKI . 

.5311WS 

56418 FM . 

. 56418 

565976 SPICER . 

. R1561 TV 

567708 CHRYSL . 

. 1308SL 

561203 BR/T-L . 

. 594-592A 

56418 SKI . 

. 56418 

565977 SPICER . 

. 5707 

56773F WHITE . 

. 66212 

5613 NICE . 

. 1505 

5641856650 COM . 

.... 56418-56650 

566 FM . 

. 566 

567754 CHRYSL . 

. J402464 

56169 CHRYSL . 

. 366 

56425 FM . 

. 56425 

566 SKF . 

. 566 

567845R1 IHC . 

. 18720 

56170 CHRYSL . 

. 363 

56425 SKF . 

. 56425 

566029 SPICER . 

. 209D 

567846R91 IHC . 

. 18790 

561726 EATON . 

. 23100-23256 

5642556650 COM . 

.... 56425-56650 

566040 SPICER . 

. 108TB 

567847R1 IHC . 

. 24720 

561727 EATON . 

. 23100 

56453 GM . 

. 1220 

566075 DANA . 

.... NP182140-904A1 

567848R91 IHC . 

. 24780 

561728 EATON . 

. 23256 

56458W352 BOSTON ... 

. 210S 

566079 EATON . 

. IMP197868 

567849R1 IHC . 

. 2729 

561844 BRIT-L . 

. LM603049 

56461 BOSTON . 

. 306S 

56617 NEWHOL . 

. 203RRAG 

567868R91 IHC . 

. 205F 

561845 BRIT-L . 

. LM603011 

5647 CITRON . 

. 202AG 

5661M WHITE . 

. 65225 

567A FM . 

. 567A 

56192D IHC . 

. 205L 

564728 CHRYSL . 

. 208 

56620F WHITE . 

. 615 

567A SKF . 

. 567A 

56204 CHRYSL . 

. 44348 

564742 CHRYSL . 

. 1307 

56620J WHITE . 

. 636 

567A563 COM . 

. 567A-563 

56204 IMPIR . 

. HB88508 

56479 WHITE . 

. 462 

56621 WHITE . 

. 455 

568 FM . 

. 568 

562065R91 IHC . 

. 26884 

564832 FRU . 

. 3578 

5662IF WHITE . 

. 612 

568 SKF . 

. 568 

562066R91 IHC . 

. 308FF 

56490 EUCLID . 

. 752 

56621J WHITE . 

. 632 

5683229 GM . 

. SCE148 

562069R91 IHC . 

. 25877-25820 

56490 GM . 

. 752 

566298R91 IHC . 

. J281664 

56833 EUCLID . 

. 749-742 

562123R91 IHC . 

.PWG114RS 

56491 EUCLID . 

. 755 

566299R91 IHC . 

. J361664 

56833 GM . 

. 749-742 

562263 EATON . 

. 55437 

56491 GM . 

. 755 

56631M WHITE . 

. 6420 

568351R91 IHC . 

... 18790-18720 

562266 EATON . 

. LM11910 

56492 EUCLID . 

. 652 

56642M WHITE . 

. 3975 

568352R91 IHC . 

... 24780-24720 

562267 EATON . 

. LM11949 

56492 GM . 

. 652 

56647F WHITE . 

. 621 

5683561 FORD . 

. B88 

562268 EATON . 

. 6386 

56493 EUCLID . 

. 659 

566493 CHRUK . 

. 308L 

568385 CHRYSL . 

. 3920 

562269 EATON . 

. 6320 

56493 GM . 

. 659 

566493 CHRYSL .... 

. 308L 

568386 CHRYSL . 

. 3982 

562272 EATON . 

. 6580 

56497 WHITE . 

. 3120 

5665 EATON . 

. 522 

568408R91 IHC . 

. 2788-2729 

562273 EATON . 

. 6535 

564990R91 IHC . 

. NPS014RPC 

56650 FM . 

. 56650 

568462 CHRYSL . 

. 41286 

562274 EATON . 

. 641 

564991R92 IHC . 

. NPS014RPC 

56650 SKF . 

. 56650 

568463 CHRYSL . 

. 41125 

562277 EATON . 

. 33462 

565 FM . 

. 565 

56650D FM . 

. 56650CD 

56846A SPICER . 

. 88107 

562299 EATON . 

. 209L 

565 SKF . 

. 565 

56650D FM . 

. 56650D 

568480 CHRYSL . 

. 399A 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


Part tt/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

568500 CHRYSL . 

. 382A 

572562R91 IHC . 

. SET4 

579073 CHRYSL . 

. 498 

582814R91 IHC . 

.WPS112GRC 

56852 WHITE . 

. J281664 

572563R91 IHC . 

. L44649 

579102A33 LUK . 

. WB000016 

582815R91 IHC . 

.WPS112GRC 

568563 COM . 

. 568-563 

572564R1 IHC . 

. L44610 

5791 18 CHRYSL . 

. MU1305TDM 

582963 FRU . 

. HM212011 

56859 GM . 

. 3D4WB 

572582 PEUGOT .... 

. 303CC 

579211 CHRYSL . 

. 306L 

583241 BRIT-L . 

. 204S 

56871 1 CHRYSL . 

. 387 

572899R91 IHC . 

. 34301-34478 

57962 WHITE . 

. 203F 

5833 NICE . 

. 2065 

56877 EUCLID . 

. 659-652 

5729 RIV . 

. R1506EL 

57962R WHITE . 

. 204 

583428C92 IHC . 

. TRA194RA 

56877 GM . 

. 659-652 

572900R91 IHC . 

. 34301 

579857R91 IHC . 

. 87016 

583587R91 IHC . 

. J321248 

56882C91 IHC . 

. 205BB 

572901R1 IHC . 

. 34478 

580 FM . 

. 580 

583830 CHRYSL . 

. 225531 

56883C91 IHC . 

. 203AB 

572A SKF . 

. 572A 

580 SKI . 

. 580 

583971R91 IHC . 

. SET4 

56887J WHITE . 

. HM617049 

572T5 WHITE . 

. 1311AG 

580095R92 IHC . 

.IMPC014RPC 

583972R91 IHC . 

. L44649 

56888J WHITE . 

. HM617010 

57323 IMPIR . 

. HB88508 

580096R91 IHC . 

.IMPC014RPC 

583973R1 IHC . 

. L44610 

56890J WHITE . 

. 760 

57326R91 IHC . 

. 56425-56650 

580125R91 IHC . 

. J282064 

584148R91 IHC . 

. 88107 

5689474 GM . 

. M86649 

57327R91 IHC . 

. 56425 

580128R91 IHC . 

. J321664 

584149R91 IHC . 

. 88107 

568993 EATON . 

. M12610 

57328R91 IHC . 

. 497-493 

58048 FIAT . 

. 205BB 

58415 IMPIR . 

. HB88509 

569543R91 IHC . 

.RW509FR 

57329R91 IHC . 

. 497 

5805370 GM . 

. 53375 

58465 IHC . 

.FWG1716R 

5696C WHITE . 

. 49520 

573324R91 IHC . 

. 15100 

5805371 GM . 

. 53176 

58466H IHC . 

. 200543 

5696R WHITE . 

. 3820 

5735 FM . 

. 5735 

580572 COM . 

. 580-572 

58466HA IHC . 

. 200543 

5698C WHITE . 

. HM813810 

5735 SKF . 

. 5735 

5805AB CASE . 

. 204S 

58466HB IHC . 

. 200543 

57 SPICER . 

. 1752 

573636R91 IHC . 

. 15100-15245 

58069R91 IHC . 

. 48506-48750 

585487 CHRYSL . 

. 2788-2720 

570022 IHC . 

.IMPS 102RPC 

5740 NICE . 

. 2065 

58070R1 IHC . 

. 48750 

585508R91 IHC . 

. PWG1716R 

570023R91 IHC . 

.IMPS 102RPC 

57401 NICE . 

. 2066 

580711R91 IHC . 

. 306F 

585510R91 IHC . 

.WPS107GRC 

570042R91 IHC . 

.WPS107GRC 

57402 NICE . 

. 2066 

58071R91 IHC . 

. 48506 

585511R91 IHC . 

.WPS107GRC 

570043R91 IHC . 

.WPS107GRC 

574196R91 IHC . 

. 209SS 

58072R91 IHC . 

. 42376-42584 

585559R91 IHC . 

. NPC014RPC 

570153R91 IHC . 

. 88107AR 

574197R91 IHC . 

. 209SS 

58073R91 IHC . 

. 42376 

585560R91 IHC . 

. NPC014RPC 

570187R91 IHC . 

. 88107AR 

574273C92 IHC . 

. TRA18E 

58080R1 IHC . 

. 78551 

585904 SPICER . 

. 2631 

570449 CHRYSL . 

. 395S-394A 

574273R91 IHC . 

. 21 ICC 

58080R91 IHC . 

. 78551 

585908 SPICER . 

. LM501349 

570450 CHRYSL . 

. 395S 

574274C92 IHC . 

. TRA64FD 

58081R91 IHC . 

. 78215C-78551 

585911 SPICER . 

. LM501310 

5707 FM . 

. 5707 

574275C92 IHC . 

. TRA64FE 

58082R1 IHC . 

. 78215C 

585912 SPICER . 

. 28985 

5707SB SILVER . 

. 5707 

574276C92 IHC . 

. TRA172FB 

58082R91 IHC . 

. 78215C 

585914 SPICER . 

. HM89410 

57080 FM . 

. 57080 

574428R91 IHC . 

. 88107 

5808A RIV . 

. 3420 

585915 SPICER . 

. HM89449 

570917 CHRYSL . 

. 3778-3720 

574566CEH9CEM46 

VOLVO . 513175 

581 FM . 

. 581 

585938 SPICER . 

. M86610 

570918 CHRYSL . 

. 3778 

574809 IHC . 

. LM12749 

581 SKF . 

. 581 

585944 SPICER . 

. HM803110 

570GX1 OSH . 

. 672 

574809 NEWHOL ... 

. LM12749 

581015R91 IHC . 

. 205FF 

585945 SPICER . 

. HM803146 

570GX2 OSH . 

. 687 

574810 IHC . 

. LM 12710 

581185R91 IHC . 

. 204FF 

585N SKI . 

. W585Q 

571395 IHC . 

. 203RRAG 

574810 NEWHOL ... 

. LM 12710 

581186R91 IHC . 

. J281632 

58612D IHC . 

. 2505T 

5716 BRIT-L . 

. 208 

574844 IHC . 

. NPS100RPC 

581187R91 IHC . 

. J321640 

586152R91 IHC . 

. NPC012RPC 

571602 BRIT-L . 

. LM48510 

574844 NEWHOL ... 

. NPS100RPC 

581188R91 IHC . 

. J321648 

586153R91 IHC . 

. NPC012RPC 

571603 BRIT-L . 

. LM48548 

574863 CHRYSL .... 

. 307L 

581189R91 IHC . 

. J361648 

586155R91 IHC . 

. NPC012RPC 

57161 GM . 

. J321648 

574944R1 IHC . 

. 17244 

581244R91 IHC . 

. J321640 

586156R92 IHC . 

. NPC102RPC 

571753 BRIT-L . 

. 11520 

575 FM . 

. 575 

581245R91 IHC . 

. J361648 

58616 IRIMPH . 

. SET21 

571754 BRIT-L . 

. 11590 

575 SKF . 

. 575 

581498 CHRYSL . 

. D2065C 

58631C91 IHC . 

. 206FF 

571822 CHRYSL . 

. 33281-33462 

575459C93 IHC . 

. TRK182 

581499 CHRYSL . 

. 2065 

586607R91 IHC . 

.IMPC100RPC 

571823 CHRYSL . 

. 33281 

575551 CHRYSL .... 

. 1307L 

581499 CLARK . 

. 2065 

586608R91 IHC . 

. NPC100RPC 

571824 CHRYSL . 

. 33462 

575572 COM . 

. 575-572 

581499 COCKSH . 

. 2065 

586609R92 IHC . 

. NPC100RPC 

571873 BRIT-L . 

. JLM104910 

575572D COM . 

. 575-572D 

581499 MASSEY . 

. 2065 

586648R91 IHC . 

. NPC103RPCC 

571874 BRIT-L . 

. JLM104948 

5757T SKF . 

. 5757T 

581499A CHRYSL . 

. 2065 

586649R91 IHC . 

. NPC103RPCC 

572 FM . 

. 572 

575AA CASE . 

. 2580-2523 

581499D CHRYSL . 

. 2065 

586649R92 IHC . 

. IMPC 103RPCC 

572003 PEUGOT . 

. 202AG 

576 FM . 

. 576 

581500 CHRYSL . 

. D2065C 

5870 BRIT-L . 

. 308WB 

572031 CHRYSL . 

. 560-553X 

576 SKF . 

. 576 

581572 COM . 

. 581-572 

587530 CHRYSL . 

. 28985 

572032 CHRYSL . 

. 560 

5760 FM . 

. 5760 

581786 CHRYSL . 

. 526 

587531 CHRYSL . 

. 28920 

572033 CHRYSL . 

. 553X 

5760 SKF . 

. 5760 

581787 CHRYSL . 

. 615 

587551 CHRYSL . 

. 49520 

572036 CHRYSL . 

. 580-572 

57605735 COM . 

. 5760-5735 

5819 FULLER . 

. J402064 

587572 COM . 

. 587-572 

572037 CHRYSL . 

. 580 

5762 TOWMTR . 

. 204 

581954C92 IHC . 

. TRA203F 

587745 CHRYSL . 

. 3578-3525 

57224 WHITE . 

. 202AG 

576666C92 IHC . 

. TRK183 

582 FM . 

. 582 

587746 CHRYSL . 

. 3578 

5724 BRIT-L . 

. 306TB 

576918 BRIT-L . 

. M12610 

582 SKF . 

. 582 

588067R91 IHC . 

. NPC012RPC 

5724 NICE . 

. 1872 

576919 BRIT-L . 

. Ml2649 

582091 CASE . 

. JL69310 

588069 IHC . 

. IMPC014RPC 

572413 PEUGOT . 

. 201CC 

578266R91 IHC . 

. J402080 

582092 CASE . 

. JL69349 

588070R91 IHC . 

. NPC014RPC 

572416 PEUGOT . 

. 200CC 

578572 COM . 

. 578-572 

5822622 NISSAN . 

. 201S 

588077 IHC . 

.IMPS014RPC 

572424 PEUGOT . 

. 201C 

57860H IHC . 

. 3877-3820 

58232R91 IHC . 

. 42381-42584 

588078 EATON . 

. 307L 

572467 PEUGOT . 

. 201CC 

57861H IHC . 

. 3820 

58233R91 IHC . 

. 42381 

588078R91 IHC . 

. NPS014RPC 

572469 PEUGOT . 

. 201CC 

57862H IHC . 

. 3877 

582421 FRU . 

. HM212049 

588079 IHC . 

.IMPS100RPC 

572503 PEUGOT . 

. 202AG 

578667C92 IHC . 

. TRK184 

582440R91 IHC . 

. J281640 

588080R91 IHC . 

.IMPS100RPC 

572504 PEUGOT . 

. 202AG 

578973R91 IHC . 

. J281632 

582462 FRU . 

. HM212049 

588092 IHC . 

.IMPS 103RPC 

572507 PEUGOT . 

. 203FF 

578982 EATON . 

. LM67048XL 

582572 COM . 

. 582-572 

588093R91 IHC . 

. IMPS 103RPC 

572517 PEUGOT . 

. 203FF 

579007 CHRYSL .... 

. 53375 

582752 BR/T-L . 

. 202S 

58813A SPICER . 

. 88502 

572556 CHRYSL . 

. MU 1306TDM 

579071 CHRYSL .... 

. 493 

582753 BRIT-L . 

. 202SS 

58821 BRIT-L . 

. 25580-25523 
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Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

58821 TRIMPH . 

. 25580-25523 

59131 NICE . 

. 2065T 

591658C91 IHC ... 

.MUB1309UM 

591798C91 IHC . 

.JM511946 

58823 TRIMPH . 

. 3490-3420 

59132 NICE . 

. 2066 

591662C91 IHC ... 

. J402064 

591799C1 IHC . 

.JM511910 

588237M1 MASSEY ... 

. 27687 

59144 NEWHOL .. 

. F01757C 

591664C91 IHC ... 

. 308L 

591800C1 IHC . 

. 15245 

58824 BRIT-L . 

. 02475-02420 

591598C91 IHC .. 

. 28584 

591667 IHC . 

. 212SL 

591801C91 IHC . 

. 387A 

58824 TRIMPH . 

. 02475-02420 

591599C1 IHC .... 

. 28521 

591667C91 IHC ... 

. 212SL 

591802C1 IHC . 

. HM89411 

588264R91 IHC . 

. 34301-34478 

5916 NICE . 

. 2005 

591668C91 IHC ... 

. 309L 

591805C91 IHC . 

. J401656 

588265R91 IHC . 

. 34301 

591600C91 IHC .. 

. 28584-28521 

591669C91 IHC ... 

. J361652 

591806C91 IHC . 

. 683 

588266R1 IHC . 

. 34478 

591601C91 IHC .. 

. 31594 

591670C91 IHC ... 

. J362048 

591808C91 IHC . 

. 45285-90011 

588698 EATON . 

. 306F 

591602C1 IHC .... 

. 31520 

591671C91 IHC ... 

. 28985 

59181 MASSEY . 

. 09067-09195 

588791C91 IHC . 

. TRK207 

591603C91 IHC .. 

. 31594-31520 

591672C1 IHC . 

. 28921 

59181 TRIMPH . 

. 09067-09195 

588814C91 IHC . 

. TRK188 

591604C91 IHC .. 

. 25577 

591673C91 IHC ... 

. 385A 

591810C91 IHC . 

. J402480 

588816C91 IHC . 

. TRK201 

591605C1 IHC .... 

. 25523 

591674C1 IHC . 

. 382A 

591819C91 IHC . 

. J361644 

588886 CHRYSL . 

. 49585-49520 

591606 IHC . 

. 02872 

591675C91 IHC ... 

. 5204KE 

591821C91 IHC . 

. IM307LOE 

588887 CHRYSL . 

. 49585 

591606C91 IHC .. 

. 02872 

591676C91 IHC ... 

. HM813841 

591825C1 IHC . 

. M86610 

5890H WHITE . 

. 16150 

591607C91 IHC .. 

. HM88649 

591677 IHC . 

. 02820 

591826C91 IHC . 

. M86649 

5891H WHITE . 

. 1380 

591608C1 IHC .... 

. HM88610 

591677C1 IHC . 

. 02820 

591828C91 IHC . 

. MU1204JA 

589211 CHRYSL . 

. 14137A 

591609C91 IHC .. 

.. HM88649 HM88610 

591678C91 IHC ... 

. J322064 

591841C91 IHC . 

. 211TB 

5892H WHITE . 

. 16284 

59161 NICE . 

. 2005T 

591679C91 IHC ... 

. 1213SL 

591853C91 IHC . 

. 25581 

589316 CHRYSL . 

. RS5305W 

591610C1 IHC .... 

. LM501311 

591681C91 IHC ... 

. 1210AG 

591854C91 IHC . 

. TRK202 

5893H WHITE . 

. 1328 

591611C91 IHC . 

LM501349-LM501311 

591689C91 IHC ... 

. 204 

5918759412 COM . 

. 59187-59412 

58946C91 IHC . 

. 204 

591612C91 IHC .. 

. HM903249 

591691C91 IHC ... 

. 206WB 

5918759429 COM . 

. 59187-59429 

589850 EATON . 

. J361656 

591613C1 IHC .... 

. HM903210 

591694C91 IHC ... 

. 1310AG 

591918C91 IHC . 

. TRK203 

590009 EATON . 

. 95475-95925 

591614C91 IHC 

HM903249-HM90321 

591696C91 IHC ... 

. 306TB 

591926C91 IHC . 

. TRK205 

590010 EATON . 

. 95525 

591615C91 IHC .. 

.MU1305TDM 

591698C91 IHC ... 

. 208L 

591930C91 IHC . 

. TRK206 

590011 EATON . 

. 95925 

591616C91 IHC .. 

. 311TB 

591699C91 IHC ... 

. 211L 

591930C92 IHC . 

. TRK206 

590012 EATON . 

. 95525-95925 

591617C91 IHC .. 

. 210S 

591700C91 IHC ... 

. 212 

591938C91 IHC . 

. TRK200 

590013 EATON . 

. 95475 

591619C91 IHC .. 

. 25877 

591702C91 IHC ... 

. 307TB 

592 FM . 

. 592 

590030 FORD . 

. 15520 

591620C1 IHC .... 

. 25821 

591704C91 IHC ... 

. 313 

592 SKF . 

. 592 

590032 FORD . 

. 17580 

591620C91 IHC .. 

. 25821 

591710C91 IHC ... 

. 311L 

59200 FM . 

. 59200 

590034 FORD . 

. 17520 

591621C91 IHC .. 

. 25877-25821 

591712C91 IHC ... 

. 1311AGL 

59200 SKI . 

. 59200 

59006H IHC . 

... 55200C 55437 

591622C91 IHC .. 

. 496 

591716C91 IHC ... 

. 308LI 

5920059412 COM . 

. 59200-59412 

59007H IHC . 

. 55200C 

591623C91 IHC .. 

. 496-493 

591718C91 IHC ... 

. 307L 

59201 FM . 

. 59201 

59008H IHC . 

. 55437 

591624C1 IHC .... 

. 29630 

591720C91 IHC ... 

. 3578 

5920159412 COM . 

. 59201-59412 

590147 GEHL . 

. 306L 

5916259412 COM 

. 59162-59412 

591721 Cl IHC . 

. 3525 

5920IT SKF . 

. 59201T 

590196 GEHL . 

. 203FF 

591625C91 IHC .. 

. 29675-29630 

591723C91 IHC ... 

. 25584 

592032 EATON . 

. 48120 

590319 EATON . 

. HM813844 

591626C91 IHC .. 

. 31597 

591724C1 IHC . 

. 25520 

592033 EATON . 

. 48190 

590320 EATON . 

. HM813810 

591627C91 IHC .. 

. 31597-31520 

591726C91 IHC ... 

. 581 

5922 NICE . 

. 2065 

590535 GM . 

. 208 

591630C91 IHC .. 

. RU1570UM 

591729C91 IHC ... 

. 2793 

592245R91 IHC . 

. NPS014RPC 

590545 GM . 

. 208 

591631C91 IHC .. 

. 3877 

591730C1 IHC . 

. 2720 

592246R91 IHC . 

. NPS014RPC 

590546 GM . 

. 208 

591632C91 IHC .. 

. 3877-3820 

591732C91 IHC ... 

. 3479 

5923 NICE . 

. 2065 

590752 GM . 

. Cl 110Q 

591634C91 IHC .. 

. HM813844 

591733C1 IHC . 

. 3420 

5924 NICE . 

. 2065 

590762 EATON . 

. 47890-47820 

591635C1 IHC .... 

. HM813810 

591735C91 IHC ... 

. J282032 

5925 NICE . 

. 2065 

5907B FM . 

. B32 

591637C91 IHC .. 

. 72218C 

591738C91 IHC ... 

. 65225 

5926 NICE . 

. 2065 

5907H FM . 

. SET35 

591638C91 IHC .. 

. MU1209CAHX 

591740C91 IHC ... 

. 28580 

592671R91 IHC . 

. NPS102RPC 

5907J FM . 

. 513002 

591639C91 IHC .. 

. JH307749 

591744C91 IHC ... 

. J402464 

592672R91 IHC . 

. NPS102RPC 

59082RS COM . 

. 907257 

591640C1 IHC .... 

. JH307710 

591749C91 IHC ... 

. 42350 

592744R91 IHC . 

. NPS014RPC 

59086 VERSAT . 

. 453A 

591641C91 IHC .. 

JH307749 JH307710 

59175 FM . 

. 59175 

592745R91 IHC . 

. NPS014RPC 

5908B FM . 

. B39 

591642C91 IHC .. 

.JM207049 

59175 SKF . 

. 59175 

592746R91 IHC . 

.IMPC 100RPC 

5908B3061 FM . 

. 513053 

591643C1 IHC .... 

.JM207010 

591751C91 IHC ... 

. 66225 

592747R91 IHC . 

.IMPC 100RPC 

5908BA FM . 

. 513036 

591644C91 IHC . 

JM207049-JM20701 

591752C1 IHC . 

. 66462 

592748R91 IHC . 

. NPS100RPC 

5908BC FM . 

. 510009 

591645C91 IHC .. 

.JLM714149 

5917559412 COM 

. 59175-59412 

592749R91 IHC . 

. NPS100RPC 

5908E FM . 

. 513006 

591646C1 IHC .... 

.JLM714110 

591759C91 IHC 

HM516449-HM51641 

592750R91 IHC . 

. NPS102RPC 

5908EA FM . 

. 513242 

591647C91 IHC 


591760C91 IHC .. 

. HM516449 

592751R91 IHC . 

. NPS102RPC 

5908EB FM . 

. 513106 

JLM714149-JLM714110 

591761 Cl IHC .... 

. HM516410 

59280H IHC . 

. 33262-33462 

5908H FM . 

. 514002B 

591648C91 IHC . 

. JH211749 

591762C1 IHC .... 

. 31521 

59281H IHC . 

. 33262 

5908HA FM . 

. 510008 

591649C1 IHC ... 

. JH211710 

591764C91 IHC .. 

. 25878 

592907C91 IHC . 

. TRK191 

5908M FM . 

. 513024 

591650C91 IHC . 

JH211749-JH211710 

591773C91 IHC .. 

. IR18200H 

592A FM . 

. 592A 

5908MB FM . 

. 510007 

591651C91 IHC . 

. LM104949 

591777C91 IHC .. 

. 25590 

592A SKF . 

. 592A 

5908VAW SKF . 

. 907257 

591652C1 IHC ... 

.J LM 104910 

591779C91 IHC .. 

. HM89449 

593 FM . 

. 593 

5909A FM . 

. 511007 

591653C91 IHC . 

LM 104949-LM104910 

591780C91 IHC .. 

. 15117 

593 SKF . 

. 593 

5909B FM . 

. 513052 

591654 IHC . 

. 78250AC 

591783C91 IHC .. 

. 29675 902A8 

59316R91 IHC . 

. 3984-3925 

590A SKF . 

. 590A 

591654C91 IHC . 

. 78250AC 

591784C91 IHC .. 

. 14116 

59317R1 IHC . 

. 3925 

591 CFORCE . 

. 613015 

591655 IHC . 

. 78250AC 78551 

591792C91 IHC .. 

. 72201C 

593259C91 IHC . 

. TRK193 

591211 GM . 

. C407Q 

591655C91 IHC . 

. 78250AC 78551 

591795C91 IHC .. 

. 2580 

593281C91 IHC . 

. TRK192 

59124 AMC . 

. 342 

591656C91 IHC . 

. 52387 

591796C91 IHC .. 

. 392 

593583R91 IHC . 

. 206FF 

5913 NICE . 

. 2065 

591657C91 IHC . 

. 52387-52618 

591797C91 IHC .. 

. JLM104948 

593592A COM . 

. 593-592A 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


TIMKEN 


Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

593704091 

me _ 

. TRK195 

594873R91 IHC . 

. SET6 

597570C91 IHC . 

. M802048 

5CM2007 WHITE . 

. 14276 

5937306 FIAT . 

. 513116 

594874R1 IHC . 

. LM11910 

59757H IHC . 

.. 151 19-15250X 

5CM2023 WHITE . 

. 14276 

593763C91 

me . 

. TRK145A 

594875R91 IHC . 

. LM11949 

59758H IHC . 

. 15119 

5CM2025 WHITE . 

. 14137A 

593764C91 

me . 

. TRK146 

594876R91 IHC . 

. SET2 

59781R1 IHC . 

. 2756 

5DM30 WHITE . 

. 12520 

593765C91 

me . 

. TRK58 

594A FM . 

. 594A 

59781R91 IHC . 

. 275928 

5DM31 WHITE . 

. 12580 

593766C91 

me . 

. TRK1000 

594A SKF . 

. 594A 

597874 EM . 

. 1697 

5DM8 WHITE . 

. 15120 

593767C91 

me . 

. TRK1000 

594A592 COM . 

. 594A-592 

597890 FRU . 

. 552A 

5DW0132 WHITE . 

. 07204 

593768C91 

me . 

. TRK1000 

594A592A COM . 

. 594A-592A 

59791 WHITE . 

. 47 2A 

5F1 BOSTON . 

. FWG1R 

593769C91 

me . 

. TRK1000 

595 FM . 

. 595 

598 FM . 

. 598 

5111/1 FEDRAL . 

. FN2255C 

593771C91 

me . 

. TRK179 

595 SKI . 

. 595 

598 SKI . 

. 598 

5115 16 BOSTON . 

.FWG1516R 

593772C91 

me . 

. TRK188 

595177R92 IHC . 

. 200531 

598000390 ISUZU . 

. HB21 

5F9Z1104AA FORD . 

. HA590029 

593773C91 

me . 

. TRK184 

5954175 FIAT . 

. FI1709C 

598088 EM . 

. 614037 

5F9Z1104AB FORD . 

. HA590028 

593854C91 

me . 

. TRK160 

595453R91 IHC . 

. 88107 

598427R91 IHC . 

. NPC103RPCC 

5F9Z1104BA FORD . 

. 512299 

593855C91 

me . 

. TRK149 

595454R91 IHC . 

. 88107 

598428R91 IHC . 

. NPC1D3RPCC 

5FX1 BOSTON . 

. FWG1R 

593856C91 

me . 

. TRK159A 

59546 IMPEFI . 

. HB88509 

598548R91 IHC . 

. 308FF 

5FX15/16 BOSTON . 

.FWG1516R 

593861C91 

me . 

. TRK2D6 

595592A COM . 

. 595-592A 

598575 CHRYSL . 

. 33275 

5FX7/8 BOSTON . 

. FWG78R 

593862C91 

me . 

. TRK2D7 

595592D COM . 

. 595-592D 

598576 CHRYSL . 

. 33472 

5GM1193 FEDRAL . 

. GH2005C 

593864C91 

me . 

. TRK200 

595728R91 CASE ... 

.... LM11949-90013 

598592 COM . 

. 598-592 

5H1 BOSTON . 

.PWG1RS 

593865C91 

me . 

. TRK204 

595A FM . 

. 595A 

598592A COM . 

. 598-592A 

5H15/16 BOSTON . 

.PWG1516RS 

593866C91 

me . 

. TRK2D1 

595A SKF . 

. 595A 

598627R91 IHC . 

. NPC014RPC 

5HA023 BRIT-L . 

. 3877-3820 

593867C91 

me . 

. TRK202 

595A592A COM . 

. 595A-592A 

598628R91 IHC . 

. NPC014RPC 

5HA024 BRIT-L . 

. 359S-3525 

593868C91 

me . 

. TRK2D3 

595D2 WHITE . 

. HM212047 

598629R91 IHC . 

. NPC102RPC 

5HA23 M-BENZ . 

. 3877-3820 

593869C91 

me . 

. TRK2D3 

596 FM . 

. 596 

598630R91 IHC . 

. NPC102RPC 

5HB1518 WHITE . 

. 14136A 

593870C91 

me . 

. TRK2D5 

59610C91 IHC . 

. FWG1R 

598631R91 IHC . 

. NPS103RPC 

5K6428 BRIT-L . 

. 209L 

593871C91 

me . 

. TRK2D6 

596199C91 IHC . 

. TRK211 

598632R91 IHC . 

. NPS103RPC 

5L1 BOSTON . 

. PWG1R 

593872C91 

me . 

. TRK2D7 

59629 EATON . 

. 34300-34500 

598633R91 IHC . 

. NPC103RPCC 

5L15/16 BOSTON . 

.PWG1516R 

593928C91 

me . 

. TRK180 

596306R91 IHC . 

. 306F 

598634R91 IHC . 

. NPC103RPCC 

5L1Z1104AA FORD . 

. SP550203 

593983C91 

me . 

. TRK204 

59631 WHITE . 

. 359S 

598756R91 IHC . 

. SET45 

5L1Z1104CA FORD . 

. SP550206 

593A FM .. 


. 593A 

59643 IHC . 

. JM207010 

598757R91 IHC . 

. LM501349 

5L1Z1104DA FORD . 

. SP550202 

593A SKF . 


. 593A 

596435C91 IHC . 

. TRK210 

598758R1 IHC . 

. LM501310 

5L1Z2C204AA FORD .... 

. SK550202 

593X FM .. 


. 593X 

596561R1 IHC . 

. M12610 

598792 CHRYSL . 

. 24720 

5L342C530AE FORD . 

. SP550207 

593X SKF . 


. 593X 

596562R91 IHC . 

. M12649 

598793 CHRYSL . 

. 24780 

5L3Z1104AA FORD . 

. SP550207 

594 FM .... 


. 594 

596565R91 IHC . 

. SET3 

59879D IHC . 

. 2375F 

5L3Z1104AB FORD . 

. SP550207 

594 SKF ... 


. 594 

596592 COM . 

. 596-592 

598837 CHRYSL . 

. 21212 

5L3Z1104BB FORD . 

. SP550208 

594028R91 

me . 

. 308FF 

596592A COM . 

. 596-592A 

598838 CHRYSL . 

. 21075 

5L3Z1125BA FORD . 

. SP550208 

594029R91 

me . 

. 308FF 

5967728 FIAT . 

. FI1710C 

59887C91 IHC . 

. 456 453A 

5L3Z1225AA FORD . 

. R1561TV 

59406D IHC . 

. 107WB 

5968 FULLER . 

. J361652 

598971R91 IHC . 

. 203FF 

5LT1507 WHITE . 

. 495 

59412 FM 


. 59412 

5968 HUGHES . 

. J361652 

598A FM . 

. 598A 

5LT1508 WHITE . 

. 493 

59412 SKF 


. 59412 

596916 EATON . 

. 492A 

598A SKF . 

. 598A 

5LT1509 WHITE . 

. 3975 

594158R91 

me . 

. 25580-25520 

596917 EATON . 

. 498492A 

598A592A COM . 

. 598A-592A 

5LT1510 WHITE . 

. 3920 

594159R91 

me _ 

. 25580 

596928 EATON . 

. 34300 

598A593X COM . 

. 598A-593X 

5LT1521 WHITE . 

. HM807046 

5941R0R1 IHC .. 

. 25520 

596954 EATON . 

... M86649 M86610 

598D5 WHITE . 

. 65390 

5LT1522 WHITE . 

. HM807010 

594161R91 

me . 

. 15123-15245 

596955 EATON . 

. M86610 

59921 FIAT . 

. 307TB 

5LT1523 WHITE . 

. 2789 

594162R91 

me . 

. 15123 

596956 EATON . 

. M86649 

599281 CHRYSL . 

.... 24780-24720 

5LT1524 WHITE . 

. 2720 

594163R1 IHC . 

. 15245 

59705 BRIT-L . 

. LS9 

599462 CHRYSL . 

. 14124 

5LT1555 WHITE . 

. 3975-3920 

5941798 FIAT . 

. B33 

59717H IHC . 

. 395S 394A 

599506 CHRYSL . 

. 24720 

51X1 BOSTON . 

. PWG1R 

594212C91 

me . 

. 28527RB 

59718H IHC . 

. 395S 

599507 CHRYSL . 

. 24780 

5LX15/16 BOSTON . 

. PWG1516R 

594214C91 

me . 

. 28580A 

59720H IHC . 

. 368A-362 

599509 CHRYSL . 

. 14124 

5M02337 WHITE . 

. 14138A 

R9479RH1 ////? 

... QA48181A 

59721 FORD .... 

... SET4 

599601R91 IHC .... 

. WPS108GRC 

5M0310 WHITE .... 

... 15245 

594285C91 

me . 

. TRK390H 

59721H IHC . 

. 362 

59968C91 IHC . 

. RW509FR 

5M0316 WHITE . 

. 15123 

594396R91 

me . 

.WPS112GRC 

59722H IHC . 

. 368A 

59969 FIAT . 

. 203AB 

5M0326 WHITE . 

. 09081 

594446R91 

me . 

. 15101 

59724H IHC . 

. 3120 

599D5 WHITE . 

. 65320 

5M0348 WHITE . 

. 09081 

594479R91 

me _ 

.WPS112GRC 

59726H IHC . 

. 3877-3820 

59A4628 FORD . 

. 3820 

5IM086 WHITE . 

. 8503 

5944C WHITE . 

. 3525 

59727H IHC . 

. 3820 

59A4630 FORD . 

. 3877 

5IM087 WHITE . 

. 8504 

594508 EATON . 

. 18690-18620 

59728H IHC . 

. 3877 

59B10094 FORD . 

. 5304 

5N086 MACK . 

. 8503 

594512 EATON . 

. 18690 

597375C91 IHC . 

. TRK190 

59B10128 FORD . 

. 7017 

5P1003 WABCO . 

. 566 

594513 FAWN . 

. 18620 

5974 IRIMPH . 

. 202AG 

59T4625 FORD . 

.MU1305TDM 

5P1004 WABCO . 

. 563 

594585R91 

me . 

. 15101-15245 

59747 TRIMPH . 

. 202AG 

59T4625A FORD . 

. MU1305TDM 

5P1254 WABCO . 

. 8504 

594592A COM . 

. 594-592A 

597494R91 IHC . 

. PWG138R 

5AL1039 WHITE . 

. 332 

5P1409 WABCO . 

. 207 

594593X COM . 

. 594-593X 

597502R91 IHC . 

. FWG138R 

5AL1040 WHITE . 

. 342A 

5P1410 WABCO . 

. 208 

5945C WHITE . 

. 2631 

597535R92 IHC . 

. NPC108RPC 

5AL1048 WHITE . 

. 332 

5P1489 WABCO . 

. 308WB 

594610R91 

me . 

. 305DD 

597536R92 IHC . 

. NPC108RPC 

5AL1512 WHITE . 

. 13621 

5P1730 WABCO . 

. 309S 

5947834 FIAT . 

. 513116 

59755H IHC . 

. 14124-14276 

5AL1513 WHITE . 

. 13686 

5P2659 NATS OP . 

. SET6 

594785 CHRYSL . 

. 1209SL 

597563C1 IHC . 

. QA48181A 

5BC SKF . 

. 5BC 

5P320 WABCO . 

. 309 

594871R1 me _ 

. LM67010 

597569C1 IHC . 

. M802011 

5C342B513EA FORD ... 

. SP940202 

5P334 WABCO . 

. 09074 

594872R91 

me . 

. LM67048 

59756H me .. 

14124 

50371104FAA FORD ... 

SP9402D2 

5P534 WABCO _ 

09074 








Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

5P535 WABCO . 

. 09194 

60012Z STEYR . 

. 101SS 

6006 JAF . 

. 106WB 

6009 STEYR . 

. 109TB 

5P55D WABCO . 

. 315-312 

60012ZCS SKF . 

. 101SS 

6006 POLARD . 

. 106WB 

60092RS SKF . 

. 109FF 

5P887 WABCO . 

. 14274 

60012Z/CS SKF . 

. 101SS 

6006 RHP . 

. 106WB 

60092RSJ SKF . 

. 109FF 

5P889 WABCO . 

. 14125A 

60012ZJ SKF . 

. 101SS 

6006 SKF . 

. 106WB 

6009624 SPICER .... 

.. L432349 L432310 

5S501 WHITE . 

. 368A 

60012ZYC RHP . 

. 101SS 

6006 STEYR . 

. 106WB 

600997 GERLIN . 

. 559 

5S502 WHITE . 

. 362A 

600132 VOLVO . 

. 108TB 

6006250 SPICER . 

. 205SS 

6009J SKF . 

. 109TB 

5S504 WHITE . 

. 3780 

600169 VOLVO . 

. 30207M 

60062RS COM . 

. 106CC 

6009JEM SKI . 

. 109TB 

5S505 WHITE . 

. 3720 

600177 GENBRG . 

. 101SS 

60062RS SKF . 

. 10BCC 

6009NR SKF . 

. 109L 

5S507 WHITE . 

. 3877 

600190 VOLVO . 

. 212 

60062RSJ SKF . 

. 10BCC 

6009NRJ SKF . 

. 109L 

5S508 WHITE . 

. 3820 

600191 CHRYSL . 

.... 151 18-15250X 

60062RSJEM SKF . 

. 106CC 

6009NRJEM SKF .... 

. 109L 

5S510 WHITE . 

. 31593 

600192 CHRYSL . 

. 15118 

60062Z SKF . 

. 1DBSS 

6009X SKF . 

. 109TB 

5S511 WHITE . 

. 31520 

600193 CHRYSL . 

. 15250X 

60062ZJ SKF . 

. 106SS 

600T165 VERSAT ... 

. 205F 

5S516 WHITE . 

. 25877 

6001ZZ JAF . 

. 101SS 

60062ZJEM SKF . 

. 106SS 

601 MRC . 

. B01 

5S517 WHITE . 

. 25820 

6001ZZ PACAMO . 

. 101SS 

600688 GENBRG . 

. 10BCC 

6010 GENBRG . 

. 110CB 

5S519 WHITE . 

. 14130 

60022RS COM . 

. 102CC 

600698 GERLIN . 

. 572 

6010 GULF . 

. 110CB 

5S520 WHITE . 

. 14276 

60022RSJ SKF . 

. 102CC 

600699 GERLIN . 

. 580 

6010 JAF . 

. 110CB 

5S522 WHITE . 

. 09074 

60022Z POLARD . 

. 102CC 

6006CH CASE . 

. NPS103RPC 

6010 POLARD . 

. 110CB 

5S523 WHITE . 

. 09196 

60022Z RHP . 

. 102CC 

6006J SKF . 

. 106WB 

6010 RHP . 

. 110CB 

5S593 FORD . 

. 575 

60022Z SKF . 

. 102SS 

6006JEM SKF . 

. 106WB 

6010 SKF . 

. 110CB 

5SCM0256 WHITE . 

. 09194 

60022Z STEYR . 

. 102CC 

6006RSNRJ SKI . 

. 106FL 

6010 STEYR . 

. 110CB 

5SCM048 WHITE . 

. 09074 

600277 GENBRG . 

. 102CC 

6006X SKF . 

. 106WB 

60102JZ SKF . 

. 110SS 

5T1 BOSTON . 

. TNR1R 

600288 GENBRG . 

. 102CC 

6006X2RS SKF . 

. 106CC 

60102RS SKF . 

. 110CC 

5T1007 HUCO . 

. 47487 

6002VV PACAMO . 

. 102CC 

6007 COM . 

. 107WB 

60102RSJ SKF . 

. 110CC 

5T10071/2 HUCO . 

. 47420 

6002ZZ GULF . 

. 102CC 

6007 SKF . 

. 107WB 

60102RSJEM SKF .. 

. 110CC 

5T1008 HUCO . 

. 5760 

6002ZZ JAF . 

. 102CC 

600709 VOLVO . 

. 389 

60102Z SKF . 

. 110SS 

5T1009 HUCO . 

. 52400 

6002ZZ PACAMO . 

. 102CC 

60072RS COM . 

. 107DD 

60102ZJ SKF . 

. 110SS 

5T10091/2 HUCO . 

. 52618 

600304 GERLIN . 

. 44348 

60072RS SKF . 

. 107DD 

60102ZJEM SKF . 

. 1 loss 

5T1010 HUCO . 

. 33281 

60032RS COM . 

. 103CC 

60072RSJ SKF . 

. 107DD 

601058 VOLVO . 

. 210S 

5T10101/2 HUCO . 

. 33462 

60032RS SKF . 

. 103CC 

60072RSJEM SKF . 

. 107DD 

6010J SKF . 

. 110CB 

5T1011 HUCO . 

. 482 

60032RSJ SKF . 

. 103CC 

600788 GENBRG . 

. 107DD 

6010JEM SKI . 

. 110CB 

5T10111/2 HUCO . 

. 47 2A 

60032RSJEM SKF . 

. 103CC 

600788 VOLVO . 

. 30208M 

6010NR SKF . 

. 110L 

5T1082 HUCO . 

. 395 

600388 GENBRG . 

. 103CC 

6007J SKF . 

. 107WB 

6010NRJ SKF . 

. 110L 

5T10821/2 HUCO . 

. 394A 

6003995 SPICER . 

. 209BB 

6007JEM SKF . 

. 107WB 

6010NRJEM SKF .... 

. 110L 

511211 HUCO . 

. 497 

6003X2RS SKF . 

. 103CC 

6007NRJ SKF . 

. 1D7L 

601 OX SKF . 

. 110CB 

5T12111/2 HUCO . 

. 493 

60042RS COM . 

. 104CC 

6007RS SKF . 

. 107D 

6010Z SKI . 

. 110S 

5T1218 HUCO . 

. 47 2X 

60042RS SKF . 

. 104CC 

6007RSJ SKF . 

. 107D 

6010ZJ SKF . 

. 110S 

5T1223 HUCO . 

. 478 

60042RSJ SKF . 

. 104CC 

6007X SKF . 

. 107WB 

6011 GENBRG . 

. 111TB 

5T1226 HUCO . 

. 48120 

60042RSJEM SKF . 

. 104CC 

6008 GENBRG . 

. 108TB 

6011 JAF . 

. 111TB 

5T1227 HUCO . 

. 48190 

600488 GENBRG . 

. 104CC 

6008 JAF . 

. 108TB 

6011 POLARD . 

. 111TB 

5T1249 HUCO . 

. 5535 

6004J SKI . 

. 104 

6008 POLARD . 

. 108TB 

6011 RHP . 

. 111TB 

5T1250 HUCO . 

. 5595 

6004JEM SKF . 

. 104 

6008 RHP . 

. 108TB 

6011 SKF . 

. 111TB 

5T1253 HUCO . 

. 52400 

6004RSJ SKF . 

. 104F 

6008 SKF . 

. 108TB 

6011 STEYR . 

. 111TB 

5T1254 HUCO . 

. 595 

6004VV PACAMO . 

. 104CC 

6008 STEYR . 

. 108TB 

601160 VOLVO . 

. 30304 

5T1257 HUCO . 

. 52638 

6004X SKF . 

. 104 

600806 VOLVO . 

. 205BB 

601180 VOLVO . 

. 204S 

5UD0312 WHITE . 

. 209BB 

6004X2RS SKF . 

. 104CC 

60082RS SKF . 

. 108FFN 

6011J SKF . 

. 111TB 

5UN2315 WHITE . 

. 306TB 

6005 GENBRG . 

. 105CB 

60082RSJ SKF . 

. 108FFN 

6011 JEM SKF . 

. 111TB 

5W1Z1104AA FORD . 

. 513230 

6005 JAF . 

. 105CB 

60082RSNR SKF . 

. 108FFL 

6011 NR SKF . 

. 111L 

5W1Z1104B FORD . 

. 513196 

6005 PACAMO . 

. 105CB 

60082RSNRJEM SKF . 

. 108FFL 

6011NRJ SKF . 

. 111L 

5W4Z1104BA FORD . 

. HA590213 

6005 POLARD . 

. 105CB 

60082ZJ SKF . 

. 108SS 

6011NRJEM SKF .... 

. 111L 

5Y248 WHITE . 

. 304WB 

6005 RHP . 

. 105CB 

6008J SKI . 

. 108TB 

6011VSP34 SKF . 

. 111G 

6 FM . 

. 6 

6005 STEYR . 

. 105CB 

6008JEM SKF . 

. 108TB 

601 IX SKF . 

. 111TB 

600 CHRYSL . 

. HB206FF 

60052RS COM . 

. 105CC 

6008NR SKF . 

. 108L 

6012 SKF . 

. 112BB 

6000137 SPICER . 

. 203AB 

60052RS SKF . 

. 105CC 

6008NRC3 SKF . 

. 108L 

mu SKF . 

. 112BB 

60002RS SKF . 

. 100CCAB 

60052RSJ SKF . 

. 105CC 

6008NRJ SKF . 

. 108L 

6012X SKF . 

. 112BB 

60002RSJ SKI . 

. 100CCAB 

60052RSJEM SKF . 

. 105CC 

6008NRJEM SKF . 

. 108L 

6012Z SKF . 

. 112S 

60003645 FIAT . 

. 6379-6320 

60052RSX SKF . 

. 105SSI 

6008VSP33 SKF . 

. 108FFN 

6012ZJ SKF . 

. 112S 

600048 VOLVO . 

. 204 

60052ZJ1 SKF . 

. 105SSI 

6008VSP95 SKF . 

. HB108 

6012ZJEM SKF . 

. 112S 

600049 VOLVO . 

. 304WB 

60052ZX SKF . 

. 105SSI 

6008X SKF . 

. 108TB 

6013 NICE . 

. 2065 

600061 VOLVO . 

. 202AG 

6005759 SPICER . 

. 304WB 

6008X2RS SKF . 

. 108FFIM 

6013 SKF . 

. 113TB 

600064 VOLVO . 

. 202S 

600588 GENBRG . 

. 105CC 

6009 CONBRG . 

. 109TB 

6013004 ELWELL .... 

. 206WB 

6000677 SPICER . 

. 1D7WB 

6005J SKF . 

. 105CB 

6009 GENBRG . 

. 109TB 

601301 ELWELL . 

. 5205KE 

600083 VOLVO . 

. 206WB 

6005JEM SKI . 

. 105CB 

6009 GULF . 

. 109TB 

60130132 ELWELL .. 

. 3320 

600091 VOLVO . 

. 207 

6005VSP32 SKF . 

. 105SSI 

6009 JAF . 

. 109TB 

60130222 ELWELL .. 

. 3720 

6001 10 VOLVO . 

. 306TB 

6005X SKF . 

. 105CB 

6009 POLARD . 

. 109TB 

6013027 ELWELL .... 

. 1306TB 

60012RSJ SKF . 

. 101CC 

6005X2RS SKF . 

. 105CC 

6009 RHP . 

. 109TB 

6013028 ELWELL .... 

. 308WB 

60012Z SKF . 

. 101SS 

6006 GENBRG . 

. 106WB 

6009 SKF . 

. 109TB 

6013033 ELWELL .... 

. 205BB 
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THE TIMKEIM COMPANY 


TIMKEN 


Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

605137 IIEWHOL . 

. PWG114R 

608697R91 IHC .... 

. 88107 

610539R91 IHC . 

. NPS10DRPC 

613635C91 IHC . 

. 42381-42587 

605159 NEWHOL . 

. NPS102RPC 

6086N0L SKF . 

. Q6086 

610540R91 IHC . 

. NPS100RPC 

613636C1 IHC . 

. 42587 

605161 NEWHOL . 

. WPS104GRC 

608J SKF . 

. 38BB 

6106 HYSTER . 

. 655-652 

613637C91 IHC . 

. 42381-42587 

60516692 ALFA-R 

. 206FF 

608JEM SKF . 

. 38BB 

61062C91 IHC . 

. 2788A 2729 

613638C1 IHC . 

. 42587 

605176 NEWHOL . 

. PWG1716R 

608Z SKF . 

. 38S 

61063C91 IHC . 

. 2788A 

613681 WHITE . 

. WC87503 

605185 NEWHOL . 

.HIPC014RPC 

608ZJ SKF . 

. 38S 

61082ZA SKF . 

. 108SSA 

613690C91 IHC . 

. MR1310EX 

60521282 ALFA-R 

. SET8 

608ZJEM SKF . 

. 38S 

61086 WHITE . 

. J281256 

613853C91 IHC . 

. 370A 

605214 CHRYSL .. 

. 15118 

6091026 FORD . 

. F01267C 

6108A SKF . 

. 108A 

613856C91 IHC . 

... L432349 L432310 

605215 CHRYSL .. 

. 15250X 

609386R91 IHC .... 

. 206FF 

610978C91 IHC . 

. 207 

613857C91 IHC . 

. L432349 

60523333 ALFA-R 

. SET2 

609474A WHITE ... 

. 209L 

611 CHRYSL . 

. HB88510 

613858C1 IHC . 

. L432310 

60523334 ALFA-R 

. SET6 

6095 NICE . 

. 1505 

611050R91 IHC . 

. 203RRAG 

613860C91 IHC . 

. 48685-48620 

60535941 ALFA-R 

. SET1 

60957R91 CASE ... 

.. LM67000LA 902A1 

611238 FORD . 

. 359S-354A 

613861C91 IHC . 

. 387AS-382A 

6053941 ALFA-R .. 

. SET1 

6096 NICE . 

. 1505 

611239 FORD . 

. 354A 

613862C91 IHC . 

. 387AS 

605831R91 IHC ... 

. 88508 

609653R91 IHC .... 

. 305DD 

611240 FORD . 

. 359S 

613863R91 IHC . 

. 203RRAA 

605898 JEFREY .. 

HH221449-HH221410 

609654R91 IHC .... 

. 305DD 

6112400W FORD ... 

. 359S 

613864C91 IHC . 

. 46780 46720 

605900 JEFREY ... 

. HH221449 

609655R91 IHC .... 

. 305DD 

611356R91 IHC . 

. 306L 

613865C91 IHC . 

. 36990-36920 

605903 JEFREY ... 

. HH221410 

609656R91 IHC .... 

. 305DD 

6113J SIMCA . 

. 30305M 

613866C91 IHC . 

. 36990 

605904 JEFREY ... 

. HH221430 

609657R91 IHC .... 

. 205FF 

61 1485 EATON . 

. 48290 

613867C1 IHC . 

. 36920 

606010 IMPER . 

. HB88510 

609658R91 IHC .... 

. 205FF 

6115 HYSTER . 

. 938-932 

613870C91 IHC . 

. 67885-67820 

606079C91 IHC ... 

. 5205KSSE 

609706A WHITE ... 

. 529-522 

61162 VOLVO . 

. 208L 

613871C91 IHC . 

. 67885 

606080C91 IHC ... 

. 5205KSE 

609864 EM . 

. 55197-90030 

611928R91 IHC . 

. 203RRAA 

613872C1 IHC . 

. 67820 

606185 FIAT . 

. 303BB 

610020C91 IHC .... 

. 206WB 

612 FM . 

. 612 

613899C1 IHC . 

. L432310 

606260C91 IHC ... 

. 211L 

610050C91 IHC .... 

. 67790-67720 

612 SKF . 

. 612 

613933C1 IHC . 

. 36620 

606265091 IHC ... 

. 211TB 

610052C91 IHC .... 

. 67790 

612036R91 IHC . 

. NPS100RPC 

613934C91 IHC . 

. 207FF 

606334 BRIT-L . 

. SET37 

610052R91 IHC .... 

. 67790 

612057 GM . 

. 205FF 

613936C91 IHC . 

. 48685 

606472 BRIT-L . 

. SET5 

610053C1 IHC . 

. 67720 

61213500 CHRUK .. 

. 66589-66520 

613937C1 IHC . 

. 48620 

606892 FIAT . 

. 566 563 

610054C91 IHC .... 

. 67787-67720 

612199 NEWHOL .... 

. 572 

613938C91 IHC . 

. 46780 

606896 FIAT . 

. 594-592A 

610055C91 IHC .... 

. 67787 

6121ZNRJEM SKF .. 

. 212SL 

613939C1 IHC . 

. 46720 

60715582 ALFA-R 

. 30206M 

61010300 CHRUK 

. 3780-3720 

612200 NEWHOL .... 

. 580 

613941C1 IHC . 

. L432310 

607181 BRIT-L . 

.. HM88649-HM88610 

61013200 CHRUK 

. 748S-742 

612201 NEWHOL .... 

. 772 

613943C1 IHC . 

. 36620 

60718 1 A BRIT-L .. 

. HM88649-HM88610 

61013700 CHRUK 


612202 NEWHOL .... 

. 782 

613944C91 IHC . 

. 48685 

607187 BRIT-L . 

. 387A-382S 

HM218248 HM218210 

61223 FIAT . 

. 205BB 

613945C1 IHC . 

. 48620 

607199 BRIT-L . 

. SET3 

610150C91 IHC ... 

. 13685-13621 

612362 CHRYSL . 

. 210SL 

613946C91 IHC . 

. 46780 

60724054 ALFA-R 

. SET4 

610151C91 IHC ... 

. 13685 

612363 CHRYSL . 

. 308SL 

613947C1 IHC . 

. 46720 

607338 EATON .... 

. 39590 

610152C1 IHC . 

. 13621 

612613R91 IHC . 

. 88502 

613B FM . 

. 613B 

607410R91 IHC ... 

. NPS100RPC 

610157C91 IHC ... 

HM88547 HM88510 

612T109 VERSAT ... 

. 493 

613B SKF . 

. 613B 

607416R91 IHC ... 

. NPS100RPC 

610158C91 IHC ... 

. HM88547 

612T110 VERSAT ... 

. 497 

613T121 VERSAT ... 

. 48290 

60747299 ALFA-R 

. SET2 

610161CT IHC . 

. LM522510 

612T113 VERSAT ... 

. 567 

613T122 VERSAT ... 

. 48220 

60747301 ALFA-R 

. SET8 

610167C91 IHC ... 

. 67790-67720 

612T114 VERSA T ... 

. 563 

614000 FM . 

. 614000 

60748 VERSA T .... 

. 553X 

610168 SEAL-P .... 

. PB286 

612T120 VERSAT ... 

. 55437 

614001 FM . 

. 614001 

60749 VERSA T .... 

. 557S 

610168C91 IHC ... 

. 67790 

612X SKF . 

. 612X 

614002 FM . 

. 614002 

60751 VERSA T .... 

. 572 

610169C1 IHC . 

. 67720 

613000 FM . 

. 613000 

614003 FM . 

. 614003 

60752 VERSA T .... 

. 575 

610171C91 IHC ... 

. 67787 

613001 FM . 

. 613001 

614004 FM . 

. 614004 

607593 CLARK .... 

. MA5211EX 

610173C91 IHC ... 

. 67787-67720 

613002 FM . 

. 613002 

614005 FM . 

. 614005 

607808 CM . 

. 1313AG 

610191R91 IHC ... 

. NPS014RPC 

613003 FM . 

. 613003 

614006 FM . 

. 614006 

607812 CM . 

. 5306W 

610192R91 IHC ... 

. WPS014RPC 

613004 FM . 

. 613004 

614007 FM . 

. 614007 

607T5 WHITE . 

. 342S 

610248C91 IHC ... 

. M86649 M86610 

613006 FM . 

. 613006 

614009 FM . 

. 614009 

608 REN ALT . 

. 30206M 

610249C91 IHC ... 

. M86649 

613007 FM . 

. 613007 

614009SC L&S . 

. 614009 

608 SKF . 

. 38BB 

610275C91 IHC ... 

HM88547 HM88510 

613008 FM . 

. 613008 

614010 FM . 

. 614010 

6082 EATON . 

. 567 

610276C91 IHC ... 

. HM88547 

613009 FM . 

. 613009 

614011 FM . 

. 614011 

60825 CASE . 

. 3732 

610277C1 IHC . 

. HM88510 

613010 FM . 

. 613010 

614012 FM . 

. 614012 

608288 EATON .... 

. 48286-48220 

610280C1 IHC . 

. LM522510 

613011 FM . 

. 613011 

614013 FM . 

. 614013 

608289 EATON .... 

. 48190-48120 

610300C91 CASE 

. 18690-90052 

613012 FM . 

. 613012 

614013SB SILVER .. 

. 614013 

608290 EATON .... 

. 3994 

610301C91 IHC ... 

. 45285-45221 

613013 FM . 

. 613013 

614014 FM . 

. 614014 

6082RS SKF . 

. 38CC 

610463R91 IHC ... 

. 204FF 

613014 FM . 

. 613014 

614014SB SILVER .. 

. 614014 

6082RSJ SKF . 

. 38CC 

610464R91 IHC ... 

. 204FF 

613015 FM . 

. 613015 

614015 FM . 

. 614015 

6082RSJEM SKF .. 

. 38CC 

610465R91 IHC ... 

. 304DD 

613015 SKF . 

. 613015 

614016 FM . 

. 614016 

6082W WHITE . 

. 387 

610466R91 IHC ... 

. B2110 

613016 FM . 

. 613016 

614017 FM . 

. 614017 

6082Z SKF . 

. 38SS 

610467R91 IHC ... 

. NPC100RPC 

613017 FM . 

. 613017 

614018 FM . 

. 614018 

6082ZJ SKF . 

. 38SS 

610468R91 IHC ... 

.HIPC100RPC 

613018 FM . 

. 613018 

614018HP FM . 

. 614018 

6082ZJEM SKF .... 

. 38SS 

610511C91 IHC ... 

. 28985-28920 

613174R91 IHC . 

. 88107 

614018SC L&S . 

. 614018 

6083 EATON . 

. 567 563 

610513C1 IHC . 

. 28920 

6132 HYSTER . 

. 95525-95925 

614019 FM . 

. 614019 

608372R91 IHC ... 

. 203RRAA 

610515C91 IHC ... 

. 28985 

613631C91 IHC . 

... L225849 L225818 

614020 FM . 

. 614020 

60837R91 IHC . 

. 53162-53387 

610516C1 IHC . 

. 28920 

613632C91 IHC . 

. L225849 

614021 FM . 

. 614021 

6083W WHITE . 

. 382 

610535R91 IHC ... 

. NPS102RPC 

613633C91 IHC . 

... L225849 L225818 

614021 SC L&S . 

. 614021 

608500 CM . 

. 594 592A 

610536R91 IHC ... 

. NPS1D2RPC 

613634C91 IHC . 

. L225849 

614022 FM . 

. 614022 
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THE TIMKEIM COMPANY 


TIMKEN 


Part tt/Name 

Timken 

Part ft/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

618210R91 IHC ... 

. NPC102RPC 

62D02ZYC RHP . 

. 200SS 

62022Z RHP . 

. 202SS 

6203VKE SKI . 

. 203RRAG 

618212R91 IHC ... 

.IUPC102RPC 

626032 CITRON . 

. 30307M 

62022Z SKF . 

. 202SS 

6203VLG2RS1 SKF . 

. 203RRAG 

618237R91 IHC ... 

. 225531 

620049 CITRON . 

. 32206M 

62022Z STEYR . 

. 202SS 

6203VMA SKI . 

. 203RRAC 

618420 WHITE . 

. 305AG 

620053 CITRON . 

. 32206M 

62022ZJ SKF . 

. 202SS 

6203VSP20 SKF . 

. 203FFW 

618421 WHITE . 

. 201AB 

620063 SPICER . 

. B2414 

62022ZJEM SKF . 

. 202SS 

6203VSP77 SKF . 

. 8980DD 

618562 WHITE . 

. 203AB 

620077 GENBRG . 

. 200SS 

620244 EATON . 

. 493 

6203Z COM . 

. 203S 

618637R91 IHC ... 

. J321248 

620085 CITRON . 

. 302S 

620277 GENBRG . 

. 202SS 

6203Z SKF . 

. 203S 

618638R91 IHC ... 

. J321248 

620088 GENBRG . 

. 200CC 

6202FFB SKF . 

. 202FFB 

6203ZJ SKF . 

. 203S 

618848 CHRYSL .. 

. 1308S 

6200J SKI . 

. 200AB 

6202FFLB SKF . 

. 202FFLB 

6203ZJEM SKF . 

. 203S 

618874 IHC . 

.WPS104GRC 

6200JEM SKF . 

. 200AB 

6202J SKI . 

. 202AG 

6203ZZ COM . 

. 203SS 

6188C WHITE . 

. 633 

62D0RS COM . 

. 200C 

6202JEM SKI . 

. 202AG 

6204 COM . 

. 204 

619001 I'M . 

. 619001 

6200RS SKI . 

. 200C 

6202RS COM . 

. 202F 

62042GSC3 SKF . 

. 204FF 

619002 EM . 

. 619002 

6200RSJ SKF . 

. 200C 

6202VSP44 SKF . 

. 202FFB 

62042GS/C3 SKF . 

. 204FF 

619003 FM . 

. 619003 

6200RSJEM SKF . 

. 20DC 

6202VSP45 SKF . 

. 202FFLB 

62042RS COM . 

. 204FF 

619004 FM . 

. 619004 

6200RSRYC RHP . 

. 200C 

6202VSP46 SKF . 

. 202RRE 

62042RS SKF . 

. 204FF 

619004C91 IHC ... 

. 48685-48620 

6200VV PACAMO . 

. 200CC 

6202Z COM . 

. 202S 

62042RSJ SKF . 

. 204FF 

619005 FM . 

. 619005 

6200YC RHP . 

. 200AB 

6202Z SKF . 

. 202S 

62042RSJEM SKF . 

. 204FF 

619005C91 IHC ... 

. 48685 

6200Z COM . 

. 200S 

6202ZJ SKF . 

. 202S 

62042RSNR JAF . 

. 204FFL 

619006 FM . 

. 619006 

6200Z SKI . 

. 200S 

6202ZJEM SKF . 

. 202S 

62042RSNR PACAMO . 

. 204FFL 

619006C1 IHC . 

. 48620 

6200ZJ SKF . 

. 200S 

6202ZZ COM . 

. 202SS 

62042RSNR RHP . 

. 204FFL 

619007 FM . 

. 619007 

6200ZJEM SKI . 

. 200S 

6202ZZ5/8A1 PACAMO . 

. 202CCI 

62042RSNR STEYR . 

. 204FFL 

619008 FM . 

. 619008 

6200ZNR SKF . 

. 200SL 

6203 COM . 

. 203AB 

62042RSWM040 GULF . 

. 204FF 

619009C1 IHC . 

. 36620 

6200ZNRJ SKF . 

. 200SL 

62031 CHRYSL . 

. 207XLO 

62042Z PIONER . 

. 204SS 

619069 WHITE . 

. 205F 

6200ZNRJEM SKF . 

. 200SL 

620328 CHRYSL . 

. 204S 

62042Z RHP . 

. 204SS 

619114C91 CASE 

. L610549-90016 

6200ZYC RHP . 

. 200S 

62032GS SKF . 

. 203FF 

62042Z SKF . 

. 204SS 

619166 CHRYSL .. 

. 207 

6200ZZ COM . 

. 200SS 

62032RS COM . 

. 203F 

62042Z STEYR . 

. 204SS 

619167 CHRYSL .. 

. 1207SL 

6201 COM . 

. 201AB 

62032RS SKF . 

. 203FF 

62042ZJ SKI . 

. 204SS 

619285 CHRYSL .. 

. 1207SL 

6201 SKF . 

. 201AB 

62032RSJ OEM . 

. 203FF 

62042ZJEM SKF . 

. 204SS 

619288 CHRYSL .. 

. 207SL 

62012N COM . 

. 201CC 

62032RSJ SKF . 

. 203FF 

62042ZNR RHP . 

. 204SSL 

619385R91 IHC ... 

. SET37 

62012RS COM . 

. 201CC 

62032RSJEM SKF . 

. 203FF 

62042ZNR SKF . 

. 204SSL 

619386R91 IHC ... 

. LM603049 

62012RS SKF . 

. 201CC 

62032RSJX SKF . 

. 203FFAG 

62042ZNR STEYR . 

. 204SSL 

619387R1 IHC . 

. LM603011 

62012RSJ SKF . 

. 201CC 

62032RSX5/8 GENBRG . 

. 203RRAG 

62042ZNRJ SKF . 

. 204SSL 

619395 CHRYSL .. 

. 3820 

62012RSJEM SKF . 

. 201CC 

62032Z CONBRG . 

. 203SS 

62042ZNRJEM SKF . 

. 204SSL 

61949R91 IHC . 

. 65225-65500 

62012Z RHP . 

. 201SS 

62032Z FRU . 

. 203SS 

620477 GENBRG . 

. 204SS 

61950R91 IHC . 

. 65225 

62012Z SKF . 

. 201SS 

62032Z GMN . 

. 203SS 

620488 GENBRG . 

. 204FF 

619512C91 IHC ... 

. 5395-5335 

62012Z STEYR . 

. 201SS 

62032Z GULF . 

. 203SS 

620492 SPICER . 

. 5707 

619513C91 IHC ... 

. 5395 

62012ZJ SKF . 

. 201SS 

62032Z PIONER . 

. 203SS 

6204BAR SKF . 

. 204BAR 

619514C1 IHC . 

. 5335 

62012ZJEM SKI . 

. 201SS 

62032Z RHP . 

. 203SS 

6204FREIM SKF . 

. 204FREN 

619515C91 IHC ... 

. 6559C 6535 

620149 DAV/DB . 

. 209L 

62032Z SKF . 

. 203SS 

6204FVMN SKF . 

. 204FVMN 

619516C91 IHC ... 

. 6559C 

620177 GENBRG . 

. 201SS 

62032Z STEYR . 

. 203SS 

6204J FRU . 

. 204 

619517C1 IHC . 

. 6535 

620188 GENBRG . 

. 201CC 

62032ZJ SKF . 

. 203SS 

6204J SKF . 

. 204 

61951R1 IHC . 

. 65500 

620192 DAV/DB . 

. 203FF 

62032ZJEM SKI . 

. 203FF 

620431 fv' SKI . 

. 204 

61966 CHRYSL .... 

. 207 

620199 DAV/DB . 

. 110CB 

62032ZNR SKF . 

. 203SSL 

6204NR COM . 

. 204L 

619671R91 IHC ... 

. J402064 

6201J OEM . 

. 201AB 

62032ZNRJ SKF . 

. 203SSL 

6204Ml SKF . 

. 204L 

619696C91 IHC ... 

. JM719149 

6201J SKI . 

. 201AB 

62032ZNRJEM SKF . 

. 203SSL 

6204NRJ SKF . 

. 204L 

619697C1 IHC . 

. JM719113 

6201 JEM SKF . 

. 201AB 

62035/82RS PACAMO . 

. 203RRAG 

6204NRJEM SKF . 

. 204L 

619735R91 IHC ... 

. 205S 

6201RS COM . 

. 201CC 

620369 WABCO . 

. 418 

6204RS COM . 

. 204FF 

619737R91 IHC ... 

.WPS103GPCC 

6201VV PACAMO . 

. 201CC 

620370 WABCO . 

. 414 

6204RS SKF . 

. 204F 

619738R91 IHC ... 

.WPS103GPCC 

6201Z COM . 

. 201S 

620371 WABCO . 

. 3975 

6204RSJ SKF . 

. 204F 

619745C91 IHC . 

JM719149-JM71911 

6201Z SKF . 

. 201S 

620377 GENBRG . 

. 203SS 

6204RSJEM SKF . 

. 204F 

619746C91 IHC ... 

. JM719149 

6201Z 63 SKI . 

. 201S 

6203FFA SKI . 

. 203FFA 

6204RSNR RHP . 

. 204SL 

619747C1 IHC . 

. JM719113 

6201ZC3 SKF . 

. 201S 

6203J FRU . 

. 203AB 

6204RSNR SKF . 

. 204SL 

61Y1202 FORD .... 

. 14276 

6201ZJ SKF . 

. 201S 

6203J SKI . 

. 203AB 

6204RSNR STEYR . 

. 204SL 

62 MRC . 

. B62 

6201ZJEM SKF . 

. 201S 

6203JEM SKF . 

. 203AB 

6204RSZ SKF . 

. 204FF 

6200 COM . 

. 200 

6201ZZ COM . 

. 201SS 

6203NR SKF . 

. 203L 

6204RSZ STEYR . 

. 204FF 

6200 SKF . 

. 200AB 

6202 SKF . 

. 202AG 

6203NRJEM SKF . 

. 203L 

6204VAW SKF . 

. 204FRK 

62002RS COM . 

. 200C 

62022GS SKF . 

. 202FF 

6203RR12 SKF . 

. 203RRAB 

6204VSP47 SKF . 

. 203F 

62002RS SKF . 

. 200CC 

62022RS COM . 

. 202F 

6203RS COM . 

. 203F 

6204Z COM . 

. 204S 

62002RSJ SKF . 

. 200CC 

62022RS SKF . 

. 202FF 

6203RS SKI . 

. 203F 

6204Z SKF . 

. 204S 

62002RSJEM SKF 

. 200CC 

62022RSJ SKF . 

. 202FF 

6203RSJ OEM . 

. 203F 

6204ZJ SKF . 

. 204S 

62002RSNR JAF .. 

. 200CCL 

62022RSJEM SKF . 

. 202FF 

6203RSJ SKF . 

. 203F 

6204ZJEM SKI . 

. 204S 

62002RSRYC RHP 

. 200CC 

62022RSNR JAF . 

. 202FFL 

6203RSJEM SKF . 

. 203F 

6204ZN STEYR . 

. 204SL 

62002Z SKF . 

. 200SS 

62022RSNR PACAMO . 

. 202FFL 

6203RSZ SKF . 

. 203FS 

6204ZNR COM . 

. 204SL 

62002Z STEYR . 

. 200SS 

62022Z CONBRG . 

. 202SS 

6203RSZJ SKF . 

. 203FS 

6204ZNRJ SKF . 

. 204SL 

62002ZJ SKF . 

. 200SS 

62022Z GULF . 

. 202SS 

6203RSZJEM SKF . 

. 203FS 

6204ZNRJEM SKF . 

. 204SL 

62002ZJEM SKF .. 

. 200SS 

62022Z PIONER . 

. 202SS 

6203V HOOVER . 

. 203F 

6204ZR CHRYSL . 

. 204S 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


Part tt/Name 

Timken 

Part ft/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

6204ZZ COM . 

. 204SS 

6205ZNRJ SKF . 

. 205SL 

62072RSNR JAF . 

. 207FFL 

62082ZNR SKF . 

. 208SSL 

6204ZZNR GULF . 

. 204SSL 

6205ZNRJEM SKF . 

. 205SL 

62072RSNR RHP . 

. 207FFL 

62082ZNRJ SKF . 

. 2D8SSL 

6204ZZNR JAF . 

. 204SSL 

6205ZZ COM . 

. 205SS 

62072RSNR SKF . 

. 207FFL 

62082ZNRJEM SKF . 

. 208SSL 

6205 COM . 

. 205BB 

6205ZZNR JAF . 

. 205SSL 

62072RSNR STEYR . 

. 207FFL 

620888 GENBRG . 

. 208FF 

6205 SKF . 

. 205BB 

6205ZZNR PACAMO . 

. 205SSL 

62072Z PIONER . 

. 207SS 

6208J SKI . 

. 208 

620520 CHFtYSL . 

. 1209A 

6206 COM . 

. 206WB 

62072Z RHP . 

. 207SS 

6208JEM SKI . 

. 208 

620521 CHRYSL . 

. 3D7L 

6206 SKF . 

. 206WB 

62072Z SKF . 

. 207SS 

6208L01 PACAMO . 

. 208 

620523 CHRYSL . 

. 8503 

62061J SKF . 

. 2061 

62072Z STEYR . 

. 207SS 

6208N SKF . 

. 208LO 

620525 CHRYSL . 

. 1305 

62062RS COM . 

. 206F 

62072ZJ SKF . 

. 207SS 

6208NJ SKF . 

. 208LO 

620526 CHRYSL . 

. 1212AG 

62062RS SKF . 

. 206FF 

62072ZJEM SKF . 

. 207SS 

6208NR COM . 

. 208L 

620527 CHRYSL . 

. 1309 

62062RS1/C4 SKF . 

. RW102R 

62072ZNR RHP . 

. 207SSL 

6208NR SKF . 

. 208L 

620528 CHRYSL . 

. 204S 

62062RS2 SKF . 

. 206VV 

62072ZNR SKF . 

. 207SSL 

6208NRC3 SKF . 

. 208L 

620529 CHRYSL . 

. 1310AG 

62062RSC4 RHP . 

. RW102R 

62072ZNR STEYR . 

. 207SSL 

6208NRJ SKF . 

. 208L 

62052RS COM . 

. 205FF 

62062RSJ SKF . 

. 206FF 

62072ZNRJ SKF . 

. 207SSL 

6208NRJEM SKF . 

. 208L 

62052RS SKF . 

. 205FF 

62062RSJEM SKF . 

. 206FF 

62072ZNRJEM SKF . 

. 207SSL 

6208RS JAF . 

. 208F 

62052RS2 SKF . 

. 205VV 

62062RSNR COM . 

. 206L4 

620777 GENBRG . 

. 207SS 

6208RS SKF . 

. 208F 

62052RS2S SKF . 

. 205VV 

62062RSNR JAF . 

. 206FFL 

620788 GENBRG . 

. 207FF 

6208RSJ SKI . 

. 208F 

62052RSJ COM . 

. 205FF 

62062RSNR RHP . 

. 206FFL 

6207C3 SKF . 

. 207 

6208RSJEM SKF . 

. 208F 

62052RSJ SKF . 

. 205FF 

62062Z PIONER . 

. 206SS 

6207J FRU . 

. 207 

6208VSP30 SKF . 

. OC208 

62052RSJEM SKF . 

. 205FF 

62062Z RHP . 

. 206SS 

6207J SKI . 

. 207 

6208Z COM . 

. 208S 

62052RSNR JAF . 

. 205FFL 

62062Z SKF . 

. 206SS 

6207JEM SKI . 

. 207 

6208Z SKF . 

. 208S 

62052RSNR PACAMO . 

. 205FFL 

62062Z STEYR . 

. 206SS 

6207L01 PACAMO . 

. 207 

6208ZJ SKF . 

. 208S 

62052RSNR RHP . 

. 205FFL 

62062ZJ COM . 

. 206SS 

6207N SKF . 

. 207L0 

6208ZJEM SKF . 

. 208S 

62052Z B-W . 

. 205SS 

62062ZJ SKF . 

. 206SS 

6207NJ SKF . 

. 207L0 

6208ZNJ SKF . 

. 208SLO 

62052Z CHRYSL . 

. 205SS 

62062ZJEM SKF . 

. 206SS 

6207NR COM . 

. 207L 

6208ZNR COM . 

. 208SL 

62052Z GULF . 

. 205SS 

62062ZNR SKF . 

. 206SSL 

6207NR SKF . 

. 207L 

6208ZNR SKI . 

. 208SL 

62052Z PIONER . 

. 205SS 

62062ZNRJ SKF . 

. 206SSL 

6207NRJ SKF . 

. 207L 

6208ZNRJ SKF . 

. 208SL 

62052Z RHP . 

. 205SS 

62062ZNRJEM SKF . 

. 206SSL 

6207NRJEM SKF . 

. 207L 

6208ZNRJEM SKF . 

. 208SL 

62052Z SKF . 

. 205SS 

620631 WABCO . 

. 772 

6207NTN9VB357 SKF . 

. 207XLO 

6209 COM . 

. 209BB 

62052Z STEYR . 

. 205SS 

620677 GENBRG . 

. 206SS 

6207PBR SKF . 

. 207XLO 

62092RS JAF . 

. 209DD 

62052ZJ SKF . 

. 205SS 

620688 GENBRG . 

. 206FF 

6207RS COM . 

. 207FF 

62092RS POLARD . 

. 209DD 

62052ZJEM SKF . 

. 205SS 

6206D5 WHITE . 

. 639 

6207RS SKI . 

. 207F 

62092RS RHP . 

. 209DD 

62052ZNR PIONER . 

. 205SSL 

6206GGH SKF . 

. 206GGH 

6207RSJ SKI . 

. 207F 

62092RS SKI . 

. 209DD 

62052ZNR RHP . 

. 205SSL 

6206J SKF . 

. 206WB 

6207RSJEM SKF . 

. 207F 

62092RS STEYR . 

. 209DD 

62052ZNR SKF . 

. 205SSL 

6206JEM SKI . 

. 206WB 

6207TS SKF . 

. M6207EL 

62092RSJ SKF . 

. 209DD 

62052ZNR STEYR . 

. 205SSL 

6206NJ SKF . 

. 206LO 

62071/BE SKI . 

. 88107 

62092RSJEM SKF . 

. 209DD 

62052ZNRJ SKF . 

. 205SSL 

6206NR COM . 

. 206L4 

6207VCDR SKF . 

. 88107AR 

62092Z CONBRG . 

. 209SS 

62052ZNRJEM SKF . 

. 205SSL 

6206NRJ SKF . 

. 206L 

6207VFM SKI . 

. 88107BGG 

62092Z GULF . 

. 209SS 

62052ZR CHRYSL . 

. 205SS 

6206RS COM . 

. 206F 

6207VGA SKF . 

. 88107BVV 

62092Z RHP . 

. 209SS 

620530 CHRYSL . 

. 5309W 

6206RS SKF . 

. 206F 

6207VSP54 SKF . 

. 207SLB 

62092Z SKF . 

. 209SS 

620531 CHRYSL . 

. 1214AG 

6206RS1 SKF . 

. RW101 

6207VSP55 SKF . 

. 207XLO 

62092Z STEYR . 

. 209SS 

620577 GENBRG . 

. 205SS 

6206RS1/C4 SKF . 

. RW101 

6207VSP96 SKI . 

. N207XE 

62092ZJ SKI . 

. 209SS 

6205J FRU . 

. 205BB 

6206RS1C4 SKF . 

. RW101 

6207Z COM . 

. 207S 

62092ZJEM SKF . 

. 209SS 

6205J SKF . 

. 205BB 

6206RSJ SKF . 

. 206F 

6207Z SKF . 

. 207S 

62092ZNR SKF . 

. 209SSL 

6205JEM SKI . 

. 205BB 

6206RSJEM SKF . 

. 206F 

6207ZJ SKI . 

. 207S 

62092ZNRJEM SKF . 

. 209SSL 

6205N RHP . 

. 205L 

6206VAW SKI . 

. 206TTA 

6207ZJEM SKF . 

. 207S 

620977 GENBRG . 

. 209SS 

6205N STEYR . 

. 205L 

6206VCB SKF . 

. 206LI 

6207ZNBR SKF . 

. 207SLV 

620988 GENBRG . 

. 209DD 

6205NR COM . 

. 205L 

6206VCE SKF . 

. 88506 

6207ZNBRJ SKF . 

. 207SLV 

6209AC CITRON . 

. 209BB 

6205NR SKF . 

. 205L 

6206VDG SKF . 

. 206LOE 

6207ZNBRJEM SKF . 

. 207SLV 

6209J SKI . 

. 209BB 

6205NRJ SKF . 

. 205L 

6206VSP51 SKI . 

. 206LI 

6207ZNJ SKF . 

. 207SLO 

6209JEM SKI . 

. 209BB 

6205NRJEM SKF . 

. 205L 

6206Z COM . 

. 206S 

6207ZNR COM . 

. 207SL 

6209NR COM . 

. 209L 

6205RS COM . 

. 205FF 

6206Z SKF . 

. 206S 

6207ZNR SKF . 

. 207SL 

6209NR SKF . 

. 209L 

6205RS SKF . 

. 205F 

6206ZJ SKF . 

. 206S 

6207ZNRJ SKF . 

. 207SL 

6209NRJ SKF . 

. 209L 

6205RSJ SKF . 

. 205F 

6206ZJEM SKF . 

. 206S 

6207ZNRJEM SKF . 

. 207SL 

6209NRJEM SKF . 

. 209L 

6205RSJEM SKF . 

. 205F 

6206ZNBRJ SKF . 

. 206SLV 

6207ZNRJX SKI . 

. 207SLB 

6209RS GENBRG . 

. 209D 

6205TNK SKF . 

. 205TNK 

6206ZNR COM . 

. 206SL 

6207ZZ COM . 

. 207SS 

6209RS JAF . 

. 209D 

6205VAW SKF . 

. 205VVA 

6206ZNR SKF . 

. 206SL 

6207ZZNR JAF . 

. 207SSL 

6209RS RHP . 

. 209D 

6205VSP14 SKF . 

. 205NM 

6206ZNRJ SKF . 

. 206SL 

6208 COM . 

. 208 

6209RS SKF . 

. 209D 

6205VSP48 SKF . 

. 205TNJ 

6206ZNRJEM SKF . 

. 206SL 

620818 CHRYSL . 

. 1206AG 

6209RS STEYR . 

. 209D 

6205VSP49 SKF . 

. 205TTH 

6206ZZ COM . 

. 206SS 

62082RS COM . 

. 208FF 

6209RSJ SKF . 

. 209D 

6205Z COM . 

. 205S 

6207 COM . 

. 207 

62082RS SKI . 

. 208FF 

6209RSJEM SKF . 

. 209D 

6205Z SKF . 

. 205S 

6207 SKF . 

. 207 

62082RSJ SKF . 

. 208FF 

6209RSZ SKF . 

. 209BB 

6205ZJ SKF . 

. 205S 

62072RS COM . 

. 207FF 

62082RSJEM SKF . 

. 208FF 

6209VCF SKF . 

. DS209TTRM 

6205ZJEM SKF . 

. 205S 

62072RS SKF . 

. 207FF 

62082Z SKF . 

. 208SS 

6209Z COM . 

. 209S 

6205ZNR COM . 

. 205SL 

62072RSJ SKF . 

. 207FF 

62082ZJ SKF . 

. 208SS 

6209Z SKI . 

. 209S 

6205ZNR SKF . 

. 205SL 

62072RSJEM SKF . 

. 207FF 

62082ZJEM SKF . 

. 208SS 

6209ZJ SKF . 

. 209S 
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Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

6209ZJEM SKF . 

. 209S 

62112RSJEM SKF .. 

. 21 ICC 

6213NRJEM SKF .... 

. 213L 

62205C91 IHC .... 

. 39590 

6209ZNBR SKI . 

. 209SLV 

62112RSNX SKF .... 

. 211FFLE 

6213Z SKF . 

. 213S 

62206C1 IHC . 

. 39520 

6209ZNBRJ SKF . 

. 209SLV 

62112Z RHP . 

. 211SS 

6213ZJ SKF . 

. 213S 

62207C91 IHC .... 

. 25590 

6209ZNBRJEM SKF . 

. 209SLV 

62112Z SKF . 

. 211SS 

6213ZJEM SKF . 

. 213S 

62208C1 IHC . 

. 25520 

6209ZNR COM . 

. 209SL 

62112Z STEYR . 

. 211SS 

6213ZNBR SKF . 

. 213SLV 

622095 WABCO .. 

. 659 

6209ZNR SKF . 

. 209SL 

62112ZJ SKF . 

. 211SS 

6213ZNBRJ SKF .... 

. 213SLV 

622096 WABCO .. 

. 772 

6209ZNRJ SKF . 

. 209SL 

62112ZJEM SKF . 

. 211SS 

6213ZNBRJEM SKF 

. 213SLV 

622097 WABCO .. 

. 780 

6209ZNRJEM SKF . 

. 209SL 

62112ZNR SKF . 

. 211SSL 

6213ZNR SKF . 

. 213SL 

62209C91 IHC .... 

. 3994 

6209ZZ COM . 

. 209SS 

62112ZNRJ SKF . 

. 211SSL 

6213ZNRJ SKF . 

. 213SL 

62210C1 IHC . 

. 3920 

621 FM . 

. 621 

62112ZNRJEM SKF 

. 211SSL 

6213ZNRJEM SKF .. 

. 213SL 

622111 NEWHOL 

. 39585 

621 SKF . 

. 621 

621144C91 IHC . 

. 25580-25520 

6214 SKF . 

. 214 

622113 NEWHOL 

. HM212049 

62101411 SUBARU . 

. 513056 

621147C91 IHC . 

M804049-M804010 

62142Z SKF . 

. 214SS 

622114 NEWHOL 

. HM212010 

621014110 SUBARU .... 

. 513056 

621177 GENBRG .... 

. 211SS 

62142ZJ SKF . 

. 214SS 

62211C91 IHC .... 

. HM88649 

621014111 SUBARU .... 

. SET33 

621188 GENBRG .... 

. 21 ICC 

62142ZJEM SKF .... 

. 214SS 

62212C91 IHC .... 

. HM88610 

621016 CHRYSL . 

. 5212WL 

621190 WABCO . 

. 752 

62147 WHITE . 

. 2063R 

622177C91 IHC .. 

. 24780-24720 

62102RS SKF . 

. 210CC 

6211J SKF . 

. 211TB 

6214J SKF . 

. 214 

622178C1 IHC .... 

. 24720 

62102RSJ SKF . 

. 210CC 

6211 JEM SKF . 

. 211TB 

6214JEM SKF . 

. 214 

622179C91 IHC .. 

. 24780 

62102RSJEM SKF . 

. 210CC 

6211 NR COM . 

. 211L 

6214N SKF . 

. 214L 

622182C91 IHC .. 

. 15126-15245 

62102Z RHP . 

. 210SS 

6211 NR SKF . 

. 211L 

6214NRJ SKF . 

. 214L 

622183C91 IHC .. 

. 15126 

62102Z SKI . 

. 210SS 

6211NRJ SKF . 

. 211L 

6214NRJEM SKF .... 

. 214L 

622184C91 IHC .. 

... M804049-M804010 

62102Z STEYR . 

. 210SS 

6211NRJEM SKF .... 

. 211L 

6214NRJX SKF . 

. 214LH 

622185C91 IHC .. 

. M804049 

62102ZJ SKF . 

. 210SS 

6211Z COM . 

. 21 IS 

6214VSP57 SKF . 

. 214LH 

622186C1 IHC .... 

. M804010 

62102ZJEM SKF . 

. 210SS 

6211ZJ SKF . 

. 21 IS 

6214ZJ SKF . 

. 214S 

622187C91 IHC .. 

. 2789-2720 

62102ZNR RHP . 

. 210SSL 

6211ZNR COM . 

. 211SL 

6214ZNR SKF . 

. 214SL 

622188C91 IHC .. 

. 2789 

62102ZNR SKF . 

. 210SSL 

6211ZNR SKF . 

. 211SL 

6214ZNRJ SKF . 

. 214SL 

6221NRJ SKF . 

. 221L 

62102ZNR STEYR . 

. 210SSL 

6211ZNRJ SKF . 

. 211SL 

6214ZNRJEM SKF .. 

. 214SL 

622200C91 IHC .. 

. 68462 

62102ZNRJ SKF . 

. 210SSL 

6211ZNRJEM SKF .. 

. 211SL 

62152ZJ SKF . 

. 215SS 

622201 Cl IHC .... 

. 68712 

62102ZNRJEM SKF . 

. 210SSL 

6211ZZ COM . 

. 211SS 

621535 EATON . 

. A4059 

622202C91 IHC .. 

. M804049 

621063C91 IHC . 

... 68462-68712 

6212 COM . 

. 212 

621537 EATON . 

. 05062 

622203C1 IHC .... 

. M804010 

621077 GENBRG . 

. 210SS 

621209C91 IHC . 

. 15126-15245 

621538 EATON . 

. 05185 

622210C91 IHC .. 

. 25580 

6210J SKF . 

. 210 

62122RS CONBRG . 

. 212CC 

621541 EATON . 

. 09074 

622211 Cl IHC .... 

. 25520 

6210JEM SKF . 

. 210 

62122RS GENBRG .. 

. 212CC 

621542 EATON . 

. 09194 

622219C91 IHC .. 

. 15126-15245 

6210NR COM . 

. 210L 

62122RS RHP . 

. 212CC 

621543 EATON . 

. 14117A 

62221D IHC . 

. 203AB 

621ONR SKF . 

. 210L 

62122RS SKF . 

. 212CC 

6215J SKF . 

. 215 

622220C91 IHC .. 

. 15126 

6210NRJ SKF . 

. 210L 

62122RS STEYR . 

. 212CC 

6215JEM SKF . 

. 215 

622250 CHRYSL . 

. 206SL 

621ONRJEM SKF . 

. 210L 

62122RSJ SKF . 

. 212CC 

6215NRJ SKF . 

. 215L 

622263 CHRYSL . 

. 1729X 

6210RS JAF . 

. 210C 

62122RSJEM SKF .. 

. 212CC 

6215Z SKF . 

. 215S 

622335C91 IHC . 

JM716649-JM71661 

6210RS RHP . 

. 210C 

62122Z RHP . 

. 212SS 

6215ZJ SKF . 

. 215S 

622336C1 IHC .... 

.JM71BB49 

6210RS STEYR . 

. 210C 

62122Z SKF . 

. 212SS 

6215ZJEM SKF . 

. 215S 

622336C91 IHC .. 

. JM716649 

6210VSP31 SKF . 

. DC210 

62122Z STEYR . 

. 212SS 

621612 COM . 

. 621 612 

622337C1 IHC .... 

. JM716610 

6210Z COM . 

. 210S 

62122ZJ SKF . 

. 212SS 

62162ZJ SKF . 

. 216SS 

622723 GERLIN .. 

. 25877 

6210Z SKI . 

. 210S 

62122ZJEM SKF . 

. 212SS 

621653 FIAT . 

. 309 

622724 GERLIN .. 

. 25821 

6210ZJ SKF . 

. 210S 

62122ZNRJ SKF . 

. 212SSL 

621654 FIAT . 

. 312 

62/28 SKF . 

. RW122 

6210ZJEM SKF . 

. 210S 

6212J SKF . 

. 212 

6216J SKF . 

. 216 

62281 CHRUK . 

. 32306 

6210ZNR COM . 

. 210SL 

6212JEM SKF . 

. 212 

6216NRJ SKF . 

. 216L 

62/28JC3 SKF . 

. RW122 

6210ZNRJ SKF . 

. 210SL 

6212NR SKF . 

. 212L 

6216ZNRJ SKF . 

. 216SL 

6228JC3 SKF . 

. RW122 

6210ZNRJEM SKF . 

. 210SL 

6212NRJ SKF . 

. 212L 

62172ZJ SKF . 

. 217SS 

623 FM . 

. 623 

6210ZZ COM . 

. 210SS 

6212NRJEM SKF .... 

. 212L 

6217VSP58 SKF . 

. 217SLE 

623 SKF . 

. 623 

6210ZZNR JAF . 

. 210SSL 

6212VSP56 SKF . 

. 212ASLB 

6217ZNR SKF . 

. 217SL 

6231 AMC . 

. 3320 

6211 SKF . 

. 211TB 

6212Z COM . 

. 212S 

6217ZNRJ SKF . 

. 217SL 

6232 AMC . 

. 3720 

621120 WHITE . 

. 685 

6212Z SKF . 

. 212S 

6217ZNRJEM SKF .. 

. 217SL 

623200 CHRYSL . 

. 5308W 

621120DS WHITE . 

. 685 

6212ZJ SKF . 

. 212S 

6217ZNRJX SKF .... 

. 217SLE 

623201 CHRYSL . 

. 5307W 

621121 WHITE . 

. H913842 

6212ZJEM SKF . 

. 212S 

6218 POLARD . 

. 218TB 

623203 CHRYSL . 

. 1312 

621121DS WHITE . 

. H913842 

6212ZNBR SKF . 

. 212SLV 

6218 RHP . 

. 218TB 

623204 CHRYSL . 

. 1311AG 

621122 WHITE . 

. H913810 

6212ZNBRJ SKF . 

. 212SLV 

6218 SKF . 

. 218TB 

623205 CHRYSL . 

. 5205KE 

621122DS WHITE . 

. H913810 

6212ZNBRJEM SKF 

. 212SLV 

6218 STEYR . 

. 218TB 

623206 CHRYSL . 

. 8504 

621123 WHITE . 

. HM911245 

6212ZNR COM . 

. 212SL 

62182ZJ SKF . 

. 218SS 

623207 CHRYSL . 

. 202AG 

621123DS WHITE . 

. HM911245 

6212ZNR SKF . 

. 212SL 

6218J SKF . 

. 218TB 

623209 CHRYSL . 

. 206WB 

621124 WHITE . 

. HM911210 

6212ZNRJ SKF . 

. 212SL 

6218JEM SKF . 

. 218TB 

623210 CHRYSL . 

. 308S 

621124DS WHITE . 

. HM911210 

6212ZNRJ2 SKF . 

. 212ASLB 

6218NR SKF . 

. 218L 

623211 CHRYSL . 

. 210SL 

62112RS CONBRG . 

. 21 ICC 

6212ZZ COM . 

. 212SS 

6218NRJ SKF . 

. 218L 

623212 CHRYSL . 

. 308SL 

62112RS GULF . 

. 21 ICC 

62132ZJ SKF . 

. 213SS 

62201C91 IHC . 

HM88649 HM88610 

623262 CHRYSL . 

. A4059 

62112RS RHP . 

. 21 ICC 

6213J SKF . 

. 213TB 

62202C91 IHC . 

. 3994-3920 

623320 GERLIN .. 

. HM212049 

62112RS SKF . 

. 21 ICC 

6213JEM SKF . 

. 213TB 

62202Z SKF . 

. 220SS 

623422 RIV . 

. 15125 

62112RS STEYR . 

. 21 ICC 

6213NR SKF . 

. 213L 

62203C91 IHC . 

. 25590-25520 

62357HX IHC . 

. X2005C 

62112RSJ SKF . 

. 21 ICC 

6213NRJ SKF . 

. 213L 

62204C91 IHC . 

. 39590-39520 

623607 CHRYSL . 

. 312 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

623612 COM . 

. 623-612 

627094C91 CASE ... 

.. LM603049-90028 

62905 JEFREY . 

. LM501310 

62AX164 MACK . 

. 395S 

6238 MASSEY ... 

. 53177 

62711 JEFREY . 

. 14117A 

62908 JEFREY . 

. 382A 

62AX165 MACK . 

. 661 

623853 CHRYSL 

. 308WB 

62712 JEFREY . 

. 15126 

62910 JEFREY . 

. 394A 

62AX166 MACK . 

. 621 

623854 CHRYSL 

. 209BB 

62713 JEFREY . 

. 15245 

62912 JEFREY . 

. 492A 

62AX167 MACK . 

. 555S 

624 FM . 

. 624 

62714 JEFREY . 

. 555S 

62914 JEFREY . 

. 45284 

62AX168 MACK . 

. 95475 

624 SKF . 

. 624 

62716 JEFREY . 

. 95528 

62923R91 IHC . 

. 25580 

62AX169 MACK . 

. 95525 

62444D IHC . 

. 64700 

62717 JEFREY . 

. 95925 

6292Z SKF . 

. 39SS 

62AX170 MACK . 

. 565 

62445D IHC . 

. 64450 

62719 JEFREY . 

. HM926710 

6292ZJ SKF . 

. 39SS 

62AX172 MACK . 

. 643 

62446D IHC . 

. 64450-64700 

62721 JEFREY . 

. 5584 

6292ZJEM SKF . 

. 39SS 

62AX1722 MACK . 

. 482 

6246 MASSEY ... 

. 1729X 

62722 JEFREY . 

. 5535 

629334 EATON . 

. M88048 

62AX173 MACK . 

. 555 

62461 WHITE .... 

. 3984 

62723 JEFREY . 

. 3877 

629335 EATON . 

. M88010 

62AX174 MACK . 

. 645 

62475 JEFREY ... 

. NA759 

6272Z SKF . 

. 37SS 

62936 JEFREY . 

. 14124 

62AX176 MACK . 

. 575 

624781R91 IHC 

. 308WB 

6272ZJ SKF . 

. 37SS 

629416 EATON . 

. 93825 

62AX177 MACK . 

. 941 

624842R91 IHC 

. 308WB 

6272ZJEM SKF . 

. 37SS 

629417 EATON . 

. 93125 

62AX178 MACK . 

. 936 

6249 NICE . 

. 1505 

62731 JEFREY . 

. 74500 

62949 JEFREY . 

. LM522546 

62AX179 MACK . 

. 755 

624934R91 IHC 

. 308WB 

62738 JEFREY . 

. 49520 

62950 JEFREY . 

. LM522510 

62AX181 MACK . 

. 758 

625019R91 IHC 

.WPS100GRC 

62741 JEFREY . 

.NA48685SW 

62956 JEFREY . 

. 48290 

62AX182 MACK . 

. 566 

625020R91 IHC 

.WPS100GRC 

62742 JEFREY . 

. 48620D 

62957 JEFREY . 

. 48220 

62AX183 MACK . 

. 467 

625118 CHRYSL 

. A4138 

62745 JEFREY . 

. NA759 

62964 JEFREY . 

. 623 

62AX184 MACK . 

. 782 

625119 CHRYSL 

. A4059 

62746 JEFREY . 

. 752D 

62965 JEFREY . 

. 74525 

62AX188 MACK . 

. 624 

625164C91 IHC 

. 26884-26822 

62750 JEFREY . 

. 77375 

62967 JEFREY . 

. 95500 

62AX190 MACK . 

. 636 

62528R91 IHC ... 

. 25580-25520 

62751 JEFREY . 

. 77675 

62968 JEFREY . 

. 48685 

62AX192 MACK . 

. 65225 

6253 HYSTER .... 

. 71412-71750 

62754 SEAL-P . 

. 772 

62969 JEFREY . 

. 93800 

62AX193 MACK . 

. 65200 

625360C91 IHC 

. JHM534149 

62755 JEFREY . 

. NA593 

62971 JEFREY . 

. 48620 

62AX194 MACK . 

. 857 

625361 Cl IHC ... 

. JHM534110 

62756 JEFREY . 

. 592D 

62977 JEFREY . 

. 749A 

62AX195 MACK . 

. 77375 

625362C91 IHC 


627640R1 IHC . 

. 363 

629790R91 IHC . 

. SETH 

62AX198 MACK . 

. 77362 

JHM534149-JHM534110 

62766 JEFREY . 

. 576 

62981 JEFREY . 

. H715310 

62AX199 MACK . 

. 575 

625363C91 IHC .. 

. JHM534149 

62767 JEFREY . 

. LM11949 

62984 JEFREY . 

. 52387 

62AX200 MACK . 

. 581 

625364C1 IHC .... 

. JHM534110 

62768 JEFREY . 

. LM11910 

62987 JEFREY . 

. L44649 

62AX201 MACK . 

. 59200 

625365C91 IHC 


62770 JEFREY . 

. 98400 

62988 JEFREY . 

. L44610 

62AX202 MACK . 

. 07100 

JHM534149-JHM534110 

627706C91 IHC . 

. SET45 

62989 JEFREY . 

. 455 

62AX207 MACK . 

. 557S 

625426C91 IHC .. 

.JM716649 

627707C1 IHC . 

. LM501310 

6299 FULLER . 

. 2375F 

62AX208 MACK . 

. 15112 

625427C1 IHC .... 

.JM716610 

62772 JEFREY . 

. 09067 

62997 JEFREY . 

. H715345 

62AX209 MACK . 

. 15118 

625428C91 IHC . 

JM716649-JM71661 

627722 CHRYSL . 

. 382 

62998 JEFREY . 

. H715311 

62AX21 MACK . 

. 395 

625742C91 IHC .. 

.JLM506849 

62773 JEFREY . 

. 09078 

62999 JEFREY . 

. 595 

62AX211 MACK . 

. 861 

625743C1 IHC .... 

.JLM506810 

627745C1 IHC . 

. LM501310 

629C3 SKF . 

. 39BB 

62AX212 MACK . 

. 787 

62580 SEAL-P .... 

. 1310AG 

627746C91 IHC . 

. SET45 

629D6 WHITE . 

. 392 

62AX216 MACK . 

. 3877 

625883C91 IHC .. 

. 1625T 

627747C1 IHC . 

. LM501310 

629J SKF . 

. 39BB 

62AX217 MACK . 

. 687 

625D1 WHITE . 

. 639 

627748C91 IHC . 

. SET45 

629JEM SKF . 

. 39BB 

62AX219 MACK . 

. 665 

626 SKF . 

. 36BB 

627819 CHRYSL . 

. 209L 

62AX101 MACK . 

. 6379 

62AX220 MACK . 

. 44143 

62618C91 IHC .... 

. FWG114R 

62782C91 IHC . 

. 203RRAG 

62AX102 MACK . 

. 482 

62AX222 MACK . 

. 855 

62621V IHC . 

. J281664 

62785 JEFREY . 

. 67920 

62AX103 MACK . 

. 3196 

62AX223 MACK . 

. 2790 

626248 CHRYSL . 

. 207S 

62789 JEFREY . 

. 05079 

62AX105 MACK . 

. 528 

62AX224 MACK . 

. 3778 

6262Z SKF . 

. 36SS 

62790 JEFREY . 

. 15117 

62AX109 MACK . 

. 3982 

62AX225 MACK . 

. 07098 

6262ZJ SKF . 

. 36SS 

62791 JEFREY . 

. 15244 

62AX119 MACK . 

. 566 

62AX228 MACK . 

. 65212 

6262ZJEM SKF ... 

. 36SS 

6281 TOWMTR . 

. 14137A 

62AX12 MACK . 

. 539 

62AX232 MACK . 

. 55187C 

62634HAX IHC ... 

. 2005C 

62813 JEFREY . 

. 5335 

62AX121 MACK . 

. 748S 

62AX233 MACK . 

. 395 

62634HBX IHC ... 

. 2005C 

62825 JEFREY . 

. 77362 

62AX122 MACK . 

. 659 

62AX236 MACK . 

. 3984 

62634HCX IHC ... 

. 2005C 

62831 JEFREY . 

. 55176C 

62AX124 MACK . 

. 841 

62AX237 MACK . 

. 53162 

62634HDX IHC ... 

. 2005C 

62838 JEFREY . 

. 497 

62AX127 MACK . 

. 377 

62AX238 MACK . 

. 59175 

62634HEX IHC .... 

. 2005C 

62839 JEFREY . 

. 492A 

62AX132 MACK . 

. 645 

62AX240 MACK . 

. 59200 

62634HX IHC . 

. 2005C 

62840 JEFREY . 

. NA580 

62AX133 MACK . 

. 17118 

62AX241 MACK . 

. 596 

62645 WHITE . 

. 26882 

62841 JEFREY . 

. 572D 

62AX138 MACK . 

. 34274 

62AX242 MACK . 

. 527 

62656D IHC . 

. 309L 

62851 JEFREY . 

. 568 

62AX139 MACK . 

. 744 

62AX243 MACK . 

. 74550 

62675 JEFREY .... 

. 47681 

62863 JEFREY . 

. 09195 

62AX140 MACK . 

. 757 

62AX244 MACK . 

. 663 

62688 JEFREY .... 

. 39590 

62864 JEFREY . 

. 09067 

62AX142 MACK . 

. 661 

62AX246 MACK . 

. 776 

626899R91 IHC .. 

. 203RRH 

62871 JEFREY . 

. 397 

62AX146 MACK . 

. 759 

62AX247 MACK . 

. 938 

62694 JEFREY .... 

. 26881 

62872 JEFREY . 

. 394AS 

62AX149 MACK . 

. 639 

62AX248 MACK . 

. 5760 

62695 JEFREY .... 

. 26822 

62872R91 IHC . 

. 48393-48320 

62AX150 MACK . 

. 745A 

62AX250 MACK . 

. 72212C 

626D5 WHITE . 

. 639 

62873R91 IHC . 

. 48393 

62AX152 MACK . 

. 3381 

62AX253 MACK . 

. 09074 

626J SKI . 

. 36BB 

62874R1 IHC . 

. 48320 

62AX153 MACK . 

. 529 

62AX255 MACK . 

. 3578 

626JEM SKF . 

. 36BB 

62877 JEFREY . 

. 39580 

62AX156 MACK . 

. 42346 

62AX256 MACK . 

. 2689 

626Z SKF . 

. 36S 

62884 JEFREY . 

. 47896 

62AX157 MACK . 

. 555S 

62AX257 MACK . 

. 387 

626ZJ SKF . 

. 36S 

62893 JEFREY . 

. 23256 

62AX159 MACK . 

. 567 

62AX258 MACK . 

. 53176 

626ZJEM SKF . 

. 36S 

62896 JEFREY . 

. 14117A 

62AX16 MACK . 

. 559 

62AX259 MACK . 

. 623 

62701 JEFREY .... 

. 93825 

62897 JEFREY . 

. 14276 

62AX160 MACK . 

. 641 

62AX269 MACK . 

. 66212 
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Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

62AX27 MACK . 

. 456 

62AX380 MACK . 

. 557A 

62AX52 MACK . 

. 539 

6302 POLARD . 

. 302AG 

62AX271 MACK . 

. 33275 

62AX382 MACK . 

. H715340 

62AX58 MACK . 

. 537 

6302 RHP . 

. 302AG 

62AX274 MACK . 

. 33281 

62AX385 MACK . 

. 3880 

62AX59 MACK . 

. 537 

6302 STEYR . 

. 302AG 

62AX275 MACK . 

. 47679 

62AX386 MACK . 

. 39580 

62AX66 MACK . 

. 462 

630202C91 IHC . 

JM511946-JM51191 

62AX276 MACK . 

. 72187C 

62AX387 MACK . 

. 66585 

62AX68 MACK . 

. 560 

630203C91 IHC ... 

. J M 511946 

62AX279 MACK . 

. 33275 

62AX388 MACK . 

. 496 

62AX69 MACK . 

. 539 

630204C1 IHC . 

. JM511910 

62AX280 MACK . 

. 33281 

62AX389 MACK . 

. 66589 

62AX72 MACK . 

. 3383 

63020D IHC . 

. 306TB 

62AX281 MACK . 

. 1380 

62AX39D MACK . 

. HH221449 

62AX75 MACK . 

. 580 

630210R91 IHC ... 

. DS208TTC 

62AX282 MACK . 

. 16150 

62AX392 MACK . 

. 25580 

62AX77 MACK . 

. 420 

63021D IHC . 

. 309 

62AX283 MACK . 

. 390 

62AX393 MACK . 

. 9185 

62AX78 MACK . 

. 6461 

63022RS COM . 

. 302CC 

62AX285 MACK . 

. 387A 

62AX394 MACK . 

. HH221440 

62AX79 MACK . 

. 53176 

63022RS SKF . 

. 302CC 

62AX286 MACK . 

. 342 

62AX396 MACK . 

. 6580 

62AX80 MACK . 

. 740 

63022RSJ SKF . 

. 302CC 

62AX287 MACK . 

. 15100 

62AX397 MACK . 

. 59187 

62AX81 MACK . 

. 759 

63022RSJEM SKF 

. 302CC 

62AX289 MACK . 

. 49585 

62AX398 MACK . 

. 78250C 

62AX83 MACK . 

. 336 

63022Z SKF . 

. 302SS 

62AX290 MACK . 

. 593 

62AX400 MACK . 

. H414242 

62AX85 MACK . 

. 480 

63022ZJ SKF . 

. 302SS 

62AX292 MACK . 

. 3780 

62AX402 MACK . 

. 67388 

62AX86 MACK . 

. 72200C 

63022ZJEM SKF .. 

. 302SS 

62AX294 MACK . 

. 864 

62AX403 MACK . 

. HM807040 

62AX87 MACK . 

. 6379 

63026D IHC . 

. 207 

62AX295 MACK . 

. 64450 

62AX404 MACK . 

. 47687 

62AX88 MACK . 

. 749 

6302J SKI . 

. 302AG 

62AX300 MACK . 

. 2984 

62AX405 MACK . 

. 615 

62AX9 MACK .... 

. 455 

6302JEM SKF . 

. 302AG 

62AX301 MACK . 

. 47681 

62AX406 MACK . 

. 760 

62AX92 MACK . 

. 537 

6302Z JAF . 

. 302S 

62AX302 MACK . 

. 53177 

62AX407 MACK . 

. HM807046 

62AX96 MACK . 

. 526 

6302Z PIONER . 

. 302S 

62AX303 MACK . 

. 66225 

62AX408 MACK . 

. H715345 

62AX98 MACK . 

. 418 

6302Z POLARD .... 

. 302S 

62AX307 MACK . 

. 65390 

62AX41D MACK . 

. HM813844 

62MPB FM . 

. 62MPB 

6302Z RHP . 

. 302S 

62AX308 MACK . 

. 52400 

62AX411 MACK . 

. 45285 

62MPB SKF . 

. 62MPB 

6302Z SKF . 

. 302S 

62AX309 MACK . 

. 495 

62AX413 MACK . 

. 497 

62MS FM . 

. 62MS 

6302Z STEYR . 

. 302S 

62AX310 MACK . 

. 55200C 

62AX414 MACK . 

. 42350 

62MS FM . 

.62MSZPPRAG 

6302ZJ SKF . 

. 302S 

62AX311 MACK . 

. 498 

62AX419 MACK . 

. 47487 

62MS SKI . 

. 62MS 

6302ZJEM SKF .... 

. 302S 

62AX313 MACK . 

. 495A 

62AX420 MACK . 

. HM516449 

62MST FM . 

. B2MST 

6303 BRAVO . 

. TR1715 

62AX314 MACK . 

. 594 

62AX421 MACK . 

. 598A 

62MST FM . 

. 62MSTZPSNGL 

6303 COM . 

. 303 

62AX316 MACK . 

. 683 

62AX422 MACK . 

. 582 

62MST FM . 

. 62MSTZP 

63032RS COM . 

. 303CC 

62AX321 MACK . 

. 3782 

62AX423 MACK . 

. 42687 

62MST FM . 

.62MST ZP PR AG 

63032RS SKF . 

. 303CC 

62AX323 MACK . 

. 71450 

62AX424 MACK . 

. 55176C 

62MST REXNOR 

. 62MST 

63032RSJ SKF . 

. 303CC 

62AX324 MACK . 

. 342S 

62AX425 MACK . 

. 67390 

62MST SKF . 

. 62MST 

63032RSJEM SKF 

. 303CC 

62AX326 MACK . 

. 477 

62AX426 MACK . 

. HM803145 

62MST SKF . 

.62MSTZPSWGL 

63032Z CONBRG . 

. 303SS 

62AX331 MACK . 

. 3767 

62AX427 MACK . 

. 42688 

62MSTR FM . 

. 62MSTR 

63032Z POLARD .. 

. 303SS 

62AX332 MACK . 

. 2788 

62AX431 MACK . 

. 48190 

62MSTR FM . 

.62MSTRZPSNGL 

63032Z RHP . 

. 303SS 

62AX335 MACK . 

. A4059 

62AX436 MACK . 

. 28682 

62MSTR FM . 

.62MSTR ZP PR AG 

63032Z SKF . 

. 303SS 

62AX337 MACK . 

. 799 

62AX437 MACK . 

. H414249 

62MSTR FM . 

.62MSTR ZP SNGL 

63032Z STEYR . 

. 303SS 

62AX338 MACK . 

. 475 

62AX438 MACK . 

. H715343 

62MSTR REXNOR 

. 62MSTR 

63032ZJ SKF . 

. 303SS 

62AX339 MACK . 

. 47490 

62AX439 MACK . 

. HM807049 

62MSTR SKF . 

. 62MSTR 

63032ZJEM SKF .. 

. 303SS 

62AX342 MACK . 

. 749A 

62AX441 MACK . 

. 71425 

R2MSTR SKF ...... 

62MSTRZPSHIGL 

630349 SEAL-P .... 

. J322080 

62AX343 MACK . 

. 55175C 

62AX445 MACK . 

. HM89446 

62MSTRZPPAIRC2AG FM 

63034D IHC . 

. 308S 

62AX344 MACK . 

. 29585 

62AX446 MACK . 

. 99550 

62MSTR ZP PAIR C2 AG 

630352 SEAL-P .... 

. J261648 

62AX345 MACK . 

. 29590 

62AX447 MACK . 

. 68450 

62MSTZPSNGLC2 

TORRIN . 62MPB 

630363 SEAL-P .... 

. 209BB 

62AX346 MACK . 

. 4595 

62AX45 MACK . 

. 780 

6300 BRAVO . 

. AU1715C 

630374C4 SKF . 

. RW103R 

62AX347 MACK . 

. 3979 

62AX450 MACK . 

. 576 

63000D IHC . 

. 308WB 

6303AC CITRON .. 

. 303BB 

62AX348 MACK . 

. 568 

62AX456 MACK . 

. HH224346 

63000HX IHC . 

. X2255C 

6303RS COM . 

. 303CC 

62AX350 MACK . 

. 525 

62AX458 MACK . 

. 56425 

6300ID IHC . 

. 308S 

6303VSP78 SKF ... 

. M303 

62AX352 MACK . 

. 47890 

62AX459 MACK . 

. EE420801 

63001H IHC . 

. 225531 

6303Z COM . 

. 303S 

62AX353 MACK . 

. 644 

62AX460 MACK . 

. M802048 

63001 HA IHC . 

. 225531 

6303Z SKF . 

. 303S 

62AX357 MACK . 

. 74500 

62AX464 MACK . 

. 45280 

630020 SEAL-P ... 

. 2065 

6303ZJ SKF . 

. 303S 

62AX358 MACK . 

. 6466 

62AX465 MACK . 

. 45287 

63002RS JAF . 

. 203FFAG 

6303ZJEM SKF .... 

. 303S 

62AX360 MACK . 

. 95500 

62AX466 MACK . 

. 25572 

63003 BRYCO . 

. 01296 

6303ZZ COM . 

. 303SS 

62AX361 MACK . 

. 47686 

62AX467 MACK . 

. HM212049 

630095R91 IHC .. 

. DS211TTB 

6303ZZNR JAF . 

. 303SSL 

62AX362 MACK . 

. 74525 

62AX468 MACK . 

. HM617049 

6301 BRAVO . 

. MG 1716 

6304 BRAVO . 

. TR1714 

62AX366 MACK . 

. 52375 

62AX469 MACK . 

. 6461A 

6301 NICE . 

. 614018 

6304 COM . 

. 304WB 

62AX367 MACK . 

. 6576 

62AX471 MACK . 

. HM516448 

63010 BRYCO . 

. 01496 

63042RS COM . 

. 304DD 

62AX37 MACK . 

. 598 

62AX477 MACK . 

. L44643 

63012Z SKF . 

. 301SS 

63042RS SKF . 

. 304DD 

62AX371 MACK . 

. 28580 

62AX480 MACK . 

. HM516442 

63012ZJ SKF . 

. 301SS 

63042RSJ SKF . 

. 304DD 

62AX372 MACK . 

. 28678 

62AX485 MACK . 

. HM516449A 

63012ZJEM SKF . 

. 301SS 

63042RSJEM SKF 

. 304DD 

62AX373 MACK . 

. 3479 

62AX486 MACK . 

. 594A 

630163 SEAL-P ... 

. 3382 

63042RSNR JAF .. 

. 304DDL 

62AX374 MACK . 

. 37425 

62AX487 MACK . 

. LM501349 

6301J SKF . 

. 301AG 

63042Z PIONER ... 

. 304SS 

62AX375 MACK . 

. 14117A 

62AX489 MACK . 

. JLM104948 

6302 BRAVO . 

. TR1716 

63042Z POLARD .. 

. 304SS 

62AX377 MACK . 

. 59162 

62AX49 MACK . 

. 559 

6302 GENBRG . 

. 302AG 

63042Z RHP . 

. 304SS 

62AX378 MACK . 

. 3994 

62AX496 MACK . 

. H715345P 

6302 JAF . 

. 302AG 

63042Z SKF . 

. 304SS 

62AX38 MACK . 

. 861 

62AX497 MACK . 

. H715348P 

6302 PACAMO .... 

. 302AG 

63042Z STEYR . 

. 304SS 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


Part ft/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

63042ZJ SKF . 

. 304SS 

6305ZNR COM . 

. 305SL 

6307 SKF . 

. 307TB 

63082ZNRJEM SKF . 

. 308SSL 

63042ZJEM SKF . 

. 304SS 

6305ZNR SKF . 

. 305SL 

630703 SEAL-P . 

. 3982 

630874C91 IHC . 

. JHM720249 

63042ZNR SKF . 

. 304SSL 

6305ZNRJ SKF . 

. 305SL 

630728 FWD . 

. 3920 

630877 GENBRG . 

. 308SS 

63042ZNRJ SKF . 

. 304SSL 

6305ZNRJEM SKF . 

. 305SL 

630728 SEAL-P . 

. 3920 

630888 GENBRG . 

. 308FF 

63042ZNRJEM SKF . 

. 304SSL 

6305ZZ COM . 

. 305SS 

630729 SEAL-P . 

. 3982 

630892C91 IHC . 

. 108TB 

6304N STEYR . 

. 304L 

6305ZZNR JAF . 

. 305SSL 

63072RS COM . 

. 307F 

630893C91 IHC . 

. 109TB 

6304NR COM . 

. 304L 

6306 COM . 

. 306TB 

63072RS SKF . 

. 307FF 

630896C91 IHC . 

. 37425 

6304NR SKF . 

. 304L 

6306 SKF . 

. 306TB 

63072RSJ OEM . 

. 307FF 

630899C1 IHC . 

. JHM720210 

6304NRJ SKF . 

. 304L 

63062RS COM . 

. 306D 

63072RSJ SKF . 

. 307FF 

6308AC CITRON . 

. 308WB 

6304NRJEM SKF . 

. 304L 

63062RS SKF . 

. 306FF 

63072RSJEM SKF . 

. 307FF 

6308J SKI . 

. 308WB 

6304RS COM . 

. 304DD 

63062RS2 SKF . 

. 306VV 

63072RSNR JAF . 

. 307FFL 

6308JEM SKF . 

. 308WB 

6304RSJ SKF . 

. 304D 

63062RS2NR SKF . 

. 306FFLE 

63072RSNRX SKF . 

. 307FFLS 

6308NJ SKF . 

. 308LO 

6304RSJEM SKF . 

. 304D 

63062RSJ SKF . 

. 306FF 

63072Z POLARD . 

. 307SS 

6308NJX SKF . 

. 308LOE 

6304Z COM . 

. 304S 

63062RSJEM SKF . 

. 306FF 

63072Z RHP . 

. 307SS 

6308NR COM . 

. 308L 

6304Z SKF . 

. 304S 

63062RSNR JAF . 

. 306DDL 

63072Z SKF . 

. 3D7SS 

6308NR SKF . 

. 308L 

6304ZJ SKF . 

. 304S 

63062RSNR SKF . 

. 306VVL 

63072Z STEYR . 

. 307SS 

6308NRJ SKF . 

. 308L 

6304ZJEM SKF . 

. 304S 

63062Z B-W . 

. 306SS 

63072ZC3 SKF . 

. 307SS 

6308NRJEM SKF . 

. 308L 

6304ZNR SKF . 

. 304SL 

63062Z PIONER . 

. 306SS 

63072ZJ SKF . 

. 307SS 

6308NRJX SKF . 

. 308LI 

6304ZNRJ SKF . 

. 304SL 

63062Z POLARD . 

. 306SS 

63072ZJEM SKF . 

. 307SS 

6308T TOYOTA . 

. 308CC 

6304ZNRJEM SKF . 

. 304SL 

63062Z RHP . 

. 306SS 

63072ZNR SKF . 

. 307SSL 

6308VSP65 SKF . 

. 308LTB 

6304ZZ COM . 

. 304SS 

63062Z SKF . 

. 306SS 

63072ZNRJ SKF . 

. 307SSL 

6308VSP66 SKF . 

. 308LI 

6304ZZNR CONBRG . 

. 304SSL 

63062Z STEYR . 

. 306SS 

63072ZNRJEM SKF . 

. 307SSL 

6308Z COM . 

. 308S 

6304ZZNR JAF . 

. 304SSL 

63062ZJ SKF . 

. 306SS 

630777 GENBRG . 

. 307SS 

6308Z SKF . 

. 308S 

6305 BRAVO . 

. VV1250C 

63062ZJEM SKF . 

. 306SS 

6307AC CITRON . 

. 307TB 

6308ZJ SKF . 

. 308S 

6305 COM . 

. 305AG 

63062ZNR PIONER . 

. 306SSL 

6307DV HOOVER . 

. 307F 

6308ZJEM SKF . 

. 308S 

6305 SKF . 

. 305AG 

63062ZNR RHP . 

. 306SSL 

6307J OEM . 

. 307TB 

6308ZNR COM . 

. 308SL 

63052RS COM . 

. 305DD 

63062ZNR SKF . 

. 306SSL 

6307J SKI . 

. 307TB 

6308ZNR SKF . 

. 308SL 

63052RS SKI . 

. 305DD 

63062ZNRJ SKF . 

. 306SSL 

6307JEM SKF . 

. 307TB 

6308ZNRJ SKF . 

. 308SL 

63052RSJ SKF . 

. 305DD 

63062ZNRJEM SKF . 

. 306SSL 

6307NR COM . 

. 307L 

6308ZNRJEM SKF . 

. 308SL 

63052RSJEM SKF . 

. 305DD 

630677 GENBRG . 

. 306SS 

6307NR SKF . 

. 307L 

6308ZZ COM . 

. 308ZZ 

63052RSNR JAF . 

. 305DDL 

630688 GENBRG . 

. 306FF 

6307NRBZ JAF . 

. N307LOE 

6309 BRAVO . 

. FI1710C 

63052Z B-W . 

. 305SS 

630694C91 IHC . 

. JLM710949 

6307NRJ SKF . 

. 307L 

6309 COM . 

. 309 

63052Z PIONER . 

. 305SS 

630695 SEAL-P . 

. 2689 

6307NRJEM SKF . 

. 307L 

630928 SEAL-P . 

. 53387 

63052Z POLARD . 

. 305SS 

630695C1 IHC . 

.JLM710910 

6307RS COM . 

. 307F 

630929 SEAL-P . 

. 53162 

63052Z RHP . 

. 3D5SS 

630697 SEAL-P . 

. 3578 

6307RSJ SKI . 

. 307F 

63092RS SKI . 

. 309DD 

63052Z SKF . 

. 305SS 

6306AC CITRON . 

. 306TB 

6307RSJEM SKF . 

. 307F 

63092RSJ SKF . 

. 309DD 

63052Z STEYR . 

. 3D5SS 

6306J SKF . 

. 306TB 

6307RZZ CONBRG . 

. 307SS 

63092RSJEM SKF . 

. 309DD 

63052ZJ SKI . 

. 305SS 

6306JEM SKF . 

. 306TB 

6307RZZ GULF . 

. 307SS 

63092Z CONBRG . 

. 309SS 

63052ZJEM SKF . 

. 305SS 

6306N SKI . 

. 306LO 

6307TNG FAFNIR . 

. 307TB 

63092Z GULF . 

. 309SS 

63052ZNR CONBRG . 

. 305SSL 

6306NJ SKF . 

. 306LO 

6307VSP61 SKF . 

. 307LOI 

63092Z POLARD . 

. 309SS 

63052ZNR GULF . 

. 305SSL 

6306NR COM . 

. 306L 

6307VSP62 SKF . 

. 307LI 

63092Z RHP . 

. 309SS 

63052ZNR PIONER . 

. 305SSL 

6306NR SKI . 

. 306L 

6307VSP63 SKI . 

. 307XD 

63092Z SKF . 

. 309SS 

63052ZNR SKF . 

. 305SSL 

6306NRJ SKF . 

. 306L 

6307VSP84 SKF . 

. N307LOE 

63092Z STEYR . 

. 309SS 

63052ZNRJEM SKF . 

. 305SSL 

6306NRJEM SKF . 

. 306L 

6307Z SKF . 

. 307S 

63092ZC3 SKF . 

. 309SS 

6305AC CITRON . 

. 305AG 

6306RS COM . 

. 306D 

6307ZJ SKF . 

. 307S 

63092ZJ SKF . 

. 309SS 

6305C3 TORRIN . 

. 305AG 

6306RS SKF . 

. 306F 

6307ZJEM SKF . 

. 307S 

63092ZJEM SKF . 

. 309SS 

6305J FRU . 

. 305AG 

6306RSJ SKF . 

. 306F 

6307ZNR COM . 

. 307SL 

63092ZNR SKF . 

. 309SSL 

6305J SKF . 

. 305AG 

6306VSP60 SKF . 

. 306SLVB 

6307ZNR SKI . 

. 307SL 

63092ZNRJ SKF . 

. 309SSL 

6305JEM SKI . 

. 305AG 

6306Z COM . 

. 306S 

6307ZNRJ SKF . 

. 307SL 

63092ZNRJEM SKF . 

. 309SSL 

6305NJ SKI . 

. 305LO 

6306Z SKF . 

. 306S 

6307ZNRJEM SKF . 

. 307SL 

630964R91 IHC . 

. DS208TTI 

6305NR COM . 

. 305L 

6306ZJ SKF . 

. 306S 

6307ZZ COM . 

. 307SS 

630977 GENBRG . 

. 309SS 

6305NR SKF . 

. 305L 

6306ZJEM SKF . 

. 306SS 

6307ZZNR JAF . 

. 307SSL 

6309J SKF . 

. 309 

6305NRJ SKF . 

. 305L 

6306ZNBR PIONER . 

. 306SLV 

6308 COM . 

. 308WB 

6309JEM SKF . 

. 309 

6305NRJEM SKF . 

. 305L 

6306ZNBR SKF . 

. 306SLV 

63082RS COM . 

. 308SS 

6309NR COM . 

. 309L 

6305RS COM . 

. 305DD 

6306ZNBRJ SKF . 

. 306SLV 

63082RS SKF . 

. 308FF 

6309NR SKF . 

. 309L 

6305RS SKF . 

. 305D 

6306ZNBRJEM SKF . 

. 306SLV 

63082RSJ SKF . 

. 308FF 

6309NRJ SKF . 

. 309L 

6305RSJ SKF . 

. 305D 

6306ZNR COM . 

. 306SL 

63082RSJEM SKF . 

. 308FF 

6309NRJEM SKF . 

. 309SL 

6305RSJEM SKF . 

. 305D 

6306ZNR SKF . 

. 306SL 

63082RSNR SKF . 

. 308FFL 

6309VEEC3 SKF . 

. N309L 

6305VSP65 SKF . 

. 30565 

6306ZNRC3 SKF . 

. 306SL 

63082Z POLARD . 

. 308SS 

6309VEE/C3 SKF . 

. N309L 

6305Z COM . 

. 305S 

6306ZNRJ SKF . 

. 306SL 

63082Z RHP . 

. 308SS 

6309VSP68 SKF . 

. 309XD 

6305Z SKF . 

. 305S 

6306ZNRJEM SKF . 

. 306SL 

63082Z SKF . 

. 308SS 

6309Z COM . 

. 309S 

6305ZJ SKF . 

. 305S 

6306ZNRJX SKF . 

. 306SLVB 

63082Z STEYR . 

. 308SS 

6309Z SKF . 

. 309S 

6305ZJEM SKF . 

. 305S 

6306ZZ COM . 

. 306ZZ 

63082ZJ SKI . 

. 308SS 

6309ZJ SKF . 

. 309S 

6305ZNBR PIONER . 

. 305SLV 

6306ZZNR JAF . 

. 306SSL 

63082ZJEM SKF . 

. 308SS 

6309ZJEM SKF . 

. 309S 

6305ZNBR SKF . 

. 305SLV 

6307 BRAVO . 

. VW1339C 

63082ZNR SKF . 

. 308SSL 

6309ZNR COM . 

. 309SL 

6305ZNBRJEM SKF . 

. 305SLV 

6307 COM . 

. 307TB 

63082ZNRJ SKF . 

. 308SSL 

6309ZNR SKF . 

. 309SL 
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Part tt/Name Timken 

6309ZNRJ SKF . 309SL 

6309ZNRJEM SKF . 309SL 

6309ZZ COM . 309SS 

6310 BRAVO . FI1709C 

6310 COM . 310 

6310 SKF . 310 

63102Z POLARD . 31 OSS 

63102Z RHP . 310SS 

63102Z SKF . 310SS 

63102Z STEYR . 31 OSS 

63102ZJ SKF . 310SS 

63102ZJEM SKF . 31 OSS 

631077 GENBRG . 31 OSS 

6310B SKF . 310B 

631OJ SKF . 310 

6310JEM SKF . 310 

6310NR COM . 310L 

6310NR SKF . 310L 

631OMIJ SKF . 31OL 

631ONRJEM SKF . 310SL 

6310VSP69 SKF . 310B 

6310Z COM . 310S 

6310ZJ SKF . 310SB 

6310ZJEM SKF . 31DSB 

6310ZNR COM . 310SL 

6310ZNR SKF . 310SL 

6310ZNRJ SKF . 310SL 

6310ZNRJEM SKF . 310SL 

6310ZZ COM . 310SS 

6311 BRAVO . 6408 

6311 CONBRG . 311TB 

6311 GENBRG . 311TB 

6311 GULF . 311TB 

6311 POLARD . 311TB 

6311 RHP . 311TB 

6311 STEYR . 311TB 

63112Z SKF . 311SS 

63112ZJ SKF . 311SS 

63112ZJEM SKF . 311SS 

63112ZNRJ SKF . 311 SSL 

6311C3 SKF . 311TB 

6311J SKF . 311TB 

6311 JEM SKF . 311TB 

6311 NR POLARD . 311L 

6311 NR RHP . 311L 

6311 NR SKF . 311L 

6311 NR SPICER . 311L 

6311 NR STEYR . 311L 

6311M1J SKF . 311L 

6311NRJEM SKF . 311L 

6311Z GULF . 31 IS 

63HZ POLARD . 31 IS 

6311Z RHP . 31 IS 

6311Z STEYR . 31 IS 

6311ZJ SKF . 31 IS 

6311ZNBRJ SKF . 311SLV 

6311ZNR SKF . 311SL 

6311ZNRJ SKF . 311SL 

6311ZNRJEM SKF . 311SL 

6312 BRAVO . 614011 

6312 CONBRG . 312 

6312 GENBRG . 312 

6312 GULF . 312 

6312 POLARD . 312 

6312 RHP . 312 

6312 STEYR . 312 


Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

631204 CHRYSL . 

. M1206EL 

6313350 ELWELL . 

. 42688 

63122Z SKF . 

. 312SS 

6313385 ELWELL . 

. 77362 

63122ZJ SKF . 

. 312SS 

6313386 ELWELL . 

. H913849 

63122ZJEM SKF . 

. 312SS 

6313402 ELWELL . 

. 497 

6312J SKI . 

. 312TB 

6313456 ELWELL . 

. 2580 

6312JEM SKF . 

. 312TB 

6313A SKF . 

. 313A 

6312NR SKF . 

. 312L 

6313J SKF . 

. 313BB 

6312NRJ SKF . 

. 312L 

6313JEM SKF . 

. 313BB 

6312NRJ1 SKF . 

. 312LI 

6313VSP95 SKF . 

. 313A 

6312NRJEM SKF . 

. 312L 

6313ZZ SKF . 

. 313SS 

6312NRJX SKF . 

. 312LE 

6314 GENBRG . 

. 314 

6312VSP70 SKF . 

. 312LE 

6314 POLARD . 

. 314 

6312ZJ SKF . 

. 312S 

6314 RHP . 

. 314 

6313 BRAVO . 

. 614015 

6314 SKF . 

. 314TB 

6313 POLARD . 

. 313 

6314 STEYR . 

. 314 

6313 RHP . 

. 313 

63142ZJ SKF . 

. 314SS 

6313 SKF . 

. 313BB 

631438 FRU . 

. 07100 

6313 STEYR . 

. 313 

631439 FRU . 

. 07204 

6313021 ELWELL . 

. 5760 

6314J SKF . 

. 314TB 

631302C91 IHC . 

. 67786-67720 

6314JEM SKI . 

. 314TB 

6313035 ELWELL . 

. 37425 

6314NRJ SKF . 

. 314L 

6313037 ELWELL . 

. 366 

6314ZNR SKF . 

. 314SL 

631303C91 IHC . 

. 67786 

6315 BRAVO . 

. 613002 

6313040 ELWELL . 

. 575 

6315 POLARD . 

. 315 

6313041 ELWELL . 

. 397 

6315 STEYR . 

. 315 

6313049 ELWELL . 

. 74537 

63152ZJ SKF . 

. 315SS 

6313055 ELWELL . 

. 780 

6315J SKF . 

. 315BB 

6313065 ELWELL . 

. 68450 

6315JEM SKF . 

. 315BB 

6313067 ELWELL . 

. 41125 

6316 BRAVO . 

. TO1710 

6313102 ELWELL . 

. 3984 

6316 POLARD . 

. 316 

6313103 ELWELL . 

. 14118S 

6316 RHP . 

. 316 

6313104 ELWELL . 

. 74500 

6316 STEYR . 

. 316 

6313105 ELWELL . 

. 3383 

63165 SEAL-P . 

. 310 

6313107 ELWELL . 

. 799 

6316J SKF . 

. 316 

6313108 ELWELL . 

. 659 

6316JEM SKF . 

. 316 

6313122 ELWELL . 

. 64450 

6316NRJ SKF . 

. 316L 

6313131 ELWELL . 

. 3780 

6317 BRAVO . 

. 01496 

6313132 ELWELL . 

. 48506 

63172ZJ SKF . 

. 317SS 

6313168 ELWELL . 

. 898 

631768R91 IHC . 

. 18590-18520 

6313174 ELWELL . 

. 21075 

631769R91 IHC . 

. 18590 

6313179 EL WELL . 

. 23100 

631770R1 IHC . 

. 18520 

6313184 ELWELL . 

. 68462 

631788 SEAL-P . 

. 395 

6313186 ELWELL . 

. 938 

631794 SEAL-P . 

. 336 

6313187 ELWELL . 

. 74550 

6318 BRAVO . 

. 01576 

6313188 ELWELL . 

. 759 

6318410 VAUXHL . 

. 211SL 

6313189 ELWELL . 

. 641 

6318432 VAUXHL . 

. J361644 

6313196 ELWELL . 

. 580 

6318441 VAUXHL . 

. 308SL 

6313214 ELWELL . 

. 15100 

6319 BRAVO . 

. 1573 

6313215 ELWELL . 

. 27880 

6319 CONBRG . 

. 319 

6313220 ELWELL . 

. 48190 

6319 GULF . 

. 319 

6313230 ELWELL . 

. 395 

6319 POLARD . 

. 319 

6313234 ELWELL . 

. 67790 

6319 RHP . 

. 319 

6313235 ELWELL . 

. 36690 

6319 SKF . 

. 319 

6313272 ELWELL . 

. 15123 

6319 STEYR . 

. 319 

6313279 EL WELL . 

. 27690 

631929 VOLVO . 

. 11590 

6313281 ELWELL . 

. 15125 

631930 VOLVO . 

. 11520 

6313289 ELWELL . 

. 48290 

631956 SEAL-P . 

. 394A 

63132Z SKF . 

. 313SS 

631958 SEAL-P . 

. 382 

63132ZJ SKF . 

. 313SS 

631959 SEAL-P . 

. 387 

63132ZJEM SKF . 

. 313SS 

6319J SKF . 

. 319 

6313308 ELWELL . 

. 2788 

632 FM . 

. 632 

6313310 ELWELL . 

. 23100 

632 SKF . 

. 632 

63133232 ELWELL . 

. L225849 

6320 BRAVO . 

. 01496 

6313326 ELWELL . 

. 95525 

6320 FM . 

. 6320 

6313328 ELWELL . 

. 661 

6320 SKF . 

. 6320 

6313330 ELWELL . 

. 566 

6321 BRAVO . 

. 01296 


6322 BRAVO . 614026 

632218 SEAL-P . 472 

632219 AMC . 2005 

632219 SEAL-P . 480 

6323 BRAVO . T01711 

6323766 VAUXHL . 30205M 

6324 BRAVO . 613001 

632448R91 IHC . 88107AR 

6325 BRAVO . DN01575 

632569M1 MASSEY . 207 

6325691 s /1 WHITE . 207 

6326 BRAVO . 613010 

63264 NEWHOL .WPS108GRC 

632641 Ml MASSEY . 205SS 

6327 BRAVO . 614026 

6328 BRAVO . 614067 

63280 FIAT . 307TB 

632817 SEAL-P . J361632 

632821 SEAL-P . J402464 

6328J SKF . 6328 

6329 BRAVO . 614126 

633 FM . 633 

6330 BRAVO . 613006 

6331 BRAVO . VW1006C 


63311R91 IHC 
63312R91 IHC 
63313R91 IHC 
63314R91 IHC 
63315R1 IHC .. 
633176 GM . 


28580-28521 

28580-28521 

. 28580 

. 28580 

. 28521 

. 205SS 


633234 CHRYSL . 1505 

63325R91 IHC . 28678-28622 

63326R91 IHC . 28678-28622 

63327R91 IHC . 28678 

63328R91 IHC . 28678 

633295 SKF . B33 

63329R1 IHC . 28622 

633313 SKF . 513116 

633313C SKF . 513116 

633334 SEAL-P . 2065 

63342R91 IHC . 3479-3420 

63343R91 IHC . 3479-3420 

63344R91 IHC . 3479 

63345R91 IHC . 3479 

633463 FWD . 53176 

633463 SEAL-P . 53176 

63346R1 IHC . 3420 

633494 SEAL-P . 397 

633634 SEAL-P . 2065 

633665 SEAL-P . 07204 

633666 SEAL-P . 07098 

633787 GM . 203FS 

633833 WHITE . HM212049 

633883 WHITE . HM212049 

634 FEDRAL . 2005 

634 LEMPCO . 2005 

634163C91 IHC .JM720249 

634164C1 IHC .JM720210 

634303 SEAL-P . 453A 

634304 SEAL-P . 462 


634356C91 IHC . 
634357C91 IHC . 
634375 AUSTIN 
634376 AUSTIN 

63460 FIAT . 

634602 VOLVO .. 


. 67786 

67786-67720 

. 382 

. 387A 

. 311TB 

. 2788A 


THE TIMKEN COMPANY 


143 





















































































































































































































































































































































































































































































































































BEARING INTERCHANGE GUIDE 


TIMKEN 


Part It/Name 

Timken 

Part It/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part It/Name 

Timken 

634603 VOLVO . 

. 2735X 

6365 FM . 

. P6365 

639297 SKF . 

. SET28 

6400873 VERA .. 

LM503349-LM503310 

634751 SEAL-P . 

. J401652 

6365 HYSTER . 

. 529X-522 

639338A SKF . 

. HM89410 

6400881 VERA .. 

. RW131R 

634753 SEAL-P . 

. 209SL 

636534 FWD . 

. HM903210 

639339 AMC . 

. W1505C 

6400907 VERA .. 

. 304WB 

634755 SEAL-P . 

. J482064 

636535 FWD . 

. HM903244 

63941560 WHITE 

. 3D8SL 

6400915 VERA .. 

. 512786 

634872C91 IHC . 

. 45282 

63662R91 IHC . 

. 5206KE 

639486 AMC . 

.W585Q 

6400923 VERA .. 

. RW104R 

634874C91 IHC . 

. 595A 

636632 COM . 

. 636-632 

639511 SEAL-P ... 

. J361644 

6400956 VERA .. 

. 513149 

63497 JLIIILY . 

. 14116 

636632R91 IHC . 

. 107DD 

639512 SEAL-P ... 

. 3D8L 

6400964 VERA .. 

. B 168 

634W SKI . 

. 634W 

63663R91 IHC . 

. 207 

639513 SEAL-P ... 

. 3D8L 

6401003 VERA .. 

. SET39 

63515 JEFREY . 

. 47687 

636640 CHRYSL . 

. 203S 

639578 AMC . 

. PB7D 

6401037 VERA .. 

. RW103R 

63516 CHECKR . 

. 25577 

636675R91 IHC . 

. 109TB 

639632 COM . 

. 639-632 

6401086 VERA .. 

.RW114RK 

63516 JEFREY . 

. 25820 

6367391 VAUXHL . 

. 2580 

639654 AMC . 

. W15D5C 

6401128 VERA .. 

. RW115R 

63517 CHECKR . 

. 25523 

6367393 VAUXHL . 

. 528-522 

6398183 WHITE . 

. 203S 

6401151 VERA .. 

. RW125 

63517 JEFREY . 

. 25878 

6367394 VAUXHL . 

. 528 

639910GA IHC .... 

. 225531 

6401169 VERA .. 

. 32005 

63518 JEFREY . 

. 25520 

6367395 VAUXHL . 

. 522 

6400014 VERA ... 

. RW131R 

6401177 VERA .. 

. RW116 

63520 JEFREY . 

. 71425 

6367863 VAUXHL . 

. 205BB 

6400022 VERA ... 

. 206WB 

6401 185 VERA .. 

. SET5 

63525 JEFREY . 

. L624510 

636826R91 IHC . 

. 25581 

6400030 VERA ... 

. MA12D6EF 

6401193 VERA .. 

. 30302 

635257R91 IHC . 

. 107DD 

63683R91 IHC . 

... 42688-42620 

6400048 VERA ... 

. SET6 

6401219 VERA .. 

. 30304 

63527 JEFREY . 

. 27820 

63684R91 IHC . 

. 42688 

6400055 VERA ... 

. SET2 

6401227 REPCO 

.... LM29748-LM29710 

63529CH AMC . 

. 1505 

63685R1 IHC . 

. 42620 

640006C91 IHC . 

JM719149 JM71911 

6401235 VERA .. 

. SET3 

6352Z SKI . 

. 35SS 

6368762 VAUXHL . 

. SET4 

6400089 VERA ... 

. 30206M 

6401250 VERA .. 

. SET27 

6352ZJ SKI . 

. 35SS 

6368763 VAUXHL . 

. SET1 

6400097 VERA ... 

. 306TB 

6401268 VERA .. 

. 30205M 

6352ZJEM SKI . 

. 35SS 

6368764 VAUXHL . 

. L44610 

6400105 VERA ... 

. 3 2 2 0 6 M 

6401284 VERA .. 

. SET1 

63538 CHECKR . 

. 02872 

6368765 VAUXHL . 

. L44649 

6400113 VERA ... 

. 32303 

6401292 VERA .. 

. SET8 

63539 CHECKR . 

. 02820 

6368766 VAUXHL . 

. LM11710 

6400121 VERA ... 

. RW507ER 

6401300 VERA .. 

. SET4 

635425R91 IHC . 

. 106WB 

6368767 VAUXHL . 

. LM11749 

6400139 VERA ... 

. 206F 

6401318 VERA .. 

. 30205M 

635426R91 IHC . 

. 208L 

636892 SEAL-P . 

. 528 

6400147 VERA ... 

. 308CC1 

6401326 VERA .. 

. 30204M 

63549 CHECKR . 

. 31520 

637026 SEAL-P . 

. 522 

6400204 VERA ... 

. 304WB 

6401342 VERA .. 

. 30208M 

635520 AMC . 

. 1505 

637046M91 MASSEY ... 

... 24780-24720 

6400212 VERA ... 

. 513181 

6401359 VERA .. 

. SET35 

635529 AMC . 

. W1505C 

63707D IHC . 

. 205S 

6400220 VERA ... 

. SET28 

6401391 VERA .. 

. 30305M 

635529CH AMC . 

. W15Q5C 

6371978 VAUXHL . 

. 594-592A 

6400238 VERA ... 

. 513147 

6401409 VERA .. 

. 30304 

63557 JEFREY . 

. 29685 

637248C91 IHC . 

. 67786 

6400246 VERA ... 

. RW111 

6401417 VERA .. 

. RW101 

63558 JEFREY . 

. 29620 

637249C91 IHC . 

... 67786-67720 

6400261 VERA ... 

. 207 

6401425 VERA .. 

. 88506BRK 

63560 CHECKR . 

. 25877 

637373 CHRYSL . 

. 1872 

6400264 VERA ... 

. 207 

6401433 VERA .. 

.RW124RK 

63561 CHECKR . 

. 25821 

637382R91 IHC . 

. 30208M 

6400279 VERA ... 

. 513185 

6401441 VERA .. 

. B36 

6357 HYSTER . 

. 623-612 

6374006 VAUXHL . 

. 497-493 

6400295 VERA ... 

. 514004 

6401490 VERA .. 

. B34 

635845 AMC . 

. 207SL 

6374007 VAUXHL . 

... 56425-56650 

6400311 VERA ... 

. 206F 

6401532 VERA .. 

.RW129RK 

635847 AMC . 

. 305SL 

637633 CHRYSL . 

. 208 

6400329 VERA ... 

. RW1B1 

6401540 VERA .. 

. SET11 

635875 AMC . 

. 2005 

637650 SEAL-P . 

. 8503 

6400345 VERA ... 

. 208 

6401557 REPCO 


635914 WHITE . 

. HM212046 

6379 FM . 

. 6379 

6400378 VERA ... 

. 513181 

JLM104948-JLM104910 

635981 SEAL-P . 

. 15100 

637919 AMC . 

. W1505C 

6400386 VERA ... 

. RW119 

6401565 VERA .. 

. SET47 

636 FM . 

. 636 

637955M1 MASSEY . 

. 204FF 

6400394 VERA ... 

. RW109R 

6401607 VERA .. 

. SET12 

636026 AMC . 

. 1505 

63795R91 IHC . 

. 305S 

6400410 VERA ... 

. 305AG 

6401623 VERA .. 

. SET39 

63603 EPE . 

. 614011 

63796320 COM . 

. 6379-6320 

6400428 VERA ... 

. 305AG 

6401714 VERA .. 

. 32206M 

6361 FM . 

. P6361 

638034 TOWMTR . 

. 42688 

6400436 VERA ... 

. 207 

6401722 VERA .. 

. 32304M 

6361656 VAUXHL . 

. 202AG 

638036 TOWMTR . 

. 42620 

6400444 VERA ... 

. 206WB 

6401748 VERA .. 

. B39 

636170 FWD . 

. 47 2A 

638041 TOWMTR . 

. 55187C 

6400451 VERA ... 

. 306TB 

6401813 VERA .. 

. SET13 

6362 FM . 

. P6362 

638043 GERUN . 

. 66462 

6400493 VERA ... 

. SET3 

6401821 REPCO 

LM104949 LM10491 

636219 EATON . 

. 203SS 

638044 GERUN . 

. 55437 

6400535 VERA ... 

. RW110R 

6401847 VERA .. 

. B33 

63621H IHC . 

. 59162 

6386 FM . 

. 6386 

6400584 VERA ... 

. SET3 

6401854 REPCO 

. 2788-2722 

636238 FWD . 

. 672 

638605 SEAL-P . 

. 572 

6400600 VERA ... 

. 03062-03162 

640221A EATON 

. 34301 

636239 FWD . 

. 685 

638606 SEAL-P . 

. 47 2A 

6400618 VERA ... 

. 07100S-07210X 

64022IB CHRYSL 

. 34478 

636258 FWD . 

. 3767 

638649 SEAL-P . 

. 580 

6400626 VERA ... 

. 09067-09195 

6402240 VERA ... 

. SET22 

636333 FWD . 

. 31521 

638651 SEAL-P . 

. 479 

6400642 VERA ... 

. SET21 

6403 NICE . 

. B1505C 

636336 FWD . 

. 34300 

63866320 COM . 

. 6386-6320 

6400659 VERA ... 

. 18690-18620 

640349 SEAL-P ... 

. J322080 

636337 FWD . 

. 34478 

6386A SKF . 

. 6386A 

6400683 VERA ... 

. 201AB 

640435 AMC . 

. QBR23549 

636343 SEAL-P . 

. 453X 

6389 FM . 

. 6389 

6400709 VERA ... 

. 203AB 

640477 GERUN .. 

. HM89446 

636346 FWD . 

. 3984 

6389 SKF . 

. 6389 

6400725 VERA ... 

. 18590-18520 

640478 GERUN .. 

. HM89410 

636346 SEAL-P . 

. 3984 

63896320 COM . 

. 6389-6320 

6400733 VERA ... 

. 15123-15245 

6405J SKI . 

. 405 

636349R91 IHC . 

. 208L 

639 FM . 

. 639 

6400741 VERA ... 

. 15112-15245 

640677 SEAL-P ... 

. 455 

6364 FM . 

. P6364 

639 SKF . 

. 639 

6400766 VERA ... 

. 14132-14276 

6406J SKF . 

. 406 

636405 FWD . 

. 48120 

63902 EATON . 

. HM803149 

6400782 VERA ... 

. 206FFL 

640704 SEAL-P .. 

. 59412 

636412 FWD . 

. 48190 

63903 EATON . 

. HM803110 

640080 SEAL-P ... 

. 387A 

640705 SEAL-P .. 

. 59200 

636414 FWD . 

. 48286 

639090 SKF . 

. 563 

6400808 VERA ... 

. 513116 

640707 SEAL-P .. 

. 532X 

636449 FWD . 

. 53375 

6391245 VAUXHL . 

. 309L 

6400840 VERA ... 

.... LM29749-LM29710 

640753 SEAL-P .. 

. 455S 

636449 SEAL-P . 

. 53375 

639182 SEAL-P . 

. 395S 

6400857 VERA ... 

LM300849-LM300811 

640767 SEAL-P .. 

. 65500 

636474 SEAL-P . 

. 3984 

639183 SEAL-P . 

. 390 

6400865 VERA ... 

. SET5 

640786 AMC . 

.W1518Q 


Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part It/Name 

Timken 

Part tt/Name 


6407VDY SKF . 

. 88107BVV 

64369H IHC . 

. 52400-52618 

647214 CHRYSL . 

. 14276 

64AX159 MACK . 

. 33472 

6408 FM . 

. 6408 

64370H IHC . 

. 52400 

64727A SPICER . 

. 88501 

64AX16 MACK . 

. 3720 

640871 AMC . 

. 208L 

643718R1 IHC . 

. 52618 

647305 EATON . 

. 414 

64AX160 MACK . 

. 33462 

6408J SKF . 

. 408 

64371H IHC . 

. 52618 

64733A SPICER . 

. 87605 

64AX162 MACK . 

. 382 

6408SB SILVER . 

. 6408 

64372H IHC . 

. 495-493 

647345M1 MASSEY . 

. 206SS 

64AX163 MACK . 

. 1328 

640969 GERUN . 

. 592A 

64373H IHC . 

. 495 

64734A SPICER . 

. 87504 

64AX164 MACK . 

. 16284 

640 9J SKF . 

. 409 

643906 CLARK . 

. 342 

647777M91 MASSEY .... 

. SET2 

64AX165 MACK . 

. 653 

640A7 WHITE . 

... 05079-05185 

644 FM . 

. 644 

647968 GM . 

. 1212AG 

64AX166 MACK . 

. 49520 

640D1 WHITE . 

. 53387 

644058 SEAL-P . 

. 575 

64822 CHRUK . 

. 780-772 

64AX169 MACK . 

. 64700 

641 FM . 

. 641 

644059 SEAL-P . 

. 563 

648301 CLARK . 

. 366 

64AX173 MACK . 

. 2924 

641 SKF . 

. 641 

644060 SEAL-P . 

. 567 

648302 CLARK . 

. 368A 

64AX181 MACK . 

. 65320 

6410 FM . 

. 6410 

644095 GERUN . 

. 25520 

648334 CLARK . 

. 387A 

64AX182 MACK . 

. 52618 

641069800 EATON . 

. 205SS 

644097 GERUN . 

. 52618 

6484084 SEAL-P . 

. 3877 

64AX183 MACK . 

. 493 

6410J SKF . 

. 410 

644098 GERUN . 

. 52400 

6484085 SEAL-P . 

. 3820 

64AX185 MACK . 

. 672 

641128100 EATON . 

. 306SS 

644144 FORD 


6484090 SEAL-P . 

. 02872 

64AX186 MACK . 

. 632D 

641150M91 MASSEY .... 

. SET21 

JLM710949C JLM710910 

6484091 SEAL-P . 

. 02820 

64AX188 MACK . 

. 3732 

6412 RHP . 

. 412 

644366 AMC . 

. W1505C 

6484102 SEAL-P . 

. 25590 

64AX189 MACK . 

. 52637 

6412 STEYR . 

. 412 

64450 FM . 

. 64450 

6484107 SEAL-P . 

. 88128B 

64AX19 MACK . 

. 772 

6412C2 SKF . 

. 412 

64450 SKI . 

. 64450 

6484145 SEAL-P . 

. 25523 

64AX19D MACK . 

. 71750 

6412J SKI . 

. 412 

6445064700 COM . 

. 64450-64700 

64843 CHRUK . 

. 575-572 

64AX191 MACK . 

. 792 

6412NR SKF . 

. 1412L 

644511 AMC . 

. 307TB 

64848H IHC . 

. 212SL 

64AX192 MACK . 

. 47 2X 

641326 EATON . 

. 07196 

64452A FM . 

. 64452A 

64849H IHC . 

. J401664 

64AX193 MACK . 

. 47420 

641392M1 MASSEY . 

. 202S 

644551 AMC . 

. 307TB 

648554 EATON . 

. L44610 

64AX194 MACK . 

. 3925 

6414 RHP . 

. 414 

644632 COM . 

. 644-632 

648555 EATON . 

. L44649 

64AX195 MACK . 

. 5735 

6414 SKI . 

. 414 

64465 FIAT . 

. 302AG 

648556 EATON . 

. LM 11710 

64AX196 MACK . 

. 5535 

6414 STEYR . 

. 414 

64466 FIAT . 

. 304WB 

648557 EATON . 

. LM 11749 

64AX197 MACK . 

. 74850 

641462 AMC . 

. 207LO 

6448 TOWMTR . 

. 203AB 

648562 EATON . 

. SET1 

64AX198 MACK . 

. 5335 

641595 SEAL-P . 

. 3778 

64484 JEFREY . 

. 205SS 

648563 EATON . 

. SET4 

64AX199 MACK . 

. 633 

641596 SEAL-P . 

. 2790 

64485 JEFREY . 

. 306SS 

649106R91 IHC . 

. 225531 

64AX19P2 MACK . 

. 772 

6416 FM . 

. CF6416 

645 FM . 

. 645 

649107R91 IHC . 

. 200543 

64AX20 MACK . 

. 592A 

641632 COM . 

. 641-632 

64516 CHECKR . 

. 31594 

649154 AMC . 

. 18790 

64AX201 MACK . 

. 29520 

641633 COM . 

. 641-633 

645249 AMC . 

. 1505 

649180M91 MASSEY .... 

.. 18590-18520 

64AX202 MACK . 

. 4536 

64164150019 STERLI ... 

. 513051 

645336R91 IHC . 

. 207L 

649339 AMC . 

. 1505 

64AX203 MACK . 

. 47820 

6417 FM . 

. CF6417 

645337R91 IHC . 

. 306L 

649361 AMC . 

. 26878 

64AX204 MACK . 

. 26820 

6418 SKI . 

. 418 

645632 COM . 

. 645-632 

649404 GERUN . 

. 653 

64AX209 MACK . 

. 4535 

641800 AMC . 

. 88016 

645632D COM . 

. 645-632D 

649405 GERUN . 

. 663 

64AX210 MACK . 

. 52638 

6418MB RHP . 

. 418 

645634R91 IHC . 

. 207SL 

649484 EATON . 

. 203S 

64AX216 MACK . 

. 28521 

6420 FM . 

. 6420 

645635R91 IHC . 

. 207SL 

64980 GOODMN . 

. 29675 

64AX217 MACK . 

. 28622 

642190 AMC . 

. J361644 

64575 CHECKR . 

. HB88107A 

64AX100 MACK . 

. 532X 

64AX219 MACK . 

. 14276 

642244 SEAL-P . 

. 482 

64590C91 IHC . 

. 2788A-2720 

64AX104 MACK . 

. 65500 

64AX221 MACK . 

. 553BA 

642251 SEAL-P . 

. 59175 

646 FEDRAL . 

. 2063R 

64AX106 MACK . 

. 854 

64AX222 MACK . 

. H715310 

6423213 SEAL-P . 

. 206WB 

646 LEMPCO . 

. 2063R 

64AX107 MACK . 

. 77675 

64AX223 MACK . 

. 39520 

6423215 AMC . 

. 20BWB 

646 MRC . 

. B26 

64AX108 MACK . 

. 3420 

64AX225 MACK . 

. 6B521DB 

6423215 SEAL-P . 

. 206WB 

646019 GERUN . 

. 752 

64AX109 MACK . 

. 07196 

64AX226 MACK . 

. 613B 

642445 SEAL-P . 

. 527 

6461 FM . 

. 6461 

6*1 AX 1 10 MACK . 

. 07204 

64AX227 MACK . 

. HH221410 

642447 SEAL-P . 

. 612 

6461 SKF . 

. 6461 

6*1 AX 112 MACK . 

. 15250X 

64AX229 MACK . 

. 25521 

642448 SEAL-P . 

. 621 

64616420 COM . 

. 6461-6420 

64AX114 MACK . 

. 3820 

64AX23D MACK . 

. 9121 

642482 SEAL-P . 

. 615 

6461A FM . 

. 6461A 

64AX115 MACK . 

. 383A 

64AX231 MACK . 

. 6535 

642954R1 IHC . 

. 15245 

6461A SKF . 

. 6461A 

64AX12 MACK . 

. 552 

64AX235 MACK . 

. H414210 

642955R91 IHC . 

. 15123 

6461A6420 COM . 

. 6461A 6420 

64AX124 MACK . 

. 553X 

64AX236 MACK . 

. 67322 

642956R91 IHC . 

... 15123-15245 

6462 HYSTER . 

. 74500-74850 

64AX125 MACK . 

. 59412 

64AX237 MACK . 

. HM807010 

642997800 EATON . 

. 304SS 

6463 HYSTER . 

. 95500-95925 

64AX13 MACK . 

. 3920 

64AX239 MACK . 

. 47623A 

643 FM . 

. 643 

646301 WHITE . 

. 305DD 

64AX132 MACK . 

. 55437 

64AX24 MACK . 

. 6320 

643043 SEAL-P . 

. 539 

646302 WHITE . 

. 305DD 

64AX134 MACK . 

. 612X 

64AX240 MACK . 

. 753A 

643045 SEAL-P . 

. 6320 

646302A3 WHITE . 

. 305DD 

64AX142 MACK . 

. 453X 

64AX241 MACK . 

. 752B 

643071 AMC . 

. 206WB 

64630D IHC . 

. 211SS 

64AX143 MACK . 

. 53375 

64AX242 MACK . 

. H715311 

643081 SEAL-P . 

. 632 

6466 FM . 

. 6466 

64AX145 MACK . 

. 09194 

64AX243 MACK . 

. HM813810 

643082 SEAL-P . 

. 636 

64666420 COM . 

. 6466-6420 

64AX146 MACK . 

. 3525 

64AX244 MACK . 

. 45220 

643117 SEAL-P . 

. 742 

646669 EATON . 

. 2796-2729 

64AX147 MACK . 

. 2631 

64AX247 MACK . 

. HM804810 

643118 SEAL-P . 

. 749 

646670 EATON . 

. 2729 

64AX148 MACK . 

. 382A 

64AX248 MACK . 

. HM516410 

643317800 EATON . 

. 304WB 

646671 EATON . 

. 2796 

64AX15 MACK . 

. 2720 

64AX249 MACK . 

. 42620 

643318800 EATON . 

. 305AG 

6468H IHC . 

. 3320 

64AX150 MACK . 

. 66462 

64AX250 MACK . 

. 55443 

643422 RIV . 

. 15126 

64700 FM . 

. 64700 

64AX152 MACK . 

. 47620 

64AX251 MACK . 

. HM803110 

643523 RIV . 

. 14137A 

64700 SKF . 

. 64700 

64AX153 MACK . 

. 02820 

64AX254 MACK . 

. 48120 

643632 COM . 

. 643-632 

647212 CHRYSL . 

.... 14138A 14276 

64AX155 MACK . 

. 25523 

64AX257 MACK . 

. 27820 

643633 COM . 

. 643-633 

647213 CHRYSL . 

. 14138A 

64AX157 MACK . 

. 453B 

64AX259 MACK . 

. 354A 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


TIMKEN 


Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

64AX260 MACK . 

. 3720 

64U3B FIAT . 

. 302AG 

651051 

BLUECH . 

. HIM 1719C 

651131 BLUECH . 

. 614002 

64AX262 MACK . 

. 4536 

64U4A FIAT . 

. 207 

651052 

BLUECH . 

. FC1723C 

651132 BLUECH . 

. 614004 

64AX266 MACK . 

. HM89410 

64U4B FIAT . 

. 303BB 

651054 

BLUECH . 

. 614051 

651133 BLUECH . 

. TR1714 

64AX267 MACK . 

. HM516414B 

64U5B FIAT . 

. 304WB 

651057 

BLUECH . 

. 614144 

651134 BLUECH . 

. 614015 

64AX27 MACK . 

. 3120 

64U6B FIAT . 

. 305AG 

651058 

BLUECH . 

. 614067 

651135 BLUECH . 

.VW1339C 

64AX272 MACK . 

. 492A 

64U7307 FIAT . 

. 30307M 

651061 

BLUECH . 

. 613006 

651136 BLUECH . 

. CA02135C 

64AX273 MACK . 

. M236810 

64U7B FIAT . 

. 306TB 

651062 

BLUECH . 

. MG1716 

651137 BLUECH . 

. FB2065C 

64AX276 MACK . 

. 492A 

64U9B FIAT . 

. 308WB 

651063 

BLUECH . 

. AU17150 

651138 BLUECH . 

. 613010 

64AX277 MACK . 

. 592D 

64U01A FIAT . 

. 203AB 

651065 

BLUECH . 

. TR1716 

651139 BLUECH . 

. 614056 

64AX278 MACK . 

. 98788 

65000801 EATON . 

. LM48548 

651066 

BLUECH . 

. 614011 

651140 BLUECH . 

. 614054 

64AX279 MACK . 

. HH224310 

650009 EATON . 

. LM48510 

651067 

BLUECH . 

. MG1716 

651141 BLUECH . 

. 614067 

64AX281 MACK . 

. 56650 

650010 EATON . 

. LM48548 

651069 

BLUECH . 

. AU1715C 

651142 BLUECH . 

. 614077 

64AX283 MACK . 

. M802011 

650021 CHRYSL . 

. 206SL 

651070 

BLUECH . 

. 614129 

651143 BLUECH . 

. 614067 

64AX285 MACK . 

. 25520 

650022 CHRYSL . 

. 1208SS 

651071 

BLUECH . 

. MG1716 

65117 NEWHOL . 

. NPS103RPC 

64AX286 MACK . 

. HM212011 

650023 CHRYSL . 

. 1207TB 

651073 

BLUECH . 

. FI1709C 

65118H IHC . 

. 59175-59412 

64AX287 MACK . 

. HM617010 

650025 CHRYSL . 

. 1306S 

651075 

BLUECH . 

. FI1710C 

65119H IHC . 

. 59175 

64AX288 MACK . 

. H715313W 

6501053 CHRYSL . 

. 513075 

651076 

BLUECH . 

. 614012 

65120H IHC . 

. 59412 

64AX29 MACK . 

. 6420 

650298 CLARK . 

. 395S 

651077 

BLUECH . 

. FI1709C 

651246 IAION . 

. 387A-382 

64AX292 MACK . 

. LM501310 

650380 CLARK . 

. 528 

651080 

BLUECH . 

.VW1729 

651247 EATON . 

. 387A 

64AX294 MACK . 

. JLM104910 

650462 CLARK . 

. 529 

651081 

BLUECH . 

.VW1339C 

651248 EA TON . 

. 382 

64AX297 MACK . 

. H71531 IP 

65049H IHC . 

. 663-652 

651082 

BLUECH . 

. 614015 

6513687 CLARK . 

. 2065 

64AX33 MACK . 

. 44348 

65050H IHC . 

. 663 

651083 

BLUECH . 

.VW1006C 

651442 CHRYSL . 

. 25877-25821 

64AX35 MACK . 

. 572 

65051H IHC . 

. 652 

651084 

BLUECH . 

.VW1006C 

651443 CHRYSL . 

. 25877 

64AX36 MACK . 

. 414A 

6505C WHITE . 

. 477 

6510843 CLARK . 

. DC208TTB 

651444 CHRYSL . 

. 25821 

64AX37 MACK . 

. 53387 

65066H IHC . 

. 644-632 

6510849 CLARK . 

. NPC100RPC 

65150 FIAT . 

. 310 

64AX38 MACK . 

. 742 

65067H IHC . 

. 644 

651085 BLUECH . 

.VW1339C 

6515548 CLARK . 

. SPB78 

64AX39 MACK . 

. 752 

65068H IHC . 

. 632 

6510857 CLARK . 

. FAIR 1R 

6517957 CLARK . 

. DS211TTA 

64AX40 MACK . 

. 1729X 

65069H IHC . 

. 72212C-72487 

651086 

BLUECH . 

. 614037 

651814R1 IHC . 

. LM11910 

64AX42 MACK . 

. 72487 

6506F WHITE . 

. 559 

651087 

BLUECH . 

. 206531 

651815R91 IHC . 

. LM11949 

64AX421 MACK . 

. 598A 

6506W WHITE . 

. 49585 

651089 

BLUECH . 

. 614017 

651816R91 IHC . 

. SET2 

64AX43 MACK . 

. 6320 

6507 FIAT . 

. 305AG 

651090 

BLUECH . 

. 614036 

651817R1 IHC . 

. LM67010 

64AX45 MACK . 

. 832 

65070H IHC . 

. 72212C 

651091 

BLUECH . 

. 614018 

651818R91 IHC . 

. LM67048 

64AX46 MACK . 

. 532A 

65071H IHC . 

. 72487 

651092 

BLUECH . 

. R16050 

651819R91 IHC . 

. SET6 

64AX47 MACK . 

. 453A 

6507F WHITE . 

. 552 

651093 

BLUECH . 

. FA01337C 

652 FM . 

. 652 

64AX48 MACK . 

. 522 

651 RENAL T . 

. 305AG 

651094 

BLUECH . 

. FA01437C 

652 SKI . 

. 652 

64AX497 MACK . 

. H715348P 

651001 BLUECH . 

. MG 1716 

651095 

BLUECH . 

. 614018 

65200 FM . 

. 65200 

64AX50 MACK . 

. 6320 

651002 BLUECH . 

. VV1250C 

651096 

BLUECH . 

. 614009 

65200 SKI . 

. 65200 

64AX51 MACK . 

. 47 2A 

651003 BLUECH . 

. VV1718C 

651097 

BLUECH . 

. 614007 

6520021 CHRYSL . 

. 206SL 

64AX52 MACK . 

. 552A 

651005 BLUECH . 

. F01267C 

651098 

BLUECH . 

. 614017 

6520065500 COM . 

. 65200-65500 

64AX60 MACK . 

. 332 

651007 BLUECH . 

. FI1708C 

651099 

BLUECH . 

. 614021 

652070R1 IHC . 

. LM11910 

64AX63 MACK . 

. 472 

651008 BLUECH . 

. 614026 

651101 

BLUECH . 

. 614030 

652071R91 IHC . 

. LM 11949 

64AX67 MACK . 

. 752B 

651010 BLUECH . 

. 614123 

651102 

BLUECH . 

. 614069 

652072R91 IHC . 

. SET2 

64AX68 MACK . 

. 394A 

651014 BLUECH . 

. 614100 

651104 

BLUECH . 

. 614060 

652073R1 IHC . 

. LM67010 

64AX7 MACK . 

. 3320 

651015 BLUECH . 

. VV1250C 

651105 

BLUECH . 

. 614040 

652074R91 IHC . 

. LM67048 

64AX72 MACK . 

. 563 

651017 BLUECH . 

. 614123 

651106 

BLUECH . 

. FA01747C 

652075R91 IHC . 

. SET6 

64AX73 MACK . 

. 652 

651020 BLUECH . 

. 614123 

651107 

BLUECH . 

. 614030 

652076R1 IHC . 

. LM 11910 

64AX74 MACK . 

. 632 

651024 BLUECH . 

. 614126 

651109 

BLUECH . 

. 614078 

652077R91 IHC . 

. LM 11949 

64AX77 MACK . 

. 17244 

651025 BLUECH . 

. VV1505C 

651110 

BLUECH . 

. 614016 

652078R91 IHC . 

. SET2 

64AX79 MACK . 

. 34478 

651026 BLUECH . 

. 0P1712C 

651111 

BLUECH . 

. 614036 

652079R1 IHC . 

. LM67010 

64AX80 MACK . 

. 42584 

651027 BLUECH . 

. OP1709C 

651112 

BLUECH . 

. 614044 

652080R91 IHC . 

. LM67048 

64AX88 MACK . 

. 592A 

651028 BLUECH . 

. TR1716 

651113 

BLUECH . 

. 614031 

652081R91 IHC . 

. SET6 

64AX89 MACK . 

. 632 

651029 BLUECH . 

. 613010 

651114 

BLUECH . 

. 614033 

65212 FM . 

. 65212 

64AX90 MACK . 

. 612 

651030 BLUECH . 

. 614001 

651115 

BLUECH . 

. HIM 1719C 

65212 SKI . 

. 65212 

64AX92 MACK . 

. 95925 

651031 BLUECH . 

. 1573 

651116 

BLUECH . 

. 614020 

6521265500 COM . 

. 65212-65500 

64AX94 MACK . 

. 932 

651032 BLUECH . 

. DNA01577C 

651117 

BLUECH . 

. 614052 

65225 FM . 

. 65225 

64D6 WHITE . 

. 395S 

651034 BLUECH . 

. DIM01575C 

651119 

BLUECH . 

. DIMF01576C 

65225 SKI . 

. 65225 

64N6204 FIAT . 

. 204 

651035 BLUECH . 

. 614105 

651120 

BLUECH . 

. 614022 

6522565500 COM . 

. 65225-65500 

64N6205 FIAT . 

. 205BB 

651036 BLUECH . 

. 614004 

651122 

BLUECH . 

. 614023 

6522H FM . 

. CF6522 

64N6209 FIAT . 

. 209BB 

651037 BLUECH . 

. 614001 

651123 

BLUECH . 

. T01710 

6523 NICE . 

. 614037 

64N6210 FIAT . 

. 210S 

651039 BLUECH . 

. 614006 

651124 

BLUECH . 

. 614147 

65237 FM . 

. 65237 

64N6211 FIAT . 

. 211TB 

651042 BLUECH . 

. DIMC01576C 

651125 

BLUECH . 

. 614005 

65237 SKI . 

. 65237 

64N6305 FIAT . 

. 305AG 

651043 BLUECH . 

. DNB01576C 

651126 

BLUECH . 

. 614006 

6523765500 COM . 

. 65237-65500 

64N63D6 FIAT . 

. 306TB 

651044 BLUECH . 

. DIME01576C 

651127 

BLUECH . 

. 613010 

65238 WHITE . 

. 306TB 

64N6311 FIAT . 

. 311TB 

651045 BLUECH . 

. DIMF01576C 

651128 

BLUECH . 

. 614043 

652554 CHRYSL . 

. 25821 

64N6314 FIAT . 

. 314 

651047 BLUECH . 

. 614000 

651129 

BLUECH . 

. 613010 

652555 CHRYSL . 

. 25877 

64U1A FIAT . 

. 204 

651048 BLUECH . 

. 613008 

651130 

BLUECH . 

. 614003 

653 FM . 

. 653 


Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

6532 HYSTER . 

. 659-652 

654396R91 IHC . 

. 8537 

65721C1 IHC . 

. JM515610 

658615 

EATON . 

. 479 

65320 FM . 

. 65320 

654422C91 IHC 


657246 CLARK . 

. 25877 

658617 

EATON . 

. 482-472 

65320 SKI . 

. 65320 

JLM710949 JLM710910 

657383R92 IHC . 

.WPS014GPC 

658618 

EATON . 

. 482 

65320B SKI . 

. 65320B 

654576X91 IHC . 

. 390A-394AS 

657415 EATON . 

. 13686-13621 

658619 

EATON . 

. 472 

65320F S/MCA . 

. 88128B 

654618 CLARK .. 

. 28300 

657416 EATON . 

. 13686 

658620 

EATON . 

. 482 

6535 FM . 

. 6535 

654629 CHRYSL 

. 3120 

657417 EATON . 

. 13621 

658622 

EATON . 

. 33281-33462 

6535 SKI . 

. 6535 

654745 CLARK .. 

. 1380 

657430 EATON . 

. 352 

658623 

EATON . 

. 563 

6535W FM . 

. 6535W 

654746 CLARK .. 

. 1328 

657432 EATON . 

. 342-332 

658628 

EATON . 

. 34478 

6535W SKF . 

. 6535W 

654791 EM . 

. GD2505C 

657433 EATON . 

. 342 

658629 

EATON . 

. 34300-34478 

6537 HYSTER . 

. 780-772 

654792 CM . 

. GE2505C 

657439 EATON . 

. 26882 

658630 

EATON . 

. 572 

65374R1 IHC . 

. 18B20D 

654875 CLARK .. 

. 45290 

657441 EATON . 

. 25580-25520 

658632 

EATON . 

. 572 

6538 NICE . 

. 614037 

654876 CLARK .. 

. 02475 

657443 EATON . 

. 25520 

658634 

EATON . 

. 742 

6538565320 COM . 

. 65385-65320 

655 FM . 

. 655 

657446 EATON . 

. 3720 

658635 

EATON . 

. 27620 

6539 NICE . 

. 1377C 

655 SKF . 

. 655 

657447 EATON . 

. 3778 

658638 

EATON . 

. 395 

65390 FM . 

. 65390 

65500 FM . 

. 65500 

657454 EATON . 

. 453A 

658639 

EATON . 

. 394A 

65390 SKF . 

. 65390 

65500 SKF . 

. 65500 

657462 EATON . 

. 537-532X 

658643 

EATON . 

. 493 

6539065320 COM . 

. 65390-65320 

655000R91 IHC . 

. 88506 

657465 EATON . 

. 3975-3920 

658647 

EATON . 

. 663 

65391 NEWHOL . 

. 203FF 

655068 EATON .. 

. 395-394A 

657466 EATON . 

. 3975 

658650 

EATON . 

. 742 

653X SKF . 

. 653X 

65520 ISO . 

. 65520 

657467 EATON . 

. 3920 

658651 

EATON . 

. 752 

654042 CLARK . 

. 559 

655211 CLARK .. 

. 306S 

657471 EATON . 

. 612 

658654 

EATON . 

. 598-592 

654044 CLARK . 

. 2793 

655233 CLARK .. 

. 368 

657478 EATON . 

. 45290 

658655 

EATON . 

. 592 

654045 CLARK . 

. 2984 

655245 GERLIN . 

. 414 

657479 EATON . 

. 45220 

658656 

EATON . 

. 580-572 

654047 CLARK . 

. 3578 

65527HAX IHC ... 

. I2255C 

657480 EATON . 

. 462 

658657 

EATON . 

. 580 

654048 CLARK . 

. 3984 

65527HBX IHC ... 

. I2255C 

657481 EATON . 

. 462 

658665 

EATON . 

. 772 

654051 CLARK . 

. 13685 

65527HX IHC . 

. I2255C 

657483 EATON . 

. 3920 

658667 

EATON . 

. 854 

6540C WHITE . 

. 539 

655306R91 IHC . 

. 88506 

657497 EATON . 

. 3982-3920 

658670 

EATON . 

. 780 

654132 CLARK . 

. 15100 

655423 CHRYSL 

. 202SS 

657498 EATON . 

. 3982 

658675 

EATON . 

. 48190-48120 

654133 CLARK . 

. 15118 

65544D IHC . 

. 56418-56650 

6576 FM . 

. 6576 

658684 

EATON . 

. 799-792 

654134 CLARK . 

. 15123 

65545D IHC . 

. 56418 

6576 SKF . 

. 6576 

658686 

EATON . 

. 792 

654135 CLARK . 

. 15578 

65546D IHC . 

. 56650 

6576140 CLARK . 

. DC208TTC 

658688 

EATON . 

. 48290-48220 

654136 CLARK . 

. 15580 

655652 COM . 

. 655-652 

6576155 CLARK . 

. DC211TTA 

658689 

EATON . 

. 74850 

654137 CLARK . 

. 25581 

655653 COM . 

. 655-653 

657652 COM . 

. 657-652 

6586F WHITE . 

. 559 

654138 CLARK . 

. 26878 

6556572 EM . 

. S128 

657653 COM . 

. 657-653 

658738 

CLARK . 

. 29520 

654139 CLARK . 

. 26882 

6557684 EM . 

. 907257 

65766535 COM . 

. 6576-6535 

658739 

CLARK . 

. 49520 

654141 CLARK . 

. 28580 

655883 CHRUK .. 

. LS9 

657712 CHRYSL . 

. J261648 

658740 

CLARK . 

. 59412 

654142 CLARK . 

. 28985 

6559 FM . 

. 6559C 

657820 GERLIN . 

. 6580 

658741 

CLARK . 

. 29580 

654143 CLARK .... 

... 37425 

6559469 GM .... 

... 907257 

657822 GERLIN .... 

... HM212044 

658743 

CLARK .... 

... 59175 

654144 CLARK . 

. 42687 

6559C FM . 

. 6559C 

6579 HYSTER . 

. 748S-742 

658746 

CLARK . 

. 59412 

654145 CLARK . 

. 42688 

6559C6535 COM 

. 6559C 6535 

6580 FM . 

. 6580 

658910 

CLARK . 

. 3975 

654150 CLARK . 

. 332 

656106 CLARK .. 

. 2063R 

658004R91 IHC . 

. 8506 

658927 

CLARK . 

. 307FF 

654151 CLARK . 

. 362 

656265 EATON .. 

. 09074 

658005R91 IHC . 

.WPSD14GPC 

65892J 

SIMCA . 

. 02872-02820 

654152 CLARK . 

. 362A 

656270 EATON .. 

. SET15 

65800R91 IHC . 

. 208FF 

658948 

CHRYSL . 

. 1872 

654154 CLARK . 

. 2720 

656272 EATON .. 

. 15100-15245 

658018 CLARK . 

. 1311 AG 

658965 

CLARK . 

. 760 

654156 CLARK . 

. 3525 

656273 EATON .. 

. 15100 

658020 CLARK . 

. 1212AG 

658966 

CLARK . 

. 598 

654159 CLARK . 

. 13621 

656274 EATON .. 

. 15245 

658021 CLARK . 

. 1211 AG 

658967 

CLARK . 

. H715340 

654161 CLARK . 

. 14274 

656277 EATON .. 

. 14117A 

658022 CLARK . 

. 1210AG 

658968 

CLARK . 

. 557S 

654162 CLARK . 

. 15245 

656281 EATON .. 

. 02474 

658040 CLARK . 

. 1311AGL 

658969 

CLARK . 

. 575 

654163 CLARK . 

. 15250X 

656288 EATON .. 

. 14130-14276 

65806535 COM . 

. 6580-6535 

658970 

CLARK . 

. 3975 

654164 CLARK . 

. 15520 

656289 EATON .. 

. 14130 

658074 CLARK . 

. 41286 

658971 

CLARK . 

. 581 

654165 CLARK . 

. 24720 

656290 EATON .. 

. 14276 

658076 CLARK . 

. 41125 

658972 

CLARK . 

. 66225 

654166 CLARK . 

. 25520 

656291 EATON .. 

. 14130-14274 

658077 CLARK . 

. 44143 

658973 

CLARK . 

. 497 

654167 CLARK . 

. 26822 

656292 EATON .. 

. 14125A-14276 

658088R91 IHC . 

. 206F 

658974 

CLARK . 

. 42350 

654168 CLARK . 

. 28300 

656293 EATON .. 

. 2585-2523 

658089R91 IHC . 

. 206F 

658975 

CLARK . 

. 65500 

654169 CLARK . 

. 37625 

656294 EATON .. 

. 2585 

658135R91 IHC . 

. 207FF 

658976 

CLARK . 

. 623 

654170 CLARK . 

. 44348 

656295 EATON .. 

. 2523 

658137MI MASSEY . 

. 26884 

658977 

CLARK . 

. 59200 

654209 CLARK . 

. 98400-98788 

656296 EATON .. 

. 14138A-14274 

658192C91 IHC . 

.... 37425-37625 

658978 

CLARK . 

. 53176 

654222X91 IHC 


656297 EATON .. 

. 14138A 

658200R91 IHC . 

. 208FF 

658979 

CLARK . 

. 71450 

JLM710949-JLM710910 

656405 EATON .. 

. 3320 

658316 CLARK . 

. 644 

658980 

CLARK . 

. 52400 

654299 CLARK . 

. 207 

6566 HYSTER . 

. 855 854 

658317 CLARK . 

. 65390 

658981 

CLARK . 

. 3782 

654301 CLARK . 

. 205S 

65662 SKF . 

. FC65662 

658382 CLARK . 

. 632 

658983 

CLARK . 

. 342S 

654302 CLARK . 

. 304S 

65674R91 IHC ... 

. 25584 

658383 CLARK . 

. 65320 

658985 

CLARK . 

. 592A 

654303 CLARK . 

. 305S 

65680R91 IHC ... 

. 25584-25521 

658493C91 IHC . 

.... 45282-45220 

658986 

CLARK . 

. H715311 

654320 CLARK . 

. 88506 

65681R1 IHC . 

. 25521 

658606 EATON . 

. 6320 

658987 

CLARK . 

. 572 

654387X91 IHC 


656980 GM . 

. 200531 

658612 EATON . 

. 3994-3920 

658988 

CLARK . 

. 66462 

JLM710949-JLM710910 

65719C91 IHC ... 

JM515649-JM515610 

658613 EATON . 

. 3994 

658989 

CLARK . 

. 493 

654395R91 IHC _ 

8537 

65720091 IHC ... 

JM515649 

658614 FA TON . 

479-472 

658990 

CLARK . 

. 42584 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


Part tt/Name 

Timken 

Part ft/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

658992 CLARK . 

. 65225 

65EX4221 FORD . 

. 24780 

660182 CLARK ... 

. 557A 

662011 DORMAN 

. HB88508A 

658993 CLARK . 

. 612 

65EX4616 FORD . 

. 31520 

6601848 VOLVO . 

. 306S 

662012 DORMAN 

. HB88107A 

658994 CLARK . 

. 71750 

65EX4618 FORD . 

. 02820 

6601860 VOLVO . 

. 314 

662013 DORMAN 

. HB206FF 

658995 CLARK . 

. 52637 

65EX4621 FORD . 

. 31593 

6601861 VOLVO . 

. 32206M 

662014 DORMAN 

. HB88107A 

658996 CLARK . 

. 3732 

66 MRC . 

. B66 

6601918 VOLVO . 

. 30204M 

662015 DORMAN 

. HB88107A 

658997 CLARK . 

. 33472 

6600048 VOLVO . 

. 204 

6602094 VOLVO . 

. 201AB 

662016 DORMAN 

. HB88508 

658998 CHRYSL . 

. 1505 

6600049 VOLVO . 

. 304WB 

6602301 VOLVO . 

. 208S 

662017 DORMAN 

. HB88508 

658998 CLARK . 

. 382A 

660005 EATON . 

. 53176-53387 

6602824 VOLVO . 

. 106WB 

662018 DORMAN 

. HB88509 

658998 CM . 

. 1505 

6600061 VOLVO . 

. 202AG 

6602905 VOLVO . 

. 115BB 

662019 DORMAN 

. HB88509 

659 FM . 

. 659 

6600064 VOLVO . 

. 202S 

6602959 VOLVO . 

. 111TB 

662020 DORMAN 

. HB88510 

659 SKI . 

. 659 

6600069 VOLVO . 

. 208 

6603116 VOLVO . 

. 204 

662021 DORMAN 

. HB88512AHD 

65901 NICE . 

. 1752T 

660007 EATON . 

. 9185-9121 

6604225 VOLVO . 

. 207SS 

662022 DORMAN 

. HB1 

65902 NICE . 

. 1752SC 

6600083 VOLVO . 

. 206WB 

660431A EATON 

. 566 

662023 DORMAN 

. HB2 

659029 CLARK . 

. 207FF 

6600084 VOLVO . 

. 206WB 

660431B EATON 

. 563 

662024 DORMAN 

. HB3 

6593 NICE . 

. 1872 

660009 EATON . 

. 78551 

66043M WHITE .. 

. 5535 

662025 DORMAN 

. HB88508A 

65931 NICE . 

. 1872T 

6600091 VOLVO . 

. 207 

6605706 VOLVO . 

. 30305M 

662026 DORMAN 

. HB5 

659349R91 IHC . 

. 09074 09195 

66001044 VOLVO . 

. 32306 

6605876 VOLVO . 

. 310L 

662027 DORMAN 

. HB88107A 

659353R91 IHC . 

. 8507 

6600105 VOLVO . 

. 209BB 

660602 BERLIN .. 

. 772 

662044 GM . 

. HB88512AHD 

6594 NICE . 

. 2256 

6600108 VOLVO . 

. 307TB 

660605 BERLIN .. 

. 749A 

662054R91 IHC ... 

. 395-394A 

659457R91 IHC . 

. 387A382 

6600110 VOLVO . 

. 306TB 

660606 GERLIN .. 

. 782 

662055R91 IHC ... 

. 395 

659458R91 IHC . 

. 387A 

6600118 VOLVO . 

. 211TB 

66060R91 IHC .... 

. 311L 

662056R91 IHC ... 

. 25580-25520 

659459R1 IHC . 

. 382 

6600130 VOLVO . 

. 206S 

66061R91 IHC .. 

HM807044-HM807010 

662057R91 IHC ... 

. 25580 

659460R91 IHC . 

. 387A-382 

6600132 VOLVO . 

. 108TB 

6606C WHITE . 

. 479 

662058R91 IHC ... 

. 3975-3920 

659461R91 IHC . 

. 387A 

6600136 EATON . 

. 46720 

6607C WHITE . 

. 580 

662059R91 IHC ... 

. 3975 

659462R1 IHC . 

. 382 

6600137 EATON . 

. 46790 

660860 SEAL-P ... 

. 14130 

662060R91 IHC ... 

. 208FF 

659473R91 IHC . 

. 207 

6600169 VOLVO . 

. 30207M 

660862 SEAL-P .. 

. 368A 

662061R91 IHC 

HM807044-HM80701 

659474R91 IHC . 

. 208 

6600190 VOLVO . 

. 212 

660864 SEAL-P ... 

. 354A 

662062R91 IHC ... 

. HM807044 

659475R91 IHC . 

. 205BB 

6600425 EATON . 

. 34301 

660893 SEAL-P .. 

. 33281 

662063R91 IHC 

HM807044-HM80701 

659476R91 IHC . 

. 304WB 

6600435 EATON . 

. 34500 

6609787 VOLVO . 

. 307S 

662064R91 IHC ... 

. HM807044 

659477R91 IHC . 

. 2D7L 

6600436 EATON . 

. 42620 

660D6 WHITE . 

. 39590 

662065R1 IHC . 

. HM807010 

659478R91 IHC . 

. 88107 

6600488 EATON . 

. 67720 

660RC SULLIV . 

. 1310AG 

6620F WHITE . 

. 59175 

659480R91 IHC . 

. 87503 

6600489 EATON . 

. 93125 

661 FM . 

. 661 

662110 SEAL-P .... 

. 225531 

659483R91 IHC . 

. 207S 

6600490 EATON . 

. 67790 

661 SKF . 

. 661 

66212 FM . 

. 66212 

6595 NICE . 

. 225531 

6600491 EATON . 

. 93800 

661001R91 IHC .. 

. 88504 

66212 SKI . 

. 66212 

65951 NICE . 

. 225518 

6600565 EATON . 

. 795 

661003R91 IHC .. 

. 308SS 

6621266462 COM 

. 66212-66462 

659537 CLARK . 

. 14138A 

6600566 EATON . 

. 792 

6611241 VOLVO . 

. 204S 

66213B DORMAN 

. HB206DD 

659538 CLARK . 

. 09074 

66006 NEWHOL . 

. NPS010RPC 

66116R91 IHC .... 

. 39590-39520 

66214 DORMAN .. 

. HB88107A 

659539 CLARK . 

. 07098 

6600667 EATON . 

. 48620 

6611737 VOLVO . 

. 1505 

66215 DORMAN .. 

. HB88107A 

65954 CLARK . 

. 09194 

6600693 EATON . 

. 48684 

66117R91 IHC .... 

. 39590 

66216 DORMAN .. 

. HB108 

65954 NICE . 

. 225531 

6600694 EATON . 

. 46790 

6612F WHITE . 

. 59200 

662161 EATON .... 

. 780-772 

659540 CLARK . 

. 09194 

6600709 VOLVO . 

. 309 

661346 SEAL-P .. 

. 16150 

662161A EATON . 

. 780 

659541 CLARK . 

. 07204 

6600728 VOLVO . 

. J322064 

661347 SEAL-P ... 

. 16284 

662161B EATON .. 

. 772 

65955 NICE . 

. 225531 

6600738 VOLVO . 

. 30307M 

661352 GM . 

. GK2005C 

6621F WHITE . 

. 59412 

659569R91 IHC . 

. KB11786Y 

6600766 EATON . 

. 9185 

661353 GM . 

. GL2005C 

66225 FM . 

. 66225 

659570R91 IHC . 

. 387 

6600776 EATON . 

. 687 

661354 GM . 

. GM2005C 

66225 SKF . 

. 66225 

659571R1 IHC . 

. 382 

6600777 EATON . 

. 672 

661433 SEAL-P ... 

. 1380 

6622566462 COM 

. 66225-66462 

65958 NICE . 

. 225518 

6600788 VOLVO . 

. 30208M 

661434 SEAL-P ... 

. 1328 

662262 CLARK .... 

. 48220 

659652 COM . 

. 659 652 

6600806 VOLVO . 

. 205BB 

661436 SEAL-P ... 

. 16150 

662359R91 IHC ... 

. 88508 

659653 COM . 

. 659 653 

6600807 VOLVO . 

. 305AG 

661437 SEAL-P ... 

. 16284 

662391 WHITE . 

. 24720 

659713R91 IHC . 

. 387A 382 

6600808 VOLVO . 

. 308WB 

661481 SEAL-P ... 

. 206WB 

6623C WHITE . 

. 65390 

659714R91 IHC . 

. 387A 

6600822 VOLVO . 

. 311TB 

661562 SEAL-P ... 

. MU1305TDM 

6623W WHITE . 

. 59162 

659715R1 IHC . 

. 382 

6601035 VOLVO . 

. 205S 

661638R91 IHC .. 

. 308SS 

662433 CLARK .... 

. 1213SL 

659799 CHRYSL . 

. 203S 

6601036 VOLVO . 

. 207S 

661652 COM . 

. 661 652 

662434 WHITE . 

. 24780 

659826R91 IHC . 

. 306L 

6601044 VOLVO . 

. 32306 

661710R91 IHC .. 

. 14118S-14274 

6624C WHITE . 

. 65320 

659828R91 IHC . 

. 306L 

6601047 VOLVO . 

. 30206M 

661720R91 IHC .. 

. 14118S 

662519R91 IHC ... 

. 88128B 

659831R91 IHC . 

. 09074-09195 

6601058 VOLVO . 

. 210S 

661721 CLARK ... 

. 2924 

662599 SEAL-P .... 

. 362A 

659832R1 IHC . 

. 09195 

6601118 VOLVO . 

. 204S 

6617782 VOLVO . 

. 205BB 

662653 COM . 

. 662 653 

659837R91 IHC . 

. 14136A 14276 

6601141 VOLVO . 

. 30205M 

66177V SIMCA ... 

. SET2 

662738 CLARK .... 

. 522 

659838R91 IHC . 

. 14136A 

6601160 VOLVO . 

. 30304 

6618787 VOLVO . 

. 202AG 

662739 CLARK .... 

. 759 

659839R1 IHC . 

. 14276 

6601 180 VOLVO . 

. 204S 

6618788 VOLVO . 

. 207 

662752 SEAL-P .... 

. 623 

659919R91 IHC . 

. 2788-2720 

6601 182 VOLVO . 

. 302AG 

6618789 VOLVO . 

. 208 

662753 CLARK .... 

. 6580 

659920R91 IHC . 

. 2788 

6601768 VOLVO . 

. 8502 

6618790 VOLVO . 

. 209BB 

662756 CLARK .... 

. HH221449 

659921R1 IHC . 

. 2720 

6601797 VOLVO . 

. 306L 

6618792 VOLVO . 

. 311TB 

662762 CLARK .... 

. 5305KE 

659922R91 IHC . 

. 2785-2720 

660180 CLARK . 

. 3726 

6618793 VOLVO . 

. 312 

662777 SEAL-P .... 

. 33462 

659923R91 IHC . 

. 2785 

6601804 VOLVO . 

. 30207M 

662009 DORMAN 

. HB5 

662957R91 IHC ... 

. NPC100RPC 

65EX1229 FORD . 

. 14276 

660181 CLARK . 

. 3720 

662010 DORMAN 

. HB206DD 

6629648 VOLVO .. 

. 42688 
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Part tt/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

6629649 VOLVO .. 

. 42620 

664135 CLARK . 

. 20BFF 

666556 CLARK .... 

. 308S 

668943R91 IHC . 

. NPC010RPC 

6629651 VOLVO .. 

. 52618 

664214 CLARK . 

. 14276 

666624R91 IHC .. 

. 203RRAG 

669012 CLARK . 

. 308SS 

6629679 VOLVO .. 

. 208L 

664220 CLARK . 

. 21 IS 

666642 CLARK .... 

. 88504 

669019R91 IHC . 

. 88128B 

662015 DORMAN 

. HB88107A 

664221 CLARK . 

. 2D3S 

666663R91 IHC .. 

. 15578 

669063 CLARK . 

. 307S 

662016 DORMAN 

. HB88508 

664299 FIAT . 

. 312 

666697 CLARK .... 

. 394A 

669120 CLARK . 

. 15112 

662017 DORMAN 

. HB88508 

664398 CLARK . 

. HH221410 

666698 CLARK .... 

. MU1305TDM 

669232 SEAL-P . 

. 3780 

663 FM . 

. 663 

664399 CLARK . 

. 6535 

66673G WHITE .... 

. 639 

669385 CLARK . 

. 641 

663003R91 IHC ... 

. 09081-09195 

664443 SEAL-P . 

. 88107 

666927 CHRYSL . 

. C1086Q 

669416 CLARK . 

. 201AB 

663016 CLARK .... 

. 207F 

66462 FM . 

. 66462 

666968 SEAL-P ... 

. J241644 

669585R91 IHC . 

. NPC010RPC 

6630375 CLARK .. 

. NPS012RPC 

66462 SKF . 

. 66462 

666984 CLARK .... 

. 24780 

669586R91 IHC . 

. NPC010RPC 

663095 SKF . 

. 513116 

664736 SEAL-P . 

. 382A 

667 MRC . 

. B67 

6696 NICE . 

. 1562 

6631034 VOLVO .. 

. 598 

6648 TOWMTR . 

. 203AB 

667191 SEAL-P ... 

. 26884 

669790R91 IHC . 

. 88506 

6631035 VOLVO .. 

. 592A 

6649921 OPEL . 

. 342S-332 

6672 FM . 

. CF6672 

66D6 WHITE . 

. 33262 

6631045 VOLVO .. 

. H715311 

665 FM . 

. 665 

667220 SEAL-P ... 

. 14137A 

67 MRC . 

. B67 

6631150 VOLVO .. 

. LM522510 

665 SKF . 

. 665 

667232 CLARK .... 

. 09196 

6703169 GM . 

. C672Q 

6631200 VOLVO .. 

. 33281 

6650 FIAT . 

. 206WB 

667233 CLARK .... 

. 09078 

670368R91 IHC . 

.IMPC102RPC 

6631201 VOLVO .. 

. 33472 

66506M WHITE . 

. 581 

667234 CLARK .... 

. 02820 

670393R91 IHC . 

. 88506 

6631202 VOLVO .. 

. M88010 

665097R91 IHC . 

. SET45 

667235 CLARK .... 

. 02877 

6704C WHITE . 

. 462 

6631203 VOLVO .. 

. M88048 

665098R91 IHC . 

. LM501349 

667268R91 IHC .. 

. 88502 

670776 CHRYSL . 

.W585Q 

6631204 VOLVO .. 

. 594A 

665099R1 IHC . 

. LM501310 

667274 CLARK .... 

. 28920 

67096R91 IHC . 

. 469 

6631206 VOLVO .. 

. 48120 

6651110 OPEL . 

. 88107 

667275 CLARK .... 

. 42620 

67097R91 IHC . 

. 469 453X 

6631207 VOLVO .. 

. 48190 

6651227 CLARK . 

. 209BB 

667277 CLARK .... 

. 55187C 

67098R91 IHC . 

. 42687 

6631209 VOLVO .. 

. 55443 

665168 SEAL-P . 

. 15101 

667278 CLARK .... 

. 55443 

67099R91 IHC . 

. 42687-42620 

6631210 VOLVO .. 

. 493 

665169 SEAL-P . 

. 26822 

667279 CLARK .... 

. 382 

671007 BECK-A . 

. 202AG 

6631211 VOLVO .. 

. 497 

665170 SEAL-P . 

. 26882 

667311 SEAL-P ... 

. 41286 

671009 BECK-A . 

. 203AB 

6631215 VOLVO .. 

. H715345 

66520 FM . 

. 66520 

667312 SEAL-P ... 

. 41125 

671014 BECK-A . 

. 205BB 

6631259 VOLVO .. 

. 48290 

66520 SKF . 

. 66520 

667347 CLARK .... 

. 532A 

671022 BECK-A . 

. 304WB 

6631260 VOLVO .. 

. 48220 

66521 DB FM . 

. 66521DB 

667348 CLARK .... 

. 539 

671029R91 IHC . 

. 16150 

6631765 VOLVO .. 

. HM803149 

66521 DB SKF . 

. 66521DB 

667349 CLARK .... 

. 636 

671031R91 IHC . 

.... M88048 M88010 

6631766 VOLVO .. 

. HM803110 

665244 CHRYSL . 

. 25580-25520 

667356 SEAL-P ... 

. 3767 

671032R91 IHC . 

. M88048 

6631768 VOLVO .. 

. 68712 

665245 CHRYSL . 

. 25520 

66738 VICTOR .... 

. 3783 

671033R1 IHC . 

. M88010 

6631770 VOLVO .. 

. 66462 

665246 CHRYSL . 

. 25580 

667387 SEAL-P ... 

. 33275 

671036 BECK-A . 

. 206WB 

66320G SIMCA .... 

. 15590-15520 

665248 CHRYSL . 

. 25520 

667388 SEAL-P ... 

. 399A 

671037 BECK-A . 

. 207 

663255 WHITE .... 

. 2505T 

665249 CHRYSL . 

. 25580 

667389 SEAL-P ... 

. 33472 

671067 NEWHOL ... 

. 203RRAA 

6633105 VOLVO .. 

. 48290-48220 

665284R91 IHC . 

. 09081-09195 

667437 CLARK .... 

. 532A 

671074R91 IHC . 

. SET45 

6633106 VOLVO .. 

. 598-592A 

665286R91 IHC . 

... 14136A 14276 

667438 CLARK .... 

. 539 

671075R91 IHC . 

. LM501349 

6633114 VOLVO .. 

. 27690-27620 

665287R91 IHC . 

. 14136A 

667440 CHRYSL .. 

. 14125A 

671076R1 IHC . 

. LM501310 

6633115 VOLVO .. 

. 47681-47620 

66540M WHITE . 

. 66225 

667464R91 IHC .. 

.WPS014GPC 

671077R91 IHC . 

. SET5 

6633117 VOLVO 


66541M WHITE . 

. 66462 

667465R91 IHC .. 

.WPS014GPC 

671078R91 IHC . 

. LM48548 

HM807046 HM807010 

66553 NEWHOL . 

. 203RRAG 

667535R91 IHC .. 

. 15578-15520 

671079R1 IHC . 

. LM48510 

6633118 VOLVO .. 

. 67390-67322 

665605 STUDEB . 

. 307FFTB 

667565 CLARK .... 

. 6320 

671080R91 IHC . 

. SET3 

663327 SEAL-P ... 

. 09196 

665652 COM . 

. 665-652 

667567 CLARK .... 

. 749 

671081R91 IHC . 

. M12649 

6633731 VOLVO .. 

. 48286 

665652R91 IHC . 

. SPB78 

667709 EATON ... 

. 48290 

671082R1 IHC . 

. M12610 

6633853 VOLVO .. 

... H715345-H715311 

665653 COM . 

. 665-653 

668042R91 IHC .. 

.WPS112GRC 

671177 GM . 

. TRK140 

6634577 VOLVO .. 

. 64450 

665799M1 MASSEY .... 

. 3320 

668080R91 IHC .. 

. 88508 

671178 GM . 

. TRK130 

6634578 VOLVO .. 

. 64700 

66585 FM . 

. 66585 

668083R91 IHC .. 

. NPS100RPC 

671319 SEAL-P . 

. 203SS 

6634660 VOLVO .. 

. HM89449 

66585 SKF . 

. 66585 

668084R91 IHC .. 

. NPS100RPC 

671604 CHRYSL . 

. 26822 

6634661 VOLVO .. 

. HM89410 

66589 FM . 

. 66589 

668100 CHRYSL . 

. 28682-28622 

671626 CHRYSL . 

. 02420 

663556R91 IHC ... 

. SET45 

66589 SKF . 

. 66589 

668101 CHRYSL .. 

. 28622 

67167 JOHNS . 

. TWG114R 

663557R91 IHC ... 

. LM501349 

6658966520 COM . 

. 66589-66520 

668102 CHRYSL .. 

. 28682 

67189R91 IHC . 

. 580-572 

663558R1 IHC . 

. LM501310 

665A FM . 

. 665A 

668122 CHRYSL .. 

. 3585 

67190R91 IHC . 

. 580 

663598 CHRYSL .. 

. 31520 

665A SKF . 

. 665A 

6681381 OPEL .... 

. B70 

67191R91 IHC . 

. 598A-592A 

663599 CHRYSL .. 

. 31593-31520 

665A653 COM . 

. 665A-653 

6681389 OPEL .... 

. B67 

67192R91 IHC . 

. 598A 

663600 CHRYSL .. 

. 31593 

666 ISO . 

. 666 

668188 SEAL-P ... 

. 307TB 

671955C91 IHC . 

. 5206KLE 

663600 SEAL-P ... 

. 49585 

6660 FULLER . 

. J402480 

6682215 OPEL .... 

.. HM89446-HM89410 

672 FM . 

. 672 

663601 SEAL-P ... 

. 49520 

66605M WHITE . 

. 47686 

668553 CLARK .... 

. 68712 

672 SKF . 

. 672 

663644 CHRYSL .. 

. 31520 

66606M WHITE . 

. 47620 

668631 OPEL . 

. OP1712C 

672001 CLARK . 

. 205SL 

663646 CHRYSL .. 

. 31593 

66620A FORD . 

. 204 

668635 OPEL . 

. OP1709C 

672004 CLARK . 

. 672 

663652 COM . 

. 663 652 

666405 WHITE . 

. LM48510 

668636 OPEL . 

. OP1712C 

672005 CLARK . 

. 685 

663653 COM . 

. 663-653 

666406 WHITE . 

. LM48548 

668641 OPEL . 

. 0P1709C 

672006 CLARK . 

. 387 

663895R91 IHC ... 

. 206FF 

666448 CLARK . 

. 1729X 

668719R92 IHC ... 

. NPS102RPC 

672009 CLARK . 

. 496 

6639092 OPEL . 

. 202AG 

666449 CLARK . 

. 1779 

66873X SIMCA ... 

. 24780-24720 

672044 CLARK . 

. LM613449 

663916 CLARK .... 

. 207F 

666450 CLARK . 

. 14125A 

668843R91 IHC .. 

. 208F 

672045 CLARK . 

. LM613449 

663A FM . 

. 663A 

6665 NICE . 

. 1625 

668907R92 IHC .. 

. NPC010RPC 

672070 CLARK . 

. 25821 

663A SKF . 

. 663A 

66651 NICE . 

. 1625T 

668908R91 IHC .. 

. NPC010RPC 

6721 NICE . 

. 2375F 

664134 CLARK .... 

. 205FF 

666554 CLARK . 

. 2689 

668942R92 IHC .. 

. WPC010RPC 

67212 NICE . 

. 225518 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


TIMKEN 


Part It/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part It/Name 

Timken 

672122 VOLVO .. 

. VV125DC 

673582 BECK-A ... 

... LM67045-LM67010 

675709R91 IHC . 

. 387-382A 

679160C91 IHC . 

. 3982 

67213 NICE . 

. 2375F 

673616 BECK-A ... 

. 2788-2720 

675727R91 IHC . 

. SET1 

679161 Cl IHC . 

. 3920 

672141 CLARK .. 

. 206SS 

673630 SEAL-P .... 

. 15125 

675728R91 IHC . 

. LM11749 

679162C91 IHC . 

. 3984-3920 

672147 BECK-A . 

. 03062-03162 

67370 NEWHOL .... 

. LM501349 

675729R1 IHC . 

. LM11710 

679163C91 IHC . 

. 3984 

672170 BECK-A . 

. 07100S 07210X 

67371 NEWHOL .... 

. LM501310 

67576 FIAT . 

. 204 

67920 FM . 

. 67920 

672181 CLARK .. 

. 48120 

67372 NEWHOL .... 

. SET88 

675895 CLARK . 

. 643 

67920 SKF . 

. 67920 

672182 CLARK .. 

. 48190 

673810R91 IHC ... 

. HM804849 

675903 FIAT . 

. 210S 

679465 FIAT . 

. 201AB 

672188 BECK-A . 

. 09067-09195 

673817R91 IHC 

HM804849-HM80481 

67599 CHRYSL . 

. 206WB 

679466 FIAT . 

. 210S 

672212 BECK-A . 

. 14130-14276 

67388 FM . 

. 67388 

676 BRIT-L . 

. 306TB 

679470C91 IHC . 

. 643-633 

672253 BECK-A . 

. 15123-15245 

67388 SKF . 

. 67388 

6761485 EM . 

. XLS4 

679476 FIAT . 

. 313 

672285 EM . 

. J321664 

6738867320 COM 

. 67388-67320 

67647C91 IHC . 

. 207L 

67983 FM . 

. 67983 

672287 BECK-A . 

. 18590-18520 

6738867322 COM 

. 67388-67322 

676497M1 MASSEY 

. 206S 

67983 SKI . 

. 67983 

672295 BECK-A . 

. 18690-18620 

67390 FM . 

. 67390 

67651C91 IHC . 

. 1210AG 

6798367920 COM . 

. 67983-67920 

672303 BECK-A . 

. SET21 

67390 SKF . 

. 67390 

67652C91 IHC . 

. 1210AG 

679995 FIAT . 

. 30207M 

672345 BECK-A . 

. 88107 

6739067320 COM 

. 67390-67320 

67655C91 IHC . 

. 308L 

679996 FIAT . 

. 30208M 

672360 BECK-A . 

. RW109R 

6739067322 COM 

. 67390-67322 

67656C91 IHC . 

. 1210AG 

67A7 WHITE . 

. 87503 

672378 BECK-A . 

. 306TB 

67391 FM . 

. 67391 

676758R91 IHC . 

. B 168 

67AX107 MACK . 

. J281248 

672451 BECK-A . 

. 30206M 

67391 SKF . 

. 67391 

676987 SEAL-P . 

. 3994 

67AX111 MACK . 

. J482064 

67247C91 LHC ... 

JM718149-JM718110 

6739167322 COM 

. 67391-67322 

676995 SEAL-P . 

. 59162 

67AX115 MACK . 

. J402064 

67250C91 IHC ... 

. JM718149 

674450 SEAL-P .... 

. 2924 

677038 SEAL-P . 

. 15123 

67AX128 MACK . 

. J322064 

672519 BECK-A . 

. 3188S 3120 

674716 EM . 

. BS61 

677133F EATON . 

. 205FF 

67AX132 MACK . 

. J361652 

67251C1 IHC . 

. JM718110 

675014R91 IHC ... 

. 2759 

677148C91 CASE ... 

.... LM12749-90010 

67AX133 MACK . 

. J401664 

672543 BECK-A . 

. 32303 

6751 189 EM . 

. B1616 

67720 FM . 

. 67720 

67AX135 MACK . 

. J261648 

672578 CLARK .. 

. 3382 

675181 CLARK . 

. 203F 

67720 SKF . 

. 67720 

67AX136 MACK . 

. J322080 

6725W WHITE .... 

. 462 453A 

675202 CLARK . 

. 1206AG 

677296 SEAL-P . 

. 368A 

67AX145 MACK . 

. MU1305TDM 

672667 BECK-A . 

. 304WB 

675203 CLARK . 

. 1211L 

677297 SEAL-P . 

. 362A 

67AX149 MACK . 

. J401652 

672675 BECK-A . 

. RW103R 

675205 CLARK . 

. 1213SL 

677308 SEAL-P . 

. 15123 

67AX153 MACK . 

. MU1305TDM 

672719 CLARK .. 

. 683 

675207 CLARK . 

. 72200C 

677309 SEAL-P . 

. 15245 

67AX160 MACK . 

. J281256 

672731C91 IHC . 

. 304WB 

675208 CLARK . 

. 72212C 

677310 SEAL-P . 

. 09195 

67AX165 MACK . 

. J321652 

67274H IHC . 

.MU1305TDM 

675209 CLARK . 

. 72487 

677311 SEAL-P . 

. 09067 

67AX17 MACK . 

. J241232 

672790 BECK-A . 

. 206WB 

675231 CLARK . 

. 414 

6778 EATON . 

JXC25469C-92UA3 

67AX19 MACK . 

. J361652 

672826R91 IHC . 

. 88506 

675232 CLARK . 

. 418 

67780 FM . 

. 67780 

67AX194 MACK . 

. J361644 

672857 BECK-A . 

. 208 

675232R91 IHC ... 

. 304SS 

67780 SKF . 

. 67780 

67AX212 MACK . 

. J482064 

672865 BECK-A . 

. 208 

675235 CLARK . 

. 477 

6778067720D COM 

. 67780-67720D 

67AX22 MACK . 

. J401640 

672899 BECK-A . 

. 513181 

675236 CLARK . 

. 537 

677820 CHRYSL . 

. 5212W 

67AX2228 MACK . 

. J402464 

672993R91 IHC . 

. HM804848 

675238 CLARK . 

. 621 

6778267720 COM .. 

. 67782-67720 

67AX226 MACK . 

. J241676 

672B FM . 

. 672B 

675244 CLARK . 

. 6379 

67786 FM . 

. 67786 

67AX228 MACK . 

. J402464 

672D IM . 

. 672D 

675246 CLARK . 

. 25877 

67786 SKF . 

. 67786 

67AX229 MACK . 

. J402480 

672D6 WHITE .... 

. 495A 

675247 CLARK . 

. 29675 

6778667720 COM .. 

. 67786-67720 

67AX23 MACK . 

. J321264 

672NDL SKF . 

. C672Q 

675248 CLARK . 

. 33281 

67787 FM . 

. 67787 

67AX232 MACK . 

. MU 1307TM 

673012 BECK-A . 

. 513147 

675249 CLARK . 

. 33462 

67787 SKF . 

. 67787 

67AX238 MACK . 

. J402048 

673014R91 IHC 

HM804848-HM80481 

675250 CLARK . 

. 39520 

6778767720 COM .. 

. 67787-67720 

67AX244 MACK . 

. MR1310EX 

673020 BECK-A . 

. RW119 

675251 CLARK . 

. 39581 

67790 FM . 

. 67790 

67AX26 MACK . 

. J361664 

673046 BECK-A . 

. RW124RK 

675252 CLARK . 

. 47620 

67790 SKI . 

. 67790 

67AX263 MACK . 

. MU 1307TM 

673061 BECK-A . 

. 88506BRK 

675253 CLARK . 

. 47681 

6779067720 COM .. 

. 67790-67720 

67AX27 MACK . 

. J281640 

673079 BECK-A . 

. 30208M 

675254 CLARK . 

. 47686 

677919 CHRYSL . 

. 211TB 

67AX29 MACK . 

. J401664 

67320 FM . 

. 67320 

675255 CLARK . 

. 47820 

677920 CHRYSL . 

. 5212WL 

67AX31 MACK . 

. 211TB 

67320 SKF . 

. 67320 

675256 CLARK . 

. 47896 

67799D IHC . 

. 8013 

67AX310 MACK . 

. J361648 

67320B FM . 

. 67320B 

675257 CLARK . 

. 53375 

678064 SEAL-P . 

. 27880 

67AX36 MACK . 

. J321248 

67322 FM . 

. 67322 

675258 CLARK . 

. 55437 

67820 FM . 

. 67820 

67AX41 MACK . 

. J241232 

67322 SKF . 

. 67322 

675258 FIAT . 

. 310 

67820 SKF . 

. 67820 

67AX46 MACK . 

. J321664 

67322C91 IHC ... 

. 1210AG 

675258 WHITE . 

. 205BB 

678207 SEAL-P . 

. 53177 

67AX57 MACK . 

. J321264 

673319R91 IHC . 

. TNR78R 

675259 CLARK . 

. 66520 

67829224 MERCM .. 

. BT100 

67AX58 MACK . 

. J241232 

673320R91 IHC . 

. TNR78R 

67526 NEWHOL .... 

. LM603011 

67829225 MERCM .. 

. BT101 

67AX68 MACK . 

. J923246 

673322R91 IHC . 

. TNR34R 

675261 CLARK . 

. 68462 

67829226 MERCM .. 

. BT114 

67AX71 MACK . 

. J361632 

673350 BECK-A . 

. 308CC1 

675262 CLARK . 

. HM911210 

67885 FM . 

. 67885 

67AX72 MACK . 

. J401664 

673363R91 IHC . 

.WPS012GRC 

675263 CLARK . 

. HM911245 

67885 SKF . 

. 67885 

67AX723 MACK . 

. J401640 

673364R91 IHC . 

. WPS012GRC 

675265 CLARK . 

. MU1307TM 

6788567820 COM .. 

. 67885-67820 

67AX77 MACK . 

. J321652 

673365R91 IHC . 

.WPS014GPC 

675267 CLARK . 

. 532A 

67887 FM . 

. 67887 

67AX78 MACK . 

. J321664 

673366R91 IHC . 

.WPS014GPC 

67527 NEWHOL .... 

. LM603049 

678985 VOLVO . 

. VV1718C 

67AX93 MACK . 

. J322064 

673392 BECK-A . 

. RW110R 

675304 CLARK . 

. 532X 

6789853 VOLVO . 

. VV1718C 

67D6 WHITE . 

. 3979 

673400 BECK-A . 

. SET8 

675380 CLARK . 

. 211SL 

678985C VOLVO . 

. VV1718C 

680 FEDRAL . 

. 02252 

673418 BECK-A . 

. RW129R 

675385 CLARK . 

. J401640 

679156C1 IHC . 

. 362A 

680022 OEM . 

. 102CC 

673426 BECK-A . 

. SET5 

675542 CLARK . 

. 453A 

679157C91 IHC . 

. 370A-362A 

680033 FIAT . 

. 30305M 

673434 BECK-A . 

. SET3 

675546 CLARK . 

. 469 

679158C91 IHC . 

. 370A 

680034 FIAT . 

. 30306M 

673441B EATON 

. 3320 

675592 EM . 

. BS60 

679159C91 IHC . 

. 3982-3920 

680035 FIAT . 

. 30307M 


Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part It/Name 

Timken 

Part It/Name 

Timken 

680151 Cl IHC . 

. 30305M 

682429 SEAL-P . 

. 498 

68742M SIMCA . 

. 30304 

690045 DORMAN . 

. 101SS 

68024245AA CHRYSL ... 

. HA590354 

68254 SIMCA . 

. 203SS 

687430 FM . 

. 687430 

690046 DORMAN . 

. 201CC 

68030387AA CHRYSL ... 

. SP500100 

68254L SIMCA . 

. 203SS 

68751 JEFREY . 

. 67820 

690047 DORMAN . 

. 102CC 

6804 NICE . 

. 614018 

682661 EM . 

. BS59 

68752 JEFREY . 

. 67885 

690048 DORMAN . 

. 203FF 

68041 NICE . 

. 614018 

683 FM . 

. 683 

68753 JEFREY . 

. 6559C 

690049 DORMAN . 

. 202FF 

680510C91 IHC . 

. 203FF 

683 SKF . 

. 683 

687672 COM . 

. 687-672 

69004R91 IHC . 

. 55175C-55437 

680929 SEAL-P . 

. 1697 

68301 HYSTER . 

. 2005T 

687672B COM . 

. 687-672B 

690050 DORMAN . 

. FC65354 

68103 NEWPRO . 

. 208 

683027 SEAL-P . 

. 1697 

687672D COM . 

. 687-672D 

690051 DORMAN . 

. PB21 

68108 NEWPRO . 

. 1206AG 

683166C91 IHC . 

. 1207TB 

68770 GOODMN . 

. 18790 

690056 DORMAN . 

. PB652 

68109 NEWPRO . 

. 1207TB 

683167C91 IHC . 

. 1206AG 

68775 JEFREY . 

. 46790 

6900969 EATON . 

. HM813810 

68110 NEWPRO . 

. 1210AG 

683300 SEAL-P . 

. 28622 

68776 JEFREY . 

. 46720 

6901 FM . 

. PR6901 

68111 NEWPRO . 

. 1306TB 

683332 SEAL-P . 

. 27820 

68781 JEFREY . 

. HM212046 

6901096 EATON . 

. M5216EX 

68112 NEWPRO . 

. 1206AG 

683332R91 IHC . 

. J321B40 

68782 JEFREY . 

. HM212010 

6901098 EATON . 

. 115BB 

68113 NEWPRO . 

. 1207TB 

683349 RIV . 

. 467 

68783 JEFREY . 

. 3732 

69012 JEFREY . 

. JH211749 

68114 NEWPRO . 

. 1210AG 

683672 COM . 

. 683-672 

68785 JEFREY . 

. 3732 

69013 JEFREY . 

. JH211710 

68115 NEWPRO . 

. 1306TB 

683672B COM . 

. 683-672B 

68792 JEFREY . 

. 42688 

6901314 EATON . 

. M5213EX 

68118 NEWPRO . 

. 1306TB 

683672D COM . 

. 683-672D 

68793 JEFREY . 

. 42620 

69015 JEFREY . 

. 67322 

681185 FIAT . 

. 307TB 

683988 FI A T-A . 

. 74525-74850 

68854 JEFREY . 

. JM822049 

69016 JEFREY . 

. 67390 

68121 NEWPRO . 

. 208 

683XA FM . 

. 683XA 

68855 JEFREY . 

. JM822010 

69019 JEFREY . 

. H414210 

68122 NEWPRO . 

. 208 

683XA SKF . 

. 683XA 

68867R91 IHC . 

. 48393-48320 

6901 P FM . 

. 6901P 

68124 NEWPRO . 

. 208 

684 VOLVO . 

. 206WB 

68868R91 IHC . 

. 48393 

69020 JEFREY . 

. H414242 

68126 NEWPRO . 

. 206WB 

684044 FI A T-A . 

. 780-772 

68869R1 IHC . 

. 48320 

69033 JEFREY . 

. JM207049 

68127 NEWPRO . 

. 1206AG 

684102 EM . 

. 307TB 

68870R91 IHC . 

. 52400-52618 

69034 JEFREY . 

. JM207010 

68128 NEWPRO . 

. 207 

684104 EM . 

. 310SB 

68871R91 IHC . 

. 52400 

69035 JEFREY . 

. JM719149 

68129 NEWPRO . 

. 1207TB 

684105 EM . 

. 1305 

68872R1 IHC . 

. 52618 

69036 JEFREY . 

. JM719113 

68130 NEWPRO . 

. 306TB 

684107 EM . 

. 311TB 

68873R91 IHC . 

. 78215C-78551 

69069P SIMCA . 

. 206WB 

68131 NEWPRO . 

. 1306TB 

684108 EM . 

. 312 

68874R91 IHC . 

. 78215C 

690706 EM . 

. MU1307DV 

681315 UAL A . 

... 71450-71750 

684109 EM . 

. 1313S 

68875R1 IHC . 

. 78551 

6908VAL SKF . 

. X908CC 

681317 CHRYSL . 

. 2780 

684156 EM . 

. TRK28 

688771B EATON . 

. 3920 

69092 BRIT-L . 

. 6379-6320 

68132 NEWPRO . 

. 1207TB 

684220 FORD . 

. 25578-25522 

68877A EATON . 

. 3979 

69101 JEFREY . 

. JM511946 

68133 NEWPRO . 

. 1206AG 

684221 FORD . 

. 25578 

6887E WHITE . 

. 3994 

69102 JEFREY . 

. JM511910 

68134 NEWPRO . 

. 305AG 

6842210W FORD . 

. 25578 

6888 FM . 

. CF6888 

69113 JEFREY . 

. HM617049 

68137 NEWPRO . 

. 206WB 

684222 FORD . 

. 25522 

68880 JEFREY . 

. 33821 

69114 JEFREY . 

. HM617010 

68138 NEWPRO . 

. 207 

684290987 AUDI . 

. SET2 

68881 JEFREY . 

. 33895 

691241 CHRYSL . 

. 28521 

68139 NEWPRO . 

. 308WB 

68450 FM . 

. 68450 

6888C WHITE . 

. 663 

691242 CHRYSL . 

. 28584 

68140 NEWPRO . 

. 307TB 

68450 SKI . 

. 68450 

68890 VERSAT . 

. HM212049 

691254 CHRYSL . 

. 3877-3820 

68144 NEWPRO . 

. 1210AG 

6845068712 COM . 

. 68450-68712 

68891 VERSAT . 

. HM212011 

691255 CHRYSL . 

. 3877 

68146 NEWPRO . 

. 204 

68462 FM . 

. 68462 

68895 JEFREY . 

. 77675 

691264 CHRYSL . 

. 26880 

68147 NEWPRO . 

. 204 

68462 SKF . 

. 68462 

68913 JEFREY . 

. 6466 

69157 JEFREY . 

. JLM104948 

68149 NEWPRO . 

. 307TB 

6846268712 COM . 

. 68462-68712 

68925R91 IHC . 

.MUB5206UM 

69158 JEFREY . 

. JLM 1 0491□ 

68150 NEWPRO . 

. 306L 

68464D IHC . 

. 310 

68925R92 IHC . 

.MUB5206UM 

69200 JEFREY . 

. 47487 

68152 NEWPRO . 

. 207L 

68465D IHC . 

. 212SS 

68925R93 IHC . 

.MUB5206UM 

69201 JEFREY . 

. 28682 

68154 NEWPRO . 

. 204 

68470D IHC . 

. 218TB 

68928 JEFREY . 

. 48286 

69205R91 IHC . 

. 47890-47820 

68157 NEWPRO . 

. 205BB 

684D5 WHITE . 

. 560 

689283C91 IHC . 

. 307TB 

69206R91 IHC . 

. 47890 

68159 NEWPRO . 

. 3D5S 

685 FM . 

. 685 

68929 JEFREY . 

. 48220 

69207R1 IHC . 

. 47820 

68162 NEWPRO . 

. 211SL 

685 SKI . 

. 685 

689434 WHITE . 

. HB88508 

69220R1 IHC . 

. 9121 

68163 NEWPRO . 

. 308L 

6850 WHITE . 

. 308SL 

68994 JEFREY . 

. 529X 

69221R91 IHC . 

. 9185-9121 

681682 SEAL-P . 

. 308LI 

685124 CHRYSL . 

. 02820 

68A7 WHITE . 

. 87504 

69222R91 IHC . 

. 9185 

681716R91 IHC . 

. 6466-6420 

685141 CHRYSL . 

. 02820 

68D6 WHITE . 

. 33462 

692283 FM . 

. 692283 

68173 NEWPRO . 

. 307SL 

685240 EM . 

. TRK130 

690004 DORMAN . 

. PB22 

692296 WHITE . 

. HB88509 

681752C91 IHC . 

. W306FF 

6853 WHITE . 

. 208L 

690005 DORMAN . 

. PB286 

692297 WHITE . 

. HB88509 

681753C91 IHC . 

. W306FF 

6854 WHITE . 

. 203S 

690014 DORMAN . 

. PB656 

6922LH FM . 

. 6922LH 

681A FM . 

. 681A 

685672 COM . 

. 685-672 

690018 DORMAN . 

. PB50B 

6922RH FM . 

. 6922RH 

681A SKF . 

. 681A 

6859 NICE . 

. 1697 

690019 DORMAN . 

. PB70 

6922RH SKF . 

. 6922RH 

681A672 COM . 

. 681A 672 

68616H IHC . 

. 749-742 

690023 DORMAN . 

. PB75 

692313 WHITE . 

. HB88508 

682185BIS FIAT . 

. 312 

68617H IHC . 

. 749 

690028 DORMAN . 

. PB50E 

6925 NICE . 

. 275928 

682204 SEAL-P . 

. 592A 

68617H WHITE . 

. 749 

690032 DORMAN . 

. PB50DHD 

69251 NICE . 

. 275928 

682232 SEAL-P . 

. 55443 

686598 WHITE . 

. 115BB 

690033 DORMAN . 

. PB50F 

69252 NICE . 

. 2756 

682233 SEAL-P . 

. 55187C 

686T5 WHITE . 

. 209BB 

690034 DORMAN . 

. PB50DHD 

69253 NICE . 

. 2756T 

682234 SEAL-P . 

. 55176C 

687 FM . 

. 687 

690037 DORMAN . 

. PB50C 

692704 CHRYSL . 

. 1207SL 

682311 SEAL-P . 

. 493 

687 SKF . 

. 687 

690038 DORMAN . 

. PB74 

6934090 EM . 

. 95528-90106 

682325 SEAL-P . 

. 495AX 

68709 FM . 

. 68709 

690039 DORMAN . 

. FC66426 

694189 EM . 

. 614024 

682375 SEAL-P . 

. 53176 

68709 SKF . 

. 68709 

69003R91 IHC . 

. 55175C 

694297 WHITE . 

. HB88107A 

682376 SEAL-P . 

. 53375 

68712 FM . 

. 68712 

69003R93 IHC . 

. 55175C 

6944 NICE . 

. 200CC 

6823A RIV . 

. 304L 

68712 SKI . 

. 68712 

690042 DORMAN . 

. PB77 

69441 FI AT-A . 

. H414249 

682428 SEAL-P . 

. 594 

68730 EOODMN . 

. 18720 

690043 DORMAN . 

. PB76 

69441 NICE . 

. 200CC 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part tt/Name 


69441 SKI . 

. 200CC 

6B1311 LEE . 

. 1311 AG 

6L5Z1104A FORD . 

. SP450202 

700508R91 IHC . 

. 2D8L 

6944545 EM . 

. 861 

6B200 LEE . 

. 200AB 

6L5Z1104B FORD . 

. SP450202 

700509R91 IHC . 

. 2D8L 

6944546 EM . 

HM266446-90113 

6B202SS LEE . 

. 202SS 

6S2828 TOWMTR . 

. JH211710 

700510R91 IHC . 

. 306TB 

6944547 EM . 

HM266446 90114 

6B204 LEE . 

. 204 

6S2829 TOWMTR . 

. JH211749 

700512R91 IHC . 

. 306TB 

694776 r.HRYSL ....... 

206WR 

6B205 LEE . 

. 205BB 

6SEX4221 FORD . 

. 33281 

700513R91 IHC . 

. 212 

6949835 EM .. JLM710949-JLM710910 

6B205GG LEE . 

. 88505 

6T11/8 BOSTON . 

. TNR118R 

700515R91 IHC . 

. 212 

694987 EM . 

. HB88508AB 

6B206S LEE . 

. 206S 

6T13/16 BOSTON . 

.TWR1316RM 

70051630 FIAT-A .... 

. 659 

694BAB CASE . 

. 8506 

6B207 LEE . 

. 207 

6/W13/8 RHP . 

. 1375 

700516R91 IHC . 

. 308WB 

69500 CITRON . 

. 203AB 

6B208 LEE . 

. 208 

GW13 8 RHP . 

. 1375 

70051988 FIAT-A .... 

. 6535 

6950101 EATON . 

. 307TB 

6B25 RIV . 

. 305AG 

6W1Z1104A FORD . 

. 513230 

70051997 FiAT-A .... 

. 749 

6950102 EATON . 

. 207 

6B302 LEE . 

. 302AG 

70 MRC . 

. B70 

70051998 FiAT-A .... 

. 67390 

6951313 EM . 

M270749A-90082 

6B304 LEE . 

. 304WB 

700003 AMC . 

. 1562 

70052070 FiAT-A .... 

. 65500 

6951314 EM . 

.. M268749 90041 

6B305 LEE . 

. 305AG 

700014 DANA . 

. SBK3 

70052175 FiAT-A .... 

. 218TB 

6951774 EM . 

... LM67048-90043 

6B305GS LEE . 

. 87605 

7000242 FORD . 

. 8984YY 

700523R91 IHC . 

. 309 

695240 EM . 

. TRK1000 

6B306 LEE . 

. 306TB 

70003 MASSEY . 

. 09078 

700524R91 IHC . 

. 208 

69544C91 IHC . 

. 3382 

6B307 LEE . 

. 307TB 

70004 MASSEY . 

. 09196 

700526R91 IHC . 

. 208 

69546C91 IHC . 

. 420-414 

6B307R LEE . 

. 307L 

700066 MASSEY . 

. 205SS 

70053508 FIAT-A .... 

. 592A 

69547C91 IHC . 

. SET37 

6B308 LEE . 

. 308S 

700070 AMC . 

. 206SS 

700537R91 IHC . 

. 311TB 

69548C91 IHC . 

. LM603049 

6B309 LEE . 

. 309 

7000757 FORD . 

. LM603014 

700538R91 IHC . 

. 203AB 

69549C1 IHC . 

. LM603011 

6B309S LEE . 

. 309S 

700076 WHITE . 

. 203AB 

700540R91 IHC . 

. 305L 

69575R91 IHC . 

. 311L 

6B31D LEE . 

. 310 

700079 WHITE . 

. 206WB 

700541R91 IHC . 

. 305L 

6958260 EM . 

. 28584-90038 

6B311 LEE . 

. 311TB 

700082 CHRYSL . 

. 209BB 

700542R91 IHC . 

. 205S 

695T5 WHITE . 

. 3732 

6B312 LEE . 

. 312 

700084 me . 

. 211TB 

700543R91 IHC . 

. 205S 

6962286 EM . 

. LM665949-90016 

6BB7025 FORD . 

. 209BB 

700158 WHITE . 

. 201SS 

700544R91 IHC . 

. 205S 

6962287 EM . 

. LM565949-90021 

6BBN0N25 RIV . 

. 5305KE 

700159 WHITE . 

. 203SS 

700545R91 IHC . 

. 207 

69659 HYSTER . 

. 2065T 

6BDY25 RIV . 

. 305L 

700160 WHITE . 

. 204SS 

700549R91 IHC . 

. 1779-1729X 

6967556 EM . 

.... LI 83448-90011 

6BPL RIV . 

. 305S 

700165 AMC . 

. 88506 

70057003 FIAT-A .... 

. 5335 

6967557 EM . 

.... LI 83449-90010 

6BPLY25 RIV . 

. 305SL 

7001720 FORD . 

. 204 

70057004 FIAT-A .... 

. 5395 

69789C91 IHC . 

. 250514 

6BPPL25 RIV . 

. 305SS 

700180R91 IHC . 

. 225531 

70057005 FIAT-A .... 

. 29620 

698032R91 IHC . 

. 212 

6C342B513EA FORD ... 

. SP940202 

700199 GM . 

. 5210W 

70057006 FIAT-A .... 

. 29685 

698068 EM . 

. 614042 

6C3Z1104BA FORD . 

. SP940200 

700261 TWINDI . 

. 110CB 

700574R1 IHC . 

. 25820 

69810 SEAL-P . 

. 772 

6C3Z1104CA FORD . 

. SP940201 

70030 WHITE . 

. 16150 

700575R91 IHC . 

. 25878 

698387 EM . 

. 2065 

6C93 BRILL . 

.IMPS 103RPC 

70031 WHITE . 

. 1380 

70058974 FIAT-A .... 

. 1207TB 

698388 CHRYSL . 

. 09194 

6CE SKF . 

. 6CE 

700311R91 IHC . 

. 207 

70066129 FIAT-A .... 

. 29520 

698389 CHRYSL . 

. 09074 

6E5Z1104AA FORD . 

. HA590095 

700312R91 IHC . 

. 206L 

70066742 FIAT-A .... 

. 208S 

698390 CHRYSL . 

. 2523 

6E5Z1104AA FORD . 

. HA590100 

700313R91 IHC . 

. 207S 

70067566 FIAT-A .... 

. 211TB 

698391 CHRYSL . 

. 2585 

6E5Z1104BA FORD . 

. HA590095 

700315R91 IHC . 

. 88502 

70067916 FIAT-A .... 

. 305AG 

698393 CHRYSL . 

. 1380 

6E5Z1104BA FORD . 

. 512272 

70032 WHITE . 

. 395S 

70068847 FIAT-A .... 

. 5535 

698394 CHRYSL . 

. 14276 

6F11/4S BOSTON . 

. FNR1142R 

700336CAAX3 R-S . 

. 307TB 

70069328 FIAT-A .... 

. H414210 

698395 CHRYSL . 

. 14125A 

6F11/8 BOSTON . 

. FWG118R 

700345 IHC . 

. 316 

70069441 FIAT-A .... 

. H414249 

698396 CHRYSL . 

. 14138A 

6F13/16 BOSTON . 

.FWG1316RM 

70035 FIAT . 

. 207 

70069579 FIAT-A .... 

. 657 

698399 CHRYSL . 

. 25821 

6F2Z1109A FORD . 

. HA590022 

700352 WHITE . 

. TRA1 

70069615 FIAT-A .... 

. 64450 

698400 CHRYSL . 

. 25877 

6F2Z1109A FORD . 

. HA590021 

700357B WHITE . 

. TRA9F 

700703795 CASE .... 

. 33251-90048 

698401 CHRYSL . 

. 1729X 

6F2Z1109B FORD . 

. HA590021 

700358B WHITE . 

. TRA9R 

700706124 CASE .... 

... LM48548-90038 

698403 CHRYSL . 

. 25520 

6GM1193 FEDRAL . 

. GL2005C 

700360 WHITE . 

. TRA11R 

70085 AMC . 

. 207 

698404 CHRYSL . 

. 25580 

6H13/16 BOSTON . 

.... PWG1316RSM 

70042837 FIAT-A . 

. 639 

70085651 FIAT-A .... 

. 275928 

698405 CHRYSL . 

. 3120 

6K527 BRIT-L . 

. 207L 

70042847 FIAT-A . 

. 209BB 

70087027 FIAT-A .... 

. HM212046 

698409 CHRYSL . 

. 14274 

6K539 BRIT-L . 

. 209BB 

70042873 FIAT-A . 

. 639 

700915 AMC . 

. 8503 

698410 CHRYSL . 

. 14130 

6K584 BRIT-L . 

. 207 

70042875 FIAT-A . 

. 672 

70095295 FIAT-A .... 

. HH221410 

698411 CHRYSL . 

. 15250X 

6K656 BRIT-L . 

. 206WB 

70042879 FIAT-A . 

. 748S 

700956R91 IHC . 

. 314 

698412 CHRYSL . 

. 15118 

6K681 BRIT-L . 

. 307L 

70042881 FIAT-A . 

. 780 

700D6 WHITE . 

. 462 

698413 CHRYSL . 

. 31520 

6L13/16 BOSTON . 

.PWG1316RM 

70042882 FIAT-A . 

. 854 

701 EPE . 

. MG 1716 

698415 CHRYSL . 

. 31593 

6L1Z1104A FORD . 

. SP550206 

70042898 FIAT-A . 

. 632 

701002R91 IHC . 

. 225531 

69843C91 IHC . 

. 110CB 

6L1Z1104CA FORD . 

. SP550206 

70042980 FIAT-A . 

. 1306TB 

701027R91 IHC . 

. 211TB 

698982R91 IHC . 

. 305SS 

6L1Z1104DA FORD . 

. SP550202 

70043001 FIAT-A . 

. 394A 

701050R91 IHC . 

. 312 

698983R91 IHC . 

. 306SS 

6L1Z1109AA FORD . 

. SP550203 

700468R1 IHC . 

. 202SS 

701051R91 IHC . 

. 314 

69983C91 IHC . 

. 306FF 

6L1Z1A049AA FORD ... 

. SP550209 

70046R91 IHC . 

. 206S 

701065 AMC . 

. 25821 

699901010 SUBARU 

. 207 

6L2Z1104A FORD . 

. HA590156 

70047R91 IHC . 

. 207S 

701068 CHECKR . 

. 614037 

69991020 SUBARU .. 

. 513026 

6L2Z1109B FORD . 

. HA590259K 

700497R91 IHC . 

. 207L 

7011010 VOLVO . 

. 203AB 

69AG7120AB FORD .. 

. FC65354 

6L2Z2C204A FORD . 

. SK590156 

700498R91 IHC . 

. 207 

7011011 VOLVO . 

. 204 

6A RIV . 

. 209BB 

6L342C530AA FORD ... 

. SP550207 

700499R91 IHC . 

. 207L 

7011012 VOLVO . 

. 205BB 

6ADY RIV . 

. 209L 

6L3Z1104A FORD . 

. 515029 

700500R91 IHC . 

. 211TB 

7011013 VOLVO . 

. 206WB 

6APL RIV . 

. 209S 

6L3Z1104AA FORD . 

. SP550207 

70050278 FIAT-A . 

. 663 

7011014 VOLVO . 

. 207 

6APLY RIV . 

. 209SL 

6L3Z1104BA FORD . 

. SP550208 

700502R91 IHC . 

. 211TB 

7011015 VOLVO . 

. 208 

6APPL RIV . 

. 209SS 

6L3Z1104DA FORD . 

. SP550207 

700503R91 IHC . 

. 311TB 

7011016 VOLVO . 

. 209BB 

6B RIV . 

. 305AG 

6L3Z1104EA FORD . 

. SP550208 

700505R91 IHC . 

. 311TB 

7011017 VOLVO . 

. 210S 
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Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 


7011018 VOLVO . 

. 211TB 

7018518 VOLVO . 

. 313 

704020R91 IHC ... 

. 308WB 

705472 FRU . 

. 28682 

7011019 VOLVO . 

. 212 

7018558 VOLVO . 

. 209S 

704102R91 IHC ... 

. 312 

705472 GARWOD . 

. 28682 

7011020 VOLVO . 

. 302AG 

7018559 VOLVO . 

. 105CB 

7042001 IOWA .... 

. 71750 

705475 CHRYSL ... 

. 29585 

7011023 VOLVO . 

. 305AG 

7018571 VOLVO . 

. 204S 

7042006 IOWA .... 

. 71450 

705475 WHITE . 

. 29585 

7011024 VOLVO . 

. 306TB 

7019258 VOLVO . 

. 106WB 

704234R91 IHC ... 

. 210S 

705488R91 IHC .... 

. 88505 

7011025 VOLVO . 

. 307TB 

7019268 VOLVO . 

. 109TB 

704235R91 IHC ... 

. 210S 

7055 HYSTER . 

. 418 

7011026 VOLVO . 

. 308WB 

7019276 VOLVO . 

. 493 

704322R91 IHC ... 

. 204 

705519 CHRYSL ... 

. 49585 

7011027 VOLVO . 

. 309 

7019461 VOLVO . 

. J322064 

704323R91 IHC ... 

. 204 

705606R91 IHC .... 

. 314 

7011028 VOLVO . 

. 310 

7019491 VOLVO . 

. 308S 

704324R91 IHC ... 

. 204 

7057170 VAUXHL 

. 202AG 

7011029 VOLVO . 

. 311TB 

7019499 VOLVO . 

. 218TB 

704325R91 IHC ... 

. 1207TB 

705750R91 IHC .... 

. 207 

7011084 VOLVO . 

. 30307M 

7019553 VOLVO . 

. 32206M 

704327R91 IHC ... 

. 209BB 

705795 CHRYSL ... 

. 749A 

7011120 VOLVO . 

. 2D5SL 

7019559 VOLVO . 

. 205BB 

7045001 IOWA .... 

. 362A 

705818 AMC . 

. 18790 

7011130 VOLVO . 

. 201AB 

7019575 VOLVO . 

. 30204M 

7045005 IOWA .... 

. 369A 

705818 CHRYSL ... 

. 18790 

7011132 VOLVO . 

. 210L 

7019578 VOLVO . 

. 110CB 

704705R91 IHC ... 

. 1211 AG 

7058557 VAUXHL 

. 395S-394A 

7011134 VOLVO . 

. J321652 

7019579 VOLVO . 

. 305S 

704715R91 IHC ... 

. 368A-362A 

7058558 VAUXHL 

. 30305M 

7011136 VOLVO . 

. 8502 

7019593 VOLVO . 

. 314 

704716R91 IHC ... 

. 482 472A 

7058598 VAUXHL 

. 32306 

7011142 VOLVO . 

. 307S 

701D6 WHITE . 

. 580 

704768R91 IHC ... 

. 309 

7059227 VAUXHL 

. 205SS 

7011146 VOLVO . 

. 205L 

701RB265 AUSTIN . 

. 53176 

704769R91 IHC ... 

. 207 

706 EPE . 

. MG 1716 

7011148 VOLVO . 

. 3984-3920 

70202584 FIAT-A . 

. 3920 

704769R92 IHC ... 

. 207 

706030X SPICER .. 

. 02872-02820 

701114M1 MASSEY . 

. 25590 

70209897 FIAT-A . 

. 394AS 

704770R91 IHC ... 

. 207L 

706031X SPICER .. 

. 31594-31520 

701122R91 IHC . 

. 207S 

70210733 FIAT-A . 

. 33472 

704771R92 IHC ... 

. 206WB 

70604398 FIAT-A . 

. 6420 

701123R91 IHC . 

. 207S 

70211581 FIAT-A . 

. 612 

704772R91 IHC ... 

. 208 

70604406 FIAT-A . 

. 563 

701125R91 IHC . 

. 208S 

70211582 FIAT-A . 

. 621 

704812 FORD . 

. 208 

706045X SPICER .. 

HM88542-HM88510 

701126R91 IHC . 

. 208S 

702167R91 IHC . 

. 205SS 

704812B FORD .... 

. 208 

70605336 FIAT-A . 

. 71750 

701127R91 IHC . 

. 208 

702173R91 IHC . 

. 2D6L 

704861 CLARK .... 

. 6576-6535 

70605337 FIAT-A . 

. 71450 

701128R91 IHC . 

. 208S 

702360 CITRON . 

. 3D4WB 

7048W WHITE . 

. 759-752 

70606897 FIAT-A . 

. 399A 

701132R91 IHC . 

. 307S 

7025BB HOOVER . 

. 209BB 

705 EPE . 

. 614009 

70608R91 IHC . 

. J402464 

701133R91 IHC . 

. 307S 

702904 SAAB . 

. 205BB 

705002 GM . 

. 36990 

70611772 FIAT-A . 

. 48320 

701134R91 IHC . 

. 307S 

702905 SAAB . 

. 3D5AG 

705003 GM . 

. 36920 

70611774 FIAT-A . 

. 27620 

701135R91 IHC . 

. 307S 

702979R91 IHC . 

. 26882-26823 

705034 FRU . 

. 359S 

7061 1R91 IHC . 

. 210L 

701138 AMC . 

. 25877 

702998R91 IHC . 

. 3980-3920 

705064 WHITE .... 

. NA397 

70612R91 IHC . 

. J402464 

701143 AMC . 

. 02872 

703 EPE . 

. 01496 

7050887 GM . 

. MU1206UGV 

70623007 FIAT-A . 

. 48506 

701144 AMC . 

. 02820 

703 FEDRAL . 

. 02251 

705090 CHRYSL .. 

. 462 

70623008 FIAT-A . 

. 48750 

701145 AMC . 

. 25577 

703 LEMPCO . 

. 02251 

705106R91 IHC ... 

. 495 

70631587 FIAT-A . 

. HM813810 

701146 AMC . 

. 25523 

703 SEABRD . 

. 15590-15520 

705114 WHITE .... 

. 527 

70634527 FIAT-A . 

. 938 

701147 AMC . 

. 31593 

703018 CHRYSL . 

. 29685-29620 

705123 CHRYSL .. 

. 537 

70643276 FIAT-A . 

. HH506348 

701148 AMC . 

. 31520 

703045 CHRYSL . 

. 359S-352 

705138 WHITE .... 

. 560S 

706490R91 IHC .... 

. 305AG 

701187 WHITE . 

. 104CC 

703078R91 IHC . 

. 206S 

705155 FRU . 

. 596 

70649821 FIAT-A . 

. 2065T 

701200 FORD . 

. 539-532X 

703079R91 IHC . 

. 206S 

70516 CHRYSL .... 

. 1210AG 

706527X SPICER .. 

. SBK1 

701201 FORD . 

. 539 

703082R91 IHC . 

. 206S 

705173 GM . 

. 659 

706652 WHITE . 

. 394A 

701202 FORD . 

. 532X 

7031 SKF . 

. CF6032 

705204 MASSEY . 

. 780 

706663 CHRYSL ... 

. 453A 

70125786 FIAT-A . 

. 772 

703100 CHRYSL . 

. 2793-2729 

705211 NEWHOL . 

. 204BBAR 

70666430 FIAT-A . 

. 310L 

70125C91 IHC . 

. 206WB 

70313 SKF . 

. CF6032 

705222 MASSEY . 

. 861 

706670 WHITE . 

. 522 

70140229 FIAT-A . 

. 595A 

703130 SAAB . 

. 206WB 

70523 GM . 

. 207 

706671 WHITE . 

. 522 

701440R91 IHC . 

. 3982-3920 

703131 SAAB . 

. 306TB 

705239R91 IHC ... 

. 1211 AG 

706674 CHRYSL ... 

. 532X 

701444R91 IHC . 

. 207S 

703133R91 IHC . 

. 25877 

705277 FRU . 

. 2984 

706678 WHITE . 

. 552A 

701445R91 IHC . 

. 207 

703139 FORD . 

. 25877-25821 

705277 GARWOD 

. 2984 

706691 FRU . 

. 592A 

70162210 FIAT-A . 

. 74850 

70313V SKF . 

. CF6522 

705303 CHRYSL .. 

. 3775 

706704 CHRYSL ... 

. 742 

701690R91 IHC . 

. 205L 

703221 NISSAN . 

. 307SL 

705308 CHRYSL .. 

. 3780 

706704 FRU . 

. 742 

701693R91 IHC . 

. 205SS 

7033 NICE . 

. 2065 

705308R91 IHC ... 

. 3780 

706707 MASSEY .. 

. 752 

701694R91 IHC . 

. 205SS 

703332 SAAB . 

. 207 

705321 CHRYSL .. 

. 3982 

706708 MASSEY .. 

. 752B 

7017 HYSTER . 

. 477-472 

703333 SAAB . 

. 105 

705321R91 IHC ... 

. 3982 

706710 MASSEY .. 

. 772 

70174828 FIAT-A . 

. M5217EX 

703334 SAAB . 

. 304WB 

705324 CHRYSL .. 

. A4059 

706721 MASSEY .. 

. 854B 

7018409 VOLVO . 

. 206S 

703342 SAAB . 

. 304WB 

705340R91 IHC ... 

. 1779-1729X 

706732 CHRYSL ... 

. 1729X 

7018413 VOLVO . 

. 205S 

7034651 AMC . 

. LM67048 

705341R91 IHC ... 

. 14138A-14274 

706740 FRU . 

. 2523 

7018419 VOLVO . 

. 306S 

7035 NICE . 

. 1625T 

705347 CHRYSL .. 

. A6067 

706760 FRU . 

. 3525 

7018431 VOLVO . 

. 207L 

703544R91 IHC . 

. 1212AG 

705348 CHRYSL .. 

. A6075 

706763 CHRYSL ... 

. 3720 

7018432 VOLVO . 

. 207S 

703587 FORD . 

. M1205FL 

705359 CHRYSL .. 

. 07087 

706763 GM . 

. 3720 

7018434 VOLVO . 

. 212S 

703612R91 IHC . 

. 305L 

705361 CHRYSL .. 

. 07098 

706763R1 IHC . 

. 3720 

7018466 VOLVO . 

. 308L 

703640R91 IHC . 

. 1207TB 

705363 CHRYSL .. 

. 07100 

706771 CHRYSL ... 

. 3920 

7018489 VOLVO . 

. 359S 

703644R91 IHC . 

. 209BB 

705364C91 IHC . 

JM720249-JM72021 

706771R1 IHC . 

. 3920 

7018493 VOLVO . 

. 3120 

703904R91 IHC . 

. 482-472A 

705396R91 IHC ... 

. 14125A 

706774 CHRYSL ... 

. A4138 

7018494 VOLVO . 

. 3877-3820 

703980R91 IHC . 

. 206WB 

705423 FRU . 

. 18590 

7067849 VAUXHL 

. 30208M 

7018495 VOLVO . 

. 3877 

703981R91 IHC . 

. 206WB 

705436 AMC . 

. 23100 

706788 CHRYSL ... 

. A6157 

7018496 VOLVO . 

. 3820 

703989R91 IHC . 

. 28580-28521 

705438 CHRYSL .. 

. 24780 

706796 CHRYSL ... 

. 07196 

7018515 VOLVO . 

. 313 

704 EPE . 

. 614126 

705438 FRU . 

. 24780 

706797 CHRYSL ... 

. 07204 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part ft/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

7068 SKF . 

. P6362 

707613 FORD . 

. MU1206TM 

71008 AMC . 

. 332 

7118 FORD . 

. J322080 

70681316 FIAT A 

. 46790-46720 

707671 CHRYSL . 

. 3920 

710088 CLARK . 

. 3320 

71185 AMC . 

. 2523 

70681365 FIAT A 

. 6580-6535 

707696 GM . 

. 614098 

710104 IHC . 

. 205FF 

71187 AMC . 

. 16150 

706821R1 IHC .... 

. 14276 

707736 NEW/DA . 

. 2065T 

71019 AMC . 

. 14130-14274 

71 1876R91 IHC . 

. 110CB 

706836 FRU . 

. 18520 

7077521 VOLVO . 

. 202AG 

710198 WHITE . 

. 203FF 

71188 AMC . 

. 16284 

70684018 FIAT-A 

. 52400-52618 

7077840 WHITE . 

. DRK72A 

71020 AMC . 

. 14130 

71192 AMC . 

. 3120 

706841 18 FIAT-A 

. 655 653 

707813 AMC . 

. 207 

71021 AMC . 

. 14274 

7119514 VAUXHL . 

. 528-522 

706845 AMC . 

. 23256 

707854 AMC . 

. 206WB 

71022 AMC . 

. 09074-09194 

711978 HESST . 

. TWG114R 

706848 CHRYSL . 

. 24720 

7079262 SAAB . 

. 513146 

71023 AMC . 

. 09074 

711986R91 IHC . 

. 110CB 

706850 CHRYSL . 

. 25520 

708 EPE . 

. VV1250C 

71024 AMC . 

. 09194 

7119TG FM . 

. 7119TG 

70685122 FIAT-A 


708170R91 IHC . 

. 209BB 

71027 AMC . 

. 1729X 

7119TL FM . 

. 7119TL 


JM734449-JM734410 

7081778 VAUXHL . 

. 05079-05185 

710287 CLARK . 

. 53387 

711T5 WHITE . 

. 310L 

706863 CHRYSL . 

. 26822 

708230R91 IHC . 

. 206S 

710289 CLARK . 

. 472 

712 WHITE . 

. 3320 

706875 CHRYSL . 

. 29520 

708231R91 IHC . 

. 206S 

710290 CLARK . 

. 482 

71204 HOOVER . 

. 204S 

706888 WHITE ... 

. 41286 

708232R91 IHC . 

. 312 

71061 AMC . 

. 203S 

712049 WHITE . 

. 02135 

706891 CHRYSL . 

. 42584 

708233R91 IHC . 

. 311TB 

710687 CLARK . 

. 208SL 

712098 CLARK . 

. LM48510 

706891 GM . 

. 42584 

708234R91 IHC . 

. 306TB 

710688 CLARK . 

. 209SL 

712099 CLARK . 

. LM48548 

706902X DANA .. 

. SBK2 

708237R91 IHC . 

. 205BB 

710689 CLARK . 

. 308L 

7120A FORD . 

. J261648 

706905 CHRYSL . 

. 49520 

708238R91 IHC . 

. 314 

71069C91 IHC . 

. 110CB 

71210 AMC . 

. 09078-09195 

706912 MACK .... 

. 53375 

708241R91 IHC . 

. 205SS 

71070 AMC . 

. 342S-332 

712108 WHITE . 

. 102CC 

706917 WHITE ... 

. 55437 

708242R91 IHC . 

. 211TB 

71071 AMC . 

. 342S 

71211 AMC . 

. 09078 

706922 MACK .... 

. 59412 

708243R91 IHC . 

. 205S 

710749 CLARK . 

. 208 

71212 AMC . 

. 09195 

706928 MACK .... 

. 65500 

7083011 VAUXHL . 

. 208L 

710783 CLARK . 

. 5206KSE 

71213 AMC . 

.... 15112-15250X 

706948 AMC . 

. 203AB 

7084095 VAUXHL . 

. 30206M 

710784 CLARK . 

. 29521 

712136 MASSEY . 

. 205FF 

70696567 FIAT-A 

. 566 

7084162 VAUXHL . 

. 30204M 

710785 CLARK . 

. 29590 

712136 WHITE . 

. 205FF 

70697IX SPICER 

. SBK4 

708425 OPEL . 

. 306TB 

710786 CLARK . 

. 31520 

71214 AMC . 

. 15112 

70699106 FIAT-A 

. 33275-33462 

7087 CHRYSL . 

. 15123 

710787 CLARK . 

. 31594 

71215 AMC . 

. 15250X 

707 EPE . 

. AU1715C 

708781 GM . 

. 1311AG 

710788 CLARK . 

. 47420 

71216 FORD . 

. 2790 

707025 FORD . 

. 1209L 

708782 GM . 

. 309 

710789 CLARK . 

. 47490 

712172 CLARK . 

. 210S 

707082 GM . 

. 653 

7088585 VAUXHL . 

. 30305M 

710790 CLARK . 

. 3920 

712179 AMC . 

. 27620 

707082 MACK .... 

. 653 

7088587 VAUXHL . 

. 3490-3420 

710791 CLARK . 

. 3982 

712179 CLARK . 

. 25878 

707092 AMC . 

. 18720 

7088632 VAUXHL . 

. 204SS 

71086 FIAT . 

. 306TB 

712210 CHRYSL . 

. 45290 

707092 CHRYSL . 

. 18720 

7088636 VAUXHL . 

. 204S 

710890 CLARK . 

. 4595 

712211 CHRYSL . 

. 45221 

707109R91 IHC .. 

. 203AB 

708909R93 IHC . 

. 204SS 

7109 FM . 

. 7109 

712220 WHITE . 

. 212CC 

707110R91 IHC .. 

. 203AB 

7089938 VAUXHL . 

. 88107 

710988 CLARK . 

. 567 

712281 AMC . 

. 275928 

707120 FORD . 

. QBR23549 

709 EPE . 

. VV1718C 

710989 CLARK . 

. 563 

712286 FRU . 

. 593A 

707196 AMC . 

. 2D7L 

709 FEDRAL . 

. 01812 

710990 CLARK . 

. 742 

7122TLVG FM . 

. 7122TLVG 

70719R91 IHC .... 

. 310L 

709 LEMPCO . 

. 01812 

710991 CLARK . 

. 749A 

71241715 CHRYSL .... 

. 614001 

707276 SAAB . 

. 304L 

709084R91 IHC . 

. 206FF 

710992 CLARK . 

. 4535 

71241R91 IHC . 

. 306SL 

707278 SAAB . 

. 5305KE 

70927349 FIAT-A . 

. JM822010 

7109N FM . 

. 7109 

712457 SPICER . 

. 3877-3820 

7073615 WHITE . 

. TRK140 

70927350 FIAT-A . 

. JM822049 

7109X1E L&S . 

. 7109 

712490 CLARK . 

. 3585 

7073616 WHITE . 

. TRK141 

70929396 FIAT-A . 

. JM511910 

7109XY1C L&S . 

. 7109 

7124925 VAUXHL . 

. 206WB 

7073631 WHITE . 

. TRK28 

70929834 FIAT-A . 

. HM803149 

711 EPE . 

. F01267C 

712512 CLARK . 

. 16284 

707386 SAAB . 

. 204 

70930381 FIAT-A . 

. HM903249A 

711044 CASE . 

. LM11900LA 902A1 

712517 SPICER . 

. 29585-29521 

7074176 WHITE . 

. TRA50 

70931637 FIAT-A . 

. HM803110 

711123 CLARK . 

. 45220 

712569 CLARK . 

. 203SS 

7074180 WHITE . 

. TRA172F 

709433 GM . 

. 1208SL 

711124 CLARK . 

. 45280 

712574 CLARK . 

. 8507 

7074181 WHITE . 

. TRA172R 

709434 GM . 

. 1207SL 

711124 NEWHOL .. 

. 250514 

712577 CLARK . 

. 02476 

7074182 WHITE . 

. TRA187F 

7095348 VAUXHL . 

. 307L 

711126 CLARK . 

. 2788 

712642 CHRYSL . 

. 782-772 

7074479 WHITE . 

. TRK130 

709908R91 IHC . 

. 8507 

711151 CLARK . 

. HM231110 

712659 CHRYSL . 

. 797-792 

707475R91 IHC .. 

. 3780-3720 

709919 GM . 

. 307TB 

711153 CLARK . 

. 932 

7126656 VAUXHL . 

. 30205M 

7074828 VAUXHL 

. 307TB 

71001 AMC . 

. 336-332 

711154 CLARK . 

. 938 

712686 FRU . 

. 39590 

707504R91 IHC .. 

. 306S 

710020A WHITE . 

. 65237 

711163 CLARK . 

. 568 

71268C91 IHC . 

. 308L 

7075114 WHITE . 

. TRK148 

710020G WHITE . 

. 65237 

711169R91 IHC .... 

. 30206M 

712696 WHITE . 

. 34306-34478 

7075115 WHITE . 

. TRK149 

710034 CLARK . 

. 9185 

711171R91 IHC .... 

. 30304 

71269C91 IHC . 

. 207L 

7075116 WHITE . 

. TRK147 

710035 CLARK . 

. 9121 

711231 CLARK . 

. 5206KSSE 

7127 VERSAT . 

. 209BB 

707521R91 IHC .. 

. 309 

710035A WHITE . 

. 383A 

711233 CLARK . 

. 1306TB 

7127063 VAUXHL . 

. 30203 

7075442 WHITE . 

. TRA18D 

710037 CLARK . 

. 559-552A 

71132 GM . 

. 1208L 

71270C91 IHC . 

. 207 

707556R91 IHC .. 

. 495 493 

710040 CLARK . 

. 3577 

711367 CLARK . 

. 566 

71271C91 IHC . 

. 210S 

707559R91 IHC .. 

. 306S 

710041 CLARK . 

. 652 

711368 CLARK . 

. 752 

712729 R-S . 

. 3778 

707560R91 IHC .. 

. 306S 

710042 CLARK . 

. 661 

711369 CLARK . 

. 755 

712756 FORD . 

. 18590-18520 

7075697 WHITE . 

. TRK132 

710043 CLARK . 

. 659 

711481 AMC . 

. 15245 

712795 CHRYSL . 

. 02475-02420 

7075698 WHITE . 

. TRK145 

710047 CLARK . 

. 1207TB 

71 1482 AMC . 

. 09067 

71280 AMC . 

. 2720 

707600 FORD . 

. 203S 

710048 CLARK . 

. 5206KE 

71 1483 AMC . 

. 09195 

71283 AMC . 

. 28300 

707600A FORD ... 

. 203S 

71007 AMC . 

. 336 

7115675 VAUXHL . 

. 202S 

712868 FRU . 

. 39590 

707600B FORD ... 

. 203S 

71007196 COM . 

. SET15 

7115692 VAUXHL . 

. 202SS 

712869 CHRYSL . 

. 39520 

7076067 WHITE . 

. TRA172FA 

710077 CLARK . 

. 552A 

71161 AMC . 

. 200AB 

712869 FRU . 

. 39520 
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Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

712869 MASSEY ... 

. 39585 

7143164 VAUXHL 

. 88509 

71750 SKF . 

. 71750 

7183322 VOLVO . 

. 52618 

712878 CHRYSL .... 

. 25584-25520 

7143771750 COM 

. 71437-71750 

71757K CHRUK . 

. 568-563 

7183403 VOLVO . 

. HM803110 

712919 CASE . 

. LM67000LA 9D2A1 

71450 FM . 

. 71450 

717640 WHITE . 

. H414242 

7183404 VOLVO . 

. HM803146 

7130 VOLVO . 

. 206WB 

71450 SKF . 

. 71450 

717956 VOLVO . 

. 593 

718413 VOLVO . 

. 2D5S 

713023 CLARK . 

. LM67048 

7145071750 COM 

. 71450-71750 

717956 WHITE . 

. 593 

71846 AMC . 

. 15245 

713024 CLARK . 

. LM67010 

7145071751D COM . 71450-71751D 

717994 WHITE . 

. 87503 

718693 WHITE . 

. 55175C 

713151 CLARK . 

. 653 

714525R91 IHC ... 

. 30208M 

71802902 CHRUK . 

. 25877-25820 

718696 WHITE . 

. 3925 

713155 CLARK . 

. 16150 

714527R91 IHC ... 

. 30305M 

71802903 CHRUK . 

. 39581-39520 

718732 WHITE . 

. 3D8L 

713183 MASSEY ... 

. 861-854B 

7145371750 COM 

. 71453-71750 

71802904 CHRUK . 

. 3490-3420 

718970 VOLVO . 

. 5735 

71319R91 IHC . 

. 27881-27820 

71455R1 IHC . 

. H414210 

71802907 CHRUK 

. 482 472 

718970 WHITE . 

. 5735 

7132 VOLVO . 

. 208 

7149693 VAUXHL 

. 30207M 

71802908 CHRUK 

. 3984-3920 

719 EPE . 

. 1573 

71320R91 IHC . 

. 27881 

715 EPE . 

. FI1708C 

71802930 CHRUK . 

. 25877-25820 

719413 GM . 

. HB88508A 

7132137 VAUXHL . 

. 498 493 

71555 FIAT . 

. 304WB 

71802931 CHRUK 

. 39581-39520 

7194137 SAAB . 

. VW1006C 

7132138 VAUXHL . 

. 482 472A 

71558 FIAT . 

. 205BB 

71802932 CHRUK 

. 3490-3420 

71959 WHITE . 

. 2720 

7132142 VAUXHL . 

. MU1305TDM 

71563R91 IHC . 

. 306TB 

71802933 CHRUK 


7196 ISO . 

. 7196 

7132203 VAUXHL . 

. 580-572 

7156983 VAUXHL 

. 3984-3925 

HM212047-HM212011 

71975 WHITE . 

. 3926 

7132236 VAUXHL . 

. 42381-42584 

7159 VOLVO . 

. 306TB 

71802934 CHRUK .. 

. 3585-3525 

71989 WHITE . 

... MU1305TDM 

7132237 VAUXHL . 

. 495A-493 

71595 AMC . 

. 25877-25820 

71802935 CHRUK .. 

. H414242-H414210 

71BB7548K1B FORD . 

. F01267C 

7132267 VAUXHL . 

. 53177-53375 

71597 AMC . 

. 25820 

71803692 CHRUK .. 

. 527-522 

71BB7548K1C FORD . 

. F01267C 

7132445 VAUXHL . 

. 88506 

7160 VOLVO . 

. 307TB 

71803709 CHRUK .. 

. 53177 

71BB7548K2C FORD . 

. F01267C 

713298 CLARK . 

. 02420 

7161 VOLVO . 

. 308WB 

71803710 CHRUK .. 

. 482 472 

71BB7548K3C FORD . 

. F01267C 

713306 CLARK . 

. 15113 

716281 NEW/DA .. 

. 200535 

71803711 CHRUK .. 

. 3984-3920 

71BB7548KC FORD . 

. F01267C 

713315 CLARK . 

. 593 

7164410 IVECO .... 

. 32014XM 

71803712 CHRUK .. 

. 3982-3920 

71BB7548M1A FORD .... 

. F01267C 

713316 CLARK . 

. 56418 

716497R91 IHC ... 

. 209BB 

71803715 CHRUK .. 

. 594A-592A 

7200 HOOVER . 

. 200S 

713317 CLARK . 

. 56650 

716498R91 IHC ... 

. 309 

7181013 VOLVO . 

. 310L 

720001 GM . 

. 1307 

713319 CLARK . 

. 25523 

716501R91 IHC ... 

. 308WB 

7181048 VOLVO . 

. 497 

720003 OPEL . 

. 304L 

713323 CLARK . 

. 67720 

716505R91 IHC ... 

. 110CB 

7181050 VOLVO . 

. 56425 

720004 OPEL . 

. 306S 

713324 CLARK . 

. 67782 

716507R91 IHC ... 

. 211TB 

7181051 VOLVO . 

. 56650 

720005 OPEL . 

. 308WB 

713334 VOLVO . 

. 55443 

716510R91 IHC ... 

. 106WB 

7181075 VOLVO . 

. 42584 

720006 OPEL . 

. 206WB 

713335 WHITE . 

. 55187C 

716511R91 IHC ... 

. 107WB 

7181105 VOLVO . 

. 107WB 

7200460 FORD . 

. DS209TTRA 

713336 WHITE . 

. 55176C 

716512R91 IHC ... 

. 30206M 

7181129 VOLVO . 

. 115BB 

7201 HOOVER . 

. 201S 

713349 GM . 

. 3877 

716513R91 IHC ... 

. 30304 

7181157 VOLVO . 

. 42346 

72012 NEWHOL . 

. 13686 

713356 CLARK . 

. 209L 

716514R91 IHC ... 

. 30208M 

7181160 VOLVO . 

. 68450 

720161 GM . 

. HB88508A 

713365 CLARK . 

. 47687 

716515R91 IHC ... 

. 30305M 

7181161 VOLVO . 

. 68712 

7202 HOOVER . 

. 202S 

713494 WHITE . 

. 553X 

7165241 VAUXHL 

. 39581-39520 

7181198 VOLVO . 

. 306L 

7202 L&S . 

. 202S 

7135001 IOWA . 

. 14274 

716633C91 IHC ... 

. 67787-67720 

7181241 VOLVO . 

. 309L 

720210 HOOVER . 

. 202CCI 

7135007 IOWA . 

. 14125A 

7166349 IVECO .... 

. 3984-3920 

7181278 VOLVO . 

. 683 

72024 WHITE . 

. 453X 

7135012 IOWA . 

. 14138A 

716634C91 IHC ... 

. 67790-67720 

7181279 VOLVO . 

. 672 

7203 HOOVER . 

. 203S 

713537 CHRYSL .... 

. 42350 

716672 VOLVO . 

. 72188C 

7181280 VOLVO . 

. 663 

7203 L&S . 

. 203S 

713623 GM . 

. 5206KLE 

716672 WHITE . 

. 72188C 

7181281 VOLVO . 

. 653 

7204 FM . 

. 7204 

713631 FRU . 

. 39585 

716760C91 IHC 


7181320 VOLVO . 

. 108TB 

7204 HOOVER . 

. 204S 

713631 MASSEY ... 

. 39520 

JLM710949 JLM710910 

7181350 VOLVO . 

. 304SS 

7204 L&S . 

. 204S 

7137001 IOWA . 

. 95925 

716761C91 IHC ... 

. JLM710949 

7181358 VOLVO . 

. 208S 

7204 SKF . 

. 7204 

7137006 IOWA . 

. 95525 

716762C1 IHC . 

. JLM710910 

7181372 VOLVO . 

. 203SS 

7204BEP SKI . 

. 7204 

713737 CLARK . 

. 3120 

716786 WHITE . 

. 56650 

7181412 VOLVO . 

. 202S 

7204BY SKF . 

. 7204 

713739 CLARK .... 

. 25820 

716787 WHITE .... 

... 56425 

7181418 VOLVO .... 

. 211L 

7204G HOOVER .... 

... 204SL 

713755R91 IHC . 

. 106WB 

716788 WHITE . 

. 497 

7181429 VOLVO . 

. 111TB 

7205 FM . 

. 7205 

713756 CLARK . 

. 209L 

716857 WHITE . 

. 48393 

7181454 VOLVO . 

. 204SS 

7205 HOOVER . 

. 205S 

713760R91 IHC . 

. 107WB 

716858 WHITE . 

. 48320 

7181601 VOLVO . 

. 302CC 

72052 WHITE . 

. 26820 

713818 CASE . 

. LM48500LA 902A1 

716885 WHITE . 

. 78215C 

7181608 VOLVO . 

. 47890-47820 

7205BEAY SKF . 

. 7205 

713852 GM . 

. 5308WL 

717 EPE . 

. 1573 

7181612 VOLVO . 

. 48190-48120 

7205BY SKF . 

. 7205 

71387 NEWHOL . 

. 208S 

7170330 VAUXHL 

. HM88649 HM88610 

7181628 VOLVO . 

. 29590-29521 

7205G HOOVER . 

. 205SL 

7139001 IOWA . 

. 3720 

7170340 VAUXHL 

. 368A-362A 

7181648 VOLVO . 

. 305DD 

7205J SKF . 

. 7205 

7139012 IOWA . 

. 3780 

7170351 VAUXHL 

. SET5 

7181667 VOLVO . 

. 497 492A 

7205TA FM . 

. 7205TA 

713974 CLARK . 

. 25580 

7170383 VAUXHL 

. 29585-29520 

718195 WHITE . 

. 78551 

7206 HOOVER . 

. 206S 

713997 CLARK . 

. 209S 

7170384 VAUXHL 

. 29675-29620 

7181959 VAUXHL .. 

. 3780-3720 

72062 NEWHOL . 

. 13621 

713998 CLARK . 

. 21 IS 

71703C91 IHC . 

JH211749-JH211710 

7182009 VAUXHL .. 

. 3780-3720 

7206G HOOVER . 

. 206SL 

713999 CLARK . 

. 212 

71704C91 IHC . 

. JH211749 

7182069 VAUXHL .. 

. H414210 

7207 HOOVER . 

. 207S 

714 EPE . 

. 614014 

71705C1 me . 

. JH211710 

7182070 VAUXHL .. 

. 3780 

7207G HOOVER . 

. 207SL 

714001 OPEL . 

. 208 

717196 WHITE . 

. 68712 

7182071 VAUXHL .. 

. 3720 

7208 HOOVER . 

. 208S 

71403C91 IHC . 

. 455S-453A 

717197 WHITE . 

. 68450 

718301 EATON . 

. 2585-2523 

7208G HOOVER . 

. 208SL 

71404C91 IHC . 

. 455S 

717198 VOLVO . 

. 42346 

718301A EATON .... 

. 2585 

7209 FM . 

. 7209 

7141271750 COM . 

. 71412-71750 

717198 WHITE . 

. 42346 

718301B EATON .... 

. 2523 

7209 HOOVER . 

. 209S 

7141271752 COM . 

. 71412-71752 

7174004 VAUXHL 

. 39581-39520 

718311A EATON .... 

. 26882 

7209G HOOVER . 

. 209SL 

71425 FM . 

. 71425 

717414 WHITE . 

. J402080 

71831 IB EATON .... 

. 26822 

7210 HOOVER . 

. 210S 

7142571750 COM . 

. 71425-71750 

71750 FM . 

. 71750 

7183321 VOLVO . 

. 52400 

7210G HOOVER . 

. 210SL 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


Part #/Name 

Timken 

Part tl/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part tt/Name 


7211 HYSTER . 

. 469 453X 

7223 HYSTER . 

. 526-522 

72518 WHITE . 

. 2063R 

7306 FM . 

. 7306 

7211G HOOVER . 

. 211SL 

722449 CLARK . 

. 2523 

72523J WHITE . 

. 399A 

7306 HOOVER .... 

. 306S 

7211HFL FM . 

. 7211HFL 

72251R91 IHC . 

. 307TB 

72551R91 IHC . 

. 72188C 

7306G HOOVER .. 

. 306SL 

7211HL FM . 

. 7211HL 

7227 HYSTER . 

. 525-522 

725935 WHITE . 

. 31 IS 

7306GS HOOVER 

. 306SLV 

7212 HOOVER . 

. 212S 

72274 SKF . 

. TB7623 

726 EPE . 

. 614000 

7307 HOOVER .... 

. 307S 

7212G HOOVER . 

. 212SL 

722839 CM . 

. 613007 

7267 NICE . 

. G1697C 

7307G HOOVER .. 

. 307SL 

7214E FM . 

. 7214E 

72306R1 IHC . 

. HM911210 

7268 NICE . 

. 2005 

7308G HOOVER .. 

. 308SL 

7214E SKF . 

. 7214E 

723873 EATON . 

. 99600 

72681 NICE . 

. 200531 

7309 HOOVER .... 

. 309S 

72 MENA FM . 

. 7214E 

72387301 EATON . 

. HM89449 

72682 NICE . 

. 200531 

730903 CLARK .. 

. 655 

7214VSP75 SKF . 

. 7214E 

72387302 EATON . 

. HM89410 

72696 CASE . 

. 5206KE 

730904 CLARK .. 

. 29620 

72157R91 IHC . 

... 55200C 55437 

72387311 EATON . 

. 02872 

727 EPE . 

. 614039 

7309G HOOVER .. 

. 309SL 

72158R91 IHC . 

. 55200C 

72387312 EATON . 

. L225810 

7270 FULLER . 

. J402080 

7309WKFB SKF .. 

. M7309EAHL 

72159R1 IHC . 

. 55437 

723873ACA EATON . 

. HM89449 

7272 HYSTER . 

. 98400-98788 

730D6 WHITE .... 

. 575 

7215E FM . 

. 7215E 

723873ACB EATON . 

. HM89410 

727608 WABCO . 

. H715311 

7310 HOOVER .... 

. 310SB 

7215EBA FM . 

. 7215E 

723873ADB EATON . 

. 792 

727609 WABCO . 

. H715345 

731015 CLARK .. 

. 26820 

7215N FM . 

. 7215N 

723873AH EATON . 

.... 02872-02820 

728 EPE . 

. 614135 

731051 CLARK .. 

. 308FF 

72160R91 IHC . 

. 497-493 

723873AKA EATON . 

. 387 

72824 CM . 

. 537 

7310G HOOVER .. 

. 310SL 

72161R91 IHC . 

. 497 

723873ANA EATON . 

. 29685 

72827 EM . 

. 462 

7311 HOOVER .... 

. 31 IS 

72162 EM . 

. 397 

723873ANB EATON . 

. 29620 

72830 GOODMN . 

. 362 

731125 CLARK .. 

. HM803110 

72162R1 IHC . 

. 493 

723873ARB EATON . 

. 67720 

728484 WABCO . 

. 306S 

731127 CLARK .. 

. HM807010 

72163R91 IHC . 

. 56425-56650 

723873ATA EATON . 

. 3780 

728496 WABCO . 

. 306SL 

731128 CLARK .. 

. HM807046 

72164R91 IHC . 

. 56425 

723873AVA EATON . 

. 29585 

7285A CASE . 

. 205BB 

73113803 FIAT-A 


72165R1 IHC . 

. 56650 

723873AVB EATON . 

. 29520 

729 EPE . 

. 614123 


HM617049 HM617010 

721877 WABCO . 

. 332 

723873AWA EATON .... 

. 498 

729114 WABCO . 

. 687 

731225 CLARK .. 

. 2878 

72187C FM . 

. 72187C 

723873AXA EATON . 

. LM67048 

729115 WABCO . 

. 672 

731237 CLARK .. 

. 305AG 

72187C SKF . 

. 72187C 

723873AXB EATON . 

. LM67010 

729117 WABCO . 

. HM516449 

731240 AMC . 

. 15123 

72187C72487 COM .... 

.... 72187C-72487 

723873BA EATON . 

. LM11949 

729118 WABCO . 

. HM516410 

731250 CLARK .. 

. 354A 

72188C FM . 

. 72188C 

723873BC EATON . 

. LM11910 

72955R91 IHC . 

. 582 572 

731255 CLARK .. 

. 493D 

72188C SKF . 

. 72188C 

723873BFA EATON . 

. M802048 

72956R91 IHC . 

. 582 

731256 CLARK .. 

. 495A 

72188C72487 COM .... 

.... 72188C-72487 

723873BFB EATON . 

. M802011 

72957R91 IHC . 

. 72188C-72487 

731257 CLARK .. 

. 565 

7220 HYSTER . 

. 418-414 

723873CA EATON . 

. 478 

72GB1200AA FORD .. 

. SET8 

731259 CLARK .. 

. 757 

72200C FM . 

. 72200C 

723873CB EATON . 

. 47 2A 

72GB1215AA FORD .. 

. SET1 

731260 CLARK .. 

. 758 

72200C SKF . 

. 72200C 

723873DB EATON . 

. 29521 

72MS FM . 

. 72IVIS 

731261 CLARK .. 

. 772 

72200C72487 COM .... 

.... 72200C-72487 

723873EB EATON . 

. 382A 

72MS FM . 

.... 72MSZPPRAG 

73126R91 IHC ... 

. 307L 

72201C FM . 

. 72201C 

723873F EATON . 

.... 27684-27620 

72MS SKF . 

. 72MS 

731270 CLARK .. 

. 2729 

72201C SKF .... 

... 72201C 

723873G EATON .... 

.... 45290-45220 

72MST FM .... 

... 72MST 

731271 CLARK .. 

. 2820 

72201C72487 COM .... 

.... 72201C-72487 

723873H EATON . 

. 24780-24720 

72MST FM . 

.72MSTZPPRAG 

731273 CLARK .. 

. 02872 

722044 WABCO . 

. 310SL 

723873MA EATON . 

. 497 

72MST FM . 

.... 72MSZPPAIRAG 

731275 CLARK .. 

. 2878 

72212 VICTOR . 

. 212 

723873MB EATON . 

. 493 

72MST FM . 

.. 72MSTZPPRAG 

731278 CLARK .. 

. 3383 

72212C FM . 

. 72212C 

7238730A EATON . 

. 482 

72MST SKF . 

. 72MST 

731283 CLARK .. 

. 3779 

72212C SKF . 

. 72212C 

7238730B EATON . 

. 47 2X 

72MST SKF . 

. 72MSTZPPRAG 

731284 CLARK .. 

. 3780 

72212C72487 COM .... 

.... 72212C-72487 

7238730G EATON . 

.... 45290-45220 

72MST SKF . 

.... 72MSZPPAIRAG 

731286R1 IHC ... 

. 07210X 

72214 VICTOR . 

. 214 

7238730P EATON . 

. 47686-47620 

73 MRC . 

. B73 

731287 CLARK .. 

. 3877 

722154 CM . 

. TRK145 

723873PA EATON . 

. 47686 

7300856 FORD . 

. 80MS 

731290 CLARK .. 

. 09067 

722155 EM . 

. TRK58 

723873PB EATON . 

. 47620 

7300857 FORD . 

. DS208TTD 

731291 CLARK .. 

. 09081 

722157 EM . 

. TRK58 

723873RB EATON . 

. 332 

7302 HOOVER . 

. 302S 

731292 CLARK .. 

. 09195 

72216 VICTOR . 

. 216 

723873SA EATON . 

. 47896 

7302065 MACK . 

. 2065 

731294R1 IHC ... 

. 07210X 

722160 EM . 

. TRK1000 

723873SB EATON . 

. 47820 

73022162 FI A T-A . 

. MU1307TM 

731296 CLARK .. 

. 14117A 

722161 EM . 

. TRK1000 

723873UA EATON . 

. LM501349 

730237517 MACK ... 

. 2375F 

731299 CLARK .. 

. 14124 

722162 WABCO . 

. HH221410 

723873VA EATON . 

. 52400 

7303 FM . 

. 7303 

731300 CLARK .. 

. 14131 

722163 WABCO . 

. HH221434 

723873VB EATON . 

. 52618 

7303 HOOVER . 

. 303S 

731301 CLARK .. 

. 14137A 

722164 CM . 

. TRK1000 

723873WA EATON . 

. 898 

7303 L&S . 

. 303S 

731302 CLARK .. 

. 14137A 

722165 CM . 

. TRK1000 

723873WB EATON . 

. 892 

7303 SKF . 

. 7303 

731303 CLARK .. 

. 14139 

722173 WABCO . 

. 48290 

723873XA EATON . 

. 39585 

730362 CLARK . 

. 2631 

731305 CLARK .. 

. 15101 

722174 WABCO . 

. 48220 

723873XB EATON . 

. 39520 

73038216 FLA T-A . 

. 67391 

731306 CLARK .. 

. 15113 

722186 FIAT . 

. 308WB 

7239 NICE . 

. 7109 

7303BEP SKF . 

. 7303 

731307 CLARK .. 

. 15120 

72218C FM . 

. 72218C 

724139 SEAL-P . 

. 342 

7304 HOOVER . 

. 304S 

731311 CLARK .. 

. 21075 

72218C SKF . 

. 72218C 

724140 SEAL-P . 

. 332 

73040055 FIAT-A . 

. 46720 

731312 CLARK .. 

. 21212 

72218C72487 COM .... 

.... 72218C-72487 

724561 WABCO . 

. 29620 

73040096 FIAT-A . 

. 46790 

731314 CLARK .. 

. 23100 

7221948 WABCO . 

. 15578 

724572 WABCO . 

. 29685 

73043167 FIAT-A . 

. 55176C 

731319 CLARK .. 

. 25523 

72225C FM . 

. 72225C 

724573 WABCO . 

. 33275 

730453 CLARK . 

. J401648 

731320 CLARK .. 

. 25577 

72225C SKF . 

. 72225C 

724574 WABCO . 

. 33462 

730455 CLARK . 

. J401648 

731321 CLARK .. 

. 25584 

72225C72487 COM .... 

.... 72225C-72487 

7246 MASSEY . 

. 1779 

730499 CLARK . 

. 5203KE 

731323 CLARK .. 

. 26823 

722288 WABCO . 

. 309L 

7246015015 IOWA . 

. 527S 

7305 HOOVER . 

. 305S 

731326 CLARK .. 

. 27880 

72229R91 IHC . 

. 88107 

72487 FM . 

. 72487 

730503 CLARK . 

. 3925 

731327 CLARK .. 

. 28584 

72229R92 IHC . 

. 88107 

72487 SKF . 

. 72487 

7305G HOOVER . 

. 305SL 

731328 CLARK .. 

. 31521 
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Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

731329 CLARK . 

. 31593 

736T5 SEAL-P . 

. 3925 

742252 CLARK . 

. 15125 

743355 CLARK . 

. 3320 

731330 CLARK . 

. 31597 

736T5 WHITE . 

. 3925 

742253 CLARK . 

. 28622 

74335R91 IHC . 

. MA5215EX 

731331 CLARK . 

. 33275 

737195C91 IHC .... 

. 643 

742254 CLARK . 

. 28682 

74336R91 IHC . 

. J241248 

731334 CLARK . 

. 39585 

7372 BRIT-L . 

. HM88649-HM88610 

742255 CLARK . 

. 29685 

743408 CLARK . 

. 206S 

731336 CLARK . 

. 45221 

7373 NICE . 

. 02135 

742256 CLARK . 

. 34274 

743409 CLARK . 

. 207S 

731341 CLARK . 

. 53177 

7376454 CM . 

. C436Q 

742257 CLARK . 

. 34301 

743410 CLARK . 

. 212S 

731342 CLARK . 

. 55200C 

738 EPE . 

. 2065 

742258 CLARK . 

. 34478 

743413 CLARK . 

. 206L 

731346 CLARK . 

. 64450 

73824 CM . 

. 537 

742259 CLARK . 

. 39590 

743414 CLARK . 

. 208L 

731350 CLARK . 

. 66212 

73827 EM . 

. 462 

742260 CLARK . 

. 46720 

743415 CLARK . 

. 210L 

731351 CLARK . 

. 66462 

7384270 VOLVO ... 

. HM911210 

742261 CLARK . 

. 47890 

743419 CLARK . 

. 206SL 

731353 CLARK . 

. HM88547 

7384271 VOLVO ... 

. HM911245 

742262 CLARK . 

. 48220 

743420 CLARK . 

. 207SL 

731355 CLARK .... 

... HM89449 

7384272 VOLVO ... 

. H913810 

742263 CLARK .... 

.... 48290 

743421 CLARK .... 

... 210SL 

731358 CLARK . 

. L225849 

7384274 VOLVO ... 

. 78551 

742264 CLARK . 

. 48620 

743422 CLARK . 

. 212SL 

731359 CLARK . 

. L225810 

7384356 VOLVO ... 

. 55437 

742265 CLARK . 

. 74500 

743426 CLARK . 

. 1214AG 

731362 CLARK . 

. L432310 

7384488 VOLVO 


742266 CLARK . 

. 74850 

743438 CLARK . 

. 306TB 

731363 CLARK . 

. L432349 

HM212049-HM212011 

742267 CLARK . 

. 78250C 

743439 CLARK . 

. 308WB 

7313WKFB15 SKF ... 

. M7313EAHL 

7384624 VOLVO ... 

. 64450 

742268 CLARK . 

. 78551 

743440 CLARK . 

. 310 

73151 FIAT . 

. 307TB 

7384625 VOLVO ... 

. 64700 

742269 CLARK . 

. 93800 

743441 CLARK . 

. 310SB 

73153 CASE . 

. 205FF 

738588 CHRYSL ... 

. 3720 

742271 CLARK . 

. 99600 

743442 CLARK . 

. 311L 

7315WKFB SKF . 

. M7315EAHL 

738589 CHRYSL ... 

. 3780 

742272 CLARK . 

. HM212011 

743443 CLARK . 

. 306SL 

731739 CLARK . 

. 303CC 

738591 CHRYSL ... 

. 2720 

742273 CLARK . 

. HM212049 

743444 CLARK . 

. 308SL 

731740 CLARK . 

. 211L 

738831 CHRYSL ... 

. 308L 

74228 CASE . 

. 212 

743445 CLARK . 

. 309SL 

731741 CLARK . 

. 59187 

73907H IHC . 

. 310L 

742284 CLARK . 

. 397 

743446 CLARK . 

. 310SL 

731742 CLARK . 

. 207L 

7397 NICE . 

. 02252 

742285 CLARK . 

. 480 

743458 CLARK . 

. 107WB 

731822 CLARK . 

. HM212044 

7398 NICE . 

. 02135 

742290 CLARK . 

. 15250X 

743459 CLARK . 

. 108TB 

731981 CLARK . 

. 687 

73TR7580A FORD 

. F2065C 

742291 CLARK . 

. 55175C 

743459 HYDRAU . 

. 108TB 

731982 CLARK . 

. 792 

73TR7580B FORD 

. F2065C 

742292 CLARK . 

. H414210 

743460 CLARK . 

. 109TB 

731983 CLARK . 

. 795 

740 FM . 

. 740 

742293 CLARK . 

. H414242 

743462 CLARK . 

. 115BB 

731984 CLARK . 

. 797 

740 SKF . 

. 740 

742294 CLARK . 

. 478 

74348R91 IHC . 

. J321264 

731988 CLARK . 

. 46790 

7400038 FORD . 

. 206GGB 

742336 CLARK . 

. 392 

74349R91 IHC . 

. J321680 

731989 CLARK . 

. 48286 

740200 AMC . 

. 1505 

742504 CLARK . 

. 307SL 

74350R91 IHC . 

.MUS1308UM 

731990 CLARK . 

. 48685 

74036H IHC . 

. J402064 

742539 CLARK . 

. 306L 

74351R91 IHC . 

. J361644 

731991 CLARK . 

. 93125 

74044210 FIAT-A . 

. 304D 

742540 CLARK . 

. 307SL 

74352R91 IHC . 

. J321632 

731992 CLARK . 

. H715336 

74053173 FIAT-A . 

. 1306TB 

742563A EATON . 

. 34300 

743533 CLARK . 

. 218TB 

731993 CLARK . 

. HM212046 

740557 AMC . 

. 15123 

742563B EATON . 

. 34478 

743538 CLARK . 

. 202S 

731994 CLARK . 

. HM212010 

740560 AMC . 

. 09067 

742573B EATON . 

. 42584 

743761 CLARK . 

. LM603011 

731999 CLARK . 

. 204S 

7405W TORRIN .... 

. 405 

742632 CLARK . 

. 2580 

743762 CLARK . 

. LM603049 

7322680 CM . 

. B1816 

740742 COM . 

. 740 742 

742633 CLARK . 

. 3420 

743772 CLARK . 

. 25578 

73252 CM . 

. 1309SL 

7409349 FRU . 

. 593A 

742857 CLARK . 

. HM801310 

743773 CLARK . 

. M88048 

732696 AMC . 

. 1562C 

7409786 AMC . 

. 27690 

742858 CLARK . 

. HM801346 

743774 CLARK . 

. M88010 

732698 AMC . 

. 1562C 

7409786 CHRYSL . 

. 27690 

742970 CLARK . 

. 310L 

743775 CLARK . 

. M12610 

732840R91 IHC . 

. 108TB 

741 EPE . 

. 1375 

742978 CLARK . 

. 2735X 

743776 CLARK . 

. M12649 

73295R91 IHC . 

. 307TB 

7410094 HOOVER 

. 303BB 

742980 CLARK . 

. 2789 

743777 CLARK . 

. LM501310 

7338 HYSTER . 

. 595-592A 

741119 EUCLID .... 

. 45284-45221 

742B SKI . 

. 742B 

743778 CLARK . 

. LM501349 

733865 AMC . 

. 7109 

7414 EATON . 

. 552A 

742X SKF . 

. 742X 

743821 CLARK . 

. 15119 

734 EPE . 

. 614106 

742 FM . 

. 742 

743027 CLARK . 

. 3775 

743828 CLARK . 

. 304WB 

734061C91 IHC . 

. 36690-36620 

742 SKF . 

. 742 

743100 CLARK . 

. 309 

744 FM . 

. 744 

734062C91 IHC . 

. 36690 

742002 CLARK . 

. 1310AG 

743113 CLARK . 

. 309L 

744025 CLARK . 

. 56425 

734063C1 IHC . 

. 36620 

742004 CLARK . 

. 5204KSE 

743114 CLARK . 

. 208S 

74407R91 IHC . 

. 42381-42584 

734236 AMC . 

. 107WB 

742009 CLARK . 

. 07196 

743142 CLARK . 

. 110CB 

74409R91 IHC . 

. 42381 

734326 KA-FR . 

. 107WB 

742010 CLARK . 

. 07097 

743151 CLARK . 

. 653 

744100 OPEL . 

. 308S 

73436 NEWHOL . 

. 39520 

742054 CLARK . 

. 209S 

7432 NICE . 

. 02755 

74410R91 IHC . 

. 495A493 

7348742 AMC . 

. 275928 

742055 CLARK . 

. 307L 

743202 CLARK . 

. 39580 

74411R91 IHC . 

. 495A 

7349365 VOLVO . 

. HM218210 

742056 CLARK . 

. 307TB 

743236 CLARK . 

. 53162 

74412R91 IHC . 

. 72212C-72487 

735 EPE . 

. 614106 

742079 CLARK . 

. 390 

743263 CLARK . 

.MUS1308UM 

74413R1 IHC . 

. 72487 

735382 CHRYSL . 

. 2793 

742081 CLARK . 

. 309S 

743265 CLARK . 

. 98350 

74414R91 IHC . 

. 72212C 

7356 CASE . 

. B2414 

742236 CLARK . 

. 392 

743266 CLARK . 

. 67983 

74416R91 IHC . 

. 480 

735705 CM . 

. B1816 

742237 CLARK . 

. 395 

743267 CLARK . 

. 748S 

74418R91 IHC . 

. 68450-68712 

73585R1 IHC . 

. 5735 

742239 CLARK . 

. 414A 

743268 CLARK . 

. 67920 

74419R91 IHC . 

. 68450 

73586R91 IHC . 

. 5760-5735 

742240 CLARK . 

. 453X 

743271 CLARK . 

. 210SS 

74420R1 IHC . 

. 68712 

736 EPE . 

. 1505 

742242 CLARK . 

. 462 

743274 CLARK . 

. 210SS 

74421R91 IHC . 

. 567A-563 

7363738 CHRYSL .... 

. 42690 

742244 CLARK . 

. 560 

74331 FARMHD . 

. TWG114R 

74422R1 IHC . 

. 563 

7364 BRIT-L . 

... M88043 M88010 

742245 CLARK . 

. 594 

74331R91 IHC . 

. J321664 

74423R91 IHC . 

. 567A 

73649H IHC . 

. 309SL 

742246 CLARK . 

. 663 

74332R91 IHC . 

. J361664 

74427R91 IHC . 

. 644-632 

73662H NICE . 

. 02252 

742249 CLARK . 

. 2523 

74333R91 IHC . 

. J261648 

74428R91 IHC . 

. 644 

73671 FIAT . 

. 305AG 

742251 CLARK . 

. 3994 

74334R91 IHC . 

. J321652 

74429R1 IHC . 

. 632 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


Part #/Name 

Timken 

Part It/Name 

Timken 

Part #/l\lame 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

74430R91 iHC . 

. 639-632 

747403C91 IHC . 

. 209L 

7506X1270A L&S . 

. 206S 

75510 FENCO . 

. AU1715C 

74432R91 IHC . 

. 639 

74740R91 IHC . 

. 65200-65500 

7507 L&S . 

. 207S 

755254R91 IHC . 

. 8502 

74433R91 IHC . 

. 59175-59412 

74741R1 IHC . 

. H414210 

7507X1270A L&S . 

. 207S 

75531 GM . 

. 207 

74434R1 IHC . 

. 59412 

74742R91 IHC . 

. H414242 

7508 L&S . 

. 208S 

755479 CLARK . 

. 2585 

74435R91 IHC . 

. 59175 

74743R91 IHC . 

. H414242-H414210 

7509 L&S . 

. 209S 

755537 CLARK . 

. 210SSL 

74436R91 IHC . 

. 42346-42584 

74745R1 IHC . 

. 65500 

750A FM . 

. 750A 

755555 CLARK . 

. 27620 

74437R91 IHC . 

. 42346 

74746R91 IHC . 

. 65200 

750A SKF . 

. 750A 

755556 CLARK . 

. 28678 

744383 SEAL-P . 

. 2788 

74747R91 IHC . 

. 65200-65500 

751 EPE . 

.VW1339C 

755558 CLARK . 

. 42381 

744386 SEAL-P . 

. 1779 

747580 FEDRAL . 

. 1505 

7510 L&S . 

. 210S 

755559 CLARK . 

. HM212047 

74438R1 IHC . 

. 42584 

747580 FORD . 

. 1505 

751060R1 IHC . 

. 210L 

755635 CLARK . 

. 311TB 

74439R91 IHC . 

. 621-612 

747580 MCE . 

. 1505 

7511 JAGUAR . 

. 303BB 

75573 FITZGE . 

. LM501349-9E7A5 

74440R1 IHC . 

. 612 

747580 SKF . 

. 1505 

7511 L&S . 

. 21 IS 

755752 COM . 

. 755-752 

74441R91 IHC . 

. 621 

747580A FORD . 

. 1505 

7512 L&S . 

. 212S 

755752B COM . 

. 755-752B 

74443R1 IHC . 

. 532A 

747580B FORD . 

. 1505 

751383R91 IHC . 

. 304WB 

755780 CLARK . 

. 65212 

7447IK CHUUK . 

. 498-493 

747898 WHITE . 

. 6466 

751384R91 IHC . 

. 304WB 

755873 CLARK . 

. 492A 

74473K CHUUK . 

. 21DS 

748100 OPEL . 

. 309S 

751385R91 IHC . 

. 304WB 

755874 CLARK . 

. 495 

744742 COM . 

. 744 742 

748101 OPEL . 

. 107WB 

751386R91 IHC . 

. 304WB 

755960 CLARK . 

. SET88 

7449 IIJLLIH . 

. J281248 

74850 FM . 

. 74850 

75142 GM . 

. 1208A 

755961 CLARK . 

. SET88 

744A SKI . 

. 744A 

74850 SKF . 

. 74850 

75151 EPE . 

. MG 1716 

756A FM . 

. 756A 

74500 FM . 

. 74500 

7485074550A COM 

. 74850-74550A 

75151 ILIJCO . 

. MG 1716 

756A SKF . 

. 756A 

74500 SKI . 

. 74500 

74882 SKF . 

. 204BBAR 

751722P41 GOODMI 1/ .. 

. 315 

756A752 COM . 

. 756A-752 

7450074850 COM ... 

. 74500-74850 

74884 SKF . 

. 204BBE 

751846R93 IHC . 

. 204SS 

757 FM . 

. 757 

745029 GM . 

. Q11406 

74888TN MCE . 

. 204BBAR 

751847R93 IHC . 

. 204SS 

757752 COM . 

. 757-752 

7450371 OPEL . 

. HM89449 

74888TN SKF . 

. 204BBAR 

751848R94 IHC . 

. 204SS 

758 FM . 

. 758 

745048 FIAT . 

. 310L 

748S FM . 

. 748S 

752 FM . 

. 752 

758 SKF . 

. 758 

7450645 EUCLID . 

. 67322 

748S SKF . 

. 748S 

752 SKF . 

. 752 

758312R91 IHC . 

. 207 

7451092 SEAL-P ... HM89446-HM89410 

748S742 COM . 

. 748S-742 

7521 OH IHC . 

. 310SL 

758313R91 IHC . 

. 210S 

7451105 EUCLID . 

. 45221 

748S742D COM . 

. 748S-742D 

752164 WABCO . 

. 14276 

758314R91 IHC . 

. 212 

7451119 EUCLID . 

. 45284-45221 

749 FM . 

. 749 

752165 WABCO . 

. 14136A 

758346R91 IHC . 

. 205BB 

7451120 EUCLID . 

. 45284 

749 SKF . 

. 749 

752166 WABCO . 

. 1413 8 A 

758357R91 IHC . 

. 207 

745119 GM . 

. 45284-45220 

749742 COM . 

. 749-742 

7522 MASSEY . 

. 211SS 

758363R91 IHC . 

. 210S 

7451281 OPEL . 

. LM501349 

74990R91 IHC . 

. 639 

7522218 MASSEY . 

. 203SS 

758366R91 IHC . 

. 212 

7451785X GM . 

. 5707 

74991R91 IHC . 

. 639 632 

7522399 MASSEY . 

. 104CC 

758378R91 IHC . 

. 208 

74525 FM . 

. 74525 

749A FM . 

. 749A 

75238H IHC . 

. 210S 

758380R91 IHC . 

. 203AB 

74525 SKF . 

. 74525 

749A SKF . 

. 749A 

7527970 FORD . 

. MU1312DV 

758435R91 IHC . 

. 206L 

7452574850 COM ... 

. 74525-74850 

749A742 COM . 

. 749A-742 

752B FM . 

. 752B 

75853 EPE . 

. 614129 

7452574851D COM . 

. 74525-74851D 

749S SKF . 

. 749S 

752B SKF . 

. 752B 

758722R91 IHC . 

. 8502 

7453774850 COM ... 

. 74537-74850 

74AX36 MACK . 

. J321248 

752D FM . 

. 752D 

758723R91 IHC . 

. 8504 

74550 FM . 

. 74550 

74AX57 MACK . 

. J322064 

753165R91 IHC . 

.. 14137A-14276 

758752 COM . 

. 758-752 

7455074850 COM ... 

. 74550-74850 

74AX72 MACK . 

. J401664 

753205R91 IHC . 

. 8507 

759 FM . 

. 759 

74550A FM . 

. 74550A 

74AX77 MACK . 

. J321652 

753206R91 IHC . 

. 207S 

759 SKF . 

. 759 

74550A SKF . 

. 74550A 

74BR7548E FORD .. 

. 614013 

753207R91 IHC . 

. 207 

75938 FIAT . 

. 202AG 

7455526745062 GM 

. SET23 

74DR1238A FORD .. 

. U399A 90010 

75321 !WD . 

. 759-752 

759752 COM . 

. 759-752 

7455734 GM . 

. R1561TV 

7500 L&S . 

. 200S 

753298R91 IHC . 

. 306L 

759752B COM . 

. 759-752B 

745A FM . 

. 745A 

7500461 FORD . 

. PR6901 

753421R91 IHC . 

. 208 

75BB7548AA FORD . 

. F01267C 

745A SKF . 

. 745A 

75014 GM . 

. 5306W 

753455C91 IHC . 

. HB88510 

760 FM . 

. 760 

745A732 COM . 

. 745A-732 

750150 OPEL . 

. 308S 

7536131 AMC . 

. LM501349 

760 SKF . 

. 760 

745A742 COM . 

. 745A-742 

75017 GM . 

. 5306W 

7536131 FORD . 

. LM501349 

7601490 AUTOUN ... 

. 30208M 

745A742D COM . 

. 745A-742D 

75018R91 IHC . 

. 65237-65500 

7536132 AMC . 

. LM501310 

7602 L&S . 

. 302S 

745T2 WHITE . 

. 309SL 

75019R91 IHC . 

. 65237-65500 

7536132 FORD . 

. LM501310 

7603 L&S . 

. 303S 

74621 AMC . 

. 14138A 14276 

7502 L&S . 

. 202S 

7536132 SEAL-P . 

. LM501310 

7603519 FRU . 

. 39585 

74639 AMC . 

. 14131-14274 

75020R91 IHC . 

. 65237 

7536173 WARNER . 

. M88010 

7604 l&S . 

. 304S 

74687 CHRYSL . 

. 1380 

75021R91 IHC . 

. 65237 

7536174 WARNER . 

. M88048 

7605 L&S . 

. 305S 

74695 CHRYSL . 

. 2794 

7503 L&S . 

. 203S 

753675R91 IHC . 

. 88107 

7606 FULLER . 

. 306S 

747 EPE . 

. TR1715 

7504 L&S . 

. 204S 

753844R91 IHC . 

. 306L 

7606 L&S . 

. 306S 

747025 FORD . 

. 207L 

7505 L&S . 

. 205S 

753845R91 IHC . 

. 306L 

760752 COM . 

. 760-752 

747025 SKF . 

. 2D7L 

7506 L&S . 

. 206S 

7539 MASSEY . 

. 1207TB 

7608 l&S . 

. 308S 

7470559 GM . 

. 513012 

75061893 CHRUK 


753A SKF . 

. 753A 

7609 L&S . 

. 309S 

7470569 GM . 

. 513139 

HM212047-HM212011 

754347R91 IHC . 

. 88502 

760D6 WHITE . 

. 387 

747065 FORD . 

. 305L 

75061894 CHRUK .. 

. 3585-3525 

75453 FITZGE ... HM212047-HM212010 

761 EPE . 

. 01496 

747065 HOOVER . 

. 305L 

75062153 CHRUK .. 

. LM48548 

754758 WABCO . 

. 59412 

7610 L&S . 

. 310SB 

747065 SKF . 

. 305L 

75062154 CHRUK .. 

. SET1 

75479 FITZGE . 

. U298-9A010 

76117 FWD . 

. 740-742 

747118 FORD . 

. J241248 

75062164 CHRUK .. 

LM29749 LM29710 

75480 FITZGE . 

. 11298 90012 

76169 GM . 

. 205BB 

74737R91 IHC . 

. H414242 

75065740 CHRUK . 

HM89446-HM89410 

754W SKF . 

. 754W 

762262 CLARK . 

. 48220 

74738R91 IHC . 

H414242 H414210 

75065741 CHRUK .. 

... M88043-M88010 

755 FM . 

. 755 

7623 FM . 

. TB7623 

74739R91 IHC . 

. 65200 

75065808 CHRUK .. 

. 598A-592A 

75510 EPE . 

. AU1715C 

76231 FWD . 

. 621-612 
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Part tt/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

762312 NEW!DA . 

. FWG138R 

769 EPE . 

. DIME01576C 

770620241 RENALT . 

. 202S 

77210 HOOVER . 

. 210SS 

76252 CHRYSL . 

. 366-362 

76DR7548A4 FORD . 

. 614038 

7706203 RENALT . 

. 203AB 

77210G HOOVER . 

. 21DSSL 

76253 CHRYSL . 

. 362 

770 EPE . 

. DNF01576C 

770620340 RENALT . 

. 203S 

77211 HOOVER . 

. 211SS 

76254 CHRYSL . 

. 366 

7700205 REN ALT . 

.. 07098-07204 

770620387 RENALT . 

. 203SS 

77212 HOOVER . 

. 212SS 

763 EPE . 

. 614000 

7700213 RENALT . 

. 478-472 

7706204 RENALT . 

. 204 

7730204 RENALT . 

. 30204M 

763203 CLARK . 

. J281640 

7700502547 RENALT .... 

. 30204M 

7706205 RENALT . 

. 205BB 

7730205 RENALT . 

. 30205M 

7633 IRIMPH . 

. 205F 

7700519170 RENALT .... 

. 614012 

7706206 RENALT . 

. 206WB 

7730206 RENALT . 

. 30206M 

763321R91 IHC . 

. 209S 

7700523629 RENALT .... 

. 614012 

770620623 RENALT . 

. 20BFF 

7730207 RENALT . 

. 30207M 

763322R91 IHC . 

. 209S 

7700548978 RENALT .... 

. B37 

7706207 RENALT . 

. 207 

7730208 RENALT . 

. 30208M 

763329 CLARK . 

. 45285 

7700553174 RENALT .... 

. PB37 

7706208 RENALT . 

. 208 

77303 HOOVER . 

. 303SS 

763388M1 MASSEY .... 

. 59187 

7700638870 RENALT .... 

. 614012 

7706209 RENALT . 

. 209BB 

7730305 RENALT . 

. 30305M 

763389M1 MASSEY .... 

. 59412 

7700662969 RENALT .... 

. 614012 

7706210 RENALT . 

. 210S 

7730306 RENALT . 

. 30306M 

763402M1 MASSEY .... 

. 15245 

7700674114 RENALT .... 

. 614025 

7706211 RENALT . 

. 211TB 

7730307 RENALT . 

. 30307M 

763404M1 MASSEY .... 

. 26878 

7700676150 RENALT .... 

. 614012 

7706212 RENALT . 

. 212 

77304 HOOVER . 

. 304SS 

76343 B&BECK . 

. AU17150 

7700724807 RENALT .... 

. 614012 

77062R1 IHC . 

. 49520 

77304G HOOVER . 

. 3D4SSL 

7634573 FIAT . 

. B33 

7700725237 RENALT .... 

. 614023 

7706302 RENALT . 

. 302AG 

77305 HOOVER . 

. 305SS 

763649 CLARK . 

. 208FF 

7701348231 RENALT .... 

. 614012 

7706303 RENALT . 

. 303BB 

77305G HOOVER . 

. 305SSL 

763697 CLARK . 

. 250514 

7701348537 RENALT .... 

. 614012 

7706304 RENALT . 

. 304WB 

77306 HOOVER . 

. 306SS 

764 EPE . 

. 1773 

77013491 13 RENALT .... 

. 614025 

770630443 RENALT . 

. 304SS 

77306G HOOVER . 

. 3D6SSL 

76417 NEWPRO . 

. 31593 

7701462020 RENALT .... 

. 513144K 

770630449 RENALT . 

. 304SS 

77307 HOOVER . 

. 307SS 

76418 NEWPRO . 

. 31520 

7703080142 RENALT .... 

. 513005 

7706305 RENALT . 

. 305AG 

77308 HOOVER . 

. 3D8SS 

76448 B&BECK . 

. MG 1716 

7703090034 RENALT .... 

. 32008XM 

770630501 RENALT . 

. 305AG 

77309 HOOVER . 

. 309SS 

7645 EATON . 

. 53375 

7703090036 RENALT .... 

. B37 

770630506 RENALT . 

. 305AG 

77310 HOOVER . 

. 310SS 

76452 NEWPRO . 

. 25580 

7703090037 RENALT .... 

. 513040 

770630571 RENALT . 

. 305AG 

7732206 RENALT . 

. 32206M 

76453 CHRYSL . 

. 25520 

7703090038 RENALT .... 

. 207 

7706306 RENALT . 

. 306TB 

7732304 RENALT . 

. 32304M 

76453 NEWPRO . 

. 25520 

7703090093 RENALT .... 

. 32207M 

770630620 RENALT . 

. 306F 

773230680 RENALT .... 

. 32306 

76477 GM . 

. 462 

7703090115 RENALT .... 

. 203FF 

770630621 RENALT . 

. 306F 

773249C91 IHC . 

. 306FF 

76491H IHC . 

. 207 

7703090176 RENALT .... 

. 306TB 

7706307 RENALT . 

. 307TB 

7733305 RENALT . 

. 5305KE 

7651B FM . 

. 7651B 

7703090180 RENALT .... 

. 32304M 

7706308 RENALT . 

. 308WB 

7736277675 COM . 

. 77362-77675 

7651RH FM . 

. 7651RH 

7703090203 RENALT .... 

. 30206M 

7706309 RENALT . 

. 309 

7736306 RENALT . 

. 306TB 

76540M WHITE . 

. 455 

7703090211 RENALT .... 

. 513141 

7706310 RENALT . 

. 310 

77375 FM . 

. 77375 

76545 NEWPRO . 

. 31593 

7703090222 RENALT .... 

. 513144K 

7706311 RENALT . 

. 311TB 

77375 SKI . 

. 77375 

76546 NEWPRO . 

. 31520 

7703090252 RENALT .... 

. 30203 

7706312 RENALT . 

. 312 

7737577675 COM . 

. 77375-77675 

76552 NEWPRO . 

. 25580 

7703090266 RENALT .... 

. 32004WB 

7706313 RENALT . 

. 313 

773B2 REO . 

. RA2065C 

76553 NEWPRO . 

. 25520 

7703090267 RENALT .... 

. 32005 

7709012 RENALT . 

. J241248 

773L02 HOOVER . 

. 102CC 

76558 NEWPRO . 

. 14137A 

7703090268 RENALT .... 

. 30205M 

7709015 RENALT . 

. J281256 

774 EPE . 

. 01496 

765744 SKI . 

. 205S 

7703090269 RENALT .... 

. 30204M 

7709017 RENALT . 

. J281640 

774025 CLARK . 

. 56425 

765767 SKI . 

. 305AG 

7703090270 RENALT .... 

. B37 

771 EPE . 

. 01496 

774167 CLARK . 

. 21 ICC 

76585 NEWPRO . 

. HM89443 

7703090271 RENALT .... 

. 513005 

7710164 GM . 

. 214L 

774197 CLARK . 

. H913842 

76586 NEWPRO . 

. HM89410 

7703090277 RENALT .... 

. 30207M 

7710197 GM . 

. 117 

774198 CLARK . 

. H913810 

76588 NEWPRO . 

. HM89446 

7703090341 RENALT .... 

. 32007C 

7710304 RENALT . 

. 1779-1729X 

774328 CLARK . 

. 200SS 

766 FM . 

. 766 

7703208 RENAL T . 

. 208L 

77129R91 IHC . 

... 33281-33472 

774329 CLARK . 

. 200SS 

766 SKF . 

. 766 

7703307 RENALT . 

. 307L 

77140R1 IHC . 

. 65320 

774387 CLARK . 

. 212CC 

76609F WHITE . 

. 56425 

77034R91 IHC . 

. 3994-3920 

77141R91 IHC . 

... 65390-65320 

774390 CLARK . 

. 107DD 

76619 CHRYSL . 

. 204S 

77035R91 IHC . 

. 3994 

77142R91 IHC . 

. 65390 

7745294 CHRYSL . 

. 208S 

76620J WHITE . 

. 683 

7704001363 RENALT .... 

. 614025 

7714304 RENALT . 

. 1779 

7745371 CHRYSL . 

. 34306 

76621J WHITE . 

. 672 

7704001430 RENALT .... 

. 614023 

7715011 RENALT . 

. 382 

77492H IHC . 

. 311TB 

767 EPF . 

DIM D0157BC 

7704002262 RENALT .... 

. 513142 

7715304 RENALT . 

. 1729X 

774BW SKF . 

. 774BW 

76711C91 IHC ... JM716649-JM716610 

7704002263 RENALT .... 

. 513142 

77159R91 IHC . 

... 39580-39520 

77500 L&S . 

. 200SS 

76712C91 IHC . 

. JM716649 

7704106 RENALT . 

. 17118 

77160R91 IHC . 

. 39580 

77501 l&S . 

. 201SS 

7671301 IHC _ 

. JM716610 

77042 IHC . 

... 59162-59412 

772 FM . 

. 772 

77502 CASE . 

. 202SS 

76714091 IHC JM718149 JM718110 

7704205 RENALT . 

. 07098 

772 SKF . 

. 772 

77502 l&S . 

. 202SS 

76715091 IHC . 

. JM718149 

7704213 RENALT . 

. 478 

77200 HOOVER . 

. 200SS 

77503 L&S . 

. 203SS 

76716C1 IHC . 

. JM718110 

7704508 RENALT . 

. 420 

77201 HOOVER . 

. 201SS 

77504 l&S . 

. 204SS 

76725C91 IHC . 

. 203RRAA 

7705007 RENALT . 

. 332 

77202 HOOVER . 

. 202SS 

77505 l&S . 

. 205SS 

767508 TRIMPH . 

. 304WB 

7705106 RENALT . 

. 17244 

7720210 HOOVER . 

. 202CCI 

77506 l&S . 

. 206SS 

76761391 FIAT-A . 

. JHM534110 

7705205 RENALT . 

. 07204 

7720216 HOOVER . 

. 202CCAG 

77507 l&S . 

. 207SS 

76761401 F/AT-A . 

. JHM534149 

7705208 RENALT . 

. 362A 

77203 HOOVER . 

. 203SS 

77510 l&S . 

. 210SS 

768 EPE . 

. DNB01576C 

7705213 RENALT . 

. 472 

77204 HOOVER . 

. 204SS 

77511 l&S . 

. 211SS 

76802 NEWHOL . 

. NPC012RPC 

7706 VERSAT . 

.HIPC102RPC 

77204G HOOVER . 

. 204SSL 

77521 VOLVO . 

. 202AG 

7681283 FIAT . 

. FI1710C 

7706006 RENALT . 

. 106WB 

77205 HOOVER . 

. 205SS 

775738R91 IHC . 

. 456 

76817 CHRYSL . 

. 5307W 

7706008 RENALT . 

. 108TB 

77205G HOOVER . 

. 205SSL 

775741R91 IHC . 

. 456 453X 

7683 EATON . 

. 3779 

77060R91 IHC . 

.. 49585-49520 

77206 HOOVER . 

. 206SS 

775767R91 IHC . 

... 15120-15250X 

76830 CHRYSL . 

. 1310AG 

77061R91 IHC . 

. 49585 

77207 HOOVER . 

. 207SS 

775D6 WHITE . 

. 39585 

76836 NEWHOL . 

.... WPS103GPCC 

7706202 RENALT . 

. 202AG 

77207G HOOVER . 

. 207SSL 

776 FM . 

. 776 

7684 EATON . 

. 3420 

770620240 RENALT . 

. 202S 

77209 HOOVER . 

. 209SS 

776 SKI . 

. 776 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

77603 L&S . 

. 303SS 

78250C COM . 

. 78250C 

790216 GM . 

. HB88508A 

79544 VERSAT . 

. 469 

77604 L&S . 

. 304SS 

78250C FM . 

. 78250C 

7903090057 RENALT 

. 32004WB 

79545 VERSAT . 

. 453X 

77605 L&S . 

. 305SS 

78250C SKF . 

. 78250C 

7903090058 RENALT 

. 32005 

795792 COM . 

. 795-792 

77606 L&S . 

. 306SS 

78250C78551 COM . 

.. 78250C-78551 

7909 EATON . 

. 2759 

79587 FWD . 

. 6379-6320 

7761 HIV . 

. J281232 

782772 COM . 

. 782-772 

7909 FULLER . 

. 2759 

796 EPE . 

. 614014 

7762 HIV . 

. J401664 

7828 EATON . 

. 453A 

790997C91 IHC . 

. 681A 

79611 EPE . 

. 614025 

77621 VOLVO . 

. 202AG 

7828012 GM . 

. DB53313 

790998C91 IHC . 

. 681A 672 

796158R91 IHC . 

. 204F 

77675 FM . 

. 77675 

7829 EATON . 

. 467-453A 

7910094 FORD . 

. 303BB 

79687 EPE . 

. FI1710C 

77675 SKI . 

. 77675 

78300041514 R-S . 

. 18520 

7910094 HOOVER . 

. 303BB 

79690 EPE . 

. FM 710C 

77676BW SKF . 

. 77676BW 

78300041515 R-S . 

. 18720 

7910094A FORD . 

. 303BB 

79694 EPE . 

. 614012 

77676W SKF . 

. 77676W 

7830355 GM . 

. HB88107A 

791016 GM . 

. 205S 

796D6 WHITE . 

. 567 

776772 COM . 

. 776-772 

7839001 GM . 

. HB88107A 

791085 CLARK . 

. 580 

797 EPE . 

. 01296 

776993R91 IHC . 

. PWG118R 

7839146 GM . 

. HB88107E 

791098 CLARK . 

. 47679 

7971 HYSTER . 

. 6461-6420 

77709 HYSTEH . 

. 2065T 

784 EPE . 

. FC1723C 

791099 CLARK . 

. 27684 

7972 HYSTER . 

. 567-563 

777092 HYSTEH . 

. 2065T 

784028 CLARK . 

. 304D 

791114M1 MASSEY .. 

. 25590 

79756 EPE . 

. FI1709C 

777172R1 IHC . 

. PWG118R 

784152 CLARK . 

. 336 

791208 CLARK . 

. 201CC 

797792 COM . 

. 797-792 

777173R91 IHC . 

.WPS012GRC 

784295 CLARK . 

. 78215C 

791503 CLARK . 

. 48684 

79783 CHRYSL . 

. HM88649 

777174R91 IHC . 

.WPS012GRC 

784297 CLARK . 

... 71425-71750 

791554 CLARK . 

. 67390-67322 

79784 CHRYSL . 

. HM88610 

777180R91 IHC . 

. 25584-25523 

784477 CLARK . 

. 42690 

791555 CLARK . 

. 67390 

79784 NEWPRO . 

. HM88610 

778 FM . 

. 778 

784495 CLARK . 

. 665 

791593 CLARK . 

. 681A 

797D6 WHITE . 

. 528 

778 SKF . 

. 778 

784496 CLARK . 

. 313 

79192103 CHRUK . 

. 575-572 

799 FM . 

. 799 

77822H IHC . 

. 225531 

784560 CLARK . 

. 212SS 

79192179 CHRUK . 

M88048-M88010 

799 SKF . 

. 799 

77854H IHC . 

. 8605 

784562 CLARK . 

. 3820 

79192180 CHRUK 


799024 FORD . 

. 453X 

778772 COM . 

. 778-772 

784808 SAAB . 

. 203S 

HM903245-HM903210 

799026 FORD . 

. 462 

778967R91 IHC . 

. 13687-13621 

7848088 SAAB . 

. 203S 

79192185 CHRUK . 

M86647 M86610 

799031 FORD . 

. 539 

778D6 WHITE . 

. 598 

7848161 SAAB . 

. 201S 

79192186 CHRUK . HM88649-HM88610 

799047 FORD . 

. 2788 

779103R91 IHC . 

. 13687 

784843 CLARK . 

. 5204KE 

79192187 CHRUK .. LM29749-LM29710 

799050 FORD . 

. 3920 

779160R1 IHC . 

. 26820 

784903 CLARK . 

. 18590 

79192194 CHRUK . 

... 72212C-72487 

799051 FORD . 

. 3982 

77FB7548BB FORD . 

. 614011 

784950 CLARK . 

. 203FF 

79192198 CHRUK . 

... 78215C-78551 

799052 FORD . 

. 3984 

77R10 SKI . 

. R10SS 

784951 CLARK . 

. 200CC 

79192311 CHRUK . 

. LM11949 

799056 FORD . 

. 27880 

77R12 SKF . 

. R12SS 

784958 CLARK . 

. 24721 

79192313 CHRUK . 

. L44649 

799061 FORD . 

. 09074 

77R14 SKI . 

. R14SS 

785 EPE . 

. 614051 

79192333 CHRUK . 

. LM48548 

799065 FORD . 

. 09196 

77R16 SKF . 

. R16SS 

78528 HYSTER . 

. HM88510 

79192343 CHRUK . 

. M88048 

799069 CLARK . 

. 87505 

780 FM . 

. 780 

78529 HYSTER . 

. HM88542 

79192501 CHRUK . 

. LM11910 

799070 FORD . 

. 14276 

780 SKF . 

. 780 

78551 FM . 

. 78551 

79192503 CHRUK . 

. L44610 

799072 FORD . 

. 15118 

78011R91 IHC . 

. 498-493 

78551 SKI . 

. 78551 

79192533 CHRUK . 

. LM48510 

799076 FORD . 

. 15250X 

780127 SAAB . 

. 203AB 

78578 HYSTER . 

. HM807010 

79192543 CHRUK . 

. M88010 

79908778 CHRUK . 

. 201AB 

78012R91 IHC . 

. 498 

78579 HYSTER . 

. HM807040 

791933 CLARK . 

. B01 

799095 FORD . 

. 53176 

78013R91 IHC . 

. 482 472A 

78583 HYSTER . 

. 382S 

791943 CLARK . 

. 25590 

799096 FORD . 

. 53375 

78014R91 IHC . 

. 482 

78584 HYSTER . 

. 387A 

79198030 CHRYSL .... 

. 207FF 

799099 CLARK . 

. 27684 

78015R1 IHC . 

. 47 2A 

786 FM . 

. 786 

792 FM . 

. 792 

799115 FORD . 

. 25578 

78016R91 IHC . 

. 53176-53375 

78671 SKF . 

. 206GGB 

792 SKI . 

. 792 

799116 FORD . 

. 25522 

78017R91 IHC . 

. 53176 

786772 COM . 

. 786-772 

79246 AMC . 

. 3320 

799127 FORD . 

. 31520 

78018R1 IHC . 

. 53375 

7867773 SAAB . 

. VW1006C 

79247 AMC . 

. 3320 

799130 FORD . 

. 3525 

78028 GM . 

. 206WB 

78681 SKI . 

. 203RRH 

79253 AMC . 

. 3120 

799132 FORD . 

. 2631 

780715 SAAB . 

. 202AG 

787485R91 IHC . 

. 312 

7938 HYSTER . 

. 6379-6320 

799133 FORD . 

. 368A 

780772 COM . 

. 780-772 

787580 FEDRAL . 

. 2065 

794 EPE . 

. 614136 

799134 FORD . 

. 362A 

781 EPE . 

. 614018 

787580 FORD . 

. 2065 

79419 CHRYSL . 

. 16284 

799136 FORD . 

. 354A 

7810040 GM . 

. B1412 

787580 MASSEY . 

. 2065 

794381 CHRYSL . 

. B3216 

799145 FORD . 

. 15106 

7811 FM . 

. CF7811 

787580 SKF . 

. 2065 

79448H IHC . 

. 313 

799152 FORD . 

. 3720 

781469 SAAB . 

. 2D2AG 

787580A FORD . 

. 2065 

794508 CHRYSL . 

. 307S 

799153 FORD . 

. 25877 

78197A HYSTER . 

. 941-932 

787580A1 FORD . 

. 2065 

79481 HYSTER . 

. H715343 

799159 FORD . 

. 18690 

782 FM . 

. 782 

787580A2 FORD . 

. 2065 

79482 HYSTER . 

. H715334 

799163 FORD . 

. 14137A 

782 SKI . 

. 782 

787580A3 FORD . 

. 2065 

79483 HYSTER . 

. H715311 

799164 FORD . 

. 529 

78211 OEM . 

. 614076 

787580A4 FORD . 

. 2065 

795 FM . 

. 795 

799165 FORD . 

. 522 

782125 OPEL . 

. 207 

787580A5 FORD . 

. 2065 

795 SKF . 

. 795 

799170 FORD . 

. 14130 

78214C SKF . 

. 78214C 

787580A6 FORD . 

. 2065 

795004 GM . 

. 88508 

7992 HYSTER . 

. 71450-71750 

78215C FM . 

. 78215C 

787580CH MASSEY . 

. 2065 

79505 EPE . 

. FI1709C 

799297 CHRYSL . 

. HM807010 

78215C SKF . 

. 78215C 

788 EPE . 

. 614143 

795057 VOLVO . 

. 3980-3920 

7993 JAGUAR . 

. 14130-14276 

78215C78551 COM ... 

.... 78215C-78551 

7881018M1 MASSEY ... 

. 53177 

795156 VOLVO . 

. 3984-3920 

799408 CLARK . 

. 598A 

78225C FM . 

. 78225C 

7890 FM . 

. TB7890 

795158R91 IHC . 

. 204F 

799635 CLARK . 

. 15116 

78225C SKF . 

. 78225C 

7890A FM . 

. 7890A 

795165 VOLVO . 

. 25580-25520 

799715 GM . 

. 02755 

78225C78551 COM ... 

.... 78225C-78551 

78930 EATON . 

. 313 

795166 VOLVO . 

. 25580 

7997380 CHRYSL . 

. 304SSL 

78250AC FM . 

. 78250AC 

78G1382 BRIT-L . 

. 594-592A 

795167 VOLVO . 

. 25520 

7997380 WHITE . 

. 304SSL 

78250AC SKF . 

. 78250AC 

78GB10A303AA FORD . 

. 203S 

795289 VOLVO . 

. 3984 

799792 COM . 

. 799-792 

78250AC78551 COM . 

. 78250AC 78551 

790 EPE . 

. 614105 

795290 VOLVO . 

. 3920 

7A1011 FEDRAL . 

. 225531 
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TIMKEN 


Part #/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 


7A1046 FEDRAL . 

. 2375F 

7EQ4625A2 FORD . 

.MU1306UM 

7L11/4 BOSTON . 

.PWG114R 

8011362060 SUZUKI .... 

. 206WB 

7A1047 FEDRAL . 

. 2065 

7E04630 FORD . 

. 55176C 

7L13/8 BOSTON . 

. PWG138R 

8013 FM . 

. 8013 

7A1060 FEDRAL . 

. 2065 

7E07065 FORD . 

. 308L 

7L17/16 BOSTON . 

.PWG1716R 

801462 EATON . 

. 9185 

7A2025 FEDRAL . 

. 2756 

7EQ7065 HOOVER . 

. 308L 

7L1Z1104AA FORD ... 

. SP55021D 

801470 EATON . 

... 47890-47820 

7A2025 FORD . 

. 2756 

7EQ7065A FORD . 

. 308L 

7L1Z1104BA FORD ... 

. SP550211 

801471A EATON . 

. 559 

7A5011 WHITE . 

. 497-493 

7EQ7118 FORD . 

. M1207EL 

7L1Z1109AA FORD ... 

. SP550209 

801471B EATON . 

. 553X 

7A5012 WHITE . 

. 493 

7EQ7120 FORD . 

. J361644 

7L2Z1104A FORD . 

. HA590156 

801481 EATON . 

. 3994 

7A5014 WHITE . 

. 2789-2729 

7EQ7127 FORD . 

. 308SL 

7L2Z2C204A FORD ... 

. SK590156 

801513 EATON . 

. 580-572 

7A5014A WHITE . 

. 3877-3820 

7EQ7422 FORD . 

. C672Q 

7L342C530AA FORD . 

. SP550207 

801518 EATON . 

. 598A-592A 

7A7025 FEDRAL . 

. 2756 

7EQ7580 FORD . 

. 225518 

7L342C530AB FORD . 

. SP550207 

8015F FEDRAL . 

. WC87502 

7A7047 FEDRAL . 

. 275928 

7E07580 SKF . 

. 225518 

7L3Z1104A FORD . 

. SP550207 

8016 FM . 

. 8016 

7A7818 FEDRAL . 

. 225531 

7EQ7580A FORD . 

. 225518 

7L3Z1104B FORD . 

. SP550208 

80169C91 IHC . 

. 1207TB 

7A7826 FEDRAL . 

. 2063R 

7E07600 FORD . 

. 205SS 

7LG30 RHP . 

. RW109 

8017F FEDRAL . 

. WC87503 

7AA5011 WHITE . 

. 497 

7E0H1238 FORD . 

. 39590-39520 

7MA5002 WHITE . 

. 25584 

801843H93CEM4 LUK ... 

. HA590389 

7AA5012 WHITE .... 

... 495A 

7EQH1239 FORD .... 

. 39520 

7MS5002 WHITE .... 

... 25584-25521 

8019951 GARWOD .... 

... 4535 

7AA5014 WHITE . 

. 2789 

7EQH1240 FORD . 

. 39590 

7MX5002A WHITE .... 

. 25580-25521 

8019960 GARWOD . 

. 3779 

7AA5014A WHITE . 

. 3877 

7EQH1242 FORD . 

. 47686-47620 

7RA10094 FORD . 

. 203FF 

802 EPE . 

. 01496 

7AB5003 WHITE . 

. 387A-382A 

7EQH1243 FORD . 

. 47620 

7RA10094A FORD . 

. 203FF 

802111 CLARK . 

. TRK148 

7AB5011 WHITE . 

. 493 

7EQH1244 FORD . 

. 47686 

7RA10094B FORD . 

. 203FF 

8021120 GARWOD . 

. 354A 

7AB5012 WHITE . 

. 493 

7EQH4220 FORD . 

. 56425-56650 

7RA8530 FORD . 

. 202FF 

8021121 GARWOD . 

. 359S 

7AB5014 WHITE . 

. 2729 

7EQH4221 FORD . 

. 56425 

7RA8530B FORD . 

. 202FF 

802114 CLARK . 

. TRK190 

7AB5014A WHITE . 

. 3820 

7EQH4222 FORD . 

. 56650 

7RZ4628AA FORD . 

WP254157-209C2 

802117 CLARK . 

. TRK390F 

7ACH10 RIV . 

. 1210AG 

7EQH4240 FORD . 

. 498-493 

7S053 HYATT . 

. QBR23549 

8021564 GARWOD . 

. 1779 

7ADY RIV . 

. 210L 

7EQH4241 FORD . 

. 493 

7T11/4 BOSTON . 

. TNR114R 

8021713 RENALT . 

. 212 

7AEX1201 FORD . 

. 15590 

7EQH4242 FORD . 

. 497 

7T13/8 BOSTON . 

. TNR138R 

8021913 RENALT . 

.. 71425-71750 

7AEX1202 FORD . 

. 15520 

7EQH4615 FORD . 

... 55200C 55437 

7T15/16 BOSTON . 

.TNR1516RM 

8021951 RENALT . 

. 200AB 

7APL RIV . 

. 210S 

/L01146'6 FORD . 

. 55437 

7T17/16 BOSTON . 

. TNR1716R 

8021991 RENALT . 

. 208 

7APLY RIV . 

. 210SL 

/L0114621 FORD . 

. 55200C 

7T4W7H440A1 FORD 

. Y3201DX 

8022015 RENALT . 

. 312 

7APPL RIV . 

. 210SS 

7EOH4625 FORD . 

. MUS1307UM 

7T4W7H441A1 FORD 

. XAA32010X 

8022018 RENALT . 

. 412 

7AS5011 WHITE . 

. 497-493 

7EOH4625A1 FORD .... 

.MUS1307UM 

7T4Z1104B FORD . 

. HA590180 

8022024 RENALT . 

. 315 

7AS5014 WHITE . 

. 2789-2729 

7EOH4625A2 FORD .... 

.MUS1307UM 

7T4Z1104C FORD . 

. HA590183 

8022032 RENALT . 

. 218TB 

7AS5014A WHITE . 

. 3877-3820 

7EOH7193 FORD . 

. C436Q 

7T4Z1215B FORD . 

. 510063 

8022127 RENALT . 

. 05185 

7B RIV . 

. 306TB 

7EOM4625 FORD . 

.MUS1307UM 

7V1202 FORD . 

. 3525 

8022167 RENALT . 

. 71425 

7B0407621 VW . 

. HA590243 

7EQ012440W FORD ... 

. 495AX 

7W1Z1104A FORD .... 

. 513230 

8022168 RENALT . 

. 71750 

7B0407621A VW . 

. HA590243 

7F11/4 BOSTON . 

. FWG114R 

7W27560 FWD . 

. 2759 

8022482 RENALT . 

. 204 

7B30 RIV . 

. 306TB 

7F13/8 BOSTON . 

. FWG138R 

7W4616 FORD . 

. 2523 

8022490 RENALT . 

. 212 

7B30CH10 RIV . 

. 1306TB 

7F15/16 BOSTON . 

.FWG1516RM 

7XA315 WHITE . 

. 382A 

8022741 RENALT . 

. 206WB 

7BDY30 RIV . 

. 306L 

7F17/16 BOSTON . 

.FWG1716R 

7XA316 WHITE . 

. 3877-3820 

8022742 RENALT . 

. 306TB 

7BPL30 RIV . 

. 306S 

7F9Z1104B FORD . 

. 512299 

7XA399 WHITE . 

. 495A493 

8022743 RENALT . 

. 308WB 

7BPLY30 RIV . 

. 306SL 

7FQH4616 FORD . 

. 55437 

7XA400 WHITE . 

. 497-493 

8022745 RENALT . 

. 205BB 

7BPPL30 RIV . 

. 306SS 

7G88508B SKF . 

. 88508 

7XA593 WHITE . 

. 2789-2735X 

8022780 RENALT . 

. 201AB 

7C367 BRILL . 

.WPS103GPCC 

7GM1193 FEDRAL . 

. GK2005C 

7XA599 WHITE . 

. 25590-25520 

8022787 RENALT . 

. 314 

7C3Z1104B FORD . 

. SP940200 

7H11/4 BOSTON . 

.PWG114RS 

7XA600 WHITE . 

. 34306-34478 

8023395 RENALT . 

. 316 

7C3Z1104C FORD . 

. SP940201 

7H17/16 BOSTON . 

.PWG1716RS 

7XA739 WHITE . 

. 6576 

8023656 RENALT . 

. 526-522 

7C3Z1104D FORD . 

. SP940203 

7H3302 BRIT-L . 

. 207SS 

7XA861 WHITE . 

. 29685-29620 

8023659 RENALT . 

. 309 

7C3Z1216A FORD . 

. NP903590 

7H5021 BRIT-L . 

. 203AB 

8000930760 tSUZU .. 

. 30208M 

8023676 RENALT . 

. 310 

7C3Z4221A FORD . 

. I\IP 123221 

7H5032 BRIT-L . 

. 202AG 

800341 EATON . 

. 110CB 

8023975 RENALT . 

. 418 

70049862517015012870 OFM 510051 

7H5884 BRIT-L . 

. 206WB 

800348 FIAT . 

. 202S 

8023976 RENALT . 

. 418 

7EAH4621 FORD . 

. 55200C 

7H8025 BRIT-L . 

. 3877-3820 

800349 FIAT . 

. 302S 

8024201 RENALT . 

. 526 

/L111A MACK . 

. 2065 

7H8026 BRIT-L . 

. 359S-3525 

80041 CHECKR . 

. 204SS 

8024203 RENALT . 

. 47 2X 

7EQ1200 FORD . 

. 3778-3720 

7H8103 BRIT-L . 

. 02872-02820 

80043 CHECKR . 

. 1872T 

8024206 RENALT . 

. 553X 

7EQ1201 FORD . 

. 3778 

7H8104 BRIT-L . 

. 31593-31520 

8004573530 ISUZU .. 

. 47686 

8024209 RENALT . 

. 522 

7EQ1202 FORD . 

. 3720 

7H8105 BRIT-L . 

. 25577-25523 

80045741 10 ISUZU .. 

. 3982 

80244R1 IHC . 

. 33472 

7EQ1216 FORD . 

. 2790 

7H8106 BRIT-L . 

. 25877-25820 

8004765740 ISUZU .. 

. PB652HD 

80245R91 IHC . 

. 33275 

7EQ12160W FORD . 

. 2790 

7H8450 BRIT-L . 

. 498-493 

800663 EATON . 

. 39581-39520 

80246R91 IHC . 

.. 33275-33472 

7EQ1217 FORD . 

. 2720 

7H8453 BRIT-L . 

. 482 472A 

800664 EATON . 

. 3585-3525 

80247R1 IHC . 

. 49520 

7E01242 FORD . 

. 495AX 493 

7H8462 BRIT-L . 

. 53177-53375 

800865 FRU . 

. 580 

8026 FM . 

. 8026 

7E01243 FORD . 

. 493 

7H8487 BRIT-L . 

. MU1305TDM 

800866 FRU . 

. 560 

8026 SKF . 

. 8026 

7E01244 FORD . 

. 495AX 

7H8600 BRIT-L . 

. 42381-42584 

800867 FRU . 

. 572 

803 EPE . 

. 01576 

7E04221 FORD . 

. 33281 

7H8601 BRIT-L . 

. 495A-493 

800868 FRU . 

. 553X 

803053 AMC . 

. 09195 

7E04222 FORD . 

. 33472 

7H8649 BRIT-L . 

. 560-552A 

800877 FRU . 

. 742 

803054 AMC . 

. 15245 

7EQ4616 FORD . 

. 55443 

7H8650 BRIT-L . 

. 560-552A 

800878 FRU . 

. 748S 

803080 AMC . 

. 15123 

7EQ4621 FORD . 

. 55187C 

7KS50020A WHITE . 

. 390 

8009170 GARWOD ... 

L225849 L225810 

803081 AMC . 

. 09067 

7EQ4625 FORD . 

. MU1306TDM 

7KS5002A WHITE . 

. 394A 

8009455 GARWOD .... 

. 453X 

803405625 AUDI 


7E04625A FORD . 

. MU1306TDM 

7L0498287 AUDI . 

. 510082 

8009456 GARWOD .... 

. 469 

LM300849-LM300811 

7E04625A1 FORD . 

. MU1306TDM 

7L0498287 VW . 

. 510082 

801 EPE . 

. 613002 

803405625B AUDI . 

. SET39 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


TIMKEN 


Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part 11/Name 

Timken 

803407625A OEM . 

. 510020 

80628 VOLVO . 

. 3320 

81038 FULLER . 

. 1315BB 

8128019 AMC . 

. 207LO 

8035 FEDRAL . 

. 8507 

806325020 SUBARU . 

. 32305 

81042 EATON . 

. 1214AG 

8128841 AMC . 

. LM104949 

803501283 AUDI . 

. SET4 

806330010 SUBARU . 

. 32306 

81042 FULLER . 

. 1214AG 

8128842 AMC . 

. LM 104911 

803501285 AUDI . 

. SET1 

806330020 SUBARU . 

. 30206M 

81047 CHECKR . 

. 09067 

8129781 AMC . 

. 201SS 

803671 FIAT . 

. 02872-02820 

806330030 SUBARU . 

. 206L 

81048 CHECKR . 

. 15123 

812SA RAM . 

. 614076 

803672 FIAT . 

. 31593-31520 

806335040 SUBARU . 

. 30207M 

810528 SAAB . 

. LM29710 

8130152 AMC . 

. SCE148 

804 EPE . 

. TO1710 

806335050 SUBARU . 

. 30207M 

81054 FULLER . 

. 1211AG 

8130510 AMC . 

. SET10 

804 VOLVO . 

. 210S 

806335080 SUBARU . 

. 32007X 

8106 SKF . 

. 205RHN 

8130807 AMC . 

. 207 

804004 FIAT . 

. 302S 

806340010 SUBARU . 

. 30208M 

810624 SAAB . 

. SET4 

8130875 AMC . 

. AXK5070 

804054 AMO . 

. 15245 

806340020 SUBARU . 

. 30208M 

810663 FIAT . 

. 305L 

8130879 AMC . 

. TC2435 

804095 VALEO . 

. 614126 

806340030 SUBARU . 

. 30208M 

810706 AMC . 

. 13685 

813153 WHITE . 

. 7109 

804096 VALEO . 

. 614016 

806506R91 IHC . 

. DS208TTI 

810707 AMC . 

. 13621 

8131682 AMC . 

. 209BB 

804110 VALEO . 

. 614026 

806520R91 IHC . 

. 14138A-14274 

810708 AMC . 

. 13830 

8131911 AMC . 

. 907257 

8041 16 VALEO . 

. 614128 

806521R91 IHC . 

. 14138A 

810788 AMC . 

. 13830 

8132261 AMC . 

. PB656 

804133 VALEO . 

. 614050 

806522R1 IHC . 

. 14274 

8109 EATON . 

. 362 

8132821 CHRYSL . 

. 107WB 

804199 AMC . 

. 15125 

806523R91 IHC . 

. DS208TTI 

8110346 AMC . 

. 15100-15250X 

81329R91 IHC . 

. 7109 

804238 FIAT . 

. 108TB 

806524R91 IHC . 

. DS211TTA 

8110372 AMC . 

. 1207TB 

8133277 AMC . 

. 203S 

804245 FIAT . 

. 105CB 

806525R92 IHC . 

. 2788-2729 

811079R91 IHC . 

. 3780-3720 

8134015 AMC . 

. SET5 

804246 FIAT . 

. 106WB 

806526R1 IHC . 

. 2720 

811082R91 IHC . 

. 3577-3525 

8134030 AMC . 

.... 25877-25821 

804247 FIAT . 

. 107WB 

806527R91 IHC . 

. 2788 

811217 FORD . 

. 2631 

8134036 AMC . 

. 5707 

8042470 FIAT . 

. 107WB 

806528R91 IHC . 

. 26882-26823 

8112292 AMC . 

. M88043 

8134213 AMC . 

. SCE108 

804248 FIAT . 

. 108TB 

806529R1 IHC . 

. 26823 

811407625B AUDI . 

. SET39 

8134239 AMC . 

. 25880 

8042480 FIAT . 

. 108TB 

806530R91 IHC . 

. 26882 

811407625B/E3F22C134A OEM . SET39 

8134445 AMC . 

. 206WB 

8042490 FIAT . 

. 109TB 

806531R91 IHC . 

. 2789-2729 

8114877 EM . 

. MUS1307UM 

8134450 JEEP . 

. SCH1810 

8042500 FIAT . 

. 110CB 

806532R1 IHC . 

. 2729 

81171 WHITE . 

. 205S 

8134586 AMC . 

. 5707 

8042510 FIAT . 

. 111TB 

806533R91 IHC . 

. 2789 

811774 AMC . 

. 203FF 

813581 FIAT . 

. 200SS 

8042550 FIAT . 

. 115BB 

806592 VOLVO . 

. 395 

812 CFORCE . 

. 614076 

8136626 AMC . 

. 207 

804270 FIAT . 

. 200SS 

807188 AMC . 

. 07100 

8121402 AMC . 

. B2110 

81370 GOODMN . 

. 47820 

804275 FIAT . 

. 205SS 

807189 AMC . 

. 07196 

812279C91 IHC . 

. SET14 

813727 WHITE . 

. 310 

804276 FIAT . 

. 206SS 

807266 AMC . 

. 31594 

812280C91 IHC . 

. L44643 

814138 FIAT . 

. 32206M 

804315 FIAT . 

. 200S 

8074517850 HONDA 

. 5707 

8123375750 ISUZU 

. 33208 

81439H IHC . 

. 495A-493 

804317 FIAT . 

. 202S 

8074517850 ISUZU .. 

. 5707 

8123375760 ISUZU 

. XAB33212 

81440H IHC . 

. 495A 

804320 FIAT . 

. 205S 

807503? CM . 

MUS1307UM 

8123375770 ISUZU 

.JM205149AS 

81443H IHC . 

. 42584 

8043290 FIAT . 

. 304SS 

807948 EATON . HM212044 HM212011 

8123375790 ISUZU 

. 32207M 

81486R91 IHC . 

. 306TB 

8043300 FIAT . 

. 305SS 

807949 EATON . 

. 3782-3720 

812355R91 IHC . 

. 2789-2729 

81507 EATON . 

. 311L 

8043310 FIAT . 

. 306SS 

808 RENAL T . 

. 30204M 

8124026 AMC .. HM803146-HM803110 

81507 FULLER . 

. 1311AGL 

8043320 FIAT . 

. 307SS 

80810 BRIT-L . 

. 5206KE 

8124027 AMC . 

HM88542 HM88510 

81508 EATON . 

. 310SL 

8043330 FIAT . 

. 308SS 

808649 VOLVO . 

. 395-394A 

8124028 AMC . 

. 387A-382S 

81508 FULLER . 

. 310SL 

8043340 FIAT . 

. 309SS 

808840 FM . 

. 808840 

8124051 AMC . 

. 31594-31520 

81509 FULLER . 

. 218TB 

804853R91 IHC . 

. SET2 

8092 HYSTER . 

. 687-672 

8124052 AMC . 

. 02872-02820 

81511 FULLER . 

. 308WB 

804945R91 IHC . 

. 26882-26823 

8094115720 ISUZU .. 

. 580 

8124071 AMC . 

. 25590-25523 

8151308580 ISUZU . 

. 513188 

804946R91 IHC . 

. 26882-26823 

8094120280 ISUZU .. 

. 39590 

8124130370 ISUZU 

. 513188 

81514 FULLER . 

. 311TB 

80497 VOLVO . 

. 3877-3820 

8094134270 ISUZU .. 

. M88048-M88010 

8124130450 ISUZU 

. 513124 

81515 FULLER . 

. 314 

804T134 VERS AT . 

. 309L 

8094177840 HONDA 

. M86649 M86610 

8124779 AMC . 

. SET10 

81516 FULLER . 

. 212S 

805 EPE . 

. 01296 

8094177840 ISUZU .. 

. M86649 M86610 

8124790310 ISUZU 

. 513067 

81517 FULLER . 

. 208 

8050528 CASE . 

. 13600LA-902A1 

8094183900 ISUZU .. 

. SET36 

8124792210 ISUZU 


815189R91 IHC . 

. FWG114R 

805062C BMW . 

. 513173 

8094200950 HONDA 

. SET45 


M802048-M802011 

81519 FULLER . 

. 308L 

805127142 MAZDA ... 

. 32206M 

8094200950 ISUZU 


8124801 AMC . 

. LM603011 

815191R91 IHC . 

. FWG2R 

805138 BMW . 

. 510081 

LM501349-LM501314 

8124802 AMC . 

. 362A 

815198R1 IHC . 

. 25522 

805209B LUK . 

. 510082 

8094285730 HONDA 

. 5707 

8124840 AMC . 

. 28622 

815199R91 IHC . 

.... 25580-25522 

80525R1 IHC . 

. 5535 

8094379340 ISUZU .. 

. 594A 

8124927 AMC . 

. 2D7L 

81520 FULLER . 

. 211SL 

805311 AMC . 

. 25590 

8094398790 ISUZU .. 

. M88048 M88010 

8124929 AMC . 

. QBR23549 

81521 FULLER . 

. 307SL 

805328 AMC . 

. 3877 

8094421260 ISUZU .. 

. 513067 

8124933 AMC . 

. 208L 

81521201 IHC . 

. LM29710 

805329 AMC . 

. 3820 

80BB7548AA FORD ... 

. F01267C 

8125181 AMC . 

. 203S 

8152130’ IHC . 

. LM29710 

805396 VOLVO . 

. 568-563 

80BR7548A FORD . 

. 614013 

8125182 AMC . 

.MNJ471S 

81521401 IHC . 

. L44610 

806210010 SUBARU .. 

. 100CCB 

80MS FM . 

. 80MS 

8126449 CHRYSL ... 

. HM88610 

815216091 IHC . 

. LM29749 

806212020 SUBARU .. 

. 201CC 

80MS FM . 

.. 80MSZPPAIRAG 

8126455 FORD . 

. 203FF 

815217091 IHC . 

. LM29749 

80622 VOLVO . 

. 3120 

80MS FM . 

... 80MS ZP PR AG 

8126459 FORD . 

. MNJ471S 

815218091 IHC . 

. L44649 

806220700 SUBARU .. 

. 204L 

80MS SKI . 

. 80MS 

8126499 AMC . 

HM88649-HM88610 

81522 EATON . 

. 309L 

806225040 SUBARU .. 

. 305AG 

80MS SKI . 

... 80MSZPPAIRAG 

8126500 CHRYSL ... 

. LM501314 

81522 FULLER . 

. 309L 

806227020 SUBARU .. 

. 205BB 

81007 EATON . 

. 1211L 

8126709 AMC . 

. 203FF 

81523 FULLER . 

. 310L 

80623 VOLVO . 

. 3877 

81007 FULLER . 

. 1211L 

8127356 AMC . 

. SBK1 

81525 FULLER . 

. 308S 

806235020 SUBARU .. 

. 207S 

81012 FULLER . 

. 1311L 

8127394 CHRYSL ... 

. 1207L 

81526 FULLER . 

. 211L 

80624 VOLVO . 

. 3820 

81015 FULLER . 

. 1311 AG 

8127397 AMC . 

. QBR23549 

81530 FULLER . 

. 309S 

80625 VOLVO . 

. 359S 

81028 FULLER . 

. 1210AG 

8127407 AMC . 

. 207L 

81531 FULLER . 

. 308L 

806277 AMC . 

. 31594 

81036 FULLER . 

. 1206AG 

8127630 AMC . 

. LM102910 

81532 FULLER . 

. 306L 


Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

815329 VOLVO . 

. 390-394A 

8" 14221B FORD . 

. 3984 

825151 WHITE . 

. 1212AG 

827459 GARWOD . 

. 3820 

81534 EATON . 

. 210S 

81T4221M FORD . 

. 498 

82516 WHITE . 

. 1306TB 

827460 GARWOD . 

. 3982 

81534 FULLER . 

. 210S 

81T4222 FORD . 

. 493 

825168R91 IHC . 

. 203FF 

827461 GARWOD . 

. 3920 

815340 VOLVO . 

. 25580-25521 

81T4222M FORD . 

. 493 

825171 WHITE . 

. 310SL 

827462 GARWOD . 

. 3984 

81535 FULLER . 

. 110CB 

81T4241M FORD . 

. 47 2A 

825185BIS FIAT . 

. 310 

827467 GARWOD . 

. 6320 

81536 EATON . 

. 211TB 

81T4242 FORD . 

. 482 

8255100420 ISUZU 


827468 GARWOD . 

. 6386 

81536 FULLER . 

. 211TB 

81T4242M FORD . 

. 482 


HM89249-HM89210 

827468C91 IHC . 

. SET4 

81537 EATON . 

. 309 

81T4625M FORD . 

. MU1305TM 

825664R91 IHC . 

. 304DD 

827469C91 IHC . 

. L44649 

81537 FULLER . 

. 309 

81T4625M1 FORD . 

... MU1305TDM 

8257682950 COM . 

. 82576-82950 

827470 GARWOD . 

. 6420 

81538 FULLER . 

. 209S 

81T4625MA FORD . 

.. MU1305TDM 

8258782950 COM . 

. 82587-82950 

827470C1 IHC . 

. L44610 

81541 FULLER . 

. 206S 

81T4625MA1 FORD . 

.. MU1305TDM 

825960R91 IHC . 

. 14125A-14274 

827471C91 IHC . 

. SET2 

81547 FULLER . 

. 204 

81T4625MA2 FORD . 

.. MU1305TDM 

826038C91 CASE .. 

. LM67000LA 90036 

827472C91 IHC . 

. LM11949 

81553 FULLER . 

. 209BB 

820005 WABCO . 

. 3979 

826038C91 IHC . 

. LM67000LA 90035 

827473 GARWOD . 

. 07204 

81556 FULLER . 

. 412 

820137 WABCO . 

. 109TB 

8260467590 ISUZU 

. SET11 

827473C1 IHC . 

. LM11910 

8155901680 ISUZU 

. 614083 

820507 WABCO . 

. 205BB 

826105R91 IHC . 

. 200AB 

827476 GARWOD . 

. 14124 

815800C91 IHC . 

. SET4 

820633C91 IHC . 

. 15101 

826115 WHITE . 

. J482064 

827477 GARWOD . 

. 14276 

815801C91 IHC . 

LM29749 LM29710 

820643 EATON . 

. 555S 

826255 WHITE . 

. 1306TB 

827478 GARWOD . 

. 14137A 

815806C91 IHC . 

. NPS102RPC 

820A7 WHITE . 

. 05185 

826925C1 IHC . 

. 382A 

827479 GARWOD . 

. 14138A 

815807C91 IHC . 

. NPS102RPC 

821382C91 IHC . 

.... NPS103RPC 

826926C91 IHC . 

. 387AS 

827483 GARWOD . 

. 28300 

815A7 WHITE . 

. 05075-05185 

821483R91 IHC . 

. 387A-382 

826927C1 IHC . 

. LM48510 

827484 GARWOD . 

. 34306 

8160081962 COM .. 

. 81600-81962 

82156 WHITE . 

. 1306TB 

826928C91 IHC . 

. LM48548 

827485 GARWOD . 

. 34500 

816730C91 IHC . 

. NPS102RPC 

8224 FULLER . 

. J281248 

826929C1 IHC . 

. 2729 

827488 GARWOD . 

. 45290 

816731C91 IHC . 

. NPS102RPC 

822424R91 IHC . 

. 206FF 

826930C91 IHC . 

. 2788 

827489 GARWOD . 

. 45220 

816788 WHITE . 

. 497 

8225100420 HONDA 


826931 Cl IHC . 

. 2720 

827490 GARWOD . 

. 53176 

818149 WHITE . 

. 210S 

HM89249 HM89210 

826935C91 IHC . 

.WPS112GRC 

827491 GARWOD . 

. 53375 

8182H IHC . 

. 475 

822824R91 IHC . 

. 305DD 

826936C91 IHC . 

.WPS112GRC 

827492 GARWOD . 

. 59200 

818682 WHITE . 

. 308SL 

823 FEDRAL . 

. 2063R 

827406 GARWOD ... 

. 394A 

827493 GARWOD . 

. 59412 

81871 JEFREY . 

. 311TB 

823312R91 IHC . 

. 305SS 

827407 GARWOD ... 

. 395A 

827495 GARWOD . 

. 72487 

81900R91 IHC . 

. 206WB 

823407625B AUDI . 

. SET39 

827408 GARWOD ... 

. 397 

827529R91 IHC . 

. 204FF 

81901R91 IHC . 

. 206WB 

823407625B VW . 

. SET39 

827410 GARWOD ... 

. 414 

827531 VOLVO . 

. 557A 

819064 VOLVO . 

. 42381 

823615117 MACK . 

. 15117 

827413 GARWOD ... 

. 462 

827531 WHITE . 

. 557A 

819074 VOLVO . 

. 42381 

823615125 MACK . 

. 15125 

827414 GARWOD ... 

. 453A 

827598R91 IHC . 

. 305AG 

819074 WHITE . 

. 42381 

823615245 MACK . 

. 15245 

827416 GARWOD ... 

. 482 

827599R91 IHC . 

. 307TB 

819076 VOLVO . 

. 65237 

823625590 MACK . 

. 25590 

827417 GARWOD ... 

. 47 2X 

827600R91 IHC . 

. 203FF 

819076 WHITE . 

. 65237 

823632208 MACK . 

. 32208M 

827418 GARWOD ... 

. 495 

827601R91 IHC . 

. 204FF 

819088 WHITE . 

. 47890 

823633211 MACK . 

. 33211 

827419 GARWOD ... 

. 493 

827602R91 IHC . 

. 205FF 

819089 VOLVO . 

. 47820 

823634301 MACK . 

. 34301 

827420 GARWOD ... 

. 495A 

827603R91 IHC . 

. 206FF 

819089 WHITE . 

. 47820 

823634500 MACK . 

. 34500 

827421 GARWOD ... 

. 529X 

827604R91 IHC . 

. 207FF 

819142 WHITE . 

. 9185 

82363585 MACK . 

. 3585 

827422 GARWOD ... 

. 522 

827605R91 IHC . 

. 304D 

819144 WHITE . 

. 9121 

82363920 MACK . 

. 3920 

827424 GARWOD ... 

. 532A 

827606R91 IHC . 

. 305DD 

819252 WHITE . 

. HM807040 

823639581 MACK . 

. 39581 

827425 GARWOD ... 

. 537 

827613R91 IHC . 

. 202FF 

819253 WHITE . 

. H715311 

823639590 MACK . 

. 39590 

827426 GARWOD ... 

. 555S 

827614R91 IHC . 

. 203FF 

819254 WHITE . 

. HM807010 

8236593X MACK . 

. 593X 

827427 GARWOD ... 

. 552A 

827615R91 IHC . 

. 204FF 

819299 VOLVO . 

. HM807046 

8236665A MACK . 

. 665A 

827429 GARWOD ... 

. 612 

827616R91 IHC . 

. 205FF 

819299 WHITE . 

. HM807046 

8236681A MACK . 

. 681A 

827430 GARWOD ... 

. 621 

827617R91 IHC . 

. 206FF 

819300 WHITE . 

. H715345 

823672218 MACK . 

. 72218C 

827431 GARWOD ... 

. 623 

827619R91 IHC . 

. 208 

81933 BRIT-L . 

. 5305KE 

8236A6067 MACK . 

. A6067 

827432 GARWOD ... 

. 641 

827620R91 IHC . 

. 304D 

81933Z BRIT-L . 

. 5305KE 

8236HM212049 MACK .. 

. HM212049 

827433 GARWOD ... 

. 632 

827621R91 IHC . 

. 305AG 

819398 WHITE . 

. 45285-90011 

8236HM218210 MACK .. 

. HM218210 

827434 GARWOD ... 

. 643 

827622R91 IHC . 

. 305DD 

819586 WHITE . 

. 88506 

8236HM218248 MACK .. 

. HM218248 

827435 GARWOD ... 

. 633 

827623R91 IHC . 

. 307TB 

819680 WHITE . 

. 6559C 

82374669 FIAT . 

. B37 

827436 GARWOD ... 

. 655 

827690R91 IHC . 

. 208 

81969 VERSAT . 

. 200CC 

824025155 FORD . 

. 205F 

827437 GARWOD ... 

. 652 

827701R91 IHC . 

. 209DD 

819716 WHITE . 

. 6535 

824025155 MAZDA . 

. 205F 

827439 GARWOD ... 

. 832 

827815R91 IHC . 

. 202FF 

819727 WHITE . 

. 557S 

824041R91 IHC . 

. 205FF 

827441 GARWOD ... 

. 362 

827822 WHITE . 

. 42350 

819947 WHITE . 

. J402048 

824166R91 IHC . 

. 21 ICC 

827445 GARWOD ... 

. 2523 

827844C91 IHC . 

.... 15590-15520 

81AB1215AB FORD 

. SET24 

82421 JEFREY . 

. 312 

827446 GARWOD ... 

. 2785 

827845C91 IHC . 

. 15590 

81AB1238AA FORD 

. SET2 

8242V SKF . 

. CF6416 

827447 GARWOD ... 

. 2720 

828041 VOLVO . 

. HM617049 

81B4625A FORD . 

. RS5305W 

82431H IHC . 

. J322080 

827448 GARWOD ... 

. 2788 

828041 WHITE . 

. HMB17049 

81B4625A2 FORD ... 

.RS5305W 

82458R91 IHC . 

. 308L 

827450 GARWOD ... 

. 3382 

828042 WHITE . 

. HM617010 

81B4625B FORD . 

. RS5305W 

8246 MASSEY . 

. 2788 

827451 GARWOD ... 

. 3320 

828086R91 IHC . 

. SET6 

81BP4625B FORD ... 

. RS5305W 

82470R91 IHC . 

. 558A 

8274519 GARWOD 

. 3820 

828092 WHITE . 

. HM617010 

81T1202 FORD . 

. 3525 

82471R91 IHC . 

. 558A-553X 

827453 GARWOD ... 

. 3578 

828123M1 MASSEY .... 

. 203SS 

81T1202R FORD . 

. 3525 

82472R91 IHC . 

. 558A 

827454 GARWOD ... 

. 3525 

828138R91 IHC . 

.... 29585-29520 

81T1217 FORD . 

. 2631 

82473R91 IHC . 

. 558A-553X 

827456 GARWOD ... 

. 3780 

828438 WHITE . 

. 850 

81T1217R FORD . 

. 2631 

824770R91 IHC . 

. 202FF 

827457 GARWOD ... 

. 3720 

829155 WHITE . 

. 2375F 

81T4221 FORD . 

. 498 

8249 HYSTER . 

. 559-552A 

827458 GARWOD ... 

. 3877 

829208 WHITE . 

. 205SS 


THE TIMKEIM COMPANY THE TIMKEN COMPANY 


162 


163 




































































































































































































































































































































































































































































































































BEARING INTERCHANGE GUIDE 


TIMKEN 


Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/IVame 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

8296N SKF . 

. Q8296 

831133M1 

MASSEY . 

. 14136AA 

831517800 SUBARU . 

. 01496 

8321NDL SKF . 

. Q8321 

829938R91 IHC . 

. 208FF 

831135 GARWOD . 

. 467 

831536M1 MASSEY . 

. 37625 

832209M1 MASSEY . 

. B66 

829944M1 MASSEY . 

. 203AB 

831135M1 

MASSEY . 

. 42584 

831537M1 MASSEY . 

. 37425 

832210M1 MASSEY . 

. 203F 

829D6 WHITE . 

. 5760 

831156R91 

IHC . 

. 30206M 

831538M1 MASSEY . 

. 3925 

832219M1 MASSEY . 

. 203F 

82D5 WHITE . 

. 3984 

831171M1 

MASSEY . 

. 14274 

831539M1 MASSEY . 

. 311TB 

832225M1 MASSEY . 

. 65237 

82ET7600DA FORD . 

. F33126 

831172M1 

MASSEY . 

. 14274 

831539M1 WHITE . 

. 311TB 

832252M1 MASSEY . 

. 5206KE 

82M13 WHITE . 

. 14274 

831187M1 

MASSEY . 

. 211SS 

831547M1 MASSEY . 

. 28521 

832255 MASSEY . 

. 495A 

82M14 MASSEY . 

. 25520 

831205M1 

MASSEY . 

. HM807010 

831559M1 MASSEY . 

.... WPS104GRC 

832256M1 MASSEY . 

. 383A 

82M14 WHITE . 

. 25520 

831206M1 

MASSEY ....... 

. HM807046 

831567M1 MASSEY . 

. 304WB 

832258M1 MASSEY . 

. 65237 

82M15 MASSEY . 

. 14276 

8312250 PEUGOT . 

. 614129 

831573M MASSEY . 

. 37425 

832259M1 MASSEY . 

. 65500 

82M15 WHITE . 

. 14276 

831250M1 

MASSEY . 

. 88107 

831593 WHITE . 

. 314 

832260M1 MASSEY . 

. 28580 

82M16 MASSEY . 

. 1328 

831253M1 

MASSEY . 

. 3820 

8316 AMC . 

. 3420 

832289M1 MASSEY . 

. NPS008RPC 

82M16 WHITE . 

. 1328 

831254M1 

MASSEY . 

. 3877 

831601 Ml MASSEY . 

.... WPS112GRC 

832298 OEM . 

. 510014 

82M17 MASSEY . 

. 362A 

831277R91 

IHC . 

. 210S 

831607M1 MASSEY . 

. 304DD 

832299M1 MASSEY . 

. 202S 

82M17 WHITE . 

. 362A 

831278R91 

IHC . 

. 210SS 

831668M1 MASSEY . 

. FWG118R 

832305M1 MASSEY . 

. 305D 

82M18 WHITE . 

. 16284 

831280M1 

MASSEY . 

. 395S 

831668M91 MASSEY .... 

. FWG118R 

832319M1 MASSEY . 

. 108TB 

82M19 MASSEY . 

. 15250X 

831281M1 

MASSEY . 

. 394A 

831669M91 MASSEY .... 

. FWG114R 

832334M1 MASSEY . 

. 1306TB 

82M19 WHITE . 

. 15250X 

83128R91 

IHC . 

. J281248 

831688M1 MASSEY . 

. 29522 

832338M1 MASSEY . 

. 580 

82M24 WHITE . 

. 24720 

8313 AMC 


. 3577 

831703M1 MASSEY . 

. 3780 

832426M1 MASSEY . 

. M12610 

82M25 MASSEY . 

. 09196 

831302M1 

MASSEY . 

. 336 

831704M1 MASSEY . 

. 31597 

8324NL SKF . 

. Q8324 

82M25 WHITE . 

. 09196 

831304M1 

MASSEY . 

. 368 

831728M1 MASSEY . 

. LM501349 

832540M1 MASSEY . 

. DS211TTB 

82M26 MASSEY . 

. 09195 

831308M1 

MASSEY . 

. 455 

831729M1 MASSEY . 

. LM501310 

832588M1 MASSEY . 

. HM807040 

82M26 WHITE . 

. 09195 

831310M1 

MASSEY . 

. 498 

831733M1 MASSEY . 

. 33287 

832589M1 MASSEY . 

. 496 

82M27 WHITE . 

. 15245 

831311 MASSEY . 

. 555 

831766M1 MASSEY . 

. HM803110 

832590M1 MASSEY . 

. 47686 

82M28 WHITE . 

. 3920 

831311M1 

MASSEY . 

. 555 

831767M1 MASSEY . 

. HM813810 

832609 GARWOD . 

. 6461 

83D00A AMC . 

. 3383-3320 

831315M1 

MASSEY . 

. 2788 

831788M1 MASSEY . 

. 2065T 

832612M1 MASSEY . 

. 88504 

83901 AMC . 

. 3383 

831316M1 

MASSEY . 

. 2785 

831789M1 MASSEY . 

. 308L 

832629M1 MASSEY . 

. 88107 

83001A AMC . 

. 3383 

831319M1 

MASSEY . 

. 3383 

8317A AMC . 

. 335-332 

832634M3 MASSEY . 

. DS208TTA 

83002 AMC . 

. 3320 

831322M1 

MASSEY . 

. 3490 

8318 AMC . 

. 336 

832651 Ml MASSEY . 

. 203RRAG 

83005 AMC . 

. 2620 

831324M1 

MASSEY . 

. 3577 

831804M1 MASSEY . 

. 88013 

832681 Ml MASSEY . 

. 88107 

83006A AMC . 

. 342-332 

831326M1 

MASSEY . 

. 3782 

831869 WHITE . 

. 1311AGL 

832681 Ml WHITE . 

. 88107 

83007 AMC . 

. 342 

831327M1 

MASSEY . 

. 3982 

831877M1 MASSEY . 

.... WPS112GRC 

832686M1 MASSEY . 

. 204F 

83008 AMC . 

. 332 

831328M1 

MASSEY . 

. A4059 

831888M1 MASSEY . 

. HM903249 

832688M1 MASSEY . 

. 201S 

83009A AMC . 

. 3578-3525 

831330M1 

MASSEY . 

. A6067 

831892M1 MASSEY . 

. J401652 

8327 HYSTER . 

. 555-552A 

83010 AMC . 

. 3578 

831332M1 

MASSEY . 

. 07098 

831893M1 MASSEY . 

. 2580 

832729M1 MASSEY . 

. 342A 

83011 AMC . 

. 3525 

831333M1 

MASSEY . 

. 09074 

831894M1 MASSEY . 

. 47620 

832730M1 MASSEY . 

. 332 

83012A AMC . 

. 3577-3525 

831334M1 

MASSEY . 

. 14118S 

831895M1 MASSEY . 

. 568 

832779M1 MASSEY . 

. NPC102RPC 

83013 AMC . 

. 3577 

831336M1 

MASSEY . 

. 14136A 

831897M1 MASSEY . 

. 310SL 

832788M1 MASSEY . 

. 205FF 

83016 AMC . 

. 3420 

831337M1 

MASSEY . 

. 14137A 

831905M1 MASSEY . 

. 106CC 

832800M1 MASSEY . 

. NPS010RPC 

83017A AMC . 

. 336-332 

831341M1 

MASSEY . 

. 28682 

831914M1 MASSEY . 

. 47687 

83281 1M1 MASSEY . 

. 212CC 

83018 AMC . 

. 336 

831343M1 

MASSEY . 

. 29685 

831921M1 MASSEY . 

. 572 

832849M1 MASSEY . 

. 212S 

83019A AMC . 

. 2793-2720 

831351M1 

MASSEY . 

. 414 

831922M1 MASSEY . 

. 575 

832861 Ml MASSEY . 

. NPS014RPC 

83020 AMC . 

. 2793 

831354M1 

MASSEY . 

. 453A 

831929M1 MASSEY . 

. NPS102RPC 

832899M1 MASSEY . 

. 366 

83021 CHECKR . 

. 2065 

831355M1 

MASSEY . 

. 493 

831930M1 MASSEY . 

. J401664 

832913M1 MASSEY . 

. 303CC 

83021A AMC . 

. 2720 

831356M1 

MASSEY . 

. 552A 

831955M1 MASSEY . 

. 8506 

832926M1 MASSEY . 

. M88048 

83031 SKI . 

. 204FGB 

831358M1 

MASSEY . 

. 2631 

831960M3 MASSEY . 

. DS210TTA 

832927M1 MASSEY . 

. M88010 

830412 WHITE . 

. J361652 

831359M1 

MASSEY . 

. 2720 

831962M1 MASSEY . 

. 1210AG 

832930M1 MASSEY . 

. 29521 

8304NL SKF . 

. C437Q 

831363M1 

MASSEY . 

. 3720 

831963M1 MASSEY . 

. J321648 

832960M1 MASSEY . 

. 203S 

83081 CHECKR . 

. 2505T 

831364M1 

MASSEY . 

. A4138 

831973R91 IHC . 

. LM11949 

832982M1 MASSEY . 

. 308FF 

8308MI SKF . 

. Q8308 

831369M1 

MASSEY . 

. 09194 

831974R1 IHC . 

. LM 11910 

833 FEDRAL . 

. 2063R 

830D6 WHITE . 

. 42688 

831371M1 

MASSEY . 

. 14274 

831975R91 IHC . 

. LM67048 

833 LEMPCO . 

. 2063R 

831029M1 MASSEY . 

. 7109 

831372M1 

MASSEY . 

. 14283 

831976R1 IHC . 

. LM67010 

833029M1 MASSEY . 

. WPS107GRC 

831044M1 MASSEY . 

. 2984 

831376M1 

MASSEY . 

. 28622 

831995M1 MASSEY . 

. NPC100RPC 

833040M1 MASSEY . 

. FWG1716R 

831045M1 MASSEY . 

. HM804846 

831378M1 

MASSEY . 

. 41286 

832 FM . 

. 832 

833050M1 MASSEY . 

. H715345 

831047M1 MASSEY . 

. HM804810 

831417M1 

MASSEY . 

. 2523 

832 SKI . 

. 832 

833051 Ml MASSEY . 

. H715313W 

831054M1 MASSEY . 

. LM11910 

831486M1 

MASSEY . 

. HM88510 

832032M1 MASSEY . 

. 363 

833053M1 MASSEY . 

. 576 

831055M1 MASSEY . 

. LM 11949 

831487M1 

MASSEY . 

. HM88542 

832033M1 MASSEY . 

. 352 

833084M1 MASSEY . 

. 250514 

831065M1 MASSEY . 

. LM67048 

831488M1 

MASSEY ....... 

. 395A 

832034M1 MASSEY . 

. 355X 

833094M1 MASSEY . 

. LM60301 1 

831066M1 MASSEY . 

. LM67010 

831498 WHITE . 

. 3585 

83206GS FORD . 

. 5206KE 

833095M1 MASSEY . 

. LM603049 

831073M1 MASSEY . 

. 207SS 

831500 WHITE . 

. 557A 

832092M1 MASSEY . 

. 21 ICC 

833110M1 MASSEY . 

. 36620 

831077 MASSEY . 

. LM48510 

831504 WHITE . 

. 39581 

832098M1 MASSEY . 

. 1207TB 

8331 11M1 MASSEY . 

. 36690 

831077M1 MASSEY . 

. LM48510 

831507 WHITE . 

. 09196 

832189M1 MASSEY . 

. L44643 

833124M1 MASSEY . 

. 13687 

831078M1 MASSEY . 

. LM48548 

831508 VOLVO . 

. 52375 

832190M1 MASSEY . 

. L44610 

833124M1 WHITE . 

. 13687 

831110M1 MASSEY . 

. DS208TTA 

831508 WHITE . 

. 52375 

832191 Ml MASSEY . 

. LM11749 

833134M1 MASSEY . 

. 42381 

83111BM1 MASSEY . 

. NPS012RPC 

831511400 SUBARU . 

. 01496 

832192M1 MASSEY . 

. LM 11710 

833135M1 MASSEY . 

. 42584 

831119M1 MASSEY . 

. 13620 

831514700 SUBARU . 

. 613001 

832198M1 MASSEY . 

. 201CC 

833148 WHITE . 

. 02252 


Part it/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

833165M1 

MASSEY ... 

. 593 

834285M1 

MASSEY . 

. 55437 

83503570 CHRYSL . 

. QAR29523 

839801 GARWOD . 

. 53177 

833166M1 

MASSEY ... 

. 594 

834286M1 

MASSEY . 

. 55443 

83504909 JEEP . 

. 513144K 

839802 GARWOD . 

. 44348 

833167M1 

MASSEY ... 

. 592A 

834287M1 

MASSEY . 

. 66462 

835050M1 MASSEY ... 

. DS209TTA 

839805 GARWOD . 

. 34478 

833226M1 

MASSEY ... 

. 27684 

834288M1 

MASSEY . 

. 68712 

835050M3 MASSEY .... 

. DS209TTA 

83992H IHC . 

. 26881-26823 

833226M1 

WHITE . 

. 27684 

834304 SAAB . 

. M86649 

835050M4 MASSEY .... 

. DS209TTA 

83H644 BRIT-L . 

. 25877 

833227M1 

MASSEY ... 

. 27690 

834304M1 

MASSEY . 

. 210S 

8350524 GM . 

. 36690-36620 

83H645 BRIT-L . 

. 25820 

833241 Ml 

MASSEY ... 

. LM814849 

834305 SAAB . 

. M86610 

8350525 GM . 

. XLS434 

83H670 BRIT-L . 

. M12610 

833242M1 

MASSEY ... 

. LM814810 

834306 SAAB . 

. M88048 

83506259 CHRYSL . 

.. MSN5305GTBV 

83H671 BRIT-L . 

. Ml2649 

833341 Ml 

MASSEY ... 

. NPS100RPC 

834307 SAAB . 

. M88010 

8350834 GM . 

. 1210L 

83M13 MASSEY . 

. 14137A 

833360M1 

MASSEY ... 

. 209DD 

834313M1 

MASSEY . 

. 207F 

8350840 GM . 

. 1210AG 

83M13 WHITE . 

. 14137A 

833364M1 

MASSEY ... 

. 203FF 

834367M1 

MASSEY . 

. DS208TTD 

835107M1 MASSEY .... 

. LM11949 

83M14 MASSEY . 

. 14125A 

833365M1 

MASSEY ... 

. 205FF 

834368M1 

MASSEY . 

.WPS107GRC 

835109M1 MASSEY .... 

. LM48548 

83M14 WHITE . 

. 25578 

833384M1 

MASSEY ... 

. NPS012RPC 

834384M1 

MASSEY . 

. 109TB 

835109M1 WHITE . 

. LM48548 

83M15 MASSEY . 

. 14125A 

833411M1 

MASSEY ... 

. 204BBAR 

834389M1 

MASSEY . 

. 27820 

835125M1 MASSEY .... 

. 200CC 

83M15 WHITE . 

. 14125A 

S33447M1 

MASSEY .... 

. NPC010RPC 

834444M1 

MASSEY . 

. 48290 

835134M1 MASSEY .... 

. SCE148 

83M16 MASSEY . 

. 1380 

833483 GARWOD . 

. 39585 

834445M1 

MASSEY . 

. 48220 

835148M1 MASSEY .... 

. 26881 

83M16 WHITE . 

. 1380 

833484 GARWOD . 

. 39520 

834446M1 

MASSEY . 

. 56425 

835151 Ml MASSEY .... 

. 387A 

83M17 MASSEY . 

. 368A 

833485 GARWOD . 

. 49585 

834449M1 

MASSEY . 

. 66520 

835163M1 MASSEY .... 

. 107DD 

83M17 WHITE . 

. 368 

833486 GARWOD . 

. 49520 

834450M1 

MASSEY . 

. HM911245 

835168M1 MASSEY .... 

. 105CC 

83M19 MASSEY . 

. 15100 

833493M1 

MASSEY .... 

. 307FF 

834451 Ml 

MASSEY . 

. HM911210 

835169M1 MASSEY .... 

. NPC014RPC 

83M19 WHITE . 

. 15100 

833508M1 

MASSEY .... 

. 88503 

834468M1 

MASSEY . 

. 15126 

8351881 GM . 

. 206WB 

83M21 MASSEY . 

. 25580 

833512M1 

MASSEY .... 

.... WPS103GPCC 

834471 Ml 

MASSEY . 

.WPS108GRC 

8351883 GM . 

. 215 

83M21 WHITE . 

. 25580 

833535M1 

MASSEY .... 

. NPS008RPC 

834494M1 

MASSEY . 

. L44649 

8351887 GM . 

. 5311 WAX 

83M22 MASSEY . 

. 15120 

8336 EATON . 

. 522 

834501 Ml 

MASSEY . 

. 15125 

835515 WHITE . 

. 305S 

83M22 WHITE . 

. 15120 

833638M1 

MASSEY ... 

. 29675 

834512M1 

MASSEY . 

. 15116 

8356 HYSTER . 

. 212 

83M23 WHITE . 

. 25580 

833639M1 

MASSEY ... 

. 29620 

834536M1 

MASSEY . 

. MU1307TM 

835632R91 iHC . 

. 661 

83M27 MASSEY . 

. 15118 

833640M1 

MASSEY ... 

. 567 

834580M1 

MASSEY . 

. M86649 

8356B HYSTER . 

. 212S 

83M27 WHITE . 

. 15118 

833646M1 

MASSEY ... 

. 210S 

834581 Ml 

MASSEY . 

. M86610 

835901308 MASSEY ... 

. 308S 

83M28 MASSEY . 

. 09074 

833688M1 

MASSEY ... 

. 206L 

834584M1 

MASSEY . 

. 305DD 

835928R91 iHC . 

. 207F 

83M28 WHITE . 

. 09074 

833770M1 

MASSEY ... 

. 208FF 

834586M1 

MASSEY . 

. H715311 

835998 WHITE . 

. 81600 

83M30 WHITE . 

. 16150 

833791M1 

MASSEY ... 

. 211SL 

834602M1 

MASSEY . 

. 2505T 

835999 WHITE . 

. 81962 

83M32 WHITE . 

. 24780 

833847M1 

MASSEY ... 

. LM603014 

83462 EATON . 

.JM207010 

836000 WHITE . 

. 6576 

83M33 WHITE . 

. 15113 

833877M1 

MASSEY ... 

. 204BBAR 

834621 GARWOD . 

. 26878 

836002 WHITE . 

. 6461 

83M34 MASSEY . 

. 09078 

833W SKF 


. 833W 

834622 GARWOD . 

. 26820 

836005 WHITE . 

. 5584 

83M34 WHITE . 

. 09078 

834015M1 

MASSEY ... 

. 203AB 

8346868 SAAB . 

. 202FF 

836006 WHITE . 

. 861 

83M35 WHITE . 

. 15123 

834(11 BM 1 

MASSEY .... 

. 206FF 

83469 FA TON . 

.JM207049 

836007 WHITE . 

. 854 

83M36 WHITE . 

. 3982 

834031 WHITE . 

. 1310AG 

834751M1 

MASSEY . 

. 47487 

836009 WHITE . 

. 832 

83M38 WHITE . 

. 15578 

834049M1 

MASSEY .... 

. 394A 

834775M1 

MASSEY . 

. 204FF 

836010 WHITE . 

. 661 

84000 VERSAT . 

. 15250X 

834063 SAAB . 

. M12649 

834795M1 

MASSEY . 

. 46780 

8361 16 WHITE . 

. 306S 

84001 VERSAT . 

. 15120 

8341 18 GARWOD . 

. 09067 

834796M1 

MASSEY . 

. 46790 

836199M92 MASSEY .. 

. MNJ471S 

84002 VERSAT . 

. 13685 

834175M1 

MASSEY .... 

. LM29749 

834797M1 

MASSEY . 

. 48393 

836445 WHITE . 

. 1211 AG 

84003 VERSAT . 

. 13621 

834129 GARWOD . 

. 09195 

834798M1 

MASSEY . 

. 48320 

8371NL SKF . 

. Q8371 

84004 VERSAT . 

. 14136A 

834135M1 

MASSEY ... 

. LM29749 

834828M1 

MASSEY . 

.JLM506849 

837238 WHITE . 

. 87111 

84005 VERSAT . 

. 14276 

834136M1 

MASSEY ... 

. LM29710 

834829M1 

MASSEY . 

.JLM506810 

837239 WHITE . 

. 87750 

84014 FWD . 

. 210S 

834183M1 

MASSEY ... 

. 5203KE 

834834M1 

MASSEY . 

. 399A 

837379 WHITE . 

. 3382 

840143 WHITE . 

. 88504 

834183M1 

WHITE . 

. 5203KE 

834836M1 

MASSEY . 

.WPS108GRC 

837460 VOLVO . 

. 687 

840143S7E6735 WHITE . 

. 88504 

834197M1 

MASSEY ... 

. NPS014RPC 

834884M1 

MASSEY . 

. 205FF 

837460 WHITE . 

. 687 

84020 FWD . 

. 211TB 

834198M1 

MASSEY ... 

. NPS015RPC 

834950 MASSEY _ 

. JM716649 

837469 WHITE . 

. 633 

84029 FWD . 

. 212SL 

834199M1 

MASSEY ... 

. NPS100RPC 

834950M1 

MASSEY . 

. JM716649 

838172N WABCO 


84031 FWD . 

. 312 

834201M1 

MASSEY ... 

. NPS102RPC 

834951 MASSEY _ 

. JM716610 

HH221434-HH221410 

84032 FWD . 

. 212 

834217M1 

MASSEY ... 

. 107WB 

834951 Ml 

MASSEY . 

. JM716610 

838174N WABCO . 

. 48220 

840384100 EATON . 

.... RU1570UM 

834218M1 

MASSEY ... 

. 111TB 

834998M1 

MASSEY . 

. JLM104948 

838175N WABCO . 

. 48290 

84050GS FORD . 

. 32206M 

834257M1 

MASSEY ... 

. HM807046 

834999M1 

MASSEY . 

..J LM 104910 

83824 EATON . 

.JM822010 

84055 tWD . 

. 218TB 

834259M1 

MASSEY ... 

. 685 

835001M1 

MASSEY . 

. NPS012RPC 

83825 EATON . 

. JM822049 

840615 GARWOD . 

. 33287 

834268M1 

MASSEY ... 

. 598A 

835004M1 

MASSEY . 

. 307SS 

838297 WHITE . 

. MUB5206UM 

840616 GARWOD . 

. 33472 

834270M1 

MASSEY ... 

. 34301 

83500786 

CHRYSL . 

. PB652 

838712 GM . 

. 614037 

840708 WHITE . 

. 855 

834271M1 

MASSEY ... 

. 42350 

83500786 

JEEP . 

. PB652 

838714 WHITE . 

. 383A 

84072 FWD . 

. 02252 

834273M1 

MASSEY ... 

. 47681 

835015M1 

MASSEY . 

. 88508 

838723 WHITE . 

. 306S 

840745 WHITE . 

. 1220 

834274M1 

MASSEY ... 

. 47896 

83502011 

RENAL T . 

. 200CC 

83919H IHC . 

. 12580-12520 

84081 FWD . 

. J402480 

834275M1 

MASSEY ... 

.... 48190 

83502717 

AMC .... 

.... AXK5070 

83919R11 IHC .... 

. 12580-12520 

84083 FWD .... 

.... J401B64 

834277M1 

MASSEY ... 

. 55187C 

83503054 

JEEP . 

. K35961 

83920H IHC . 

. 12580 

840866 GARWOD . 

. 3732 

834279M1 

MASSEY ... 

. 68462 

83503064 

CHRYSL . 

. SET10 

83921H IHC . 

. 12520 

840881 WHITE . 

. 842 

834281M1 

MASSEY ... 

. 672 

83503383 

CHRYSL . 

. 619002 

83922H IHC . 

. 26881-26823 

84090 FWD . 

. 749 

834282M1 

MASSEY ... 

. 34478 

83503384 

CHRYSL . 

. 619001 

83923H IHC . 

. 26881 

84090 WHITE . 

. 749 

834283M1 

MASSEY ... 

. 47820 

83503507 

CHRYSL . 

. FC66561 

83924H IHC . 

. 26823 

84091 FWD . 

. 3984 

834284M1 

MASSEY ... 

. 48120 

83503543 

CHRYSL . 

. C672Q 

839494 WHITE . 

. 2375F 

84092 FWD . 

. 53176 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


Part #/Name 

Timken 

Part ft/Name 

Timken 

Part #/l\lame 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

84094 FWD . 

. 567 

84230 FWD . 

. 308L 

843481 GARWOD . 

. 3920 

84498 FWD . 

. 34500 

84095 FWD . 

. 33275 

842303M1 MASSEY .... 

. DS209TTC 

84349 FWD . 

. 14137A 

84498 VERSA T . 

. 108TB 

84097 FWD . 

. 938 

842323M1 MASSEY .... 

. DS209TTRC 

84349 VERS AT . 

. M12610 

84499 VERSA T . 

. 110CB 

84098 FWD . 

. 537 

84235 VERSA T . 

. 2790 

84351 VERSAT . 

. 13621 

845 FEDRAL . 

. 1505 

841 FM . 

. 841 

84236 FWD . 

. 532X 

84352 VERSAT . 

. 209DD 

845 LEMPCO . 

. 1505 

84100 FWD . 

. 644 

84236 VERSA T . 

. 2720 

84353 VERSAT . 

. 208FF 

84500 FWD . 

. 65320 

84104 FWD . 

. 742 

842374M1 MASSEY .... 

. 88506 

843539R91 IHC . 

. 2878-2820 

8450185 GM . 

. MUB5206UM 

84104 WHITE . 

. 742 

84240 FWD . 

. 3982 

84354 VERSAT . 

. 307FF 

845105R91 IHC . 

. 205SS 

84105 FWD . 

. 3920 

84241 FWD . 

. 527 

84359 FWD . 

. 362 

845106R91 IHC . 

. 207 

84108 FWD . 

. 563 

842417R91 IHC . 

. 5206KSSE 

843638M1 MASSEY . 

. DS208TTC 

845107R91 IHC . 

. 306TB 

84109 FWD . 

. 33462 

84242 FWD . 

. 522 

84366 FWD . 

. 749 

845108R91 IHC . 

. 207L 

84110 FWD . 

. 3720 

84243 FWD . 

. 72187C 

84367 FWD . 

. 742 

845109R91 IHC . 

. 205BB 

84111 FWD . 

. 932 

84244 FWD . 

. 72487 

843695 VOLVO . 

. 78225C 

84511 FWD . 

. 663 

84112 FWD . 

. 532A 

84246 FWD . 

. 5535 

843695 WHITE . 

. 78225C 

84512 FWD . 

. 652 

84114 FWD . 

. 633 

84247 FWD . 

. 53177 

843697 WHITE . 

. MU1307TM 

84513 FWD . 

. 663 

84119 FWD . 

. 306TB 

84248 FWD . 

. 683 

84370 FWD . 

. 53162 

84513 VERSAT . 

. 4335 

84120 FWD . 

. 306SS 

84249 FWD . 

. 672 

84371 FWD . 

. 53375 

84514 FWD . 

. 653 

84121 FWD . 

. 313 

84250 CHRYSL . 

. L44610 

84372 FWD . 

. 47686 

84515 FWD . 

. 560 

84122 FWD . 

. 311L 

84250 FWD . 

. 493 

84373 FWD . 

. 47620 

84515 VERSAT . 

. 2788A 

84123 FWD . 

. 205BB 

842516M1 MASSEY .... 

. 1210AG 

84374 FWD . 

. 33275 

84516 FWD . 

. 553X 

84124 FWD . 

. 311TB 

842520M1 MASSEY .... 

. 25880 

84378 FWD . 

. 53176 

84516 VERSAT . 

. 27820 

8412692 EM . 

. 772 

84255 FWD . 

. 643 

84379 FWD . 

. 633 

84517 VERSAT . 

. 27880 

84128 FWD . 

. 5760 

842561 Ml MASSEY .... 

. MNJ471S 

84380 FWD . 

. 644 

845186 FIAT . 

. 308WB 

84129 FWD . 

. 5735 

842573M1 MASSEY .... 

. 6320 

84381 FWD . 

. 572 

845194R91 IHC . 

. 205BB 

84130 FWD . 

. 1306TB 

84259 FWD . 

. 25877 

84383 FWD . 

. 567 

845195R91 IHC . 

. 205SS 

84146 FWD . 

. 310 

84260 FWD . 

. 632 

84384 FWD . 

. 3984 

845196R91 IHC . 

. 207 

84158 VERS AT . 

. 685 

84262 FWD . 

. 552A 

84389 FWD . 

. 527S 

845197R91 IHC . 

. 207L 

841678 WHITE . 

. 657 

842626R91 IHC . 

. KB11786Y 

84393 FWD . 

. 28521 

845248R91 IHC . 

. 1311AG 

841808 WHITE . 

. HM237510 

84265 FWD . 

. 368A 

84398 VERSAT . 

. NPS012RPC 

845261 WHITE . 

. 567 

841810 WHITE . 

. HM237535 

84266 FWD . 

. 362 

84412 FWD . 

. J321652 

845262 WHITE . 

. 636 

841832 COM . 

. 841-832 

842699M1 MASSEY .... 

. NPS014RPC 

844212R91 IHC . 

. KB11786Y 

845290R91 IHC . 

. 1310AG 

8418743 AMD . 

. LM67010 

84271 FWD . 

. 3525 

84423 FWD . 

. 44348 

84537 VERSAT . 

. 111TB 

841910 WHITE . 

. 645 

84273 FWD . 

. 72200C 

84424 FWD . 

. 44143 

84541 FWD . 

. 663 

84195 MCCOR . 

. 307LOI 

842736M1 MASSEY .... 

. NPS100RPC 

84433 FWD . 

. 52618 

845471 WHITE . 

. 77375 

842 FM . 

. 842 

84275 FWD . 

. 47681 

84434 FWD . 

. 52400 

845472 WHITE . 

. 77675 

84201 FWD . 

. 309 

842832 COM . 

. 842-832 

844407M1 MASSEY . 

. 3872 

84548 FWD . 

. 24721 

84202 FWD . 

. 309L 

84285 AMC . 

. 359S 

84444 FWD . 

. 26822 

845506 WHITE . 

. 8503 

84203 FWD . 

. 308WB 

84285A AMC . 

. 359S 

84445 FWD . 

. 26884 

845508 WHITE . 

. 8504 

842033 WHITE . 

. 306FF 

842950R91 IHC . 

. 1212AG 

84448 FWD . 

. 28920 

84552 FWD . 

. 3980 

842033A7 WHITE . 

. 306FF 

842951R91 IHC . 

. 1214AG 

84449 FWD . 

. 28985 

84553 FWD . 

. 33281 

84204 FWD . 

. 310SL 

84298 FWD . 

. 563 

8445 FM . 

. 8445 

845601R91 IHC . 

. 204SS 

84207 FWD . 

. 02755 

84299 FWD . 

. 33462 

844538R91 IHC . 

. 210L 

84561 VERSAT . 

. H913810 

842087M1 MASSEY . 

.... JLM710949 

84300 FWD . 

. 3920 

84459 FWD . 

. 382 

84563 VERSAT . 

. 52400 

842088M1 MASSEY . 

.... JLM710910 

84301 FWD . 

. 395 

8445X3 FM . 

. 8445 

84564 VERSAT . 

. 52618 

842091 Ml MASSEY . 

. JM511946 

84303 FWD . 

. 48320 

84460 MCCOR . 

. 6389 

845703R91 IHC . 

. 209BB 

842092M1 MASSEY . 

. JM511910 

843034M1 MASSEY .... 

. HM803146 

84466 FWD . 

. 455 

845704R91 IHC . 

. 207 

84213 FWD . 

. 53162 

843037M1 MASSEY .... 

. 26882 

84467 FWD . 

. 453A 

845836 WHITE . 

. 67920 

84214 FWD . 

. 53375 

84306 FWD . 

. 48393 

84469 FWD . 

. 24780 

845845 WHITE . 

. 67983 

84215 FWD . 

. 47620 

84308 FWD . 

. 53387 

84479 FWD . 

. 39590 

84588 FWD . 

. 33287 

84216 FWD . 

. 47686 

84311 FWD . 

. 394A 

84480 FWD . 

. 6379 

84589 FWD . 

. 3994 

84217 FWD . 

. 572 

843113 GARWOD . 

. 47820 

84483 FWD . 

. 3982 

84590 FWD . 

. 55433D 

84217 WHITE . 

. 572 

843114 GARWOD . 

. 47896 

84483 VERSAT . 

. 207 

84591 FWD . 

. 55187C 

84218 FWD . 

. 581 

843115 GARWOD . 

. 47890 

84486 FWD . 

. 33472 

84595 FWD . 

. 31520 

84219 FWD . 

. 55200C 

843125M1 MASSEY .... 

. JL69349 

84487 FWD . 

. 29585 

845D6 WHITE . 

. 3982 

842194 EARWOD . 

. 49520 

843126M1 MASSEY .... 

. JL69310 

84488 FWD . 

. 29520 

84603 FWD . 

. 493 

842208M91 MASSEY .... 

. 861-854B 

84314 FWD . 

. 09078 

84489 FWD . 

. 3525 

84604 FWD . 

. 497 

84223 FWD . 

. 580 

84315 FWD . 

. 09195 

84490 FWD . 

. 3585 

84614 FWD . 

. 592A 

84223 WHITE . 

. 580 

84318 FWD . 

. 47681 

84491 FWD . 

. 25590 

84615 FWD . 

. 595 

842237M1 MASSEY . 

. H913810 

843187 WHITE . 

. 1311AGL 

84492 FWD . 

. 25520 

84618 FWD . 

. 42584 

842239M1 MASSEY . 

. 9121 

843332M1 MASSEY .... 

... NPS103RRCC 

84493 FWD . 

. 45285 

846186 FIAT . 

. 312 

842241 Ml MASSEY . 

. 52387 

84336 FWD . 

. 399A 

84494 FWD . 

. 45220 

84620 FWD . 

. 29680 

84225 CHRYSL . 

. L44643 

84337 FWD . 

. 33275 

84495 FWD . 

. 29685 

846224 WHITE . 

. 77375 

84225 FWD . 

. 66212 

843424 GARWOD . 

. 6535 

844959 WHITE . 

. 745A 

846313 WHITE . 

. 306FF 

84225 WHITE . 

. 66212 

843425 GARWOD . 

. 6559C 

84496 FWD . 

. 29620 

84638 FWD . 

. 2523 

842253M1 MASSEY . 

. 47890 

84348 FWD . 

. 14274 

84497 FWD . 

. 34300 

84639 FWD . 

. 2580 

84229 FWD . 

. 412 

843480 GARWOD . 

. 3984 

84497 VERSAT . 

. 25880 

84641 FWD . 

. 2790 
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TIMKEN 


Part ft/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

84642 FWD . 

. 3778 

8504 FM . 

. 8504 

852711 WHITE . 

. HM813810 

856350 CLARK . 

. 28521 

84653 FWD . 

. 56425 

8504 SKF . 

. 8504 

852712 WHITE . 

. HM804810 

856455 CHRYSL . 

. 1207SL 

84654 FWD . 

. 56650 

850406M1 MASSEY . 

. 15590 

852824 GARWOD . 

. 497 

85648H IHC . 

. 302S 

846548R91 IHC . 

. 1310AG 

850407M1 MASSEY . 

. 15520 

852825 GARWOD . 

. 492A 

85649H IHC . 

. 201AB 

846550R91 IHC . 

. 1211 AG 

850408 WHITE . 

. 1210AG 

852841 GARWOD . 

. 28985 

85650H IHC . 

. 8503 

846567R91 IHC . 

. KB11786Y 

850488 GENBRG . 

. 204BBAR 

852927 CLARK . 

. 2063R 

85651 FIAT-A . 

. 275928 

84658 FWD . 

. 78225C 

8505 FM . 

. 8505 

85293 GM . 

. 395A 

85651H IHC . 

. 303BB 

84660 FWD . 

. 594 

850533M1 MASSEY . 

. 14125A 

852B2 WHITE . 

. 02135 

85652H IHC . 

. 305AG 

84665 FWD . 

. 575 

8505N3 FM . 

. 8505 

853116510A MAZDA ... 

. 614026 

85653H IHC . 

. 306TB 

84666 FWD . 

. 598 

8506 FM . 

. 8506 

853126152 MAZDA . 

. R102 

85654H IHC . 

. 306SL 

846672 GARWOD .... 

. 539 

8506 SKF . 

. 8506 

853133075 MAZDA . 

. SET1 

85655H IHC . 

. 306S 

84677 FWD . 

. 687 

8506010 RENALT . 

. 204 

8531330750 MAZDA .... 

. SET1 

85656H IHC . 

. 307SL 

84679 FWD . 

. 42587 

850659 GARWOD . 

. 665 

853139 CLARK . 

. 8504 

85657H IHC . 

. 308L 

84686 VERSAT . 

. 25521 

850691C91 IHC . 

. 2375F 

853189 CLARK . 

. 206WB 

85658H IHC . 

. 208SL 

84692 FWD . 

. 2789 

8506N3 FM . 

. 8506 

853253 CLARK . 

. 23256 

85659H IHC . 

. 308WB 

84693 FWD . 

. 2720 

8507 FM . 

. 8507 

853383 VOLVO . 

. HM813844 

85660H IHC . 

. 309S 

84697 FITZGE . 

. 6389 

850701 Ml MASSEY . 

. 16284 

853383 WHITE . 

. HM813844 

85662H IHC . 

. 212 

847039 WHITE . 

. HM212044 

850724C91 IHC . 

. 206WB 

85354D6 WHITE . 

. 592 

85663H IHC . 

. 211SL 

847040 WHITE . 

. HM212011 

850725C91 IHC . 

. 207 

853607 CLARK . 

. 105CB 

856690 WHITE . 

. 207S 

847276 WHITE . 

. 4595 

850726C91 IHC . 

. 208 

8537 FM . 

. 8537 

856922R91 IHC . 

. 202S 

84729 VERSAT . 

. 1D7WB 

8507AB FM . 

. 8507 

8537 SKF . 

. 8537 

8572026 SAAB . 

. 203FF 

84790 FWD . 

. 3585 

850832 COM . 

. 850-832 

853753R91 IHC . 

. 3382-3320 

8572034 SAAB . 

. 201CC 

848082R91 IHC . 

. 304DD 

850999 WHITE . 

. 303BB 

853755R91 IHC . 

. 3382 

857417 CLARK . 

. 206FF 

84815 VERSAT . 

. 369A 

851 BRIT-L . 

. 306TB 

85382 CHRYSL . 

. 2793 

857438 WHITE . 

. 207F 

84816 VERSAT . 

. 382A 

85103317 VOLVO . 

. NP874005 

853907 WHITE . 

. 203F 

857442 WHITE . 

. 88504 

84819 VERSAT . 

. 39585 

85103319 VOLVO . 

. NP026773 

853956 CLARK . 

. 203AB 

857472 WHITE . 

. MUS1308UM 

84820 VERSAT . 

. 28521 

85103320 VOLVO . 

. IMP899357 

854 FM . 

. 854 

857493 WHITE . 

. 366 

84821 VERSA T . 

. 28580 

85104841 VOLVO . 

. 45284 

854002 WHITE . 

. 554 

8575681 RENALT .... 

. 30207M 

848845 WHITE . 

. 67983 

851196 CLARK . 

. 202SS 

854003 WHITE . 

. 655 

857623 WHITE . 

. 47681 

84901 CHRYSL . 

. M88048 

851242 CLARK . 

. 205BB 

854015510 MAZDA . 

. 614067 

8576295 RENALT .... 

. 201AB 

84903 CHRYSL . 

. M88010 

851253M1 MASSEY . 

. 3820 

854016510 MAZDA . 

. 614067 

857854 COM . 

. 857-854 

8495 JAGUAR . 

. 19150-19268 

851254M1 MASSEY . 

. 3877 

85401651 OB MAZDA ... 

. 614067 

857865 CLARK . 

. 206FF 

849506 WHITE . 

. 25580 

85148 GM . 

. S444Q 

854050 WHITE . 

. 25521 

857995 GARWOD .... 

. 47 2A 

850 FM . 

. 850 

8515X SIMCA . 

. 203AB 

85424 EATON . 

. JH307710 

858136 CLARK . 

. 207FF 

850 SKI . 

. 850 

851623 CLARK . 

. 200AB 

85425 EATON . 

. JH307749 

85846H IHC . 

. 3767-3720 

8500 FM . 

. 8500 

8517779 SAAB . 

. 203FF 

854370X1 MASSEY . 

. LM67048 

858594 CLARK . 

. 306FF 

850036 CLARK . 

. 204 

8517807 SAAB . 

. 200CC 

85439 EATON . 

. 72218C 

858601 WHITE . 

. H715340 

850106M1 MASSEY 

. 16150-16284 

8519610 RENALT . 

. 23256 

854533047 FORD . 

. SET32 

858608 WHITE . 

. 203FF 

850107M1 MASSEY 

. 16284 

8519611 RENALT . 

.... 23100-23256 

854533047 MAZDA . 

. SET32 

858618 WHITE . 

. H715310 

850108M1 MASSEY 

. 16150 

852120 VOLVO . 

. 392 

854542 CLARK . 

. D2065C 

858941 WHITE . 

. 200SS 

850126M1 MASSEY 

. 09078-09195 

852120 WHITE . 

. 392 

854617 CHRYSL . 

. 2820 

8590 EATON . 

. 522 

850127141 MAZDA 


852141 GARWOD . 

. LM11910 

855 FM . 

. 855 

859108 WHITE . 

. 203S 


M802048-M802011 

852142 GARWOD . 

. LM11949 

855100 CHRYSL . 

... 28580-28521 

859133R91 IHC . 

. 16150 

850127142 MAZDA 

... M88048 M88010 

852151 WHITE . 

. 394AS 

855101 CHRYSL . 

. 28580 

859134R1 IHC . 

. 16284 

850127305 MAZDA 

. SET45 

852155 WHITE . 

. 3877 

8551 16 CLARK . 

. 8503 

859496 CLARK . 

. SCE148 

850127M1 MASSEY 

. 09195 

852169 WHITE . 

. 29521 

85528R91 IHC . 

. 659-653 

859548 CHRYSL . 

. 203SS 

850128M1 MASSEY 

. 09078 

852174 CLARK . 

... 09078-09196 

855442 CLARK . 

. W306FF 

859559 WHITE . 

. 306TB 

850133047 MAZDA 

. SET2 

8521T IHC . 

. 5204KE 

855525 CLARK . 

. 204FF 

859604D2 WHITE .... 

. 4536 

850133075 MAZDA 

. SET6 

85222R91 IHC . 

. 310 

8556989 RENALT . 

. 200CC 

85971H IHC . 

. 3767 

850160M1 MASSEY 

. 305L 

85223R91 IHC . 

. 6386-6320 

85581 FIAT . 

. 205BB 

85MS FM . 

. 85MS 

850178M1 MASSEY 

. 15113-15250X 

85224R91 IHC . 

. 6386 

85582 FIAT . 

. 207 

85MS FM . 

.... 85MSZPPAIRAG 

850179M1 MASSEY 

. 15113 

85225R1 IHC . 

. 6320 

8558252 FIAT . 

. 1311AGL 

85MS FM . 

.85MSZPSNGL 

850180M1 MASSEY 

. 24780-24720 

85228R91 IHC . 

. 659-653 

855854 COM . 

. 855-854 

85MS FM . 

.85MSZPPRAG 

850181 Ml MASSEY 

. 24720 

85229R91 IHC . 

. 659 

855854B COM . 

. 855-854B 

85MS SKI . 

. 85MS 

850182M1 MASSEY 

. 24780 

8522T IHC . 

. 204 

855865 CHRYSL . 

. 07204 

85MS SKF . 

.... 85MSZPPAIRAG 

8502 FM . 

. 8502 

85230R91 IHC . 

. 6386-6320 

855866 CHRYSL . 

. 07098 

85MS SKF . 

.85MSZPSNGL 

8502 SKF . 

. 8502 

85231R9/ WHITE . 

. 6386 

856 FEDRAL . 

. 02755 

860 FEDRAL . 

. 2375F 

850220M1 MASSEY 

. 15120-15250X 

85231R91 IHC . 

. 6386 

856 LEMPCO . 

. 02755 

860 LEMPCO . 

. 2375F 

850221 Ml MASSEY 

. 15120 

85235R91 IHC . 

. 659-653 

856069 CLARK . 

. 522 

860057R1 1 IHC . 

. IA2005C 

850224M1 MASSEY 

. 205L 

85236R91 IHC . 

. 659 

856070 CLARK . 

. 528 

860057R91 IHC . 

. IA2005C 

850294 CLARK . 

. 203AB 

852372 WHITE . 

. 02755 

856071 CLARK . 

. 529X 

86009GS FORD . 

. 109TB 

8503 FM . 

. 8503 

85237R1 IHC . 

. 653 

85622H IHC . 

. 212 

86010 VERSAT . 

. HM804810 

850311 GARWOD .... 

. 46720 

85238R91 IHC . 

. 6386 

856250 CLARK . 

. 28521 

86011 VERSA T . 

. HM804848 

850313 GARWOD .... 

. 46790 

852416 GARWOD . 

. 572D 

856251 CLARK . 

. 28580 

86012 VERSAT . 

. HM804846 

850331 Ml MASSEY 

. 14117A 

852642 WHITE . 

. 209BB 

856255 CLARK . 

. J361648 

8603 FM . 

. 8603 

8503N3 FM . 

. 8503 

852711 VOLVO . 

. HM813810 

856256 CLARK . 

. J482040 

8603 SKF . 

. 8603 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


TIMKEN 


Part It/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part It/Name 

Timken 

860315 WHITE . 

. 210SS 

86446 VERSAT . 

. 362 

867900R91 IHC . 

. 14131-14276 

8721995 SAAB . 

. 614080 

8604 FM . 

. 8604 

86471 FIAT . 

. 209BB 

868170 WHITE . 

. 6580 

872271 CLARK . 

. 87504 

8604 SKI . 

. 8604 

86472 FIAT . 

. 207 

86817H IHC . 

. MU 1307TM 

872284 WHITE . 

. 5204KE 

860408 WHITE . 

. 121DAG 

86473 FIAT . 

. 307TB 

86818H IHC . 

. 1311AGL 

872294 CLARK . 

. 14138A-14274 

860451 WHITE . 

. HM516410 

864854 COM . 

. 864 854 

868595 WHITE . 

. 211TB 

872649 WHITE . 

. HM221442 

860452 WHITE . 

. HM516449 

86516 VERSAT . 

. 306TB 

868595A3 WHITE .. 

. 211TB 

872794 WHITE . 

. 67390 

8605 FM . 

. 8605 

865169 VOLVO . 

. H715334 

868597 WHITE . 

. 212 

872796 VOLVO . 

. 67322 

8605 SKI . 

. 8605 

865169 WHITE . 

. H715334 

868598 WHITE . 

. 115BB 

872796 WHITE . 

. 67322 

860539 WHITE . 

. 47687 

865270R1 IHC . 

. HM89411 

868599 WHITE . 

. 110CB 

873200 CLARK . 

. 27820 

860589 WHITE . 

. 311TB 

865271R91 IHC ... 

. HM89449 HM8941 1 

868600 WHITE . 

. 15126 

873249 WHITE . 

. 1206AG 

8605X3 FM . 

. 8605 

865276 WHITE . 

. 26882 

868654 WHITE . 

. 105CB 

87331 FIAT . 

. 208 

860668 CLARK . 

. 1D6WB 

865277 WHITE . 

. 15101 

868699 WHITE . 

. 25877 

873446R91 IHC . 

.MUS1308UM 

860681 WHITE . 

. 34500 

865281 WHITE . 

. 26822 

868703 WHITE . 

. 25820 

87347H IHC . 

. 200543 

86095 FIAT . 

. 306TB 

865283 CLARK . 

. 203AB 

868715 WHITE . 

. 28300 

874225 WHITE . 

. 25580 

860954R91 IHC . 

. H715343 

865332R1 IHC . 

. 3925 

869056 WHITE . 

. 44143 

874649 OEM . 

. 614145 

860955R91 IHC . 

.. H715343-H715311 

865333R91 IHC ... 

. 3984-3925 

86906 FIAT . 

. 204 

87500 FM . 

. 87500 

860959R91 IHC . 

. 303S 

86552 VERSAT . 

. LM501310 

86907 FIAT . 

. 205BB 

87500 SKI . 

. 87500 

861 FM . 

. 861 

86553 VERSAT . 

. LM501349 

86961 VERSAT . 

. M201011 

87501 FM . 

. 87501 

861 SKF . 

. 861 

86562H IHC . 

. 212 

8696? VERSAT ...... 

. M?nifl47S 

87501 SKF . 

. 87501 

861222 CLARK . 

. 08504 

865739R91 IHC ... 

. 66212 

869626R91 IHC . LM501349-LM5Q131 1 

87502 FM . 

. 87502 

861622 CLARK . 

. 205BB 

865740R91 IHC ... 

. 66212-66462 

869627R1 IHC . 

. LM501311 

87502 SKI . 

. 87502 

861626 CLARK . 

. 204 

865795R91 IHC ... 

. 304SS 

869776 VOLVO . 

. 45287 

87503 EM . 

. 87503 

861778 CLARK . 

. 201AB 

865801R91 IHC ... 

. 203SS 

86AB7548A FORD . 

. 614011 

87503 FM . 

. 203KLD 

861854 COM . 

. 861 854 

865884R91 IHC ... 

. 72225C 

86AB7548AA FORD 

. 614011 

87503 SKF . 

. 87503 

861854B COM . 

. 861-854B 

865885R91 IHC ... 

. 72225C-72487 

86H4616 FORD . 

. 31520 

87503A FM . 

. 87503A 

861854D COM . 

. 861-854D 

86608M WHITE .... 

. 48320 

86H4621 FORD . 

. 31593 

87503N3 FM . 

. 87503 

861879 WHITE . 

. J321664 

86609F WHITE . 

. 497 

86H4625 FORD . 

. 3877-3820 

87504 FM . 

. 87504 

86201G FORD . 

. 201AB 

86609M WHITE .... 

. 48393 

86H4628 FORD . 

. 3820 

87504 SKF . 

. 87504 

86201GS FORD . 

. 201AB 

866443 WHITE . 

. 663A 

86H4630 FORD . 

. 3877 

87505 FM . 

. 87505 

86202GS FORD . 

. 202AG 

86659 VERSAT . 

. 612 

87008 FM . 

. 87008 

87505 SKF . 

. 87505 

862064 CHRYSL .... 

. 210S 

86660 VERSAT . 

. 621 

87008 SKI . 

. 87008 

87505N3 FM . 

. 87505 

86206GS FORD . 

. 206WB 

86662 VERSAT . 

. 467 

87009 FULLER . 

. 310L 

87506 FM . 

. 87506 

862289 WHITE . 

. 67787 

86662A AMC . 

. 14137A-14274 

87013 FM . 

. 87013 

87506 SKF . 

. 87506 

862342 CLARK . 

. 209BB 

86663 AMC . 

. 14137A 

87013 SKF . 

. 87013 

87506X3 FM . 

. 87506 

862361 CLARK . 

. J301248 

86663 JEFREY . 

. 218TB 

87016 FM . 

. 87016 

87507 FM . 

. 87507 

86238 VERSAT . 

. 305DD 

86664 AMC . 

. 14274 

87016 SKF . 

. 87016 

87507 SKF . 

. 87507 

862452 CHRYSL .... 

. 24780-24720 

86667 VERSAT . 

. 615 

8701708 SAAB . 

. 614051 

87509 EATON . 

. 29520 

86246477 VOLVO .. 

. 512234 

86673 WHITE . 

. 78215C 

87019 FULLER . 

. 31DSL 

87510 EATON . 

. 29585 

8625007 GM . 

. 513092 

86691 VERSAT . 

. 382 

87025A FORD . 

. 208L 

87511 EATON . 

. 29586 

8627585 EM . 

. 308L0E 

866946 WHITE . 

. 72225C 

8704728 SAAB . 

. 614144 

87513 EATON . 

. 33462 

86276H IHC . 

. 206WB 

8670754 GM . 

. 109TB 

87053A AMC . 

. KB11786Y 

875226 GM . 

. 387 

86277H IHC . 

. 310SL 

86717 VERSAT . 

. HM212010 

87054 AMC . 

. 387 

875419C91 IHC . 

. RU1570UM 

862859 CHRYSL .... 

. P1605C 

8672061 GM . 

. 308L 

87055 AMC . 

. 382 

875421 IHC . 

. RU1570UM 

86305GS FORD . 

. 305AG 

8672062 GM . 

. 308FFL 

870559 VOLVO . 

. HM803110 

87552R91 IHC . 

. 53177 

86308GS FORD . 

. 308WB 

8672210 GM . 

. 307FFTB 

870559 WHITE . 

. HM803110 

87553R91 IHC . 

. 53177-53375 

86338 EATON . 

. 48290 

8672211 GM . 

. FC68336 

870579 WHITE . 

. 42350 

875672C91 IHC . 

. 309 

863443 CHRYSL .... 

. S128 

8672339 CM . 

. 614069 

87065 AMC . 

. 453A 

875778 WHITE . 

. 24780 

863471A EATON ... 

. 663 

86723715 VOLVO 

. 513194 

870680 WHITE . 

. 34301 

875779 WHITE . 

. 24720 

863471B EATON ... 

. 653 

8672401 GM . 

. 211FFLE 

870681 WHITE . 

. 34500 

875780 WHITE . 

. 29586 

863647R91 IHC . 

. MU 1307TM 

8672404 GM . 

. 308FFL 

870697 WHITE . 

. HM803149 

875936C91 IHC . 

. 72188C 

863800 VOLVO . 

. 67720 

8672405 GM . 

. 211FFLE 

8709079R1 IHC . 

. 36620 

87600A FORD . 

. 203S 

863800 WHITE . 

. 67720 

8672659 GM . 

. 307FFLS 

87111 FM . 

. 87111 

87605 FM . 

. 87605 

863909 VOLVO . 

. HM903249 

867611 CLARK . 

. 71750 

871151A EATON ... 

. 09074 

87605X3 FM . 

. 87605 

863909 WHITE . 

. HM903249 

867613 CLARK . 

. 71412 

871241R91 IHC . 

. M8B647 

876156C91 IHC . 

. 72188C-72487 

863910 WHITE . 

. HM903210 

867631 CLARK . 

. 64700 

871242R1 IHC . 

. M86610 

8762060 CHRYSL . 

. 203F 

864 FM . 

. 864 

867681 CLARK . 

. 55176C 

871243R91 IHC . 

. HM88649 

876452 WHITE . 

. 2759 

864 SKF . 

. 864 

867701 WHITE . 

. 111TB 

871244R91 IHC . 

. HM88649 

876571A EATON . 

. 26881 

864009 CHRYSL .... 

. 307SL 

8677210 GM . 

. 307FFTB 

871245R1 IHC . 

. HM88610 

876571B EATON . 

. 26822 

86422 VERSAT . 

. 25584 

867734 CHRYSL ... 

. 1972C 

871246R91 IHC .... 

HM88649-HM88610 

876593R91 IHC . 

. M1308TV 

864221 FORD . 

. 25590 

8677568 GM . 

. 307FFLS 

871364R91 IHC . 

. W306FF 

876650R91 IHC . 

. J401656 

864262 WHITE . 

. 28682 

8677569 GM . 

. 307FFTB 

871420 VOLVO . 

. 31597 

876736 WHITE . 

. 218TB 

864315 WHITE . 

. 368A 

8677696 GM . 

. FC67063 

871420 WHITE . 

. 31597 

876D5 WHITE . 

. 65225 

864325 WHITE . 

. 362A 

867847 CLARK . 

. 305DD 

871422 VOLVO . 

. 31520 

8771 HYSTER . 

. 3982-3920 

864362 VOLVO . 

. 28682 

867852 CLARK . 

. 14124 

871422 WHITE . 

. 31520 

877336 WHITE . 

. 64700 

864389 WHITE . 

. HM807010 

867853 CLARK . 

. 14118S 

872118 WHITE . 

. 14118S 

877337 WHITE . 

. 52638 

864390 WHITE ...... 

H 11/180704(1 

867899R91 IHC ... 

14131 

R7?119 WHITF ...... 

14124 

87750 FM . 

87750 






Part It/Name 

Timken 

Part It/Name 

Timken 

Part It/Name 

Timken 

Part tt/Name 


8775087111 COM 

. 87750-87111 

88107B SKF . 

. 88107 

88504 SKF . 

. 88504 

8885237 GM . 

. 36990 

877717 WHITE . 

. 568 

88107BGG FM . 

. 88107BGG 

88504N3 FM . 

. 88504 

8885249 GM . 

. 36920 

877751 WHITE . 

. J482064 

88107BVV FM . 

. 88107BVV 

88505 FM . 

. 88505 

88867 FIAT . 

. 204 

877760 WHITE . 

. 31 IS 

88107BVV FM . 

. 207KYY 

88505 SKF . 

. 88505 

8887 EATON . 

. 387 

877768 WHITE . 

. 309S 

88107BYYN FM . 

. 88107 

88505N3 FM . 

. 88505 

888714 VOLVO .... 

. 6461A 

877944 WHITE . 

. 306L 

88107DR L&S . 

. RWF34R 

88506 FM . 

. 88506 

888714 WHITE .... 

. 6461A 

87801 HYSTER . 

. HM516410 

88107HYYNR FM . 

. RW124R 

88506 SKF . 

. 88506 

8890088126 COM 

. 88900-88126 

87802 HYSTER . 

. HM516449 

88107R L&S . 

. 88107AR 

88506AR FM . 

. 88506AR 

88927028 

GM . 

. 6408 

878347 GM . 

. 02252 

88108E L&S . 

. 88108 

88506AR SKF . 

. 88506AR 

8893188126 COM 

. 88931-88126 

878691 EATON . 

. 25878-25820 

88128GG FM . 

. 88128GG 

88506BR FM . 

. 88506BR 

88934649 

GM . 

. 614174 

878691A EATON .. 

. 25878 

88128N FM . 

. 88128B 

88506BR SKI . 

. 88506BR 

88934865 

GM . 

. HB88508A 

878691B EATON .. 

. 25820 

88128NR FM . 

. 514003 

88506L L&S . 

. 88506 

88936152 

GM . JM207049A JM20701 

878701B EATON .. 

. 15244 

88128RA FM . 

. 88128RAP 

88506N3 FM . 

. 88506 

88936353 

GM . 

. HB4019A 

878716R91 IHC .... 

.MUB5206UM 

88128RA SKI . 

. 88128RAP 

88506R L&S . 

. 88506AR 

88943839 

GM .... 

NP197868 NP802507 

878716R91 WHITE 

.MUB5206UM 

88128RB SKF . 

. 514003 

88507 SKF . 

. 88107 

88955477 

GM . 

. 513187 

878947 CLARK . 

. 15120-15250X 

88128YYN FM . 

. 88128B 

88507PS09B CHRYSL ... 

. 88107 

88957259 

GM . 

. 513137 

878949 CLARK . 

. 15120-15250X 

88128YYNR FM . 

. 514003 

88507Y JAF . 

. 88107 

88964096 

GM . 

. HA590085 

878974 CLARK . 

. 15120-15250X 

88131 SKI . 

. 88131R 

88508 FM . 

. 88508 

88964105 

GM . 

. HA590091 

879079R1 IHC . 

. 36620 

88131 I T FM . 

. 88131R 

88508 FM . 

. 208KRR2 

88964142 

GM . 

. HA590074 

879080R91 IHC .... 

. 36690-36620 

88131R SKF . 

. 88131R 

88508 SKF . 

. 88508 

88964168 

GM . 

. 513179 

879256R1 IHC . 

. 52637 

881471 VOLVO . 

. 64450 

88508N FM . 

. 88508 

88964177 

GM . 

. HA590092 

879257R91 IHC .... 

. 52400-52637 

881471 WHITE . 

. 64450 

88509 FM . 

. 88509 

88967258 

GM . 

. HA590157 

879258R1 IHC . 

. 71750 

88153082 BRIT-L . 

. RW119 

88509 SKI . 

. 88509 

88967271 

GM . 

. HA590158 

879259R91 IHC .... 

. 71450 

881606 WHITE . 

. 644 

88509YYM FM . 

. 88509 

88967287 

GM . 

. 513139 

879260R91 IHC .... 

. 71450-71750 

881606D2 WHITE . 

. 644 

885140 FM . 

. 885140 

88967288 

GM . 

. 512153 

879272R91 IHC .... 

. HM212047 

881641 VOLVO . 

. H715343 

885151E FM . 

. 885151E 

88970097 

GM . 

. 512218 

879273R91 IHC 

HM212047 HM21201 

881641 WHITE . 

. H715343 

885151E SKF . 

. 885151E 

88970098 

GM . 

. 512217 

879543 WHITE . 

. 304SS 

881678 WHITE . 

. 313 

885152 FM . 

. 885152 

88970102 

GM . 

. HA590002 

879767R91 IHC .... 

. H715334 

881T2 WHITE . 

. 309 

885152 SKF . 

. 885152 

88970116 

GM . 

. 510070 

879849R91 IHC .... 

. HB3 

882024503 MAZDA .... 

. 201CC 

885154B FM . 

. 885154B 

88977H IHC . 

. 88505 

879849R92 IHC .... 

. HB3 

88208A FM . 

. 88208A 

885154B SKF . 

. 885154B 

88983846 

GM .... 

NP799449 NP105857 

87A7065 FORD . 

. 207 

88208AL FM . 

. 88208AL 

8851651 FEORAL . 

. 8851651 

88983849 

GM .... 

NP380290 NP533133 

87MS FM . 

. 87MS 

8821 FM . 

. 8821 

8851651 FM . 

. 8851651 

88983852 

GM .... 

NP523912 NP611140 

87MS SKF . 

. 87MS 

88212 CHRYSL . 

. M28161 

8851651 SKF . 

. 8851651 

889B2 WHITE . 

. 2756 

880025C91 IHC .... 

. 87506 

882256 FM . 

. 882256 

885385 WHITE . 

. 18790 

88A10094 FORD . 

. 304DD 

88006 CITRON . 

. 309 

8824111 VAUXHL . 

. SET6 

885386 WHITE . 

. 18720 

88G273 BRIT-L .... 

. SET5 

88011 HYSTER . 

. 225531 

8824117 VAUXHL . 

. SET3 

885398 WHITE . 

... 18790-18720 

890097H1 

IHC .... 

. 42381 

88013 FM . 

. 88013 

882653 WHITE . 

. 111TB 

885404 WHITE . 

. 382S 

890098H1 

IHC .... 

. 42587 

88014 SKF . 

. 88502A 

8831 14 WHITE . 

. 212S 

885405 WHITE . 

. HM88542 

890099H1 

IHC .... 

. L225849 

88016 FM . 

. 88016 

883236 WHITE . 

. 45284 

885406 WHITE . 

. HM88510 

890100H1 

IHC .... 

. L225818 

88016 SKF . 

. 88016 

883237 WHITE . 

. 2780 

885407 WHITE . 

. HM803146 

890103H1 

IHC .... 

. HM89443 

88021 CITRON . 

. 14130-14274 

883359C91 IHC . 

. 555 

885471 FM . 

. 885471 

890104H1 

IHC .... 

. HM89410 

88026 FM . 

. 88026 

883360C91 IHC . 

. 555-552A 

885802 FM . 

. 885802 

890105H1 

IHC .... 

. HM807044 

88038 CITRON . 

. 2788-2720 

883554 WHITE . 

. 33287 

88605 FM . 

. 88605 

890106H1 

IHC .... 

. HM807010 

88039 CITRON . 

. 1779-1729X 

883586R91 IHC . 

. 306SL 

88605 SKF . 

. 88605 

890107H1 

IHC .... 

. 28682 

88041 CITRON . 

. J241248 

884000 WHITE . 

. 3767 

886301R91 IHC . 

. 3578A 

890108H1 

IHC .... 

. 28622 

88046 CITRON . 

. 366-363 

884096R91 IHC . 

. 208SL 

886302R91 IHC . 

. 3578A-3525 

890109H1 

IHC .... 

. 387A 

88068 CITRON . 

. J321664 

8845434 VAUXHL . 

. 359S-3525 

8869352 GM . 

. GH2005C 

890110H1 

IHC .... 

. 382 

88077 CITRON . 

. 308WB 

8845461 VAUXHL . 

. 3877-3820 

88696 FIAT . 

. 203AB 

890111H1 

IHC .... 

. 44143 

88077 JEFREY . 

. 306TB 

8845471 VAUXHL . 

. 18790-18720 

8870193 GM . 

. GH2005C 

890112H1 

IHC .... 

. 44348 

88090 CITRON . 

. 206WB 

8845472 VAUXHL . 

. 18690-18620 

887126151 MAZDA . 

. RW102R 

890119H1 

IHC .... 

. 395 

88091 CITRON . 

. 207 

884CB CASE . 

.WPS104GRC 

887126151A MAZDA ... 

. RW102R 

890120H1 

IHC .... 

. 394A 

88094H IHC . 

. 225518 

88500 FM . 

. 88500 

8873475 GM . 

. TRA170 

890123H1 

IHC .... 

. 390 

88095 CITRON . 

. 527-522 

88500 SKF . 

. 88500 

887756 WHITE . 

. 756A 

890124H1 

IHC .... 

. LM522549 

880964 WHITE . 

. HM89410 

88501 FM . 

. 88501 

8879H IHC . 

. 336 

890125H1 

IHC .... 

. LM522510 

880965 WHITE . 

. HM89446 

88501 SKF . 

. 88501 

888015 VOLVO . 

. 34274 

890126H1 

IHC .... 

. 48393 

880972 WHITE . 

. 36920 

88501608 TRIMPH . 

. 2068 

888015 WHITE . 

. 34274 

890127H1 

IHC .... 

. 48320 

880973 WHITE . 

. 36990 

88502 FM . 

. 88502 

888015D5 WHITE . 

. 34274 

890128H1 

IHC .... 

. HM88547 

8810094 FORD . 

. 304DD 

88502 SKF . 

. 88502 

888019 VOLVO . 

. 34492A 

890129H1 

IHC .... 

. HM88510 

88107 FM . 

. 88107 

88502A FM . 

. 88502A 

888019 WHITE . 

. 34492A 

890130H1 

IHC .... 

. 33281 

88107 SKI . 

. 88107 

88502A SKF . 

. 88502A 

888019D5 WHITE . 

. 34492A 

890131H1 

IHC .... 

. 33472 

88107A MRC . 

. 88107AR 

88502BN3 FM . 

. 88502 

88804 JEFREY . 

. 319 

890132H1 

IHC .... 

. 382A 

88107A SKF . 

. 88107AR 

88503 FM . 

. 88503 

8881 FULLER . 

... 45285-90011 

890174H1 

IHC .... 

. 55176C 

88107AR FM . 

. 88107AR 

88503 SKF . 

. 88503 

8884562 GM . 

. 25878 

890175H1 

IHC .... 

. 55443 

88107AR SKF . 

. 88107AR 

88503N3 FM . 

. 88503 

8884565 GM . 

. 31521 

890176H1 

IHC .... 

. 55187C 

88107AYYN4R FM 

. 88107AR 

88504 FM . 

. 88504 

8885008 GM . 

. TRK157 

89038584 

GM .... 

NP930036 NP193660 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


TIMKEN 


Part tt/Name 

Timken 

Part #/Name 


Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part It/Name 


89038588 GM .... NP242732-NP611140 

8941787340 

ISUZU 

. 3D7L 

8944077080 HONDA .... 

. HK3016 

895877C1 IHC . 

. 5735 

89040369 EM .... NP723977-NP751735 

8942013090 

ISUZU 

. SET4 

8944077240 HONDA .... 

. 106CC 

895889C91 IHC . 

. 3880 

890456H1 IHC . 

. 46790 

8942013100 

ISUZU 

. SET1 

8944077240 OEM . 

. 106CC 

895890C1 IHC . 

. 3820 

890457H1 IHC . 

. 46720 

8942013111 

ISUZU 

. RW127R 

8944103420 ISUZU . 

. 202FF 

89591 HYSTER . 

. L225810 

890461 HI IHC . 

. 3820 

8942030890 

ISUZU 

. 19150-19268 

8944103430 ISUZU . 

. 202FF 

895922C91 IHC . 

. 496 492A 

89047639 EM . 

. HA590079 

8942061770 

ISUZU 

. 201CC 

89442 CITRON . 

. 30307M 

895924C91 IHC HM212049-HM21201 

89047669 CM . 

. HA590082 

8942063502 

ISUZU 

. RW127R 

8944298470 ISUZU . 

. 511016 

8960514070 ISUZU 

. 614109 

89047684 CM . 

. 513187 

8942091400 

ISUZU 

. RW122 

8944298471 ISUZU . 

. 511016 

8961 EATON . 

. 6320 

89047802 CM . 

. 513187 

8942127140 

ISUZU 

. 203FF 

8944353420 ISUZU . 

. 32307 

8963 EATON . 

. 532A 

89047803 EM . 

. HA590048 

8942237420 

ISUZU 

. 5106WCC 

8944353550 HONDA .... 

. 30210M 

896352 VOLVO . 

. LM603049 

89059056 CM . 

. SP580306 

8942237800 

ISUZU 

. 202FF 

8944383000 ISUZU . 

. 614078 

896353 VOLVO . 

. LM603011 

89059057 CM . 

. SP580305 

8942239790 

ISUZU 

. 303CC 

8944409010 ISUZU . 

... 23100-23256 

896756R91 IHC . 

. 52387 

89059058 CM . 

. SP580308 

8942239800 

ISUZU 

. 202FF 

8944467810 HONDA .... 

. 511016 

896757R91 IHC . 

. 52387-52618 

89059059 CM . 

. SP580310 

8942270410 

HONDA 

. 32008XM 

8944533480 ISUZU . 

. 613012 

89688 SEAL-P . 

. 3320 

89059060 EM . 

. SP580309 

8942270410 

ISUZU 

. 32008XM 

8944533490 ISUZU . 

. 613012 

89692 SEAL-P . 

. 2620 

89060208 CM . 

. HA590049 

8942270440 

ISUZU 

. A140 

8944558290 ISUZU . 

. 209BB 

89693 SEAL-P . 

. 2620 

890624 SAAB . 

. SET4 

8942270460 

ISUZU 

. 32008XM 

8944628590 HONDA .... 

. 303CC 

896946R91 IHC . 

. 6466 

89089 HYSTER . 

. L225849 

8942337420 

ISUZU 

. 5106WCC 

8944646370 ISUZU . 

. 510033 

8970239620 ISUZU 

. 28622 

89090 HYSTER . 

. 383A 

8942405310 

ISUZU 

. 203FF 

8944646380 ISUZU 


8970239680 ISUZU 

. 29586 

8909376 SAAB . LM29749-LM29710 

8942426830 

ISUZU 

. SET5 

LM300849-LM300811 

8970257520 HONDA 

. HB32 

891242R91 IHC . 

H715334 H715311 

8942426830 

ISUZU 

. LM48510 

8944646380 ISUZU . 

. 517005WB 

8970257520 ISUZU 

. HB32 

8916 CHRUK . 

. 207 

8942429130 

ISUZU 

. SET3 

8944646381 ISUZU . 

. 517005WB 

8970317410 HONDA 

. 203FFW 

8917 EATON . 

. 394A 

894242914 ISUZU ... 

. SET3 

8944716251 ISUZU . 

. 512012 

8970317950 ISUZU 

. Y32008X 

892 EM . 

. 892 

8942429160 

ISUZU 

. SET5 

8944720990 HONDA .... 

. 30306M 

8970317950 ISUZU 

. 32008XM 

892 SKF . 

. 892 

8942451390 

ISUZU 

. SET8 

8944720990 ISUZU . 

. 30306M 

897031795A ISUZU 

. 32008XM 

8922205 SAAB . 

. 513147 

8942469101 

ISUZU 

. 30306M 

89459 CITRON . 

. 30205M 

8970317960 ISUZU 

. 32008XM 

89259 NEWPRO . 

. 207SL 

8942480780 

ISUZU 

. 32208M 

89467 CITRON . 

. 5305KE 

897031796A ISUZU 

. 32008XM 

892862M1 MASSEY . 

. 613004 

8942480830 

ISUZU 

. 32207M 

8947 EATON . 

. 3982-3920 

8970317970 ISUZU 

. Y32009X 

892B EM . 

. 892B 

8942480831 

ISUZU 

. 32207M 

89471 CITRON . 

. J241248 

8970317970 ISUZU 


89316 NEWPRO . 

. 207SL 

8942480880 

ISUZU 

. 32210M 

89475 CITRON . 

. 204 

XAA32009X-Y32009X 

893200 CLARK . 

. 13686 

8942480881 

ISUZU 

. 32210M 

894776M1 MASSEY . 

. 27687 

897031797A ISUZU . 

. XAA32009X 

8932000435 AMC .... 

. 513001 

8942495422 

ISUZU 

. 32008XM 

895 SPICER . 

. 204 

8970317980 ISUZU . 

. XAA32009X 

8932000436 AMC ... 

JRM3535A-90U02 

8942495432 

ISUZU 

. 32008XM 

89500 CITRON . 

. 203AB 

8970318870 ISUZU . 

. 32008XM 

8932002919 CHRYSL 

. 513070 

8942495641 

ISUZU 

. 30306M 

895086C91 IHC . 

. FWG114R 

8970318880 ISUZU 


89323 CHRYSL . 

. C1086Q 

8942496101 

ISUZU 

. 30306M 

895102C91 IHC . 

. JH307749 

XAA32009X-Y32009X 

89328 NEWPRO . 

. 207 

8942496190 

ISUZU 

. SET5 

895105C91 IHC ... JH307749-JH307710 

8970844290 HONDA 

. 25523 

893373 MASSEY . 

. SET6 

894249643 ISUZU ... 

. 32206M 

8952996 SAAB . 

. 513127 

8970844670 HONDA 

. HM88610 

893375M91 MASSEY 

. 25590-25520 

8942496432 ISUZU . 

. 32206M 

8953000175 AMC . 

. 614030 

8970844680 HONDA 

. 02820 

89338 FIAT . 

. 207 

8942497820 ISUZU . 

. 614108 

8953000238 AMC 


8970A WHITE . 

. 14131-14283 

893407625 AUDI . 

. 510019 

894251390 ISUZU ... 

. SET8 

JLM603048F-JLM603013Z 

8971035460 HONDA 

. HB33 

893462 SAAB . 

. SET16 

8942521772 ISUZU . 

. 614108 

8953000505 AMC . 

. 614017 

8971035460 ISUZU . 

. HB33 

893465 SAAB . 

. SET17 

8942543800 ISUZU . 

. SET8 

8953001092 AMC . 

. 614052 

8971035461 HONDA 

. HB33 

893486 WHITE . 

. 48120 

8942588190 HONDA 

. 32009XM 

895322M91 MASSEY .... 

. SET2 

8971035461 ISUZU 

. HB33 

893498625 AUDI . 

. 510020 

8942588190 ISUZU . 

. 32009XM 

895360 WHITE . 

. HM212047 

8971042600 ISUZU 

. 614163 

893498625A AUDI ... 

. 510020 

8942588200 HONDA 

. 32009XM 

895366C1 IHC . 

. JH307710 

8971095 SAAB . 

. HA590102 

893498625B AUDI ... 

. 510020 

8942588220 ISUZU . 

. 32009XM 

895374111 SUBARU . 

. 201CC 

8971111 SAAB . 

. 512146 

893498625C AUDI ... 

. 510020 

8942588240 ISUZU . 

. 32009 

89538411 1 SUBARU . 

. 202S 

8971182970 ISUZU 

. IMP 177400 

893498625D AUDI ... 

. 510020 

8942765 PEUEOT .... 

. 513106 

895423L WHITE . 

. 15123 

8971182980 ISUZU 

. NP654538 

893498625E AUDI .... 

. 510020 

8942996193 

ISUZU 

. SET5 

895425L WHITE . 

. 15245 

8971182990 ISUZU 

. NP592766 

893508 HYSTER . 

. HH221430 

8943285010 

ISUZU 

. 513002 

895436 WHITE . 

. 1211L 

8971183000 ISUZU 

. IMP697136 

89360H IHC . 

. 496-493 

8943288000 

ISUZU 

. HB3020 

895456 WHITE . 

. MU1204JA 

8971 183060 ISIIZH 


89361H IHC . 

. 496 

8943618010 

ISUZU 

. SET3 

895548 CHRYSL . 

. 203SS 

NP654538-NP177400 

893642 WHITE . 

. 29630 

8943618010 

ISUZU 

. M12610 

8956 HYSTER . 

. 575-572 

8971183060 ISUZU . 

. NP654538 

893642D5 WHITE . 

. 29630 

8943618010 

ISUZU 

.. Ml 2649 M12610 

895664L WHITE . 

. NPS012RPC 

8971183070 ISUZU 


893643 VOLVO . 

. 29675 

8943618020 

ISUZU 

. M12610 

895702C91 IHC . 

. 744 

NP697136-NP592766 

893643 WHITE . 

. 29675 

8943618030 

ISUZU 

. Ml2649 

895703C91 IHC . 

. 744-742 

8971183070 ISUZU . 

. NP697136 

893643D5 WHITE . 

. 29675 

8943618040 

ISUZU 


895727 CHRUK . 

. LS9 

8971799380 ISUZU 


89366H IHC . 

. 27880 



LM48548-LM48510 

895816L WHITE . 

. NPS100RPC 

M802048 M802011 

8941012430 ISUZU . 

. 614078 

8943618050 

ISUZU . 

. LM48510 

895851C91 IHC . 

. 496-492A 

8971799390 ISUZU . 

.. M88048 M88010 

8941065420 ISUZU . 

. 510001 

8943618060 

ISUZU . 

. LM48548 

895852C91 IHC . 

. 496 

8971841110 HONDA 

. 30210M 

8941096580 ISUZU . 

. 614076 

8943774170 

HONDA 

. 614154 

895853C1 IHC . 

. 492A 

8972099642 HONDA 

. HA590644 

8941334170 ISUZU . 

. 614108 

8943774171 

ISUZU . 

. 614154 

895871C91 IHC HM212049-HM21201 

8972099643 HONDA 

. HA590644 

8941334171 ISUZU . 

. 614108 

8943794990 

ISUZU . 

. 613012 

895872C91 IHC . 

. HM212049 

8972099644 HONDA 

. HA590644 

8941357530 HONDA 

. 303CC 

8943799170 

HONDA 

. 614154 

895873C1 IHC . 

. HM212010 

8972099645 HONDA 

. HA590644 

8941522130 ISUZU . 

. SET35 

8943894160 

ISUZU . 

. 614076 

895875C91 IHC . 

. 5760-5735 

8972099645 ISUZU . 

. HA590644 

8941567310 ISUZU . 

. 614078 

8944069810 

OEM ... 

. 303CC 

895876C91 IHC . 

. 5760 

8972099651 HONDA 

. HA590653 


Part tt/Name Timken 

Part tt/Name Timken 

Part tt/Name Timken 

Part #/Name Timken 

8972099652 HONDA . HA590653 

8972099653 HONDA . HA590653 

8972099654 HONDA . HA590653 

8973406 SAAB . 512146 

8973633590 HONDA . HA590653 

8973633590 ISUZU . HA590653 

8973633590 ISUZU . HA590653 

897437R91 IHC . 309 

8974384 SAAB . 512147 

89792 SEAL-P . 2620 

898 EM . 898 

898 SKF . 898 

898066C1 IHC . 3920 

8980DD FM . 8980DD 

898304 WHITE . HH506310 

8A4222 FORD . 24720 

8A4222 SIMCA . 24720 

8A4615 FORD . 02820 

8A4616 FORD . 02820 

8A4616 SIMCA . 02820 

8A4616A FORD . 02820 

8A4625 FORD . 31597-31520 

8A4628 FORD . 31520 

8A4630 FORD . 31597 

8A7025 FORD . 207L 

8A7025 SIMCA . 207LO 

8A7065 FORD . 207 

8A7065 HOOVER . 207L 

8A7065 SIMCA . 207 

8A7118 FORD . QBR23549 

8B4529D LEE . 45290 

8B453X LEE . 453X 

8B462 LEE . 462 

8B472X LEE . 472X 

8B47420 LEE . 47420 

8B47896 LEE . 47896 

8B4812D LEE . 48120 

8B4819D LEE . 48190 

8B522 LEE . 522 

8B52387 LEE . 52387 

8B52400 LEE . 52400 

8B52618 LEE . 52618 

8B528 LEE . 528 

8B529X LEE . 529X 

8B53162 LEE . 53162 

8BPL RIV . 307S 

8BPLY RIV . 307SL 

8BPPL RIV . 307SS 

8C3Z1104F FORD . SP940204 

8C3Z1202A FORD . NP787333 

8C3Z1217A FORD . NP640324 

8C780 BRILL . FWG1716R 

8C799 BRILL . FWG1716R 

8D0407625E AUDI . 510019 

8DD498625 AUDI . 510019 

8D0498625A AUDI . 510069 

8D0498625B AUDI . 510020 

8D0498625C AUDI . 510020 

8DD598625A AUDI . 510020 

801231A FORD . 39581 

898305 VOLVO . HH506348 

8A7118 SIMCA . QBR23549 

8B53176 LEE . 53176 

8D1240 FORD . 18780 

898305 WHITE . HH506348 

898305D5 WHITE . HH506348 

8983501998 RENALT . 200CC 

8983502011 RENALT . 200CC 

8983504410 AMC . 32004WB 

8984YY FM . 8984YY 

8A7561 FORD . 1625C 

8A7580 FORD . FA1625C 

8A7580 NICE . 1625 

8A7580 SKF . 1625 

8A7580A FORD . 1625 

8A7580A1 FORD . 1625 

8B532A LEE . 532A 

8B5335 LEE . 5335 

8B53387 LEE . 53387 

8B539 LEE . 539 

8B544091 LEE . 544091 

8B544118 LEE . 544118 

8D1243 FORD . 18720 

8D7025 FORD . 209L 

8D7025A FORD . 2D9L 

8D7065 FORD . 307L 

8D7120 FORD . W1590Q 

8D7121 FORD . J322080 

8984YY FM . 203KRR3 

89859 FIAT . 306TB 

898892 COM . 898-892 

89951 CITRON . 302AG 

8A7580A2 FORD . 1625 

8A7580A3 FORD . 1625 

8A7580A6 FORD . 1625 

8A8Z1104B FORD . HA590261 

8B553X LEE . 553X 

8B557S LEE . 557S 

8B563 LEE . 563 

8B56425 LEE . 56425 

8DA0439 WHITE . 303BB 

8E0498625A AUDI . 510020 

8E0501611J AUDI . 512187 

8E0501611J VW . 512187 

899587 FIAT . 306L 

899588 FIAT . 307L 

899590 FIAT . 309L 

899632 FIAT . 208L 

89964 CITRON . 30207M 

89KB22 MACK . NP535811 

89KB23 MACK . NP761714 

8ACH10 RIV . 1211 AG 

8ADY RIV . 211L 

8ADYCH10 RIV . 1211L 

8APL RIV . 21 IS 

8APLY RIV . 211SL 

8APPL RIV . 211SS 

8AX31 COCKSH . 303BB 

8B56650 LEE . 56650 

8B567 LEE . 567 

8B572 LEE . 572 

8B572D LEE . 572D 

8B575 LEE . 575 

8B580 LEE . 580 

8B59200 LEE . 59200 

8E0598611 AUDI . 512231 

8E0598611A AUDI . 512231 

8EB12D2 FORD . 553X 

8EB1215 FORD . 3585-3525 

8EB1216 FORD . 3585 

8F11/2 BOSTON . FWG112R 

8F9Z1104A FORD . HA590029 

8A RIV . 211TB 

8A1180 FORD . R88107 

8A1180 l&S . R507 

8A1200 FORD . LM67010 

8AX7025 FORD . 207L 

8AX7D65B FORD . 207S 

8AXS1 COCKSH . 303BB 

8B RIV . 307TB 

8B59412 LEE . 59412 

8B632 LEE . 632 

8B643 LEE . 643 

8B64450 LEE . 64450 

8F9Z1104B FORD . 512299 

8F9Z11D4C FORD . HA590028 

8G1032 HUCO . 47686 

8G10321/2 HUCO . 47620 

8A1200A FORD . 15123-15245 

8A1200B FORD . 15123-15245 

8A1200C FORD . SET6 

8A1201 FORD . 15123 

8A1201A FORD . 15123 

8A1201B FORD . 15123 

8A1201C FORD . LM67048 

8B02877 LEE . 02877 

8B0439 WHITE . 305AG 

8B15118 LEE . 15118 

8B15250 LEE . 15250X 

8B18620 LEE . 18620 

8B1869D LEE . 18690 

8B18720 LEE . 18720 

8B6470D LEE . 64700 

8B652 LEE . 652 

8B65200 LEE . 65200 

8B65225 LEE . 65225 

8B6535 LEE . 6535 

8B6550D LEE . 65500 

8B6559 LEE . 6559C 

8G10331/2 HUCO . 55437 

8G88107A SKF . 88107AR 

8GM1193 FEDRAL . GM2005C 

8H11/2 BOSTON .PWG112RS 

8J0598625 AUDI . HA590106 

8J0598625 VW . HA590106 

8J1202 FORD . 2735X 

8A1201C WHITE . LM67048 

8B25820 LEE . 25820 

8B661 LEE . 661 

8J1202A FORD . 2726 

8A1202 FORD . 15245 

8A1202A FORD . 15245 

8A1202B FORD . LM67010 

8B25878 LEE . 25878 

8B26822 LEE . 26822 

8B28622 LEE . 28622 

8B663A LEE . 663A 

8B67322 ILL . 67322 

8B67388 LEE . 67388 

8J1202A FORD . 2735X 

8K0598625 AUDI . 513301 

8L03029 JAGUAR . SET6 

8A1215 FORD . 09067-09195 

8A1215C FORD . SET2 

8A1216 FORD . 09067 

8A1216A FORD . 09067 

8A1216B FORD . LM11949 

8B28682 LEE . 28682 

8B28920 LEE . 28920 

8B28985 LEE . 28985 

8B2984 LEE . 2984 

8B3320 LEE . 3320 

8B742 LEE . 742 

8B745A LEE . 745A 

8B77375 LEE . 77375 

8B77675 LEE . 77675 

8B792 LEE . 792 

8L03030 JAGUAR . SET2 

8L0498625 AUDI . 510003 

8L11/2 BOSTON .PWG112R 

8L4221 FORO . 25590 

8L4625 FORD . 3877-3820 

8A1216C WHITE . LM11949 

8B34301 LEE . 34301 

8B795 LEE . 795 

8L4628 FORD . 3820 

8A1217 FORD . 09195 

8A1217A FORD . 09195 

8A1217B FORD . LM11910 

8B34478 LEE . 34478 

8B34500 LEE . 34500 

8B36620 LEE . 36620 

8BDY RIV . 307L 

8BH414210 LEE . H414210 

8BH715310 LEE . H715310 

8L4630 FORD . 3877 

8L7D25 FORD . 307L 

8L7065 FORD . 307L 

8A1225 FORD . 88107A 

8A1225A FORD . 88107A 

8A1225A1 FORD . 88107A 

8A1225A2 FORD . 88107A 

8A1225A3 FORD . 88107A 

8A1225AL FORD . 88107A 

8A4220 FORD . 24780-24720 

8A4221 FORD . 24780 

8A4221 SIMCA . 24780 

8B36690 LEE . 36690 

8B3720 LEE . 3720 

8B3732 LEE . 3732 

8B3780 LEE . 3780 

8B3920 LEE . 3920 

8B3952D LEE . 39520 

8B39585 LEE . 39585 

8B3982 LEE . 3982 

8B45220 LEE . 45220 

8BH715336 LEE . H715336 

8BH913842 LEE . H913842 

8BH913849 LEE . H913849 

8BHH221410 LEE . HH221410 

8BHH221440 LEE . HH221440 

8BHH221447 LEE . HH221447 

8BHH814510 LEE . HH814510 

8BHH814547 LEE . HH814547 

8BNA580 LEE . NA580 

8L7121 FORD . S443Q 

8L7143 FORD . C1086Q 

8L77141 FORD . 107WB 

8M1180 FORD . R88128 

8M1215 FORD . 12580-12520 

8M1216 FORD . 12580 

8M1216A FORD . 12580 

8M1216UP FORD . 12580 

8M1217 FORD . 12520 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


TIMKEN 


Part it/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part It/Name 

Timken 

8M1225 FORD . 

. 88128B 

8T1055 HUCO . 

. 780 

900065 JEFREY . 

. HM89410 

9000931490 ISUZU 

. 32210M 

8M1225A FORD . 

. 88128B 

8T1089 HUCO . 

. 5735 

900066 JEFREY . 

. HM88649 

9000931590 ISUZU 

. 32213 

8M1225A1 FORD . 

. 88128B 

8T1090 HUCO . 

. 5760 

900067 JEFREY . 

. HM88610 

9000931610 ISUZU 

. 32215 

8M1225A2 FORD . 

. 88128B 

8T1094 HUCO . 

. 64450 

900069 JEFREY . 

. 5735 

9000931640 ISUZU 

. 29675-29620 

8M1225A3 FORD . 

. 88128B 

8T1122 HUCO . 

. 64700 

90007042 EM . 

. 201CC 

9000931650 ISUZU 

. SET37 

8M1225B FORD . 

. 88128B 

8T1448 HUCO . 

. 3982 

900071 JEFREY . 

. 5335 

9000931720 ISUZU 

. 32207M 

8M1225C FORD . 

. 88128B 

8TH4220 FORD . 

. 3994-3920 

900074 JEFREY . 

. HM88547 

9000931770 ISUZU 

. 65385-65320 

8M1225D FORD . 

. 88128B 

8TH4221 FORD . 

. 3994 

900075 JEFREY . 

. HM8851D 

9000931780 ISUZU 

. 65385-65320 

8M4220 FORD . 

.... 25577-25523 

8TH4221AK FORD . 

. 3994 

900076 EM . 

. 1213A 

9000931790 ISUZU 


8M4221 FORO . 

. 25577 

8TH4615 FORD . 

.... 53176-53387 

900077 JEFREY . 

. M86610 


H414245 H414210 

8M4221A FORD . 

. 25577 

8TH4616 FORD . 

. 53387 

900079 JEFREY . 

. 93750 

9000931800 ISUZU 


8M4222 FORD . 

. 25523 

8UA10094 FORD . 

. 203AB 

900080 JEFREY . 

. 93125 


H414245H414210 

8M4222A FORD . 

. 25523 

8Y4625 FORD . 

. M1205EL 

900083 EM . 

. 1215BB 

9000932051 ISUZU 

. 513046 

8M4615 FORD . 

.... 02872-82820 

900001 JEFREY . 

. 94649 

900084 EM . 

. 1216A 

9000932060 ISUZU 

. 30311 

8M4621 FORD . 

. 02872 

900002 JEFREY . 

. 94113 

900085 JEFREY . 

. 855 

9000936020 ISUZU 

. 29590-29522 

8M4625 FORD . 

. 31593-31520 

9000060070 ISUZU . 

. 107WB 

900086 JEFREY . 

. 854 

9000936030 ISUZU 

. SET1 

8M4628 FORD . 

. 3820 

9000062040 ISUZU . 

. 204 

900088 JEFREY . 

. 6576 

9000936040 ISUZU 

. SET1 

8M4630 FORD . 

. 31594 

9000062050 ISUZU . 

. 205BB 

90009 WHITE . 

. 3982 

9000936042 ISUZU 

. SET1 

8M7025 FORD . 

. 207S 

9000062060 ISUZU . 

. 206WB 

9000900480 ISUZU . 

. 310 

9000936050 ISUZU 

. SET4 

8M7065 FORD . 

. 30BL 

9000062080 ISUZU . 

. 208 

9000900710 ISUZU . 

. 209BB 

9000936060 ISUZU 

. SET4 

8M7561 FORD . 

. MB1B25C 

9000063040 ISUZU . 

. 304WB 

9000901150 ISUZU . 

. 306TB 

9000936070 ISUZU 

. 28680-28622 

8MTH7025 FORD . 

. 308LI 

9000063050 ISUZU . 

. 305AG 

9000901210 ISUZU . 

. 206WB 

9000936140 ISUZU 

. 29590-29522 

8MTH7025 L&S . 

. 308LI 

900007 JEFREY . 

. 6461 

9000901450 ISUZU . 

. 206F 

9000936171 ISUZU 

. 30306M 

8MTH7031 FORD . 

. Q6086 

900008 JEFREY . 

. 6420 

9000901570 ISUZU . 

. 205FF 

9000936200 ISUZU 

. 30306M 

8MTH7065 FORD . 

. 308L 

900012 JEFREY . 

. 6379 

9000901580 ISUZU . 

. 206F 

9000936210 ISUZU 

. 32307 

8MTH7118 FORD . 

. C436Q 

900013 JEFREY . 

. 6320 

9000901810 ISUZU . 

. 201CC 

9000936220 ISUZU 

. 30305M 

8MTH77145 FORD . 

. B1316Q 

900015 JEFREY . 

. 5535 

9000901890 ISUZU . 

. 88506A 

9000936240 ISUZU 

. 29586-29520 

8N7065 FORD . 

. 30BL 

900017 JEFREY . 

. HM237535 

9000902120 ISUZU . 

. 88107 

9000936272 ISUZU 

. 30208M 

8N779A FORD . 

. 14138A 

900018 EM . 

. 614018 

9000902560 ISUZU . 

. 312 

9000940860 ISUZU 

. 02474-02420 

8P7121 FORD . 

. J322080 

900018 JEFREY . 

. HM237510 

9000902920 ISUZU . 

. 311TB 

9000950010 ISUZU 

. 613008 

8Q1200A FORD . 

. 39581-39520 

900019 JEFREY . 

. HH221434 

9000906260 ISUZU . 

. 305L 

9000950260 ISUZU 

. 613008 

8Q1201A FORD . 

. 39581 

90002 EATON . 

. 1306TB 

9000906280 ISUZU . 

. 206WB 

9000950300 ISUZU 

. 613009 

8Q1201A0W FORD . 

. 39581 

900020 JEFREY . 

. HH221410 

9000906300 ISUZU . 

. 302CC 

9000950350 ISUZU 

. 01496 

8Q4221 FORD . 

. 42381 

900022 EM . 

. RW509FR 

9000906780 HONDA ... 

. 203FF 

9000950380 ISUZU 

. 1773 

8Q4221A FORD . 

. 42381 

900022 JEFREY . 

. H715311 

9000906790 ISUZU . 

. 203FF 

9000950381 ISUZU 

. 1773 

8Q4222 FORD . 

. 42584 

900026 JEFREY . 

. HM807049 

9000910009 ISUZU . 

. 201CC 

9000950400 ISUZU 

. 01496 

8Q4222A FORD . 

. 42584 

900027 EM . 

. 203FF 

9000910010 ISUZU . 

. 201CC 

9000950401 ISUZU 

. 01496 

8Q4242 FORD . 

. 495A 

900027 JEFREY . 

. HM807010 

9000930260 ISUZU . 

. 580-572 

9000950410 ISUZU 

. 613016 

8Q4242A FORD . 

. 495A 

900028 EM . 

. 202FF 

9000930310 ISUZU . 

. 513046 

9000950440 ISUZU 

. 613016 

8Q461BA FORD . 

. 59412 

900029 JEFREY . 

. 95528 

9000930311 ISUZU . 

. 513047 

900096272 ISUZU .. 

. 30208M 

8Q4621A FORD . 

. 59175 

900030 JEFREY . 

. 95925 

9000930320 ISUZU . 

. 32216 

90010 WHITE . 

. 3920 

8Q4625A FORD . 

. 65237-65500 

900031 JEFREY . 

. HH221430 

9000930450 ISUZU . 

.... 02475-02420 

900138 JEFREY . 

. HM803146 

8Q4628 FORD . 

. 65500 

900032 JEFREY . 

. 5595 

9000930451 ISUZU . 

.... 02475-02420 

900139 JEFREY . 

. HM89449 

8Q4628A FORD . 

. 65500 

9000322060 ISUZU . 

. 32206M 

9000930670 ISUZU . 

. SET2 

900152 JEFREY . 

. 98788 

8(14830 FORD . 

. 65237 

9000322090 ISUZU . 

. 32209A 

9000930680 ISUZU . 

. SET21 

900164 EM . 

. 1216L 

8Q4630A FORD . 

. 65237 

9000322110 ISUZU . 

. 3221 1M 

9000930730 ISUZU . 

. 30305M 

900165 EM . 

. 1218L 

8QH4220 FORD . 

. 567A 563 

9000323040 ISUZU . 

. 32304M 

9000930740 ISUZU . 

. SET45 

900166 JEFREY . 

. 748S 

8QH4221 FORD . 

. 567A 

900033 EM . 

. RW509FR 

9000930780 HONDA ... 

. 32332C 

900178 EM . 

. 1216SL 

8QH4221A FORD . 

. 567A 

900035 JEFREY . 

. HM807040 

9000930810 ISUZU . 

.... 28985-28920 

900188 EM . 

. 121 OSS 

8QH4221B FORD . 

. 567 

900036 EM . 

. 36BB 

9000930820 ISUZU . 

.... 28584-28521 

9001R WHITE . 

. 13621 

8QH4222 FORD . 

. 563 

900037 JEFREY . 

. 938 

9000930860 ISUZU . 

.... 02474-02420 

900206 JEFREY . 

. 565 

8QH4222A FORD . 

. 563 

900038 JEFREY . 

. 932 

9000930940 ISUZU . 

. 45220 

900207 JEFREY . 

. 563 

8QH4242 FORD . 

. 480 

900039 EM . 

. 39BB 

9000930950 ISUZU . 

. 322-332 

900208 EM . 

. 208 

8QH4242A FORD . 

. 480 

900040 JEFREY . 

. 832 

9000931010 ISUZU . 

. SET5 

900209 JEFREY . 

. 742 

8QH44094 FORD . 

. 200SL 

900043 EM . 

. 210SS 

9000931140 ISIIZIJ 


900212 BADGER . 

. NPS100RPC 

8SCM0439B WHITE . 

. 200S 

900046 JEFREY . 

. 3820 

HM212047-HM212011 

900220 JEFREY . 

. 455 

8SH0479A WHITE . 

. 202S 

900048 EM . 

. 306TB 

9000931150 ISUZU . 

. 32218M 

900221 JEFREY . 

. 453X 

8T1034 IIIJCO . 

. 469 

900048 JEFREY . 

. HH221449 

9000931190 ISUZU . 

. 687-672 

900222 JEFREY . 

. 59200 

8T1038 IIIJCO . 

. 5535 

900050 JEFREY . 

. HM807046 

9000931200 ISUZU . 

.... 52393-52618 

900223 JEFREY . 

. 59412 

8T1039 HUCO . 

. 3920 

900055 JEFREY . 

. 25520 

9000931220 ISUZU . 

.... 48290-48220 

900228 EM . 

. 208 

8T1040 HUCO . 

. 3980 

900057 JEFREY . 

. 6580 

9000931241 ISUZU . 

. SET5 

900232 JEFREY . 

. 755 

8T1041 HUCO . 

. 5584 

900058 JEFREY . 

. 6535 

9000931251 ISUZU . 

. 32307 

900269 JEFREY . 

. 898 

8T1046 HUCO . 

. 560 

9000581 EM . 

. 208L 

9000931270 ISUZU . 

.... 02475-02420 

900270 JEFREY . 

. 892 

8T1047 HUCO . 

. 560 

900059 JEFREY . 

. HM803149 

9000931300 ISUZU . 

. 3984-3920 

900271 JEFREY . 

. 99550 

8T1049 HUCO . 

. 56650 

900060 JEFREY . 

. HM803110 

9000931460 ISUZU . 

. 4388-4335 

900278 JEFREY . 

. 71412 

8T1050 HUCO . 

. 56418 

900064 JEFREY . 

. HM89446 

9000931470 ISUZU . 

. 4388-4335 

900280 JEFREY . 

. 71750 


Part It/Name 


Timken 

Part tt/Name 


Timken 

Part it/Name 


Timken 

Part It/Name 

Timken 

909281 JEFREY . 

. 9185 

900306 JEFREY . 

. 632 

9093168591 

LEE . 

. L44610 

9003299003 LEE . 

.... HH221430 

900282 JEFREY . 

. 9121 

9003060000 

LEE . 

. 3490 

9003170000 

LEE . 

. 46780 

9003299500 LEE . 

... HH221410 

900285 JEFREY . 

. 37625 

9003060500 

LEE . 

. 3420 

9003170500 

LEE . 

. 46720 

9003319000 LEE . 

... HM237535 

900286 JEFREY . 

. 37425 

9003063000 

LEE . 

. 3780 

9003171000 

LEE . 

. 47487 

9003319500 LEE . 

... HM237510 

900287 JEFREY . 

. 55437 

9003063001 

LEE . 

. 3775 

9003171500 

LEE . 

. 47420 

900335 GM . 

. 213TB 

9002B WHITE . 

. 14131 

9003063500 

LEE . 

. 3720 

9003172000 

LEE . 

. 47686 

9003422001 LEE . 

. H414249 

9002R L&S 


. B02 

9003063501 

LEE . 

. 3732 

9003172500 

LEE . 

. 47620 

9003422500 LEE . 

. H414210 

9002R WHITE . 

. 13685 

9003064500 

LEE . 

. 3820 

9003173000 

LEE . 

. 47896 

9003437500 LEE . 

. L432310 

9003011500 

LEE . 

. 352 

9003065000 

LEE . 

. 3982 

9003174000 

LEE . 

. 48506 

9003454000 LEE . 

... LM501349 

9003012000 

LEE . 

. 368A 

9003065001 

LEE . 

. 3994 

9003174500 

LEE . 

. 48750 

9003454500 LEE . 

... LM501310 

9003012002 

LEE . 

. 368 

9003065500 

LEE . 

. 3920 

9003175000 

LEE . 

. 48190 

9003489000 LEE . 

. 544091 

9003012500 

LEE . 

. 362A 

9003065502 

LEE . 

. 3925 

9003175500 

LEE . 

. 48120 

9003489500 LEE . 

. 544118 

9003012501 

LEE . 

. 362 

9003068501 

LEE . 

. 4535 

9003176001 

LEE . 

. 48290 

900349 GM . 

. 214 

9003018000 

LEE . 

. 462 

900307 EM 


. 5307W 

9003176002 

LEE . 

. 48286 

900351 JEFREY . 

. 93787 

9003018500 

LEE . 

. 453X 

9003070001 

LEE . 

. 5395 

9003176500 

LEE . 

. 48220D 

9003554000 LEE . 

. H715336 

9003019500 

LEE . 

. 47 2X 

9003070500 

LEE . 

. 5335 

9003176501 

LEE . 

. 48220 

9003554500 LEE . 

. H715310 

9003020000 

LEE . 

. 495A 

9003071000 

LEE . 

. 5595 

9003179000 

LEE . 

. 48684 

9003589000 LEE . 

. 45291 

9003020500 

LEE . 

. 493 

9003071001 

LEE . 

. 5584 

9003179500 

LEE . 

. 48620 

900360 JEFREY . 

. H715345 

9003021000 

LEE . 

. 528 

9003071500 

LEE . 

. 5535 

9003182000 

LEE . 

. 52387 

900363 JEFREY . 

... HH224346 

9003021001 

LEE . 

. 529X 

9003072000 

LEE . 

. 5760 

9003182001 

LEE . 

. 52400 

9003633000 LEE . 

. H913842 

9003021500 

LEE . 

. 522 

9003072500 

LEE . 

. 5735 

9003182500 

LEE . 

. 52618 

9003633001 LEE . 

. H913849 

9003022000 

LEE . 

. 539 

9003076500 

LEE . 

. 6420 

9003184000 

LEE . 

. 53162 

9003633500 LEE . 

. H9I38I0 

9003022500 

LEE . 

. 532A 

9003077000 

LEE . 

. 6559C 

9003184001 

LEE . 

. 53176 

9003645000 LEE . 

.. HM926740 

9003023000 

LEE . 

. 557S 

9003077500 

LEE . 

. 6535 

9003184500 

LEE . 

. 53387 

9003645500 LEE . 

.. HM926710 

9003023500 

LEE . 

. 553X 

900308 EM 


. 5308W 

9003186000 

LEE . 

. 55200C 

900365 JEFREY . 

. 493 

9003024000 

LEE . 

. 567 

9003088000 

LEE . 

. 02877 

9003186001 

LEE . 

. 55175C 

9003700000 LEE . 

... HH814547 

9003024500 

LEE . 

. 563 

900309 JEFREY . 

. 752 

9003186500 

LEE . 

. 55437 

9003700500 LEE . 

... HH814510 

9003025000 

LEE . 

. 575 

9003093000 

LEE . 

. 09067 

9003187000 

LEE . 

. 56425 

9003702500 LEE . 

... JM716610 

9003025001 

LEE . 

. 580 

9003093500 

LEE . 

. 09195 

9003187500 

LEE . 

. 56650 

9003704000 LEE . 

... HH506348 

9003025002 

LEE . 

. NA580 

9003097000 

LEE . 

. LM11949 

9003188000 

LEE . 

. 59200 

9003704500 LEE . 

... HH506310 

9003025500 

LEE . 

. 572 

9003097500 

LEE . 

. LM11910 

9003188500 

LEE . 

. 59412 

9003707000 LEE . 

... JM207049 

9003025501 

LEE . 

. 572D 

900310 EM 


. 5310W 

9003189000 

LEE . 

. 64450 

9003707500 LEE . 

... JM207010 

9003026000 

LEE . 

. 595 

9003106000 

LEE . 

. 15118 

9003189500 

LEE . 

. 64700 

900371 JEFREY . 

.. HM926747 

9003026500 

LEE . 

. 592A 

9003106500 

LEE . 

. 15250X 

9003190000 

LEE . 

. 65200 

900372 JEFREY . 

.. HM926710 

9003028000 

LEE . 

. 643 

900311 GM 


. 5311W 

9003190001 

LEE . 

. 65225 

900385 JEFREY . 

. 539 

9003028001 

LEE . 

. 636 

9003117000 

LEE . 

. 18690 

9003190500 

LEE . 

. 65500 

900386 JEFREY . 

. 532X 

9003028500 

LEE . 

. 632 

9003117500 

LEE . 

. 18620 

9003191500 

LEE . 

. 65320 

900390 JEFREY . 

. L44643 

9003029001 

LEE . 

. 661 

9003118000 

LEE . 

. 18790 

9003195000 

LEE . 

. LM67048 

900391 JEFREY . 

. L44610 

9003029002 

LEE . 

. 663A 

9003118500 

LEE . 

. 18720 

9003195500 

LEE . 

. LM67010 

900394 JEFREY . 

. 78551 

9003029003 

LEE . 

. 665 

900312 GM 


. 5312W 

9003196000 

LEE . 

. 67388 

900397 JEFREY . 

. 29620 

9003029500 

LEE . 

. 652 

9003133000 

LEE . 

. 25878 

9003196001 

LEE . 

. 67390 

900402 JEFREY . 

. 3578 

9003029502 

LEE . 

. 653 

9003133500 

LEE . 

. 25820 

9003196500 

LEE . 

. 67322 

900403 JEFREY . 

. 3525 

900303 JEFREY . 

. 3979 

9003135500 

LEE . 

. 26822 

9003197500 

LEE . 

. 67720 

900406 JEFREY . 

. 864 

9003030000 

LEE . 

. 683 

9003137000 

LEE . 

. 27690 

9003200000 

LEE . 

. 68450 

900408 JEFREY . 

... HH221440 

9003030001 

LEE . 

. IMA691 

9003137500 

LEE . 

. 27620 

9003200001 

LEE . 

. 68462 

900414 JEFREY . 

. 941 

9003030500 

LEE . 

. 672 

9003138000 

LEE . 

. 27880 

9003200500 

LEE . 

. 68712 

9004326067 DAIHAT . 

. SET4 

9003030501 

LEE . 

. 672D 

9003141000 

LEE . 

. 28682 

9003202000 

LEE . 

. 71450 

9004363002 DAIHAT . 

. 613001 

9003031000 

LEE . 

. 745A 

9003141500 

LEE . 

. 28622 

9003202500 

LEE . 

. 71750 

9004363004 DAIHAT . 

. 309 

9003031001 

LEE . 

. 750A 

9003143000 

LEE . 

. 28985 

9003203000 

LEE . 

. 72212C 

900436301000 DAIHAT .... 

. 203AB 

9003031003 

LEE . 

. 744 

9003143500 

LEE . 

. 28920 

9003203001 

LEE . 

. NA71450 

900436301200 DAIHAT .... 

. 304D 

9003031004 

LEE . 

. 749A 

9003150000 

LEE . 

. 33275 

9003203501 

LEE . 

. 72487 

900436301300 DAIHAT .... 

. 303BB 

9003031500 

LEE . 

. 742 

9003150500 

LEE . 

. 33462 

9003205500 

LEE . 

. 74850 

9004363057 DAIHAT . 

. 305AG 

9003033001 

LEE . 

. 782 

9003152000 

LEE . 

. 34301 

9003207000 

LEE . 

. 77375 

9004363058 DAIHAT . 

. 305AG 

9003033500 

LEE . 

. 772 

9003152500 

LEE . 

. 34500 

9003207500 

LEE . 

. 77675 

900436308700 DAIHAT .... 

. 305AG 

9003034000 

LEE . 

. 795 

9003152501 

LEE . 

. 34478 

9003208501 

LEE . 

. 78551 

9004363127 DAIHAT . 

. 205F 

9003034500 

LEE . 

. 792 

9003155000 

LEE . 

. 36690 

9003223500 

LEE . 

. M88010 

900436312700 DAIHAT .... 

. 205F 

9003035000 

LEE . 

. 850 

9003155500 

LEE . 

. 36620 

9003230000 

LEE . 

. 93800 

900436313600 DAIHAT ... 

. 305D 

9003035500 

LEE . 

. 832 

9003162000 

LEE . 

. 39585 

9003230500 

LEE . 

. 93125 

900436315000 DAIHAT .... 

. 510014 

9003037500 

LEE . 

. 892 

9003162500 

LEE . 

. 39520 

9003232000 

LEE . 

. 94700 

900436315100 DAIHAT .... 

. 510014 

9003038000 

LEE . 

. 938 

9003164500 

LEE . 

. 42584 

9003232500 

LEE . 

. 94113 

9004363167 DAIHAT . 

. 208 

900304 JEFREY . 

. 3920 

9003167500 

LEE . 

. 44348 

9003288000 

LEE . 

. HM212046 

900436318700 DAIHAT .... 

. 510012 

900305 EM 


. 5305KE 

9003168000 

LEE . 

. 45290 

9003288001 

LEE . 

. HM212049 

900436318800 DAIHAT ... 

. 510012 

9003052000 LEE . 

. 2580 

9003168001 

LEE . 

. 45291 

9003288500 

LEE . 

. HM212010 

9004363314 DAIHAT . 

. 510012 

9003056000 LEE . 

. 2984 

9003168002 

LEE . 

. 45285 

9003299000 

LEE . 

. HH221440 

9004363368 DAIHAT . 

. 510012 

9003056501 

LEE . 

. 2924 

9003168003 

LEE . 

. L44643 

9003299001 

LEE . 

. HH221447 

9004366011 DAIHAT . 

. 30307M 

9003059500 LEE . 

. 3320 

9003168500 

LEE . 

. 45220 

9003299002 

LEE . 

. HH221434 

900436601100 DAIHAT .... 

. 30307M 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


Part tt/Name Timken 

9004366013 DAIHAT . 30305C 

900436601300 DAIHAT . 30305C 

900436601600 DAIHAT . 32209A 

900436601700 DAIHAT . 32206M 

9004366025 DAIHAT . 30306M 

900436602500 DAIHAT . 30306M 

9004367010 TOYOTA . FC1723C 

9004367011 TOYOTA . 1573 

9004367012 DAIHAT . 1573 

9004367015 DAIHAT . 1573 

9004367016 DAIHAT . 6130ID 

9004367016 TOYOTA . 61301D 

900436701600 DAIHAT . 6130ID 

900439 JEFREY . 3525 

900440 JEFREY . HM237545 

900448 JEFREY . 5584 

900451 JEFREY . HM89443 

900452 JEFREY . M88048 

900453 JEFREY . M88010 

900454 EM . 2D9S 

900463 JEFREY . 77675 

900470 JEFREY . HM911210 

900476 EM . 212S 

900477 JEFREY . 566 

900493 JEFREY . 98400 

900501 JEFREY . 759 

900505 JEFREY . 99600 

900511 EM . R16SS 

900520 EM . 203FF 

900529 EM . 203FF 

900555 JEFREY . HM813810 

900558 JEFREY . 472X 

900559 JEFREY . 559 

900560 JEFREY . 552A 

900563 JEFREY . 861 

900569 EM . 208F 

900581 EM . 208L 

900586 EM . 208LO 

900587 JEFREY . 394A 

900588 JEFREY . 472 

900591 JEFREY . 572 

900592 JEFREY . 672 

900595 JEFREY . 67322 

900607 JEFREY . 575 

900608 JEFREY . 5760 

900610 JEFREY . HM801346 

900612 JEFREY . 3767 

900617 JEFREY . 3877 

900618 JEFREY . 95500 

900623 JEFREY . L225810 

900624 JEFREY . L225849 

900627 GM . 309S 

900628 EM . 316 

900628 JEFREY . 414 

9006340002 DAIHAT . 613010 

9006340008 DAIHAT . 613010 

9006340009 DAIHAT . 613010 

900652 JEFREY . 3982 

900653 JEFREY . 2788 

900654 JEFREY . 2729 

90065431 EM . SET35 

900656 JEFREY . HM88542 

900659 JEFREY . 39520 

900660 JEFREY . 39585 

900661 JEFREY . 28521 

900670 BADGER . IMPS 103RPC 


Part tt/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

900671 JEFREY . 

. 71450 

900756 FRU . 

. 3778 

900684 JEFREY . 

. 522 

900759 JEFREY . 

. 467 

900685 JEFREY . 

. 527 

900760 JEFREY . 

. 525 

900686 JEFREY . 

. 612 

900761 FRU . 

. 6420 

900688 JEFREY . 

. 657 

900761 JEFREY . 

. 633 

900691 JEFREY . 

. 850 

900762 JEFREY . 

. 636 

900700 EM . 

... RW507ER 

900763 FRU . 

. 6461 

9007000106 LEE . 

. 106WB 

900763 JEFREY . 

. 639 

9007000109 LEE . 

. 109TB 

900764 FRU . 

. 03062 

9007001211 LEE . 

. 1211AG 

900767 FRU . 

. 03162 

9007001311 LEE . 

. 1311AG 

900768 FRU . 

. 1729X 

9007003200 LEE . 

. 200AB 

900768 JEFREY . 

. 2523 

9007003204 LEE . 

. 204 

900771 JEFREY . 

. 65225 

9007003205 LEE . 

. 205BB 

900772 FRU . 

. 560 

9007003206 LEE . 

. 206WB 

900772 JEFREY . 

. 65500 

9007003207 LEE . 

. 207 

900773 JEFREY . 

. 529 

9007003208 LEE . 

. 208 

900775 JEFREY . 

. 6559C 

9007003210 LEE . 

. 210S 

900776 FRU . 

. 3320 

9007003302 LEE . 

. 302AG 

900778 FRU . 

. 3720 

9007003304 LEE . 

. 304WB 

900779 FRU . 

. 772 

9007003305 LEE . 

. 305AG 

900780 FRU . 

. 861 

9007003306 LEE . 

. 306TB 

900781 FRU . 

. 932 

9007003307 LEE . 

. 307TB 

900782 FRU . 

. 938 

9007003308 LEE . 

. 308S 

900796 JEFREY . 

. 643 

9007003309 LEE . 

. 309 

900803 JEFREY . 

. 3420 

9007003310 LEE . 

. 310 

9008036006 TOYOTA .. 

.JLM 104948 

9007003311 LEE . 

. 311TB 

9008036012 TOYOTA .. 

. 514002B 

9007003312 LEE . 

. 312 

9008036021 NISSAN ... 

. 510060 

9007003313 LEE . 

. 313 

9008036021 OEM . 

. 510006 

9007003314 LEE . 

. 314 

9008036021 TOYOTA .. 

. 510006 

9007005307 LEE . 

. 307TB 

9008036024 TOYOTA .. 

. LM48510 

9007006314 LEE . 

. 314 

9008036025 TOYOTA .. 

. LM48548 

9007007506 LEE . 

. 206S 

9008036027 TOYOTA .. 

. M12610 

9007007609 LEE . 

. 309S 

9008036028 TOYOTA .. 

. M12649 

9007007611 LEE . 

. 31 IS 

9008036040 OEM . 

. 510007 

9007008505 LEE . 

. 8505 

9008036040 TOYOTA .. 

. 510007 

9007008605 LEE . 

. 8605 

9008036050 TOYOTA .. 

. M38510 

9007043210 LEE . 

. 210L 

9008036051 TOYOTA .. 

. M38549H 

9007043305 LEE . 

. 305L 

9008036052 TOYOTA .. 

.. 1380H-1328X 

9007043307 LEE . 

. 307L 

9008036053 TOYOTA .. 

. 1328X 

900707540009 AUTOUN ... 
900707640009 AUTOUN ... 

. 305AG 

. 204 

9008036054 TOYOTA .. 
9008036064 TOYOTA 

. 1380H 

900707740009 AUTOUN ... 

. 205BB 

JLM104948-JLM104910 

9007077502 LEE . 

. 202SS 

9008036065 TOYOTA .. 

. JLM104910 

9007088504 LEE . 

. 88504 

9008036067 TOYOTA .. 

. SET47 

9007088505 LEE . 

. 88505 

9008036068 TOYOTA .. 

. LM102910 

9007109502 LEE . 

. 205F 

9008036069 TOYOTA .. 

. LM 102949 

9007109508 LEE . 

. 208F 

9008036071 TOYOTA .. 

. SET29 

9007109605 LEE . 

. 305D 

9008036073 TOYOTA .. 

. L68110 

9007118605 LEE . 

. 87605 

9008036074 TOYOTA .. 

. L68149 

9007199506 LEE . 

. 206FF 

9008036076 TOYOTA .. 

. LM 12710 

9007199507 LEE . 

. 207FF 

9008036077 TOYOTA .. 

. LM12749 

900726 JEFREY . 

900729 EM . 

. 687 

. 118SS 

9008036078 TOYOTA .. 
9008036098 TOYOTA 

. 510006 

9007305205 LEE . 

. 5205KE 

JLM506849A-JLM506810 

900733 SEAL-P . 

. 25580 

9008036136 TOYOTA .. 

. 510070 

900735 SEAL-P . 

. 3820 

9008036193 TOYOTA .. 

. 510063 

900736 GM . 

. 317SS 

900806 JEFREY . 

. 09196 

900742 EM . 

... RW509FR 

900807 JEFREY . 

. 09078 

900751 JEFREY . 

. 66462 

900811 JEFREY . 

. 595A 

900752 FRU . 

. 592A 

900812 JEFREY . 

. 592A 

900752 JEFREY . 

. 66225 

900816 EM . 

. 218SS 

900754 FRU . 

. 632 

900826 JEFREY . 

. 641 

900754 JEFREY . 

. 45221 

900827 JEFREY . 

. 95525 

900755 FRU . 

. 780 

900862 GM . 

. 88508 

900755 JEFREY . 

. 45291 

900908 JEFREY . 

. 532A 


900912 JEFREY . 28622 

900915 JEFREY . 395 

900916 EM . 2065 

900916 JEFREY . LM814810 

900917 JEFREY . LM814849 

900922 JEFREY . 498 

900924 JEFREY . 52618 

900925 JEFREY . 52375 

900928 JEFREY . 56650 

900929 JEFREY . 56425 

9009636090 ISU/II . 28622 

9009636250 ISUZU . 29586-29520 

9009910010 TOYOTA . 201CC 

9009910012 TOYOTA . 202S 

9009910013 OEM . 203S 

9009910013 TOYOTA . 203S 

9009910083 TOYOTA . 106CC 

9009910094 TOYOTA . 303CC 

9009910102 TOYOTA . 203FF 

9009910103 OEM . 201SS 

9009910103 TOYOTA . 201SS 

9009910109 OEM . 203SS 

9009910109 TOYOTA . 203SS 

9009910110 TOYOTA . 303CC 

9009910111 TOYOTA . 201S 

9009910114 TOYOTA . 203FF 

9009910115 TOYOTA . 203FF 

9009910116 TOYOTA . 201CC 

9009910120 OEM . 305DD 

9009910120 TOYOTA . 3D5DD 

9009910125 TOYOTA . 203FF 

9009910126 TOYOTA . 203FF 

9009910137 TOYOTA . 304DD 

9009910141 TOYOTA . 302CC 

9009910142 TOYOTA . 303CC 

900992 JEFREY . 48320 

900993 JEFREY . 48393 

900994 EM . 212SSL 

9010 I RIM PH . 203 AB 

901006 JEFREY . 94700 

901010 JEFREY . 93825 

901011 JEFREY . 53176 

901025 JEFREY . 72487 

901026 JEFREY . 53387 

901040 JEFREY . 93825 

901057 EM . 1309 

901075 GM . 1312 

901080 GM . 1313AG 

901081 GM . 1313 AG 

901106 EM . 2065 

90111608111 PORSCH . 614135 

9011413104 LEE . MR1310EX 

90117 WHITE . 453A 

901182 EM . 308WB 

901200 EM . 200AB 

901201 EM . 201AB 

901202 EM . 202AG 

901203 AMC . 203AB 

901203 EM . 203AB 

901203 VAUXHL . 203AB 

901204 EM . 204 

901205 GM . 12D5BB 

901206 GM . 1206AG 

901206 OPEL . 1206AG 

901207 EM . 1207TB 

901209 CHRUK . 209BB 
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TIMKEN 


Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

901210 FWD . 

. 1210AG 

90193 EATON . 

. M8D2011 

902351 JEFREY . 

. JH211749 

903204 EM . 

. 204 

901210 EM . 

. 1210AG 

901932 JEFREY . 

. 782 

902352 JEFREY . 

. JH211710 

903204 MACK . 

. 204 

901211 EM . 

. 1211AG 

901962 JEFREY . 

. 39590 

9023C WHITE . 

. 532X 

903205 EM . 

. 205BB 

901212 EM . 

. 1212AG 

901965 JEFREY . 

. 772 

9023WC WHITE . 

. 539 

903206 EM . 

. 2D6WB 

901213 EM . 

. 1213A 

90197 EATON . 

. M804010 

90240 WHITE . 

. 539 

903206 OPEL . 

. 206WB 

901214 EM . 

. 1214AG 

901986 JEFREY . 

.JLM710910 

902447 JEFREY . 

. 362A 

903207 FWD . 

. 207 

901215 EM . 

. 1215BB 

901987 JEFREY . 

. JLM710949 

902455 JEFREY . 

... JLM714149 

903207 EM . 

. 207 

901216 EM . 

. 1216 A 

901988 JEFREY . 

. HM617010 

902466 JEFREY . 

. 45285 

903207 WHITE . 

. 207 

901217 GM . 

. 1217A 

901989 JEFREY . 

. HM617049 

902498 JEFREY . 

.JM719113 

903208 EM . 

. 208 

901220 EM . 

. 1220 

901R WHITE . 

. 13621 

902499 JEFREY . 

.JM719149 

903208 WHITE . 

. 208 

901226 BADGER . 

. PWG134RS 

9020006314 LEE . 

. 314 

9024C WHITE . 

. 539 

903209 FWD . 

. 2D9BB 

901288 GM . 

. 311TB 

90203 EATON . 

. M802048 

9025012003C OEM . 

. QBR23549 

903209 EM . 

. 209BB 

901290 BADGER . 

. NPS100RRC 

9020401 EM . 

. MU1307TM 

9025012003C TOYOTA ... 

. QBR23549 

903210 GM . 

. 21DS 

901293 BADGER . 

. PWG138RS 

902044 JEFREY . 

. 25590 

9025045 EM . 

. 5212W 

903211 FWD . 

. 1211AG 

901301 EM . 

. 1218S 

902057 JEFREY . 

. H913842 

9025046 GM . 

. MR1313EL 

903211 GM . 

. 211TB 

901302 GM . 

. 302AG 

902058 JEFREY . 

. H913810 

9025047 EM . 

.... MU1311UV 

903212 EM . 

. 212 

901303 GM . 

. 303BB 

9020634 EM . 

.... 17481-90010 

90250663 EM . 

. 614172 

903213 EM . 

. 213TB 

901304 GM . 

. 1304 

902069 JEFREY . 

. JM511910 

902541 JEFREY . 

. 48685 

903214 GM . 

. 214 

901305 MACK . 

. 3D5AG 

90207 EATON . 

. M804049 

902542 JEFREY . 

. 48620 

903215 EM . 

. 215 

901306 EM . 

. 1306TB 

902070 JEFREY . 

. JM511946 

902543 JEFREY . 

. 46790 

903218 EM . 

. 218TB 

901306 OPEL . 

. 1306TB 

9020866 EM . 

. MU1308UM 

9025832 GM . 

. MR 1313 

903221 VW . 

. 202AG 

901306 VAUXHL . 

. 1306TB 

9020867 EM . 

. MU1311UM 

9026382 EM . 

. 104CC 

90327 WHITE . 

. 3382 

901307 EM . 

. 1307 

9020899 EM . 

. 304S 

902611 L&S . 

. B26 

903275 EM . 

. 13D7L 

901308 GM . 

. 1308 

902090 JEFREY . 

.JM716649 

90273756 GM . 

. 203FF 

90328 WHITE . 

. 1779 

901309 EM . 

. 1309 

9020900 EUCLID . 

. 305S 

90278884 EM . 

. 614171 

90330097 BECK-A . 

. MG 1716 

901310 FWD . 

. 1310AG 

9020900 EM . 

. 305S 

90279331 GM . 

. SET35 

903302 EM . 

. 302AG 

901310 EM . 

. 1310AG 

902091 JEFREY . 

. JM716610 

90279332 GM . 

. 513113 

90330233 BECK-A . 

. 613006 

901311 EM . 

. 1311AG 

9020910 EM . 

. 204 

9027H WHITE . 

. 397 

903303 EM . 

. 303BB 

901312 EM . 

. 1312 

9020936 EM . 

. 580 

9028H WHITE . 

. 14283 

903304 EM . 

. 304WB 

901313 EM . 

. 1313AG 

9020937 EM . 

. 572 

9029551 GM . 

. M5209EL 

903305 EM . 

. 305AG 

901314 EM . 

. 1314 

9020944 EM . 

. 553X 

90295966 EM . 

. SET1 

903305 WHITE . 

. 305AG 

901315 GM . 

. 1315BB 

9020945 EM . 

. 560 

9029938 EM . 

. 13D7L 

903306 GM . 

. 306TB 

901316 EM . 

. 1316 

9020964 EM . 

. 663 

902R WHITE . 

. 13685 

903306 OPEL . 

. 306TB 

901323 EM . 

. 311L 

9020966 EM . 

. 653 

903004 EM . 

. 104 

903307 EM . 

. 307TB 

901352 EM . 

. 312 

902100 EM . 

. KB11445Z 

903005 EM . 

. 105CB 

903308 EM . 

. 308WB 

901366 EM . 

. 313 

902100004 SUBARU .... 

. 30204M 

903006 EM . 

. 1D6WB 

903308 MASSEY . 

. 308WB 

901399 EM . 

. 316 

902100005 SUBARU .... 

. 30205M 

9030060 GM . 

. 208SS 

903309 EM . 

. 309 

901399 JEFREY . 

. HM617010 

902113 JEFREY . 

. JM734449 

903007 EM . 

. 107WB 

9033093 GM . 

. 309 

901405 EM . 

. 405 

902114 JEFREY . 

. JM734410 

903008 EM . 

. 108TB 

90330967 BECK-A . 

. 614029 

901428 EM . 

. 111TB 

902119 JEFREY . 

. 46720 

903009 EM . 

. 109TB 

903310 EM . 

. 310 

901440 EM . 

. 112BB 

902120 JEFREY . 

. 46780 

903010 FWD . 

. 110CB 

903311 FWD . 

. 311TB 

9014S WHITE . 

. 33821 

9021233 EM . 

. 8605 

903010 EM . 

. 110CB 

903311 EM . 

. 311TB 

9015300 FIAT . 

. 303CC 

9021533 EM . 

. 87503 

903011 EM . 

. 111TB 

903312 EM . 

. 312 

9015302 FIAT . 

. 203FF 

9021658 EM . 

. 1312L 

903012 EM . 

. 112BB 

903313 EM . 

. 313 

901582 EM . 

. 13D8L 

902204 EM . 

. 7204 

903013 EM . 

. 113TB 

903314 EM . 

. 314 

90159 WHITE . 

. 395 

902205 EM . 

. 7205 

903014 EM . 

. 114 

903315 EM . 

. 315 

901596 EM . 

. 1313L 

902212 EM . 

. 7212 

9030142 EM . 

. 114 

903316 EM . 

. 316 

90160 WHITE . 

. 387 

9022128 EM . 

. 1307S 

903015 FWD . 

. 115BB 

903319 EM . 

. 319 

901603 EM . 

. 308L 

9022135 EM . 

. 1212S 

903015 EM . 

. 115BB 

903320 JEFREY . 

. HM807044 

901604 EM . 

. 3D8L 

9022144 EM . 

. 52D7WS 

903016 EM . 

. 116BB 

903339 JEFREY . 

. HM212049 

90161 VOLVO . 

. 394A 

902215 EM . 

. 7215111 

903017 EM . 

. 117 

903340 JEFREY . 

. HM212011 

90161 WHITE . 

. 394A 

9022157 EM . 

. 13D9L 

903018 EM . 

. 118 

903353 EM . 

. 213SLV 

901614 GM . 

. 311L 

902216 EM . 

. 7216111 

90302 NEWHOL . 

. 208 

90338009 TOYOTA . 

. 26878-26822 

90162 VOLVO . 

. 382A 

9022163 GM . 

. 5212WS 

9030399 EM . 

... MU1307UM 

903382 JEFREY . 

. L610549 

90162 WHITE . 

. 382A 

9022167 EM . 

. 212CC 

9030431 EM . 

.... MU1312DV 

903384 JEFREY . 

. 36690 

901636 EM . 

. 1313SL 

9022201 EM . 

. 114S 

903144 JEFREY . 

. 25580 

903385 JEFREY . 

. 36620 

901637 GM . 

. 1313SL 

9022229 EM . 

. 355X-354A 

903182 JEFREY . 

. 744 

903401 EM . 

. 115L 

901671 BADGER . 

. PJPS102RPC 

9022230 EM . 

. 3782-3720 

903183 JEFREY . 

.... HM813844 

903405 EM . 

. 405 

901710 EM . 

. 1313SS 

9022272 EM . 

. 8507 

903184 JEFREY . 

. HH506348 

903406 EM . 

. 406 

901726 EM . 

. 3D8SS 

9022286 EM . 

. 5203KE 

903185 JEFREY . 

. HH506310 

903408 EM . 

. 408 

901785 GM . 

. 307FF 

9022395 EM . 

. 315 

903200 EM . 

. 200AB 

903409 EM . 

. 409 

901898 GM . 

. 208SS 

9022847 EM . 

. 310 

903201 EM . 

. 201AB 

903410 EM . 

. 410 

901899 GM . 

. 1314 

9022948 EM . 

. 212 

903202 EM . 

. 202AG 

903412 EM . 

. 412 

9019000119 LEE . 

. 109TB 

9022961 EM . 

. R10SS 

903203 EM . 

. 203AB 

903415 EM . 

. 122L 

901901 JEFREY . 

. 653 

902303 EM . 

. 7303 

903203 MACK . 

. 203AB 

903418 EM . 

. 116BB 

901902 JEFREY . 

. 665 

9023385 EM . 

. 307TB 

903203 WABCO . 

. 203AB 

903431 EM . 

. 114S 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


Part it/Name 

903445 EM . 

9034500 EUCLID . I\ 

9034500 EM .I\ 

90346 WHITE . 

903493 EM . 

9034K WHITE . 

9035H WHITE . 

903626 EM . 

9036312001 DAIHAT .... 

9036312002 OEM . 

9036312002 TOYOTA ... 
903631200200 DAIHAT 
9036312003 DAIHAT ... 

9036312003 OEM . 

9036312003 TOYOTA ... 
903631200300 DAIHAT 
903631200377 TOYOTA 
9036314030 TOYOTA ... 
9036315004 TOYOTA ... 
9036317004 TOYOTA ... 
9036320069 TOYOTA ... 
9036320070 TOYOTA ... 


. 118 

M86649-M86610 
M86649 M86610 

. 3982 

. 1217L 

. 15112 

. 560 

. 118SL 


9036322030 TOYOTA . 614002 

9036322031 TOYOTA . 614002 

9036322077 DAIHAT . T01711 

9036322077 TOYOTA . T01711 

9036322077 TOYOTA . T01711 

9036328002 TOYOTA . 108A 

9036328004 TOYOTA . 108A 

9036330004 TOYOTA . 206WB 

9036331005 TOYOTA . 15123-15245 

9036332035 TOYOTA . 513150 

90363320620 TOYOTA . LM67010 

9036333001 TOYOTA . 01296 

9036333002 DAIHAT . T01711 

9036333002 TOYOTA . 614004 

903633300200 DAIHAT . T01711 

9036333003 TOYOTA . T01711 

9036333004 DAIHAT . T01711 

9036333004 TOYOTA . T01711 

903633300400 DAIHAT . T01711 

9036333007 DAIHAT . 01296 

9036333007 TOYOTA . 01296 

9036333021 TOYOTA 

M88048-M88010 

9036333030 TOYOTA . 01296 

9036333057 DAIHAT . 01296 

9036333057 TOYOTA . 01296 

9036333077 DAIHAT . 01296 

9036333077 TOYOTA . 01296 

9036333080 TOYOTA . 01296 

903633308000 DAIHAT . T01711 

9036333083 TOYOTA . 614004 

9036335001 TOYOTA . 514000 

9036335009 TOYOTA . 307L 

9036335016 TOYOTA . 513002 

9036335021 TOYOTA . 307L 

9036335050 OEM . 207 

9036335050 TOYOTA . 207 

9036338001 TOYOTA . 01496 

903633800677 TOYOTA . 510007 

9036338009 TOYOTA . 01496 

9036338019 TOYOTA . 01496 

9036338043 TOYOTA . 01496 

9036338056 TOYOTA . 01496 

9036338069 TOYOTA . 01496 


Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

9036338084 DAIHAT . 

. 01496 

9036350095 TOYOTA . 

. 110 

9036338084 TOYOTA . 

. 01496 

9036352001 TOYOTA . 

. 613008 

9036338084000 DAIHAT .. 

. 01496 

9036352014 TOYOTA . 

. 613008 

9036340001 DAIHAT . 

. 613010 

9036352018 TOYOTA . 

. 613008 

9036340001 TOYOTA . 

. 613010 

9036352086 TOYOTA . 

. 613008 

903634000100 DAIHAT .... 

. 613010 

9036367010 DAIHAT . 

. 1773 

9036340002 DAIHAT . 

. 613010 

9036525002C TOYOTA .... 

. SET4 

9036340002 TOYOTA . 

. 613010 

9036527012 OEM . 

. 107WB 

903634000200 DAIHAT .... 

. 613010 

9036527012 TOYOTA . 

. 107WB 

9036340003 DAIHAT . 

. T01710 

9036538001 TOYOTA . 

. 306L 

9036340003 TOYOTA . 

. T01710 

9036547007 TOYOTA . 

. RW123 

9036340003000 DAIHAT .. 

. T01710 

9036547013 TOYOTA . 

. 513008 

9036340004 TOYOTA . 

. T01710 

9036617011 TOYOTA . 

. LM11710 

9036340004 TOYOTA . 

. T01710 

9036617012 TOYOTA . 

. LM11749 

9036340005 DAIHAT . 

. 613010 

9036625003 OEM . 

. 32005 

9036340005 TOYOTA . 

. 613010 

9036625003 TOYOTA . 

. 32005 

903634000500 DAIHAT .... 

. 613010 

9036625028 TOYOTA . 

. 32005C 

9036340006 TOYOTA . 

. 613010 

9036625046 TOYOTA . 

. 32005C 

9036340007 TOYOTA . 

. 308L 

9036625047 TOYOTA . 

. 32005C 

9036340008 TOYOTA . 

. 613010 

9036627001 TOYOTA . 

. A149 

903634000800 DAIHAT .... 

. 613010 

9036630001 OEM . 

. 32006 

9036340009 TOYOTA . 

. 613010 

9036630001 TOYOTA . 

. 32006 

903634000900 DAIHAT .... 

. 613010 

9036630002 TOYOTA . 

. 30306M 

9036340010 DAIHAT . 

. T01710 

9036630003 TOYOTA . 

. 30306M 

9036340010 TOYOTA . 

. T01710 

9036630004 TOYOTA . 

. 30306M 

9036340010000 DAIHAT .. 

. TO1710 

9036630008 TOYOTA . 

. 30306M 

9036340011 TOYOTA . 

. T01710 

9036630011 TOYOTA . 

. 30306M 

9036340011 TOYOTA . 

. T01710 

9036630022 TOYOTA . 

. 30306M 

9036340013 DAIHAT . 

. 613010 

9036630023 TOYOTA . 

. 32307 

9036340013 TOYOTA . 

. 613010 

9036630025 TOYOTA . 

. 30306M 

903634001300 DAIHAT .... 

. 613010 

9036630055 TOYOTA . 

. 30306M 

9036340015 TOYOTA . 

. 613010 

9036634001 OEM . 

. 32007X 

9036340019 DAIHAT . 

. 613010 

9036634001 TOYOTA . 

. 32007X 

9036340019 TOYOTA . 

. 613010 

9036634001 TOYOTA . 

. 32007X 

9036340020 TOYOTA . 

. RW130R 

9036635002 OEM . 

. 32007C 

903634002077 TOYOTA ... 

. RW130R 

9036635002 TOYOTA . 

. 32007C 

9036340022 DAIHAT . 

. 613010 

9036635004 TOYOTA . 

. 1220 

9036340022 TOYOTA . 

. 613010 

9036635013 TOYOTA . 

. 32007C 

903634002200 DAIHAT .... 

. 613010 

9036635015 TOYOTA . 

. 30307M 

9036340023 TOYOTA . 

. 613010 

9036635021 TOYOTA . 

. 32307 

9036340027 TOYOTA . 

. T01710 

9036635023 TOYOTA . 

. 32307 

9036340027 TOYOTA . 

. T01710 

9036635028 TOYOTA . 

. 35028 

9036340045 DAIHAT . 

. T01710 

903663502877 TOYOTA .. 

. 35028 

9036340045 TOYOTA . 

. T01710 

9036635031 TOYOTA . 

. 32307 

9036340052 TOYOTA . 

. T01710 

9036635032 TOYOTA . 

. 30307M 

9036340052 TOYOTA . 

. T01710 

9036635055 TOYOTA . 

. 32307 

9036340055 TOYOTA . 

. T01710 

9036635073 TOYOTA . 

. 32307 

9036340055 TOYOTA . 

. T01710 

9036640010 TOYOTA . 

. 30208M 

9036340058 TOYOTA . 

. T01710 

9036640068 TOYOTA 


9036340058 TOYOTA . 

. T01710 

M86649-M86610 

9036340068 TOYOTA . 

. 511031 

9036650007 MAZDA . 

. 32010X 

9036340076 TOYOTA . 

. 613010 

9036655016 TOYOTA . 

. 32211M 

9036340078 DAIHAT . 

. T01710 

9036655029 TOYOTA . 

. 32211M 

9036340078 TOYOTA . 

. T01710 

90366A0001 TOYOTA . 

.. WB000001 

9036340079 TOYOTA . 

. WB000004 

903676 EM . 

. 113TB 

9036340081 DAIHAT . 

. TO1710 

9036817017 DAIHAT . 

. SET1 

9036340081 TOYOTA . 

. T01710 

9036817017 TOYOTA . 

. SET1 

9036340082 TOYOTA . 

. WB000005 

903681701700 DAIHAT ... 

. SET1 

903634009 DAIHAT . 

. 613010 

9036819004 TOYOTA . 

. 09067 

9036345001 TOYOTA . 

. 613010 

903681900485 TOYOTA .. 

. 09067 

9036345012 TOYOTA . 

. 614085 

9036819017 TOYOTA . 

. SET1 

9036345015 DAIHAT . 

. 1773 

9036819037 TOYOTA . 

. SET2 

9036345015 TOYOTA . 

. 1773 

903681903700 DAIHAT ... 

. SET2 

9036345079 DAIHAT . 

. 1773 

9036821001 TOYOTA . 

. SET3 

9036345079 TOYOTA . 

. 1773 

9036821011 TOYOTA . 

. SET3 

9036347007 TOYOTA ....... 

RW123 

9036821065 TOYOTA ...... 

SET3 




9036821082 TOYOTA . SET16 

9036822001 TOYOTA . SET12 

9036822007 TOYOTA . 1220 

9036823027 DAIHAT . SET4 

9036825028 TOYOTA . 32005C 

9036826013 TOYOTA . SET4 

9036826027 DAIHAT . SET4 

9036826027 TOYOTA . SET4 

9036826028 TOYOTA . SET8 

9036828001 TOYOTA . 02420 

9036828002 TOYOTA . 30208M 

9036828031 TOYOTA . 15590-15520 

9036829062 TOYOTA . SET8 

9036829068 TOYOTA . SET8 

903682906800 DAIHAT . SET8 

9036830002 TOYOTA 

M86649-M86610 

9036830021 TOYOTA 

M88048-M88010 

9036830022 DAIHAT M86649-M8661 
9036830022 TOYOTA 

M86649-M86610 

9036830024 TOYOTA 

M86649-M86610 

9036830038 TOYOTA 

M86649-M86610 

9036830069 TOYOTA 


M86649-M86610 

9036831002 TOYOTA . SET6 

9036831003 TOYOTA . 15123-15245 

9036831005 TOYOTA . 15123-15245 

9036831006 TOYOTA . 15123-15245 

9036831030 TOYOTA . SET6 

9036831036 TOYOTA . SET6 

9036831067 TOYOTA . SET6 

903683106700 DAIHAT . SET6 

9036833021 DAIHAT M88048-M8801 

9036833021 TOYOTA 

M88048-M88010 

9036834001 TOYOTA . SET5 

9036834007 TOYOTA 

HM88649-HM88610 

9036834020 DAIHAT . SET5 

9036834020 TOYOTA . SET5 

9036834039 TOYOTA . SET5 

9036834040 TOYOTA . SET5 

9036834049 TOYOTA 

HM88649-HM88610 

9036834083 TOYOTA . SET17 

9036835004 TOYOTA . SET13 

9036837005 TOYOTA . 15123-15245 

9036838001 TOYOTA . SET11 

9036838003 TOYOTA . 2788-2720 

9036838006 TOYOTA . 32008X1 

9036838009 TOYOTA . 26878-26820 

9036838022 TOYOTA 

M86649-M86610 

9036838032 TOYOTA . 19150-19268 


9036840005 TOYOTA 
9036840068 TOYOTA 
9036841001 TOYOTA 
9036841002 TOYOTA 
9036841050 TOYOTA 
9036841053 TOYOTA 
9036841056 TOYOTA 
9036842045 TOYOTA 


. 613010 

. 511031 

. SET45 

26882-26820 

. SET45 

. SET45 

. SET45 

. 3579-3525 
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Part #/Name 


Timken 

Part #/l\lame 

Timken 

Part #/l\lame 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

9036845091 

TOYOTA . 

. ILC11445Y 

9036948001 TOYOTA ... 

. 510011 

9043837 EM . 

. 07098-07204 

90486463 EM . 

. SET8 

9036845002 

TOYOTA . 

. ILC11445Y 

9036949002 TOYOTA ... 

. 511028 

9043846 EM . 

. 1205BB 

90486467 EM . 

. HA596467 

9036845061 

TOYOTA . 

. ILC11445Y 

9036954001 TOYOTA ... 

. SET29 

9043K WHITE . 

. 15112 

904868 FAFNIR . 

. RW607IMR 

9036845066 

TOYOTA . 

. KC11445Y 

9036954002 TOYOTA ... 

. SET29 

9044157 EM . 

. 306TB 

904868 EM . 

. RW607IMR 

9036845087 

TOYOTA . 

. SET47 

90369A0002 TOYOTA .. 

. WB000024 

9044237 EM . 

. J281648 

904868 HOOVER . 

.RW607HIR 

9036845089 

TOYOTA . 

. SET47 

90381 EM . 

. 90381 

9044277 EM . 

. 305AG 

904868 L&S . 

. RW607HIR 

9036847013 

TOYOTA . 

. 513008 

903990 EM . 

. 212CC 

9044286 EM . 

. 1313L 

904868 MRC . 

. RW607NR 

9036849084 

TOYOTA 


9040135 EM . 

. 72187C 

9044287 EM . 

. 1313AG 

904868R FAFHIR . 

. RW607HIR 


J LM 104348-JLM104910 

9040136 EM . 

... MUS1307UM 

9044303 EM . 

. 203AB 

904868R HOOVER . 

. RW607HIR 

9036850001 

TOYOTA . 

. 32210M 

9040177 EM . 

. MU1310UM 

9044313 EM . 

. 205BB 

904868R L&S . 

. RW607NR 

9036850008 

TOYOTA . 

. 28580-28521 

9040479 EM . 

. 275928 

9044318 EM . 

. 200AB 

904868R MRC . 

. RW607NR 

9036852043 

TOYOTA . 

. 28584-28521 

9040503 EM . 

. 2759 

904432 EM . 

. 306L 

9048899 EM . 

. 5207WS 

9036857010 

TOYOTA . 

. 469-453X 

9040748 EM . 

... 09079-90030 

904433 EM . 

. 306L0 

9048903 EM . 

. 111TB 

9036857012 

TOYOTA . 

. 462-453X 

9041 FIIV . 

. J361664 

9044331 CM . 

. 204 

9048914 EM . 

. 202SS 

9036857046 

TOYOTA . 

. 45290-45220 

9041571 EM . 

. 310L 

904434 CM . 

. 306LO 

904893 EM . 

. 205SS 

9036866006 

TOYOTA . 

. 3994-3920 

9041595 EM . 

. 1308S 

9044699 EM . 

. 5207WS 

904913 EM . 

. 306LO 

9036866014 

TOYOTA . 

. 3984-3920 

9041615 EUCLID . 

. 2375F 

904474 CM . 

. RW507ER 

90496444 SATURN . 

. 510052 

9036866066 

TOYOTA . 

. 3994-3920 

9041615 EM . 

. 2375F 

904557 EM . 

. 213TB 

904983 EM . 

. 205FF 

9036867046 

TOYOTA . 

. 45290-45220 

9041704 EM . 

. 1310SL 

904558 CM . 

. 313 

905 PllJEOI . 

. 208 

903687 EM 


. 118L 

9041707 EM . 

. 1310L 

9045656 EM . 

. 1313SL 

90510542 EM . 

. 512145 

9036876080 

TOYOTA . 

. 5760-5735 

9041822 EM . 

. 1308 

904570 CM . 

. 88508 

9051 10 EM . 

. 36SS 

9036882078 

TOYOTA . 

. 47687-47620 

9041832 EM . 

.MR1308TV 

904571 EM . 

. 88107 

905179 EM . 

. RW207CCRA 

9036895077 

TOYOTA . 

. 594-593X 

9041912 EM . 

. 2756 

9045741 EM . 

. 204FF 

9051868 CM . 

. 208S 

9036899081 

TOYOTA . 

. 687-672 

9041923 EM . 

. 3D9S 

90458 HYSTER . 

.MUB5206UM 

905203 CM . 

. 5203KE 

903690 EM 


. 131 OSS 

9041927 EM . 

. 5216KE 

9045850 EM . 

. 304WB 

905204 CM . 

. 5204KE 

9036928006 

TOYOTA . 

. 513031 

9041K WHITE . 

. 362 

9045864 EM . 

. 312 

905205 CM . 

. 5205KE 

9036930013 

TOYOTA . 

. 88506A 

9042014 EM . 

. 310 

9045R L&S . 

. B45 

905206 EM . 

. 5206KE 

9036930021 

TOYOTA . 

. 88506A 

9042031 EM . 

. 309 

904601 CM . 

. 102CC 

905206 VAUXHL . 

. 5206KE 

9036930043 

TOYOTA . 

. 513022 

9042033 EM . 

. 310 

9046056 EM . 

. 2759 

905207 EM . 

. 52D7W 

9036930044 

TOYOTA . 

. 513022 

9042164 EM . 

.... MU1312CHV 

9046081 EM . 

. 310L 

905208 EM . 

. 5208W 

9036930057 

OEM . 

. RW129R 

9042215 EM . 

. MU 1311UV 

9046123 EM . 

. MU1310UM 

905209 EM . 

. 5209W 

9036930057 

TOYOTA . 

. RW129R 

9042224 EM . 

... 29675-90012 

904641 1 CM . 

.MA5217EX 

905210 EM . 

. 5210W 

9036932003 

TOYOTA . 

. 513150 

9042225 EM . 

. MU1307UM 

904647 EM . 

. 102CC 

905211 EM . 

. 5211W 

9036932004 

TOYOTA . 

. 513150 

9042253 EM . 

. Ml 311 EL 

904648 EM . 

. 206FF 

905212 EM . 

. 5212W 

9036933021 

DAIHAT . 

. 88506A 

9042279 EM . 

. 1312 

9046597 EM . 

. 309 

905215 EM . 

. 5215W 

9036935002 DAIHAT . 

. RW124R 

9042298 EM . 

. 1312SL 

9046686 EM . 

. 310 

905216 CM . 

. 5216KE 

9036935034 

TOYOTA . 

. 510017 

9042315 EM . 

. 1312L 

9046786 EM . 

. 5309WL 

905218 EM . 

. 5218 

9036935060 

OEM . 

. 510005 

9042360 EM . 

. 118 

9046787 EM . 

. 5310WL 

905259 EM . 

. 209D 

9036935060 

TOYOTA . 

. 510005 

9042500 EM . 

. MA1218EL 

9046R L&S . 

. B46 

905260 CM . 

. 5304 

9036935061 

OEM . 

. 511001 

9042509 EM . 

. 313 

904722 EM . 

. 305DD 

905278R NICE . 

. RW307R 

9036935061 

TOYOTA . 

. 511001 

9042513 EM . 

. 311TB 

904729 EM . 

. 1313SL 

9052R L&S . 

. B52 

9036935073 

TOYOTA . 

. 511001 

904262 EM . 

. RW307R 

9047353 EM . 

. 309L 

905304 EM . 

. 5304 

9036936011 

TOYOTA . 

. 513022 

904262 L&S . 

. RW307R 

904750 EM . 

. 305D 

905305 EM . 

. 5305KE 

9036938003 

OEM . 

. 514002B 

904271 EM . 

. 209D 

904751 EM . 

. 203F 

905305 VAUXHL . 

. 5305KE 

9036938003 

TOYOTA .... 

. 514002B 

904278 lAIUIH . 

. RW307R 

904752 EM . 

. 304D 

905306 EM . 

. 5306W 

903693800377 TOYOTA 

. 514002B 

904278 EM . 

. RW307R 

904754 EM . 

. 205F 

905307 EM . 

. 53D7W 

9036938004R TOYOTA .. 

. 514002B 

904278 HOOVER . 

. RW307R 

904755 EM . 

. 201CC 

905308 EM . 

. 5308W 

9036938005 

TOYOTA . 

. 510002 

904278 L&S . 

. RW307R 

904756 EM . 

. 203FS 

905309 EM . 

. 5309W 

9036938006 

OEM . 

. 510002 

904278 MRC . 

. RW307R 

904757 EM . 

. 304DD 

905310 EM . 

. 5310W 

9036938006 

TOYOTA . 

. 510002 

904278 SKF . 

. RW307R 

904759 CM . 

. 205F 

905311 CM . 

. 5311W 

9036938010 

TOYOTA . 

. 510007 

904278R FAFHIR . 

. RW307R 

904761 EM . 

. 204FF 

905312 EM . 

. 5312W 

9036938011 

CHRYSL . 

. 513025 

904278R HOOVER . 

. RW307R 

904762 EM . 

. 305DD 

905313 EM . 

. 5313W 

9036938011 

TOYOTA . 

. 510007 

904278R L&S . 

. RW307R 

904765 EM . 

. CA02135C 

905314 EM . 

. 5314W 

9036938019 

TOYOTA . 

. 514002B 

904278R MRC . 

. RW307R 

9047733 EM . 

. 88107 

905424 CM . 

. 5308WL 

9036938021 

TOYOTA . 

. 510062 

904278R SKF . 

. RW307R 

9047743 EM . 

. 306SL 

905429 EM . 

. 203F 

9036938022 

TOYOTA . 

. 510062 

9042976 EM . 

. 5205KE 

904778 EM . 

. X908CC 

905446 EM . 

. 5212WL 

9036941050 

TOYOTA . 

. SET45 

9042978 EM . 

. 87507 

904792 EM . 

. 204F 

905449 JEFREY . 

. LM603011 

9036943005 

OEM . 

. 511007 

9042K WHITE . 

. 368 

904793 EM . 

. 204FF 

905476 JEFREY . 

. 29590 

9036943005 

TOYOTA . 

. 511007 

904332 CM . 

. 1313L 

9047934 EM . 

. J321652 

905477 JEFREY . 

. 29520 

9036943007 

OEM . 

. 517003 

9043377 EM . 

. J361652 

9048003 EM . 

. 305AG 

905487 JEFREY . 

. 66520 

9036943007 

TOYOTA . 

. 517003 

904355 EM . 

. 207F 

9048004 EM . 

. 1304 

905488 JEFREY . 

. 66585 

9036943008 

TOYOTA . 

. 510006 

904356 CM . 

. 5311WL 

904824 CM . 

.RW607NR 

905500 JEFREY . 

. LM603049 

9036943009 

TOYOTA . 

. 510006 

904369 EM . 

. 5205KE 

904824 L&S . 

. RW607NR 

905504 EM . 

. 5204KSE 

9036945003 

TOYOTA . 

. 510063 

904376 EM . 

. 317SS 

904848 EM . 

. 88509 

905505 EM . 

. 5205KSE 

9036945004 

TOYOTA . 

. 510063 

9043809 EM . 

. 2D5S 

90486436 EM . 

. SET8 

905506 EM . 

. 5206KSE 

9036945006 

TOYOTA . 

. WB000024 

9043837 EUCLID . 

... 07098-07204 

90486458 CM . 

. SET35 

905507 EM . 

. 5207WS 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


TIMKEN 


Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/IVame 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

905508 EM . 

. 5208WS 

906350 EM . 

. 112BB 

907101 MRC . 

. RW607NR 

907278 EM . 

. 209DD 

907436 CM . 

. 21 ICC 

907581 EM . 

. 5313W 

907752 EM . 

. 1306SLVB 

907963 EM . 

. 614018 

905511 EM . 

. 5211WS 

906453 FI A T-A . 

. 3D8L 

907101 SKF . 

.RW607NR 

907279 EM . 

. RW506AR 

90744 FM . 

. 90744 

907588 AMC . 

. 1377C 

907753 EM . 

. 306SLVB 

907964 EM . 

. 88131R 

905590 JEFREY . 

. 567 

906475 JEFREY . 

. 82576 

907101R FAFNIR . 

. RW607NR 

90728 EM . 

. RW507GR 

907442 EM . 

. 306L0 

907588 EM . 

. 1377C 

907755 EM . 

. 207SLB 

907965 EM . 

. RW507GR 

905591 JEFREY . 

. 655 

906480 JEFREY . 

. 71453 

907106 EM . 

. 3D8L 

907292 EM . 

. 8851651 

907443 EM . 

. 2D7SL 

907593 EM . 

. 5207WSS 

907759 EM . 

. 5210W 

907974 EM . 

. N1211L 

905592 JEFREY . 

. 842 

906481 JEFREY . 

. 567 

907109 EM . 

. 7189 

907293 EM . 

. RW607NR 

907445 EM . 

. 206WB 

907594 EM . 

. 30BFF 

907760 EM . 

. 211L 

907977 CM . 

. RW507GR 

905606 EM . 

. 53D6WS 

906511 EM . 

. 200CC 

907109 MASSEY . 

. 7189 

907294 EM . 

. RW607NR 

907446 EM . 

. 2D8L 

907595 EM . 

.5212WLAB 

907763 EM . 

. 306SLV 

907980 EM . 

. 305DD 

905607 EM . 

. 5307WS 

906515 JEFREY . 

. 776 

907109 WHITE . 

. 7109 

907297 EM . 

. 210CC 

907449 EM . 

. 104CC 

907596 EM . 

. 305DD 

907765 EM . 

. 1306SLVB 

907981 EM . 

. 204FF 

905608 EM . 

. 5308WS 

906521 JEFREY . 

. 81600 

907123 EM . 

. 204 

907298 CM . 

. 212 

907450 CM . 

. 1211AG 

907597 EM . 

. 204FF 

907766 CM . 

. 309 

907988 EM . 

. 203F 

905624 EM . 

. 38SS 

906522 JEFREY . 

. 81962 

907124 EM . 

. 88506AR 

907299 EM . 

. 1213L 

907451 CM . 

. 1306TB 

907598 CM . 

. 5310W 

907776 CM . 

. 1211L 

907993 EM . 

. N1211L 

9056512 EM . 

. 311TB 

906545 JEFREY . 

. HM926740 

907129 CM . 

. 309 

907301 EM . 

. RW509FR 

907452 EM . 

. 204 

907599 EM . 

. 218TB 

907784 EM . 

. 310SS 

907996 EM . 

. 201AB 

905658 EM . 

. 8506 

906555 JEFREY . 

. 64450 

907134 EM . 

. 8851651 

907302 EM . 

. 305DD 

907453 EM . 

. 209S 

907602 EM . 

. 302S 

907785 EM . 

. 310SS 

907997 EM . 

. RW507GR 

905659 EM . 

. 8507 

906561 EM . 

. 35SS 

907137 EM . 

. 303CC 

907303 EM . 

. 304DD 

907454 EM . 

. 1308L 

907603 EM . 

. 303S 

907786 EM . 

. 312SS 

907998 EM . 

. 203S 

905660 EM . 

. 207F 

906563 EM . 

. 200SL 

907164 CM . 

. 88107 

907304 CM . 

. 1304S 

907455 CM . 

. 1312 

907604 CM . 

. 304S 

907788 CM . 

. 314SS 

907D6 WHITE . 

. 59412 

905661 EM . 

. 1305L 

906604 JEFREY . 

. 48220 

907165 CM . 

. 88107 

907305 EM . 

. 13D5S 

907456 CM . 

. 204FF 

907605 EM . 

. 3D5S 

907793 EM . 

. 53D7W 

907M1 MASSEY . 

. 760 

905666 EM . 

. 87502 

906605 JEFREY . 

. 48290 

907168 EM . 

.PWG1716R 

907306 EM . 

. 13D6S 

907457 EM . 

. 1307L 

907606 EM . 

. 3D6S 

907794 EM . 

. HB206FF 

908001 EM . 

. 87506 

905667 EM . 

. 87505 

906657 JEFREY . 

. 598 

907171 CM . 

. 211L 

907307 EM . 

. 13D7S 

907458 CM . 

. 1307L 

907607 EM . 

. 3D7S 

907800 CM . 

. RW5D8BR 

908004 CM . 

. 02135 

905668 EM . 

. 88500 

906662 JEFREY . 

. 29585 

907175 CM . 

. 8851651 

907308 EM . 

. 1308S 

907460 EM . 

. 1208L 

907609 EM . 

. 309S 

907808 EM . 

. 207 

908005 EM . 

. 205FF 

905670 EM . 

. 5205KE 

906685 JEFREY . 

. 29680 

907178 EM . 

. RW207CCRA 

907309 EM . 

. 1309S 

907461 CM . 

. 308L 

907610 CM . 

. 31DSB 

907809 EM . 

. 306LO 

908013 EM . 

. 8013 

9056700 EM . 

. 3982-3920 

906729 EM . 

. 112BB 

907180 EM . 

. 88107 

907311 EM . 

. 131 IS 

907474 EM . 

. 308L 

907611 EM . 

. 31 IS 

907811 EM . 

. 1306SLVB 

908016 EM . 

. 8016 

905673 EM . 

. 88013 

906870 EM . 

. 206FF 

907181 EM . 

. 106WB 

907313 EM . 

. 1313S 

907484 EM . 

. RW507CR 

907612 EM . 

. 312S 

907819 EM . 

. 1210AG 

908019 EM . 

. 203F 

9056767 EM . 

. 205S 

906879 EM . 

. 88107 

907182 EM . 

. 106WB 

907321 EM . 

. 7109 

907487 EM . 

. 5215W 

907620 EM . 

. 206F 

907826 EM . 

. 614018 

908020 EM . 

. 305DD 

905677 EM . 

. 203FF 

906885 EM . 

. 105CC 

907184 EM . 

. 203FF 

907325 EM . 

. 207FF 

907493 CM . 

. 314 

907626 EUCLID . 

. 313 

907827 EM . 

. 314 

908025 EM . 

. 31 IS 

9056833 EM . 

. 749-742 

906958 EM . 

. 203F 

907185 CM . 

. 206F 

907330 CM . 

. 210S 

907495 CM . 

. RW509FR 

907627 EM . 

. 207F 

907828 CM . 

. RW507GR 

908026 EM . 

. 8026 

9056858 EM . 

. J281632 

906975 EM . 

. 206SS 

907186 EM . 

. 202FF 

907331 EM . 

. 113L 

907496 EM . 

. R6CC 

907630 EM . 

. 206S 

907829 EM . 

. 5209W 

908028 EM . 

. 104 

9056859 EM . 

. 304WB 

90698 WHITE . 

. 555S 

907187 EM . 

. 304DD 

907334 EM . 

. 205FF 

907498 EM . 

. W205CC 

907631 EM . 

. 3D6S 

907830 EM . 

. 203FF 

908031 EM . 

. 38CC 

905705 EM . 

. 203FF 

906986 EM . 

. 206FF 

907189 CM . 

. 5310WA 

907349 CM . 

. 205BB 

907500 CM . 

. 200S 

907632 EM . 

. 304WB 

907835 EM . 

. 210S 

908034 EM . 

. 5216KE 

905784 JEFREY . 

. 71425 

90699 WHITE . 

. 477 

907191 CM . 

. 5206KE 

907350 CM . 

. 113TB 

907501 CM . 

. 201S 

907634 EM . 

. 202AG 

907837 EM . 

. RW509FR 

908046 CM . 

. 8504 

905905 EM . 

. 203FF 

906991 EM . 

. 206L 

907193 EM . 

. 105CC 

907351 EM . 

. 305D 

9075014 EM . 

. 5306W 

907635 EM . 

. WC87504 

907841 EM . 

. 307FF 

908047 EM . 

. 204 

905906 EM . 

. 203FS 

906D6 WHITE . 

. 552A 

907196 EM . 

. 7017 

907354 EM . 

. 203AB 

907502 CM . 

. 202S 

907640 CM . 

. 1389 

907842 EM . 

. 107DD 

90805 WHITE . 

. 2788 

905908 EM . 

. R6SS 

907013 EM . 

. 88107AR 

907198 EM . 

. 5310WA 

907356 EM . 

. 305AG 

907503 EM . 

. 203S 

907641 EM . 

. 1313AG 

907843 EM . 

. 5309WL 

908051 EM . 

. 113L 

905915 EM . 

. 1207SS 

907024 EM . 

. 1306L 

907201 EM . 

. 5211W 

907357 EM . 

. 305D 

907504 CM . 

. 204S 

907644 EM . 

. 1313L 

907845 EM . 

. 88509 

908052 EM . 

. 5206DD 

905916 EM . 

. 1306SS 

907033 EM . 

. 5208W 

907202 OPEL . 

. 202S 

907359 EM . 

. 118 

907505 CM . 

. 205S 

907646 CM . 

. 209D 

907847 EM . 

. RW509FR 

908053 EM . 

. 106WB 

905917 EM . 

. 201SS 

907036 JEFREY . 

. 453A 

907203 EM . 

. 203S 

907367 EM . 

. 109TB 

907506 EM . 

. 206S 

907647 EM . 

. 5212WL 

907849 EM . 

. 206S 

908067 EM . 

. 5206KE 

905918 EM . 

. 87016 

907038 EM . 

. 38S 

907209 CM . 

. 1209S 

907368 CM . 

. 205F 

907506 MASSEY . 

. 206S 

907648 CM . 

. 208SS 

907851 EM . 

. 5209W 

90807 WHITE . 

. 3984 

905920 EM . 

. 203FF 

907045 EM . 

. 203AB 

907210 EM . 

. 1210S 

907370 EM . 

. RW506AR 

907507 EM . 

. 2D7S 

907650 EM . 

. 306TB 

907858 EM . 

. 202CCAG 

908084 EM . 

. 5212W 

905920 WHITE . 

. 203FF 

907052 EM . 

. G1697C 

907211 EM . 

. 121 IS 

907371 EM . 

. 303BB 

907508 EM . 

. 208S 

907658 EM . 

. 203F 

907859 EM . 

. RW507BR 

908092 EM . 

. 614037 

905922 EM . 

. 1312 

907052 OPEL . 

. OP1709C 

907212 CM . 

. 1212S 

907372 EM . 

. 307L 

907509 EM . 

. 209S 

907660 EM . 

. 5218 

907872 EM . 

. 209BB 

908093 EM . 

. 614018 

905CC FEDRAL . 

. 01876 

907053 EM . 

. 5208W 

907214 CM . 

. 1214S 

907373 EM . 

. 5306W 

907510 CM . 

. 210S 

907661 EM . 

. 5306W 

907873 EM . 

. 5306W 

908120 CM . 

. 614018 

905D6 WHITE . 

. 559 

907054 EM . 

. 305D 

907216 CM . 

. 1216S 

907374 EM . 

. 209D 

907511 CM . 

. 21 IS 

907664 CM . 

. RW507CR 

907877 EM . 

. 102CC 

908126 CM . 

. 907257 

906 FEDRAL . 

. 02135 

907055 EM . 

. 203F 

907218 EM . 

. 1218S 

907379 EM . 

. 109TB 

907512 EM . 

. 212S 

907665 EM . 

. 2D3S 

907878 EM . 

. 210L 

908166 EM . 

. 1214AG 

906 LEMPCO . 

. 02135 

907056 EM . 

. 305DD 

907220 EM . 

. 1220S 

907380 CM . 

. 514003 

907513 CM . 

. 213S 

907666 EM . 

. 114L 

907879 EM . 

. RW507BR 

908181 EM . 

. 1210L 

906000006 SUBARU . 

. 513015 

907057 EM . 

. 204FF 

907225 EM . 

. RW509FR 

907381 EM . 

. 208 

907515 EM . 

. 215S 

907677 EM . 

.RW5D8BR 

907884 EM . 

. RW507GR 

908182 EM . 

. 307L 

906010010 SUBARU . 

. 206WB 

907059 EM . 

. 305S 

907225 SKF . 

. RW509FR 

907382 EM . 

. 5204KE 

907521 EM . 

. 5312W 

907680 EM . 

. 203FF 

907886 EM . 

. 88107AR 

908195 EM . 

. 5211W 

906010011 SUBARU . 

. 206WB 

907064 EM . 

. 204 

907227 EM . 

. 202FF 

907391 AMC . 

. 203AB 

907522 EM . 

. 222S 

907682 EM . 

.RW507CR 

907887 EM . 

. 203FF 

908199 EM . 

. 207SLB 

906010012 SUBARU . 

. 305AG 

907065 EM . 

. 200AB 

907229 EM . 

. 204 

907396 CM . 

. 203FF 

907528 CM . 

. 1208L 

907688 CM . 

. 203AB 

907889 EM . 

. 210CC 

908216 CM . 

. 1307SL 

906010013 SUBARU . 

. 305AG 

907066 EM . 

. 105CB 

907234 EM . 

. 207F 

907398 CM . 

. 5310WA 

907529 CM . 

. 204FF 

907689 CM . 

. 305AG 

907895 EM . 

. 5307W 

908224 EM . 

. 206L 

906010013 VOLVO . 

. 305AG 

907067 EM . 

. 5205KE 

907235 EM . 

. 207FF 

907399 CM . 

. 614037 

907530 CM . 

. 205FF 

907690 CM . 

.RW507AR 

907896 CM . 

. 88016 

908225 EM . 

. 206SL 

906010015 SUBARU . 

. 207 

907070 EM . 

. 205BB 

907236 EM . 

. 307FF 

9074 HYSTER . 

. 5206KE 

907531 EM . 

. 205FF 

907691 EM . 

. 116BB 

907897 EM . 

. 205SS 

908244 EM . 

. 614018 

906010015 VOLVO . 

. 207 

907070 JEFREY . 

. JH307710 

907240 EM . 

. 202FF 

907403 EM . 

. 614018 

907532 CM . 

. 206FF 

907692 EM . 

. 110CB 

907898 EM . 

. 207SS 

908261 EM . 

. 311TB 

906010019 SUBARU . 

. 204FF 

907071 EM . 

. RW607NR 

907242 EM . 

. 312SS 

907404 EM . 

. 1213L 

907535 EM . 

. 216SL 

907693 EM . 

. 111TB 

907907 EM . 

. 88107 

908265 EM . 

. 116BB 

906010020 SUBARU . 

. 205BB 

907071 JEFREY . 

. JH307749 

907251 EM . 

. 208F 

907406 EM . 

. 1213A 

907538 EM . 

. 614018 

907694 EM . 

. 111L 

907909 EM . 

. 5205KE 

908298 EM . 

. 213L 

906010023 SUBARU . 

. 204 

907072 EM . 

.RW607NR 

907253 EM . 

. 309S 

907414 EM . 

. 203FF 

907540 EM . 

. 209S 

907696 EM . 

. 113TB 

907913 EM . 

. 3D7L 

908323 EM . 

. 5206KE 

906010024 SUBARU . 

. 205BB 

907073 EM . 

. 207S 

907256 EM . 

. 306FF 

907415 EM . 

. 203FF 

907545 EM . 

. N1307L 

907697 EM . 

. 116BB 

907915 EM . 

. 115SL 

908324 EM . 

. 614009 

906013 EM . 

. 104CC 

907075 EM . 

. 207FF 

907257 FM . 

. 907257 

907416 EM . 

. 304DD 

907550 CM . 

. 205F 

907698 CM . 

. 118 

907926 SAAB . 

. 306TB 

908331 EM . 

. 614009 

906014 EM . 

. 1306S 

907084 EM . 

. 207FF 

907257 SKF . 

. 907257 

907417 EM . 

. 304DD 

907552 EM . 

. 206FF 

907699 EM . 

. 116L 

907927 EM . 

. 207SLB 

908332 EM . 

. 5308WS 

90602001 1 SUBARU . 

. 204 

907086 EM . 

. 1306S 

907258 CM . 

. 206SL 

907418 EM . 

. 210S 

907555 CM . 

. 1207L 

907703 EM . 

. 213TB 

907929 EM . 

. 2D7L 

908353 EM . 

. 212CC 

906063 TRIMPH . 

. 202AG 

907090 EM . 

.RW607NR 

907259 EM . 

. 207SL 

907423 CM . 

. 306F 

907559 CM . 

. 1209A 

907706 CM . 

. 311TB 

907933 EM . 

. 5305KE 

908359 EM . 

. 614009 

906100004 SUBARU . 

. 30204M 

907092 EM . 

. 1307S 

907261 EM . 

. RW509FR 

907424 EM . 

. 209BB 

907561 EM . 

. 1209S 

907707 EM . 

. 5311W 

907936 EM . 

. 88131R 

908395 EM . 

. 5212WLB 

906100005 SUBARU . 

. 30205M 

907097 EM . 

. 212 

907261 L&S . 

. RW509FR 

907425 CM . 

. 207 

907565 EM . 

. 1306L 

907712 EM . 

. 907257 

907938 EM . 

.WPC107GPC 

908403 EM . 

. 614009 

906100007 SUBARU . 

. 513027 

907100 FAFIJIR . 

. RW607NR 

907261 SKF . 

. RW509FR 

907426 EM . 

. 204 

907566 EM . 

. 306L0 

907717 EM . 

.RW507AR 

907940 EM . 

. 305D 

908404 EM . 

. 614018 

906209 EM . 

. 208S 

907100 EM . 

. RW607NR 

907263 EM . 

. 304WB 

907427 CM . 

. 107WB 

907572 EM . 

. N1307L 

907723 EM . 

. 5215W 

907941 EM . 

. R8SS 

908419 EM . 

. 203FF 

906224 JEFREY . 

. LM522549 

907100 L&S . 

. RW607NR 

907268 EM . 

. 1213L 

907428 EM . 

. 113L 

907575 EM . 

. 614037 

907726 EM . 

. 206SS 

907942 EM . 

. R10SS 

908438 EM . 

. 206FF 

906225 JEFREY . 

. LM522510 

907100 MRC . 

. RW607NR 

907270 EM . 

. 1308L 

907429 EM . 

. 116L 

907576 EM . 

. 614018 

907732 EM . 

. 105CC 

907943 EM . 

. 1305 

908439 EM . 

. 305DD 

906259 EM . 

. HIPS107RPC 

907100 SKF . 

. RW607IMR 

907271 EM . 

. 307L 

907431 EM . 

. 5211W 

907577 EM . 

. 02135 

907734 EM . 

. 1311 AG 

907946 EM . 

. IM1211L 

908451 EM . 

. 614018 

906272 EM . 

. RW509FR 

907101 EM . 

. RW607NR 

907271 L&S . 

. 307L 

907434 EM . 

. 1308 

907578 EM . 

. CA02135C 

907742 EM . 

. 312SS 

907950 EM . 

. 1212AG 

908483 EM . 

. 206S 

906303 JEFREY . 

. 37431 

907101 L&S . 

. RW607NR 

907274 EM . 

. 1209L 

907435 CM . 

. 202FF 

907579 EM . 

. 02755 

907746 EM . 

. 215 

907954 EM . 

. 38SS 

908500 EM . 

. 8500 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


Part it/Name Timken 

9085D2 EM . 8502 

908503 EM . 8503 

908504 EM . 8504 

908505 EM . 8505 

908506 EM . 8506 

908507 EM . 8507 

908603 EM . 8603 

908604 EM . 8604 

908605 EM . 8605 

908D6 WHITE . 59200 

909 FEDRAL . 1505 

909 LEMPCO . 1505 

909001 EM . B01 

909001 HOOVER . B01 

909001 L&S . B01 

909001 OPEL . B01 

909001 SKF . B01 

909001 VAUXHL . B01 

909001N FM . B01 

909002 EM . B02 

909002 HOOVER . B02 

909002 L&S . B02 

909002 OPEL . B02 

909002 SKF . B02 

909002 VAUXHL . B02 

909002N FM . B02 

909013 EM . 88107A 

909021 COM . B21 

909023 COM . B23 

909025 EM . B25 

909025 HOOVER . B25 

909025 L&S . B25 

909025 SKF . B25 

909025N FM . B25 

909026 EM . B26 

909026 HOOVER . B26 

909026 L&S . B26 

909026 SKF . B26 

909026N FM . B26 

9090363006 TOYOTA . 510017 

909036300677 TOYOTA . 510017 

909040 EM . B40 

909040 HOOVER . B40 

909040 L&S . B40 

909040 SKF . B40 

909041 EM . B41 

909041 HOOVER . B41 

909041 L&S . B41 

909041 SKF . B41 

909041N FM . B41 

909044 EM . B44 

909044 L&S . B44 

909044 SKF . B44 

909044N FM . B44 

909045 EM . B45 

909045 HOOVER . B45 

909045 L&S . B45 

909045 SKF . B45 

909045N FM . B45 

909045R L&S . B45 

909046 EM . B46 

909046 HOOVER . B46 

909046 L&S . B46 

909046 SKF . B46 

909046N FM . B46 

909046R L&S . B46 


Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

909047 EM . 

. B47 

909546 EM . 

. B44 

909047 L&S . 

. B47 

909547 EM . 

. B47 

909047 SKF . 

. B47 

909547 L&S . 

. B47 

909047N FM . 

. B47 

909547 SKF . 

. B47 

909048 EM . 

. B48 

909548 EM . 

. B48 

909048 L&S . 

. B48 

90955 EATON . 

. 572 

909048 SKF . 

. B48 

909552 EM . 

. B52 

909048N FM . 

. B48 

909562 EM . 

. B62 

909052 EM . 

. B52 

909565 EM . 

. B73 

909052 HOOVER . 

. B52 

909566 EM . 

. B66 

909052 L&S . 

. B52 

909566 L&S . 

. B66 

909052 SKF . 

. B52 

909566 SKF . 

. BBB 

909052N FM . 

. B52 

909567 EM . 

. B67 

909052R L&S . 

. B52 

909567 L&S . 

. B67 

909060 ISO . 

. B60 

909567 SKI . 

. B67 

909062N FM . 

. B62 

909570 EM . 

. B70 

909065 COM . 

. B65 

909570 L&S . 

. B70 

909066 CM . 

. B66 

909570 SKF . 

. B70 

909066 L&S . 

. B66 

909601 CM . 

. B01 

909066 SKF . 

. B66 

909601 HOOVER . 

. B01 

909066N FM . 

. B66 

909601 L&S . 

. B01 

909067 EM . 

. B67 

909601 SKF . 

. B01 

909067 L&S . 

. B67 

909602 HOOVER . 

. B02 

909067 SKF . 

. B67 

909602 L&S . 

. B02 

909067J SKI . 

. B67 

909602 SKI . 

. B02 

909067N FM . 

. B67 

909625 CM . 

. B45 

909070 CM . 

. B70 

909625 SKF . 

. B25 

909070 L&S . 

. B70 

909626 HOOVER . 

. B2B 

909070 SKF . 

. B70 

909626 L&S . 

. B2B 

909070N FM . 

. B70 

909626 SKI . 

. B2B 

909072 ISO . 

. B72 

909632 L&S . 

. B02 

909073 COM . 

. B73 

909640 EM . 

. B40 

909073N FM . 

. B73 

909640 HOOVER . 

. B40 

90925 WHITE . 

. 53375 

909640 L&S . 

. B40 

909400 EM . 

. 02135 

909640 SKF . 

. B40 

90941 EATON . 

. 3720 

909641 EM . 

. B41 

909422 EM . 

. 614037 

909641 SKF . 

. B41 

909427 EM . 

. 2759 

909646 L&S . 

. B2B 

90943 EATON . 

. 563 

909648 CM . 

. B48 

909430 EM . 

. 01876 

909652 L&S . 

. B02 

909432 EM . 

. 200531 

909662 CM . 

. B62 

909434 CM . 

. 02135 

909666 EM . 

. BB6 

909436 CM . 

. 02252 

909666 L&S . 

. BBB 

90944 EATON . 

. 2720 

909666 SKF . 

. BBB 

909444 EM . 

. 02755 

909667 EM . 

. B67 

90947 EATON . 

. 359S 

909667 L&S . 

. B67 

909501 EM . 

. B01 

909667 SKF . 

. BB7 

909502 EM . 

. B02 

909670 CM . 

. B70 

909502 SKF . 

. B02 

909670 L&S . 

. B70 

90951 EATON . 

. 3920 

909670 SKI . 

. B70 

90952 EATON . 

. 480 

909673 EM . 

. B47 

909525 EM . 

. B25 

909701 EM . 

. B01 

909525 HOOVER . 

. B25 

909702 EM . 

. B52 

909525 L&S . 

. B25 

909702 EM . 

. B02 

909525 SKF . 

. B25 

909725 CM . 

. B73 

909526 CM . 

. B26 

909725 CM . 

. B25 

909526 SKF . 

. B26 

909725 EM . 

. B45 

90954 EATON . 

. 575 

909725 CM . 

. B47 

909540 CM . 

. B40 

909726 EM . 

. B44 

909540 HOOVER . 

. B40 

909726 EM . 

. B48 

909540 L&S . 

. B40 

909726 EM . 

. B46 

909540 SKF . 

. B40 

909726 CM . 

. B2B 

909541 EM . 

. B41 

909740 EM . 

. B40 

909542 EM . 

. B42 

909740 HOOVER . 

. B40 

909545 EM . 

. B45 

909740 L&S . 

. B40 

909545 SKF . 

. B45 

909762 CM . 

. BBB 


909762 CM . B62 

909767 CM . B67 

909770 EM . B70 

909770 L&S . B70 

909770 SKF . B70 

9098760000 AUDI . SET6 

9099963066 TOYOTA . 306SL 

909D5 WHITE . 66225 

909D6 WHITE . 3525 

90MS FM . 90MS 

90MS FM .90MSZPPAIRAG 

90MS FM .90MSZPPRAG 

90MS SKF . 90MS 

90MS SKF .90MSZPPAIRAG 

9100057 CM . 305S 


91001035000 HONDA . 304WB 

91001071000 HONDA . 305AG 

91001259010 HONDA . 306TB 

91001259020 HONDA . 306TB 

91001356003 HONDA . 306TB 

91001516000 HONDA . 305AG 

91002357008 HONDA . 306TB 

91002603 VAUXHL . 72212C-72487 

91002605 VAUXHL . 42381-42584 

91002617 VAUXHL . 78215C-78551 

91002P4V003 HONDA . 305AG 

91002PG1018 HONDA . 108A 

91002PL3A02 HONDA . 207 

9100351 EM . 7204 

91003634004 HONDA . 304WB 

91003657003 HONDA . 304WB 

91003657008 HONDA . 304WB 

91003PB6028 HONDA . 5205KE 

91003PB7003 HONDA . 303BB 

91003PB7004 HONDA . 303BB 

91003PE6018 HONDA . 304WB 

91003PG1003 HONDA . 5205KE 

91004657004 HONDA . 305AG 

91004657008 HONDA . 305AG 

91004657961 HONDA . 305AG 

91004657962 HONDA . 305AG 

91004657963 HONDA . 305AG 

91004689000 HONDA . 305AG 

91004PA9003 HONDA . 305AG 

91004PB6008 HONDA . 305AG 

91004PB7961 HONDA . 305AG 

91005P80003 HONDA . 208 

91005P80003 OEM . 208 

91005PC8008 HONDA . 208 

91005PC9008 HONDA . 208 

91005PE6004 HONDA . 207 

91005PE6008 HONDA . 207 

91005PE6014 HONDA . 207 

91005PG2004 HONDA . 33108 

91005PL0008 HONDA . 207 

91005PL3A01 HONDA . 207 

91005PL3A03 HONDA . 207 

91005PL3A030 HONDA . 207 

91005PL3A04 HONDA . 207 

91005PL3A06 HONDA . 207 

91005PL3B03 HONDA . 208 

91005PL3B04 HONDA . 208 

91005PPS003 HONDA . 208S 

91005PS1003 HONDA . 208 

91005PY4003 HONDA . 111TB 

9100620 EUCLID . 6320 
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Part It/Name Timken 

9100620 CM . 6320 

91006634004 HONDA . 102CC 

91006634008 HONDA . 102CC 

910066790040 HONDA . 101SS 

910066790080 HONDA . 101SS 

91006GF9003 HONDA . 302AG 

91006P10000 HONDA . 102CC 

91006P5D0070AA HONDA ... NP030857 
91006P5D0070AB HONDA ... NP929079 

91006PG2008 HONDA . 32008XM 

91006PG4003 HONDA . 30208M 

91007P5D0070AA HONDA ... HIP235899 
91007P5D0070AB HONDA ... NP463799 

91007PY4003 HONDA . 32207M 

91009P5D0070AA HONDA ... NP905784 
91009P5D0070AB HONDA ... NP484279 

9101KDD FAFNIR . 101SS 

91021 NEWPRO . 394A 

91021054 VAUXHL . 665-653 

91021065 VAUXHL 

JH307749-JH307710 

91023 NEWPRO . 495 

91024 NEWPRO . 493 

9102449 EM . 71450 

91024773 VAUXHL . SET1 

9102501 EUCLID . 797 

9102501 EM . 797 

9102564 EUCLID . 792 

9102564 EM . 792 

9102FF FEDRAL . 102CC 

9102KDD FAFNIR . 102CC 

9102LL FEDRAL . 102CC 

9102NPP FAFNIR . 102CC 

9102PP FAFNIR . 102CC 

9102RR FEDRAL . 102CC 

91031 NEWPRO . HM803146 

91032 NEWPRO . HM803110 

91034 NEWPRO . 332 

91034634008 HONDA . 513181 

9103LL FEDRAL . 103CC 

9103PP FAFNIR . 103CC 

9103RR FEDRAL . 103CC 

9104209 PEUEOT . 513106 

9104640 EUCLID . 14276 

9104640 EM . 14276 

9104641 EUCLID . 14117A 

9104641 EM . 14117A 

9104LL FEDRAL . 104CC 

9104PP FAFNIR . 104CC 

9104PP FM . 9104PP 

9104RR FEDRAL . 104CC 

9105 FEDRAL . 105CB 

91051538028 HONDA . 305D 

91051634004 HONDA . B36 

91051634008 HONDA . B36 

91051671003 HONDA . B36 

91051681003 HONDA . B32 

91051689003 HONDA . B32 

91051689004 HONDA . B32 

91051689008 HONDA . B32 

91051689014 HONDA . B32 

91051689018 HONDA . B32 

91051689023 HONDA . B32 

91051689023 HONDA . 518504 

9105168923 OEM . B32 

91051692003 HONDA . B36 


Part #/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

91051692003 OEM . 

. B3B 

9109424 CM . 

. 14137A 

91051692004 HONDA .... 

. B3B 

9109434 EM . 

. 665 

91051692008 HONDA .... 

. B3B 

9109587 EM . 

. A6075 

91051692018 HONDA .... 

. B3B 

9109588 EM . 

. A6162 

91051SB0003 HONDA .... 

. 513025 

9109661 EUCLID . 

. 655 

91051SB0004 HONDA .... 

. 513025 

9109661 EM . 

. 655 

91051SB0005 HONDA .... 

. 513025 

9109K FAFNIR . 

. 109TB 

91051SB0008 HONDA .... 

. 513025 

9109KG TORRIN . 

. 109L 

91051SB0010 HONDA .... 

. 513025 

910D5 WHITE . 

. 66462 

91051SB0014 HONDA .... 

. 513025 

910D6 WHITE . 

. 3780 

91051SB0018 HONDA .... 

. 513025 

9110 FEDRAL . 

. 110CB 

91051SB0028 HONDA .... 

. 513025 

9110077 EUCLID . 

. 850 

91052538028 HONDA .... 

. 204F 

9110077 EM . 

. 850 

91052538028 OEM . 

. 204F 

9110180 COCKSH . 

. 205SL 

91052634004 HONDA .... 

. 304WB 

9110310 COCKSH . 

. 303SS 

91052634008 HONDA .... 

. 304WB 

91 104657003 HONDA .... 

. 1922 

91052671000 HONDA .... 

. SET2 

91 10470A WHITE . 

. 207FF 

910526710000 HONDA .. 

. SET2 

9110650A WHITE . 

... NPS012RPC 

91052671004 HONDA .... 

. SET2 

9110880 COCKSH . 

. 204FF 

91052671008 HONDA .... 

. SET2 

9110890 COCKSH . 

. 20BFF 

910526710080 HONDA .. 

. SET2 

911 OK FAFNIR . 

. 110CB 

91052SC2014 HONDA .... 

. 513032 

9110KDD TORRIN . 

. 110SS 

91052SC2018 HONDA .... 

. 513032 

9110KG TORRIN . 

. 110L 

91053538014 HONDA .... 

. 205F 

9110PP TORRIN . 

. 110CC 

91053538014 OEM . 

. 205F 

9111 FEDRAL . 

. 111TB 

91053538018 HONDA .... 

. 205F 

9111110 COCKSH . 

. 205FF 

91053634004 HONDA .... 

. RW122 

91111209 WHITE . 

.. NPS014RPC 

91053634008 HONDA .... 

. RW122 

91111309 WHITE . 

.. NPS100RPC 

91053671004 HONDA .... 

. SET8 

91111509 WHITE . 

.. NPS103RPC 

91053671008 HONDA .... 

. SET8 

9111180 WHITE . 

. 1872 

91053SD4J61 HONDA .... 

. 101SS 

91111809Z852 VAUXHL 

. 1872 

9105438 EM . 

. 13D5L 

9111220 COCKSH . 

. 203FF 

91054579018 HONDA .... 

. B1816 

91112407 WHITE . 

.... DC210TTA 

910545790180 HONDA .. 

. B1816 

91113107 WHITE . 

.. NPC102RPC 

91057SD9004 HONDA .... 

. 108FFIM 

9111380 COCKSH . 

. 212CC 

91058 NEWPRO HM803146-HM80311 

91114807 WHITE . 

. 02135 

9105K FAFNIR . 

. 1D5CB 

91119207 WHITE . 

. WPSD14GPC 

9105LL FEDRAL . 

. 105CC 

911 IK FAFNIR . 

. 111TB 

9105PP FAFNIR . 

. 105CC 

91 11 KG TORRIN . 

. 111G 

9105RR FEDRAL . 

. 105CC 

91121PK5005 HONDA .... 

. 30208M 

9106 FEDRAL . 

. 106WB 

91121PK5008 HONDA .... 

. 30208M 

91061500000 HONDA .... 

. 30204M 

91121PR8008 HONDA .... 

. 32011XM 

91061500004 HONDA .... 

. 30204M 

91122PH8008 HONDA .... 

. 32007X 

910665048100 HONDA .. 

. SET2 

91122PW5008 HONDA ... 

. 33208 

91066MC7004 HONDA ... 

. 30203 

91123PH8008 HONDA .... 

. SET32 

91067504810 HONDA .... 

. 1988 

91123PW5008 HONDA ... 

. 32008XM 

910675048100 HONDA .. 

. 1988 

91123PW5008 OEM . 

. 32008XM 

91067505810 HONDA .... 

. A21 

91124PH8008 HONDA .... 

. 32306 

9106K FAFNIR . 

. 106WB 

91124PS3008 HONDA .... 

. 32009 

9106LL FEDRAL . 

. 106CC 

91124PW5008 HONDA ... 

. 32010X 

9106PP FAFNIR . 

. 106CC 

9112543 EUCLID . 

. 67322 

9106RR FEDRAL . 

. 106CC 

9112543 EM . 

. 67322 

9107 FEDRAL . 

. 107WB 

91125PH8008 HONDA .... 

. 32008XM 

9107FF FEDRAL . 

. 107DD 

91126PH8008 HONDA .... 

. 208 

9107K FAFNIR . 

. 107WB 

9112790 WHITE . 

. 2375F 

9107LL FEDRAL . 

. 107DD 

9112K TORRIN . 

. 112BB 

9107PP FAFNIR . 

. 107DD 

91132 EATON . 

. 752 

9107RR FEDRAL . 

. 107DD 

91 13431 EUCLID . 

. 683-672 

9108 FEDRAL . 

. 108TB 

9113431 EM . 

. 683-672 

91082R91 IHC . 

.. MU1307TM 

91136 EATON . 

. 3979 

9108833 EM . 

. 5309W 

9113682 EUCLID . 

. 3120 

9108K FAFNIR . 

. 108TB 

9113682 EM . 

. 3120 

9108KG TORRIN . 

. 1D8L 

911380 COCKSH . 

. 212CC 

9108PP TORRIN . 

. 108FFN 

9113K TORRIN . 

. 113TB 

9109 FEDRAL . 

. 109TB 

9113KDD TORRIN . 

. 113SS 

9109424 EUCLID . 

. 14137A 

9113KG TORRIN . 

. 113L 


9114807 COCKSH 
911495 WABCO ... 
911496 WABCO ... 
911497 WABCO ... 
911498 WABCO ... 
9114K TORRIN . 


9115 FEDRAL . 115BB 

911586 SEAL-P . 29521 

911587 SEAL-P . 29585 

911588 SEAL-P . 394AS 

9115K FAFNIR . 115BB 

9115KG TORRIN . 115L 

9116K TORRIN . 116BB 

9116KG TORRIN . 116L 


91172347 EM . 

91173001 EM . 

91174327 CM . 

91174328 CM . 

91174412 CM . 

9117553 EM . 

91176666 CM . 

91177 EATON . 

9117KG TORRIN ... 
9118KD TORRIN ... 
9118KDG TORRIN 
9118KG TORRIN ... 

911D6 WHITE . 

91201A EATON .... 

91203 CHRYSL . 

9121 FM . 

9121 SKF . 

912160 CHRYSL ... 
912161 CHRYSL ... 


. 511614 
30307M 
30306M 
30307M 
... 102CC 

. 2756 

30306M 

. 5760 

. 117L 

. 118S 

... 118SL 

. 118L 

. 572 

. 567 

... B2816 

. 9121 

. 9121 

... 24780 
... 14124 


912162 CHRYSL . 24720 

9121648 EUCLID . 2759 

9121648 EM . 2759 

9122KDG TORRIN . 122SL 

9122KG TORRIN . 122L 

9122KML FM . 9122KML 

91233 CHRYSL . Q15902 

912343 AMC .W1590Q 

912362 AMC . 308LI 

91245 AMC . 207 

9124960 EM . 1213L 

9124961 CM . 1213A 

9125640 EM . 1309 

912571R91 IHC . 200543 

91262R91 IHC . 78225C 

91263R91 IHC . 78225C-78551 

91269 WHITE . 479 

912730R91 IHC . 382S 

912731R91 IHC . 387A-382S 

912732R91 IHC . HM88542 

912733R1 IHC . HM88510 

912734R91 IHC .... HM88542-HM88510 

912735R91 IHC . HM803146 

912D6 WHITE . 53176 

9130299 EM . 110CC 

913201 CHRYSL . 14138A 

913203 CHRYSL . 12520 

913204 CHRYSL . 12580 

913354R91 IHC . FWG114R 

91351 NEWPRO . 207L 

9135787 EM . 1217A 

913718 SEAL-P . 310L 

913722 SEAL-P . 3732 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part tt/Name 


913724 SEAL-P . 

. 3925 

917279R91 IHC 

HM903249-HM90321 

9192975 CHRUK 

. 55187C-55437 

919273 FALK . 

. 210S 

913778 CHRYSL . 

. 3780 

9173 SEAL-P . 

. 3196 

9192977 CHRUK 

. 368A-362A 

919274 FALK . 

. 306S 

913780 CHRYSL . 

. 2984 

91739912 VOLVO 

. 513194 

9192978 CHRUK 

. 368A-362A 

919275 FALK . 

. 307S 

913781 CHRYSL . 

. 2924 

917771 AMC . 

. 24780 

9192978 FALK ... 

. 368A-362A 

919276 FALK . 

. 309S 

913843 SEAL-P . 

. 392 

917773 AMC . 

. 24720 

9192979 CHRYSL 

. 3720 

919277 FALK . 

. 31 IS 

913D6 WHITE . 

. 53387 

917960R91 IHC ... 

. 88107 

9192989 CHRYSL 

. 3720 

9193 WHITE . 

. 3525 

91408443 VOLVO . 

. 513130 

917960R91 SKF ... 

. 88107 

9192982 CHRUK 

. 55200C 55437 

9193017 CHRUK . 

. 15112-15250X 

91409565 VOLVO . 

. 512234 

917D6 WHITE . 

. 53375 

9192987 CHRUK 

. KB11786Y 

919303 FALK . 

. 207SS 

91409655 VOLVO . 

. 513130 

9182136 EM . 

. 1306S 

9192989 CHRUK 

. 3982-3920 

919310 FALK . 

. 211TB 

914216 AMC . 

. 13889 

918400 AMC . 

. 387A 

9192999 CHRUK 

. 477-472 

9193109 CHRUK . 

. 497-493 

914217 AMC . 

. A2047 

9185 FM . 

. 9185 

9192992 CHRUK 

. 559-552A 

919317 FAIK . 

. MA5216EX 

9142320 CM . 

. 572 

9185 SKF . 

. 9185 

9192993 CHRUK 

. 6379-6320 

919323 FALK . 

. 305DD 

914312 SEAL-P . 

. 02135 

91859121 COM ... 

. 9185-9121 

9192995 CHRUK 

. 480-472A 

919325 FALK . 

. 204FF 

914328 SEAL-P . 

. WC88503 

918665R1 IHC . 

. 34492A 

9192996 CHRUK 

. 482 472A 

919327 FALK . 

. 304DD 

9144 HYSTER . 

. 210S 

918666R91 IHC ... 

. 34274 

9192997 CHRUK 

. 482-472 

919331 FALK . 

. 211SL 

9145 HYSTER . 

. 307TB 

918667R91 IHC ... 

. 34274-34492A 

9192998 CHRUK 

. 566-563 

919392 AMC . 

. 202FF 

914509 SEAL-P . 

. 308SL 

9188011 CHRUK .. 

. 206WB 

9192109 CHRUK 

. 568-563 

91947 AMC . 

. QBR23549 

914510 SEAL-P . 

. 3D8L 

9188015 CHRUK .. 

. 307TB 

9192102 CHRUK 

. 495A493 

91950 AMC . 

. 207 

914524 SEAL-P . 

. 207 

9188025 CHRUK .. 

. 210S 

9192107 CHRUK 

. 580-572 

91951 AMC . 

. 207SL 

914D6 WHITE . 

. 566 

918875R91 IHC ... 

. 2005 

9192108 CHRUK 

. 498-493 

91951 SEAL-P . 

. 207SL 

9150066 EM . 

. 5211W 

9190 WHITE . 

. 3780 

9192109 CHRUK 

. 497-493 

919576 AMC . 

. 382S 

915058 CHRYSL . 

. 2065 

919000 FALK . 

. 1206AG 

9192110 CHRUK 

. 665-652 

919596 AMC . 

. HM88542 

9151 SEAL-P . 

. 363 

919005 FALK . 

. 1310AG 

9192111 CHRUK 

. 593-592A 

919597 AMC . 

. HM88510 

91511608280 PORSCH .. 

. 614136 

919013 FALK . 

. 1211 AG 

9192112 CHRUK 

. 594-592A 

919598 AMC . 

. HM8Q7Q4Q 

9152464 EM . 

. M1210EX 

919014 FALK . 

. 1212AG 

9192113 CHRUK 

. 683-672 

919599 AMC . 

. HM807010 

915248R91 IHC . 

. 88107 

919015 FALK . 

. 205BB 

9192114 CHRUK 

. 42381-42584 

919606 FALK . 

. 206L 

9152975 EM . 

. MR 1220EL 

919022 FALK . 

. 1306TB 

9192115 CHRUK 

. 780-772 

919607 FALK . 

. 207L 

9153176 EM . 

. 8506 

919034 FALK . 

. 1313AG 

9192116 CHRUK 

. 56425-56650 

919608 FALK . 

. 304L 

9153488 EM . 

. B3216 

919039 FALK . 

. 208 

9192119 CHRUK 

. 623-612 

919609 FALK . 

. 305L 

9154285 EUCUD . 

. 661-652 

919040 FALK . 

. 306TB 

9192120 CHRUK 

. 3984-3920 

919610 FALK . 

. 310L 

9154285 EM . 

. 651-652 

919045 FALK . 

. 1214AG 

9192123 CHRUK 

. 3490-3420 

919611 FAIK . 

. 208L 

915480 SEAL-P . 

. 27690 

919054 FALK . 

. 308L 

9192124 CHRUK 


919615 TALK . 

. 211L 

915484 SEAL-P . 

. 27620 

919060 FALK . 

. 1315BB 


HM903249-HM903210 

919618 FALK . 

. 21 IS 

915485 SEAL-P . 

. 29520 

919069 FALK . 

. 202FF 

9192125 CHRUK 

. SET21 

91962 SEAL-P . 

. 2729 

915486 SEAL-P . 

. 67720 

9191 WHITE . 

. 3720 

9192127 CHRUK 

. 3994-3920 

919621 FALK . 

. 1311AGL 

915487 SEAL-P . 

. 394A 

919184 WHITE . 

. 8505 

9192129 CHRUK 

. SET6 

919628 FALK . 

. 209S 

9155955 EM . 

. J923246 

9192 WHITE . 

. 3578 

9192130 CHRUK 

. 529X-522 

919629 FALK . 

. 30BL 

9157 SEAL-P . 

. 414 

9192000 CHRUK .. 

. SET2 

9192131 CHRUK 

. 3479-3420 

919633 FALK . 

. 305AG 

9157351 EUCLID . 

. 3780 

91920000 CHRUK 

. SET2 

9192132 CHRUK 

. SET5 

919636 FALK . 

. 304WB 

9157351 EM . 

. 3780 

91920001 CHRUK 

. 09067-09195 

9192133 CHRUK 

. SET4 

919640 FALK . 

. 203AB 

9157352 EUCLID . 

. 3726 

91920002 CHRUK 

. 09074-09196 

9192140 CHRUK 

. 05079-05185 

919641 FALK . 

. 204L 

9157352 EM . 

. 3726 

91920003 CHRUK 

. 21075-21212 

9192145 CHRUK 

. 30305M 

919642 FALK . 

. 307L 

91578 FIAT . 

. 208 

9192001 CHRUK . 

. 09067-09195 

9192150 CHRUK 

. 32306 

919647 FALK . 

. 207 

9158131 EM . 

. M5210EL 

9192002 CHRUK . 

. 09074-09196 

9192155 CHRYSL 

. 332 

919654 FALK . 

. 205L 

915861 CHRYSL . 

. 368A-362A 

9192003 CHRUK . 

. 21075-21212 

9192316 CHRUK 

. LM67048 

919655 FALK . 

. 203S 

915862 CHRYSL . 

. 368A 

9192015 CHRUK . 

. SET21 

9192346 CHRUK 

. LM501349 

919656 FALK . 

. 209L 

915863 CHRYSL . 

. 362A 

9192017 CHRUK . 

. 151 12-15250X 

919239 FALK . 

. 305SLV 

919661 AMC . 

. 382A 

915D6 WHITE . 

. 3920 

9192022 CHRUK . 

. 02872-02820 

919241 FALK . 

. 307SL 

919665 FALK . 

. 1311 AG 

915T2 WHITE . 

. 307S 

9192026 CHRUK . 

. 151 18-15250X 

919243 FALK . 

. 310SL 

919666 FALK . 

. 115BB 

916 FEDRAL . 

. 2063R 

9192027 CHRUK . 

. 15123-15250X 

919246 FALK . 

. 207SL 

919670 FALK . 

. 206WB 

916 LEM PC 0 . 

. 2063R 

9192029 CHRUK . 

.M88048 M88010 

919248 FALK . 

. 210SL 

919685 FAIK . 

. 203FF 

916 SPICER . 

. 107WB 

9192033 CHRUK . 

. 14125A-14274 

919249 FALK . 

. 212SL 

919695 FALK . 

. 312 

9160 SEAL-P . 

. 3720 

9192034 CHRUK . 

. 14125A-14276 

919250 FALK . 

. 206SL 

919696 FALK . 

. 310 

9161990A CM . 

. 1215BB 

9192038 CHRUK . 

. 14130-14276 

9192518 CHRUK 

. LM67010 

9197001 CHRUK . 

. 307L 

9161991A EM . 

. 1312 

9192039 CHRUK . 

. 14130-14276 

919254 FALK . 

. 306SLV 

9197002 CHRUK . 

. 308L 

9161992 EM . 

. MR1313EL 

9192045 CHRUK . 

. 25877-25820 

9192546 CHRUK 

. LM501310 

9197008 CHRUK . 

. 210L 

916212 AMC . 

. 203FF 

9192046 CHRUK . 

. 31593-31520 

919261 FALK . 

. 202AG 

919701 FALK . 

. 21 ICC 

9162439 EUCLID . 

. 580 

9192050 CHRUK . 

. 2788-2729 

919262 FALK . 

. 204 

919790 WHITE . 

. 8506 

9162439 CM . 

. 580 

9192051 CHRUK . 

. 2788-2720 

919263 FALK . 

. 308WB 

919914 FALK . 

. 305SLV 

916594 CHRYSL . 

. 205S 

9192052 CHRUK . 

. 3490-3420 

919265 CHRYSL . 

. 26884 

919915 FALK . 

. 205SL 

9168188 EM . 

.. 45290-45221 

9192056 CHRUK . 

. 418-414 

919266 CHRYSL . 

. 26823 

919920 FALK . 

. 309SL 

916D6 WHITE . 

. 53162 

9192057 CHRUK . 

. SET45 

919268 FALK . 

. 204S 

919926 FALK . 

. 309L 

917068 AMC . 

. 307F 

9192058 CHRUK . 

. 24780-24721 

919269 FALK . 

. 205S 

919927 FAIK . 

. 311L 

9172 SEAL-P . 

. 3120 

9192063 CHRUK . 

. 526-522 

919270 FALK . 

. 206S 

919963 AMC . 

. 394AS 

917217R1 IHC . 

. HM903210 

9192071 CHRUK . 

. 53177-53375 

919271 FALK . 

. 207S 

919964 AMC . 

. 399A 

917218R91 IHC . 

. HM903249 

9192074 CHRUK . 

. 615-612 

919272 FALK . 

. 208S 

919D5 WHITE . 

. 3975 
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Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

919RC SULLIV ... 

. 1220 

921355 FALK . 

. 478472 

921544 FALK 

. 67390-67322 

921810 FALK .... 

. 745A-742 

91D1238 FORD . 

. 18690-18620 

921362 FALK . 

. 46790-46720 

921548 FALK 

. 64450-64700 

921834 FALK ... 

. 749-742 

91D1239 FORD . 

. 18620 

921365 FALK . 

. 36690-36620 

921550 FALK 

. 475 472A 

921846 FALK ... 

. H414242 H414210 

91D1240 FORD . 

. 18690 

921366 FALK . 

. 48393-48320 

921551 FALK 

.HH221430 HH221410 

921854 FALK .... 

HH221442 HH221410 

91D1240A FORD 

. 18690 

921367 FALK . 

. 525-522 

921570 CHRYSL . 42584 

921855 FALK .... 

. 5584-5535 

91D1242 FORD . 

. 18790-18720 

921369 FALK . 

. 560-552A 

921595 FALK 

. 687 672 

921861 FALK .... 

. 67782-67720 

91D1242A FORD 

. 18790-18720 

921370 FALK . 

. 575-572 

921597 FALK 

. 29685-29620 

921865 FALK ... 

. 745A-742D 

91D1243 FORD . 

. 18720 

921374 FALK . 

. 539-532A 

921598 FALK 

. 47896-47820 

921866 FALK .... 

HH221440 HH221410 

91D1243A FORD 

. 18720 

921376 FALK . 

. 55200C-55437 

921599 FALK 

. 48290-48220 

921872 FALK .... 

HM807040-HM807011 

91D1244 FORD . 

. 18790 

921378 FALK . 

. 529-522 

9216 EATON .. 

. 621 

921878 FALK .... 

. 529X 522 

91912447A FORD 18790-18720 

921379 FALK . 

. 568 563 

921603 FALK 

... HM516442 HM516410 

921881 FALK .... 

. 99575-99100 

91D1244A FORD 

. 18790 

921380 FALK . 

. 655 653 

921604 FALK 

. 48286-48220 

921886 FALK ... 

. 5595-5535 

91T1215 FORD . 

. 15106-15250X 

921381 FALK . 

. 615-612 

921605 FALK 

. 48685-48620 

9218K FM . 

. 9218K 

91T1216 FORD . 

. 15106 

921382 FALK . 

. 659-652 

921606 FALK 

. 46780-46720 

92190 WHITE ... 

. 1214AG 

91X502 IHC . 

. 107DD 

921383 FALK . 

. 639-632 

921607 FALK 

. 67787-67720 

9219172 EM .... 

. 9380-90059 

91X503 IHC . 

. 105CC 

921384 FALK . 

. 645-632 

921622 FALK 

. 748S 742 

92192305 EM .. 

. HA590299 

9200 HOOVER ... 

. 200C 

921388 FALK . 

. 65200-65500 

921631 FALK 

. 39590-39520 

921T2 WHITE ... 

. 306S 

920036307 LEE 

. 307F 

921390 FALK . 

. 66212-66462 

921633 FALK 

. 559-552A 

92203 WHITE ... 

. 522 

920200 FALK .... 

. 205FF 

921393 FALK . 

. 59175-59412 

921634 FALK 

. 566 563 

92204 WHITE ... 

. 527 

920201 FALK .... 

. 206FF 

921394 FALK . 

. 782-772 

921636 FALK 

. 98350-98788 

9221 RIV . 

. KB11786Y 

920208 FALK .... 

. 207FF 

921395 FALK . 

. 760 752 

921637 FALK 

. 42690-42620 

922224 CHRYSL 

. 495A 

920217 FALK .... 

. 309 

921396 FALK . 

. 780-772 

92164 WHITE 

. 482 

9222KM FM . 

. 9222KM 

920218 FALK .... 

. 307TB 

921397 FALK . 

. 780 772 

921648 FALK 

.M348449 M348410 

92244 CHRYSL . 

. 495A 

920219 FALK .... 

. 311TB 

921400 FALK . 

. 71450-71750 

921655 FALK 

. 529X-522 

9225 RIV . 

. KD12051Z 

9203 HOOVER ... 

. 203F 

921401 FALK . 

. 74525-74850 

921662 FALK 

. 842 832 

9226 EATON . 

. 612 

9204 HOOVER ... 

. 204F 

921402 FALK . 

. 78250C-78551 

921663 FALK 

. 855-854B 

92283 NEWPRO 

. 53387 

9205 HOOVER ... 

. 205F 

921403 FALK . 

. 74500-74850 

921668 FALK 

.... HH221449 HH221410 

92284 NEWPRO 

. 53176 

920527 FALK .... 

. MA5213EX 

921407 FALK . 

. 864-854 

921674 FALK 

. 95528-95925 

9229 EATON . 

. 621-612 

920528 FALK .... 

. MA5217EX 

921408 FALK . 

. 855-854 

921678 FALK 

. 850-832 

922973C1 IHC .. 

. 207L 

920529 FALK .... 

. MA5215EX 

921410 FALK . 

. 34306-34478 

921682 FALK 

... HM212049 HM212011 

922975C1 IHC .. 

. 208 

920553 FALK .... 

.MA1206EF 

921413 FALK . 

. 941-932 

921684 FALK 

. 3979-3920 

92300 WHITE ... 

. 749 

920555 FALK .... 

. MA5220EX 

921414 FALK . 

. 938-932 

921687 FALK 

. 565-563 

92301 WHITE ... 

. 742 

920567 FALK .... 

. MA5216EX 

921416 FALK . 

. 93800-93125 

921688 FALK 

. 567A-563 

923117 AMC .... 

. 303SS 

9206 HOOVER ... 

. 206F 

921417 FALK . 

. 94649-94113 

921690 FALK 

. 655 653 

923120 AMC .... 

. 204 

9207 HOOVER ... 

. 207F 

921419 FALK . 

. 581 572 

921691 FALK 

. 663 653 

92313 NEWPRO 

. 3994 

9207189 EUCLID 

. 71425 

921422 FALK . 

. 99550-99100 

921710 FALK 

... HM926747 HM926710 

92314 NEWPRO 

. 3925 

9207189 CM . 

. 71425 

921426 FALK . 

. 39585-39520 

92171057 EM 

.WB000027 

92386 WHITE ... 

. 759 

92077119 CM ... 

. 511035 

921431 FALK . 

. 29590-29520 

921718 FALK 

. L432349 L432310 

92387 WHITE ... 

. 752 

9208 HOOVER ... 

. 208F 

921434 FALK . 

.. HM807049-HM807010 

921726 FALK 

. 37425-37625 

923D6 WHITE ... 

. 33287 

9209 HOOVER ... 

. 209D 

921436 FALK . 

. 95500-95925 

921727 FALK 

. 68462-68712 

92434 WHITE ... 

. 623 

92095 WHITE .... 

. 560 

921438 FALK . 

. 27690-27620 

921730 FALK 

. 755-752B 

924437 CHRYSL 

. 23100 

92096 WHITE .... 

. 552A 

921439 FALK . 

.. HM237535 HM237510 

921733 FALK 

. 795-792 

924438 CHRYSL 

. 23256 

92115771 EM ... 

. HA590007 

921441 FALK . 

. 497 493 

921735 FALK 

. 67790-67720 

92453 WHITE ... 

. 683 

92115772 EM ... 

. HA590006 

921443 FALK . 

... HH221449 HH221410 

921738 FALK 

. 67983-67920 

924568C91 IHC 

. 5760-5735 

9212744 EM . 

. 3382-3320 

921447 FALK . 

. 65212-65500 

921745 FALK 

. 39590-39520 

924596 AMC .... 

. 205FF 

921301 FALK .... 

. 623-612 

921449 FALK . 

. 842 832 

921748 FALK 

. 95525-95925 

9246 MASSEY .. 

. 2720 

921303 FALK .... 

. 45290-45220 

921450 FALK . 

. 99600-99100B 

921750 FALK 

JHM318448-JHM31841 

92475R91 IHC .. 

. 308SL 

921304 FALK .... 

. 759 752 

921459 FALK . 

... HH224335 HH224310 

921753 FALK 

.JH211749-JH211710 

924772C1 IHC .. 

. 212 

921305 FALK .... 

. 94700-94113 

921483 FALK . 

. 46792-46720 

921754 FALK 

JHM720249-JHM72021 

924979 EM . 

. RU1570UM 

921306 FALK .... 

. 95475-95925 

921485 FALK . 

. 6466 6420 

921760 FALK 

.... JM738249-JM738210 

925004 CHRYSL 

. 23100 

921309 FALK .... 

. 755-752 

921489 FALK . 

. 6576-6535 

921763 FALK 

... HM516449-HM516410 

925005 CHRYSL 

. 23256 

921310 FALK .... 

. 861 854 

921490 FALK . 

. 65237-65500 

921769 FALK 

.... JM511946 JM511910 

925021 Cl IHC .. 

. 5305KE 

921311 FALK .... 

. 99600-99100 

921492 FALK . 

.. HM807040 HM807010 

921771 FALK 

JLM714149-JLM714110 

92505 SEAL-P .. 

. 2523 

921314 FALK .... 

. 841 832 

921494 FALK . 

. H715336 H715311 

921772 FALK 

.... JM716649-JM716610 

92507 SEAL-P .. 

. 1729X 

921318 FALK .... 

. 528-522 

921496 FALK . 

. 5760-5735 

921775 FALK 

. 39580-39520 

925174 CHRYSL 

. 28682 

92131A EATON . 

. 598 

921502 FALK . 

. 759 752B 

921777 FALK 

. 55175C-55437 

925175 CHRYSL 

. 28622 

92131B EATON . 

. 592 

921526 FALK . 

.. HM807046 HM807010 

921778 FALK 

.... JM822049-JM822010 

925176 CHRYSL 

. 2984 

921329 FALK .... 

. 6461-6420 

921527 FALK . 

. 45285-45220 

921779 FALK 

. 72187C-72487 

925177 CHRYSL 

. 2924 

921331 FALK .... 

HM237545-HM237510 

921529 FALK . 

. H715345-H715311 

921780 FALK 

... HM212044-HM212011 

92530 CHRYSL . 

. M1210EX 

921337 FALK .... 

. 462-453A 

921530 FALK . 

. H414242-H414210 

921781 FALK 

... HM911245-HM911210 

925446 AMC .... 

. LM501349 

921346 FALK .... 

. 48385-48320 

921531 FALK . 

. 6559C 6535 

921782 FALK 

. 864 854 

925447 AMC .... 

. LM501310 

921347 FALK .... 

. 3982-3920 

921532 FALK . 

. 757-752 

921784 FALK 

. H913849 H913810 

92574H IHC . 

. 68450-68712 

921349 FALK .... 

HM212046 HM212011 

921535 FALK . 

. 644632 

921789 FALK 

. 756A-752 

92575H IHC . 

. 68712 

921351 FALK .... 

. 462-453X 

921536 FALK . 

. 636-632 

921795 FALK 

.JH307749 JH307710 

92576H IHC . 

. 68450 

921352 FALK .... 

. 6580-6535 

921541 FALK . 

... HH224346 HH224310 

921796 FALK 

. 59200-59412 

92577H IHC . 

. 42346-42584 

921354 FALK .... 

. 475-472 

921542 FALK . 

... HH221434 HH221410 

921799 FALK 

. 5395-5335 

92578H IHC . 

. 42346 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


TIMKEN 


Part it/Name 

Timken 

Part It/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part It/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/IVame 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

92586H tHC . 

... MUS1308UM 

928742C1 IHC . 

. 48220 

93222 FWD . 

. 655 

93348 FWD . 

. 93800 

935530R91 IHC . 

. NPS100RPC 

940227C91 IHC .. 

. 99600 

9410898 GM ... 

.HM88547-HM88510 

9411317 GM . 

. 1310AG 

926000130 JABSCO . 

. 202FF 

92898 WHITE . 

. 59200 

93223 FWD . 

. 760 

93349 FWD . 

. 67782 

935531R91 IHC . 

. NPS100RPC 

94024052 GM . 

. 01496 

9410899 GM ... 

. HM88547 

9411318 GM . 

. 1311AG 

92604 WHITE . 

. 636 

92912 AMC . 

. 207S 

93224 BEBLIS . 

. J201248 

93350 FWD . 

. 67720 

935536R91 IHC . 

.IMPS 102RPC 

94024129 OPEL .. 

. SET1 

9410900 GM ... 

. HM88510 

9411319 GM . 

. 1312 

926144 CHBYSL . 

. J261648 

929259C91 IHC . 

07098-07204 

93224 FEDBAL . 

. J201248 

933675 AMC . 

. 200AB 

935537R91 IHC . 

. NPS102RPC 

94024130 OPEL .. 

. SET4 

9410937 GM ... 

. 749A-742 

9411321 GM . 

. 1313SL 

926148 CHBYSL . 

. J281640 

9293798 GM . 

. RW104 

93224 HYATT . 

. J201248 

933737 AMC . 

. 15117 

935561C91 IHC . 

. IR18200H 

94024407 GM . 

. 303CC 

9410938 GM ... 

. 749A 

9411322 GM . 

. 111TB 

926152 CHBYSL . 

. 14118S 

9297987 GM . 

. HM88610 

93224 L&S . 

. J201248 

933757 AMC . 

. 307FF 

93563 IHC . 

. 359S-3525 

94025559 GM . 

. 204FF 

9410940 GM ... 

. 663-653 

9411323 GM . 

. 205BB 

926160 CHBYSL . 

. 24780 

9297991 GM . 

. M86610 

93224 BBC . 

. J201248 

93377 FWD . 

. 48685 

935957C2 IHC . 

. 55437 

940255C91 IHC .. 

. 99600 

9410941 GM ... 

. 663 

9411324 GM . 

. 207S 

926161 CHBYSL . 

. 14124 

92985 WHITE . 

. 71450 

932334M1 MASSEY . 

. 1306TB 

93378 FWD . 

. 48620 

935958C92 IHC . 

. 55200C 

94025945 GM . 

. 30311A 

9410943 GM ... 

. 6379-6320 

9411327 GM . 

. 309 

926162 CHBYSL . 

. 24720 

92986 WHITE . 

. 71750 

93234 FWD . 

. 99600 

93379 FWD . 

. 66225 

935967R91 IHC . 

. NPCD12RPC 

94026993 GM . 

. HB20 

9410945 GM ... 

. 6320 

9411328 GM . 

. 311TB 

92624 CHBYSL . 

. 59187 

92987 WHITE . 

. 52400 

93241 FWD . 

. 48190 

93382 FWD . 

. 66462 

935968R91 IHC . 

. NPCD12RPC 

94027348 GM . 

. HB21 

9410946 GM ... 

. 557S-552A 

9411329 GM . 

. 313 

926245 CHBYSL . 

. 33821 

92988 VOLVO . 

. 52637 

932412 AMC . 

. S443Q 

93383 FWD . 

. LM814849 

935969R91 IHC . 

. NPCD14RPC 

94027580 GM . 

. 105FLI 

9410948 GM ... 

. 552A 

9411330 GM . 

. 5304 

926264 CHBYSL . 

. 59187 

92988 WHITE . 

. 52637 

93242 FWD . 

. 48120 

93384 FWD . 

. LM814810 

935970R91 IHC . 

. NPC014RPC 

94027664 GM . 

. 32007X 

9410949 GM ... 

. 749A-742 

9411332 GM . 

. 1214S 

926328030 SUZUKI . 

. 513193 

92A1201 FOBD . 

. 15580 

93243 FWD . 

. 795 

93389 WHITE . 

. 1313AG 

935973R91 IHC . 

. NPS012RPC 

94027665 GM . 

. 32008XM 

9410950 GM ... 

. 749A 

9411334 GM . 

. 1307S 

926520006 SUZUKI . 

. 32004WB 

92A1202 FOBD . 

. 15520 

93244 FWD . 

. 792 

93391 FWD . 

. HM903210 

935974R91 IHC . 

. NPS012RPC 

94027761 GM . 

. HK2816 

9410951 GM ... 

. 742 

9411335 GM . 

. 1309S 

92666 WHITE . 

. 41125 

92A1216 FOBD . 

. 17580 

93245 FWD . 

. 65390 

93412 FEDBAL . 

. J281224 

935975R91 IHC . 

. NPS014RPC 

94027802 GM . 

. 305L 

9410952 GM ... 

. 663-653 

9411336 GM . 

. 131 IS 

92667 WHITE . 

. 41286 

92A1217 FOBD . 

. 17520 

93248 FWD . 

. 938 

93412 HYATT . 

. J281224 

935976R91 IHC . 

. NPS014RPC 

94027803 GM . 

. 206WB 

9410953 GM ... 

. 663 

9411338 GM . 

. 1313S 

926735003 SUZUKI . 

. 511034 

92AX1201B FOBD . 

. 15580 

93249 FWD . 

. 932 

93412C HYATT . 

. J281224 

935977R91 IHC . 

. NPS100RPC 

94029140 GM . 

. RW122 

9410954 GM ... 

. 653 

9411339 GM . 

. 205S 

926736001 SUZUKI . 

. 510001 

92AX1202B FOBD . 

. 15520 

93252 FWD . 

. 782 

93414 FWD . 

. 47 2X 

935978R91 IHC . 

. NPS100RPC 

94029141 GM . 

. RW122 

9410955 GM ... 

. 6379-6320 

9411340 GM . 

. 206L 

926736002 SUZUKI . 

. 510001 

92AX1216B FOBD . 

. 17580 

93253 FWD . 

. 772 

93416 BEBLIS . 

. J281232 

935979R91 IHC . 

.IMPS 102RPC 

94029517 GM . 

. 302CC 

9410956 GM ... 

. 6379 

9411341 GM . 

. 1307SS 

926799 AMC . 

. LM501349 

92AX1217B FOBD . 

. 17520 

93270 FWD . 

. 2780 

93416 FWD . 

. 641 

935980R91 IHC . 

. NPS102RPC 

94030 FIAT . 

. 209BB 

9410957 GM ... 

. 6320 

9411346 GM . 

. 1207TB 

926800 AMC . 

. LM501311 

92D2 WHITE . 

. 16284 

93271 FWD . 

. 45284 

93416 HYATT . 

. J281232 

935983R91 IHC . 

. NPS103RPC 

94031454 GM . 

. 30312 

9410958 GM ... 

. 557S-552A 

9411347 GM . 

. 1215BB 

926802 AMC . 

. M86647 

9301151 GM . 

. SET5 

93281 FWD . 

. 67885 

93416 SKF . 

. J281232 

935984R91 IHC . 

. NPS103RPC 

94032098 GM . 

. 32210M 

9410959 GM ... 

. 557S 

9411348 GM . 

. 306S 

926803 AMC . 

. HM88649 

9301 1608110 POBSCH .. 

. 614133 

93282 FWD . 

. 67820 

93417 FWD . 

. 5595 

936 FM . 

. 936 

94032099 GM . 

. 32207M 

9410960 GM ... 

. 552A 

9411349 GM . 

. 308S 

926804 AMC . 

. M86610 

9302 EATON . 

. 567A 

93284 FWD . 

. 93750 

93418 FWD . 

.JLM714110 

93624 GM . 

... 29585-29520 

94032100 GM . 

. 29590-29522 

9410963 GM ... 

. 4535 

9411350 GM . 

. 1213L 

926805 AMC . 

. HM88610 

9303288501 LEE . 

.... HM212011 

93285 FWD . 

. 93125 

93420 FWD . 

. 34492A 

936932 COM . 

. 936-932 

94032605 GM . 

. 30309M 

94109658 GM . 

. 614076 

9411351 GM . 

. 5307W 

927 FEDBAL . 

. 2005 

9304 HOOVEB . 

. 304D 

93287R91 IHC . 

. 306L 

93421 FWD . 

. 34306 

936997R91 IHC . 

.WPS1D8GRC 

94034275 GM . 

. 30309M 

941110 CLABK 

. 8504 

9411353 GM . 

. 118 

927 LEMPCO . 

. 2005 

9304B BIV . 

. J322080 

93311 FWD . 

. HH506348 

93424 BEBLIS . 

. J281248 

936998R91 IHC . 

.WPS1D8GRC 

94034276 GM . 

. 30309M 

941112 CLABK 

. 8604 

9411360 GM . 

. 1309L 

927013 CHBYSL . 

. 23256 

9305 HOOVEB . 

. 305D 

93312 FWD . 

. HH506310 

93424 FEDBAL . 

. J281248 

937049C92 IHC . 

. HM803149 

94034277 GM . 

. 30310A 

9411248 GM ... 

. 204S 

9411361 GM . 

. 131OSL 

927014 CHBYSL . 

. 23100 

9305 BIV . 

. KA11820Z 

93315 FWD . 

. 9121 

93424 FWD . 

. HM212011 

937050C2 LHC . 

. HM803110 

94034278 GM . 

. 30310A 

9411249 GM ... 

. 206WB 

9411362 GM . 

. 88508 

927015 CHBYSL . 

. 28622 

9306 HOOVEB . 

. 306F 

93316 BEBLIS . 

. J241232 

93424 HYATT . 

. J281248 

937076C91 IHC . 

. 210S 

94034283 GM . 

. 513045 

9411256 GM ... 

. 209S 

9411363 GM . 

. 88107A 

927016 CHBYSL . 

. 2924 

930611 Cl IHC . 

. 67920 

93316 FEDBAL . 

. J241232 

93424 L&S . 

. J281248 

937077C91 IHC . 

. 211TB 

94034285 GM . 

. 613009 

9411257 GM ... 

. 209BB 

9411402 GM . 

. 2D7L 

927017 CHBYSL . 

. 28682 

9307 HOOVEB . 

. 307F 

93316 HYATT . 

. J241232 

93424 BBC . 

. J281248 

937078C91 IHC . 

. 311TB 

94036567 GM . 

. 513046 

9411260 GM ... 

. 3782-3720 

9411403 GM . 

. 88107 

927018 CHBYSL . 

. 2984 

93081 CHBYSL . 

. NTA815 

93316 L&S . 

. J241232 

93424 SKF . 

. J281248 

93746 CHBYSL . 

. C407Q 

94036568 GM . 

. 32216 

9411261 GM ... 

. 3782 

9411404 GM . 

. 88508 

927097 AMC . 

. 203SS 

93085 WHITE . 

. 612 

93316 BBC . 

. J241232 

93424C HYATT . 

. J281248 

93749 CHECKB . 

. LM48548 

94036570 GM . 

. 3984-3920 

9411262 GM ... 

. 3720 

9411420 GM . 

. 33281-33462 

927164 CHBYSL . 

. 2720 

9308KL FM . 

. 9308KL 

93316 SKF . 

. J241232 

93424C L&S . 

. J281248 

9378793125 COM . 

... 93787-93125 

94036571 ISUZU 

. 4388-4335 

9411263 GM ... 

HM212044-HM212011 

9411421 GM . 

. 33462 

92737 CHBYSL . 

. B1412 

9309K FM . 

. 9309K 

93317 FWD . 

. H913810 

93426 FWD . 

. JLM104910 

938 FM . 

. 938 

94036573 GM . 

. 32213 

9411264 GM ... 

. HM212044 

9411440 GM . 

. 498 

927375 CHBYSL . 

. 2793 

93103 VOLVO . 

. 740 

93318 FWD . 

. H913842 

93428 BEBLIS . 

. J281256 

93800 FM . 

. 93800 

94036574 GM . 

. 32215 

9411265 GM ... 

. HM212011 

9411441 GM . 

. 493 

92743 CHBYSL . 

. B1816 

93103 WHITE . 

. 740 

93319 FWD . 

. 52393 

93428 FEDBAL . 

. J281256 

93800 SKF . 

. 93800 

94043748 GM . 

. 28622 

9411268 GM ... 

. 49585-49520 

9411442 GM . 

. 498-493 

927463C91 IHC . 

. 72188C 

93111608203 POBSCH .. 

. 614132 

93321 FWD . 

. 48290 

93428 FWD . 

. JLM104948 

9380093125 COM . 

... 93800-93125 

94043748 GM . 

. 28622 

9411269 GM ... 

. 49585 

9411443 GM . 

. 33275 

927489C91 IHC . 

. 342-332 

93111608204 POBSCH .. 

. 614132 

93322 FWD . 

. 48220 

93428 HYATT . 

. J281256 

938198R91 IHC . 

. 209D 

94043748 GM . 

. 28682 

9411270 GM ... 

. 49520 

9411444 GM . 

. 33275-33472 

927490C91 IHC . 

. 342 

931 IK FM . 

. 931 IK 

93324 BEBLIS . 

. J241248 

93428 L&S . 

. J281256 

93825 FM . 

. 93825 

94043750 GM . 

. 29585-29520 

9411271 GM ... 

. 3379-3320 

9411445 GM . 

. 53176 

927630 CHBUK . 

. 307L 

9311KL FM . 

. 9311KL 

93324 FEDBAL . 

. J241248 

93428 BBC . 

. J281256 

93825 SKF . 

. 93825 

94043903 GM . 

. 205FF 

9411273 GM ... 

. 3320 

9411446 GM . 

. 53375 

927630 CHBYSL . 

. 307L 

93125 FM . 

. 93125 

93324 HYATT . 

. J241248 

93428 SKI . 

. J281256 

9382593125 COM . 

... 93825-93125 

94047494 OM . 

. 513047 

9411275 GM ... 

. 1215BB 

9411447 GM . 

. 53176-53375 

927704 CHBYSL . 

. 3780 

93125 SKI . 

. 93125 

93324 L&S . 

. J241248 

93432 FWD . 

. 6420 

938535 AMC . 

. 200CC 

94050396 GM . 

. H414210 

9411276 GM ... 

. 1312 

9411450 GM . 

. 131OSL 

927722C91 IHC . 

. 7109 

931320620 ISUZU . 

. 01496 

93324 BBC . 

. J241248 

93434 WHITE . 

. 623 

9386H SKF . 

. 9386H 

94050584 GM . 

. H414210 

9411277 GM ... 

. 2756 

9411457 GM . 

. HM803110 

927742C91 IHC . 

34306-34492A 

9313206201 ISUZU . 

. 01496 

93324 SKF . 

. J241248 

93435 FWD . 

. 752 

93879 SEAL-P . 

. 2720 

94050705 GM . 

. 32216 

9411287 GM ... 

. 567-563 

9411461 GM . 

. 537-532A 

927877C91 IHC . 

. 201CC 

931407 AMC . 

. LM603049 

93325 FWD . 

. HM516410 

93436 WHITE . 

. 6379 

93880 SEAL-P . 

. 2788 

94050721 GM . 

. 30214 

9411288 GM ... 

. 567 

9411462 GM . 

. 537 

927878C91 IHC . 

. 87502 

931409 AMC . 

. LM603011 

93326 FWD . 

. HM516449 

93438 FWD . 

. JM716649 

938932 COM . 

. 938-932 

94050722 GM . 

. 32214M 

9411289 GM ... 

. 563 

9411463 GM . 

. 532A 

92789220 COM . 

. 9278-9220 

931482 CHBYSL . 

.... HM903249 

93327 FWD . 

. 5735 

93439 FWD . 

. JM716610 

939 FEDBAL . 

. 01812 

94051109 GM . 

. 613014 

9411290 GM ... 

. 33281-33472 

94115132 GM . 

. SET4 

92805 WHITE . 

. 632 

93149 GM . 

. 32210M 

93329 FWD . 

. 5760 

93447 FWD . 

. 25584 

939 LEMPCO . 

. 01812 

940529 JEEP . 

. SCE148 

9411291 GM ... 

. 33281 

9411554 GM . 

. 1309L 

928099 JEEP . 

. SCE188 

93170611 SAAB . 

. HA590290 

93330 FWD . 

. 28622 

93448 FWD . 

. M86610 

9394A BIV . 

. J261648 

94056993 GM . 

. 205FF 

9411292 GM ... 

. 33472 

9411569 GM . 

. 3780-3730 

92810211002 POBSCH 

. 202SS 

93175327 SAAB . 

. 513191 

93331 FWD . 

. 28682 

93449 FWD . 

. M86610 

9396 BIV . 

. J241248 

94057672 GM . 

. 32215 

9411294 GM ... 

. 55175C 

9411570 GM . 

. 3780 

92810211100 POBSCH 

. 202SS 

93178626 GM . 

. 510029 

93332 BEBLIS . 

. J241264 

93452 FWD . 

. 368A 

939915R91 IHC . 

. 208FF 

94060941 GM . 

. 32216 

9411295 GM ... 

. 55437 

9411571 GM . 

. 3730 

92810211101 POBSCH 

. 202SS 

93178652 GM . 

. HA590297 

93332 FWD . 

. SET5 

93455 FWD . 

. JM720249 

93BB1215AB FOBD . 

. 510029 

94060942 GM . 

. 32215 

9411297 GM ... 

. 6386-6320 

9411572 GM . 

. 580-572 

92810211102 POBSCH 

. 202SS 

93186387 SAAB . 

. 513191 

93332 HYATT . 

. J241264 

93456 FWD . 

. JM720210 

93BB2C299BB FOBD ... 

. 512024 

94060943 GM . 

. 32219 

9411302 GM ... 

. 310L 

9411573 GM . 

. 580 

92811608524 POBSCH 

. 614134 

932 FM . 

. 932 

93332 BBC . 

. J241264 

93457 FWD . 

. 47 2A 

93LK4630 FOBD . 

. 49585 

94060944 GM . 

. 32218M 

9411303 GM ... 

. 310L 

9411574 GM . 

. 572 

9281320 FIAT-A . 

. 67720 

932034M1 MASSEY . 

. 355X 

93332 SKF . 

. J241264 

93467 SEAL-P . 

. 15250X 

93ZT7548AB FOBD . 

. 614118 

94067 WHITE . 

. 1211 AG 

9411304 GM ... 

. 310L 

9411575 GM . 

. 598A-592A 

928161 CHBYSL . 

. 3780 

93205 FWD . 

. 2924 

93333 FWD . 

. 18720 

93524 BEBLIS . 

. J321248 

940 BB/T-L . 

. 306TB 

94079 CHBYSL .... 

. 1206L 

9411307 GM ... 

. 212 

9411576 GM . 

. 598A 

928162 CHBYSL . 

. 2793 

93205 WHITE . 

. 615 

93334 FWD . 

. 18780 

93524 FEDBAL . 

. J321248 

94020002 GM . 

. 32206M 

9409587 GM . 

. A6075 

9411309 GM ... 

. 313 

9411577 GM . 

. 592A 

928163 CHBYSL . 

. 3720 

93206 FWD . 

. 2984 

93335 FWD . 

. 18790 

93524 HYATT . 

. J321248 

94020003 GM . 

. 32304M 

94099458 GM . 

. 32213 

9411310 GM ... 

. 5207W 

9411586 GM . 

. 594-592A 

928164 CHBYSL . 

. 2720 

93207 FWD . 

. 383A 

93336 FWD . 

. 529X 

93524 L&S . 

. J321248 

94020006 GM . 

. 202S 

941 FM . 

. 941 

9411311 GM ... 

. 5216KE 

9411587 GM . 

. 594 

928737C91 IHC . 

55175C-55437 

93208 FWD . 

. 388A 

93337 FWD . 

. 522 

93524 BBC . 

. J321248 

94020007 GM . 

. 208LO 

94101243 GM . 

. 614078 

9411312 GM ... 

. 1312 

9411588 GM . 

. 594-592A 

928738C1 IHC . 

. 55437 

93214 WHITE . 

. 621 

93342 FWD . 

. 2735X 

93532 BEBLIS . 

. J321264 

94020015 GM . 

. 32307 

94106542 GM . 

. 517006 

9411313 GM ... 

. 1313AG 

9411595 GM . 

. 3479 

928739C1 IHC . 

. L225818 

93214D6 WHITE . 

. 621 

93343 FWD . 

. 2788 

93532 FEDBAL . 

. J321264 

94020016 GM . 

. 01496 

9410895 GM . 

. HM89449-HM89410 

9411314 GM ... 

. 1206AG 

9411596 GM . 

. 3420 

928740C91 IHC .... 

.. 48290-48220 

93217 FWD .... 

... 72487 

93345 FWD .... 

.... L610549 

93532 HYATT .... 

. J321264 

94021224 GM . 

.... 30208M 

9410896 GM .... 

.... HM89449 

9411315 GM ... 

. 1208A 

9411597 GM .... 

.... 3490-3420 

928741691 IHC _ 

48290 

93219 FWD _ 

55437 

93346 FWD _ 

39520 

9353? BBC ... 

J321264 

9402258? GM . 

203FF 

9410897 GM . 

HM89410 

9411316 GM ... 

13071 

9411598 GM . 

3490 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


Part tt/Name 

Timken 

Part ft/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

9411603 EM . 

. 3479-3420 

9411873 EM . 

. 42584 

9412263 EM . 

. 25590 

9412429 EM . 

. 395S-394A 

9411606 EM . 

.W1518Q 

9411874 EM . 

. 42346-42584 

9412264 EM . 

. 25523 

9412430 EM . 

. 395S 

9411628 EM . 

. 5209W 

9411875 EM . 

. 68450 

9412265 EM . 

. 25590-25523 

9412431 EM . 

. 395S-394A 

9411654 EM . 

. 208S 

9411876 EM . 

. 68712 

9412266 EUCLID . 

. 25590 

9412432 EUCLID . 

. 395S 

9411664 EM . 

. 5535 

9411877 EM . 

. 68450-68712 

9412266 EM . 

. 25590 

9412432 EM . 

. 395S 

9411677 EM . 

. 3982-3920 

9411878 EM . 

. 72212C 

9412267 EM . 

. 25523 

9412435 EM . 

. 414 

9411678 EM . 

. 3982 

9411879 EM . 

. 72487 

9412284 EM . 

. 6386-6320 

9412438 EM . 

. 414 

9411679 EM . 

. 3920 

9411880 EM . 

. 72487 

9412285 EM . 

. 6386 

9412439 EM . 

. 418-414 

9411684 EM . 

. 59187 

9411896 EM . 

. 109TB 

9412286 EM . 

. 6386-6320 

9412440 EM . 

. 418 

9411685 EM . 

. 59412 

9411897 EM . 

. 210L 

9412287 EM . 

. 6386 

9412441 EM . 

. 418-414 

9411688 EM . 

. 532X 

9411898 EM . 

. 207 

9412301 EM . 

. M28161 

9412442 EM . 

. 418 

9411692 EM . 

. 2793-2720 

9411899 EM . 

. 207L 

9412327 EM . 

. 1213SL 

9412461 EM . 

. 456 

9411693 EM . 

. 2793 

9411900 EM . 

. 210L 

9412329 EM . 

. 1308SL 

9412465 EM . 

. 453X 

9411694 EM . 

. 2720 

9411901 EM . 

. 109TB 

9412330 EM . 

. 1310L 

9412468 EUCLID . 

. 453X 

9411695 EM . 

. 2793-2720 

9411902 EM . 

. 207 

9412331 EM . 

. J322064 

9412468 EM . 

. 453X 

9411710 EM . 

. R 6 SS 

9411903 EM . 

. 207L 

9412332 EM . 

. M1208EL 

9412471 EM . 

. 472 

9411728 EM . 

. 309S 

9411904 EM . 

. 210L 

9412333 EM . 

. M1208EL 

9412474 EUCLID . 

. 472 

9411729 EM . 

. J482064 

9411954 EM . 

. C407Q 

9412334 EM . 

. J322064 

9412474 EM . 

. 472 

9411730 EM . 

. MR5208EL 

9411955 EM . 

. Cl 110Q 

9412340 EM . 

. 202AG 

9412476 EM . 

. 477 

9411733 EM . 

. 568-563 

9411956 EM . 

. Q11406 

9412363 EM . 

. 88509 

9412479 EM . 

. 477 

9411734 EM . 

. 568 

9411974 EM . 

. 42376-90051 

9412371 EM . 

. 344 

9412485 EM . 

. 495A493 

9411735 EM . 

. 399A-394A 

9411988 EM . 

. 207 

9412372 EM . 

. 332 

9412486 EM . 

. 495A 

9411736 EM . 

. 399A 

9411990 EM . 

. 1209A 

9412373 EM . 

. 332 

9412487 EM . 

. 495A493 

9411737 EM . 

. 394A 

9411994 EM . 

. 25584-25520 

9412374 EM . 

. 344 

9412488 EUCLID . 

. 495A 

9411739 EM . 

. 309S 

9411995 EM . 

. 25584 

9412375 EM . 

. 332 

9412488 EM . 

. 495A 

9411740 EM . 

. 311S 

9411997 EM . 

. 25584-25520 

9412376 EM . 

. 359S-354A 

9412489 EM . 

. 495AX 493 

9411741 EM . 

. 312S 

9411998 EM . 

. 25584 

9412377 EM . 

. 359S 

9412490 EM . 

. 495AX 

9411744 EM . 

. 207S 

9411999 EUCLID . 

. 25520 

9412378 EM . 

. 354A 

9412491 EM . 

. 495AX493 

9411745 EM . 

. 306S 

9411999 EM . 

. 25520 

9412379 EM . 

. 359S-354A 

9412492 EM . 

. 495AX 

9411746 EM . 

. 309 

9412000 EM . 

. 25580-25521 

9412380 EM . 

. 359S 

9412497 EM . 

. 496-492A 

9411748 EM . 

. 118 

9412001 EM . 

. 25580 

9412381 EM . 

. 354A 

9412498 EM . 

. 496 

9411749 EM . 

. 111TB 

9412003 EM . 

. 25580-25521 

9412382 EM . 

. 368A-362 

9412499 EM . 

. 492A 

9411750 EM . 

. 203AB 

9412004 EM . 

. 25580 

9412383 EM . 

. 368A 

9412500 EM . 

. 496 492A 

9411752 EM . 

. 102CC 

9412005 EM . 

. 25521 

9412385 EM . 

. 368A-362 

9412501 EUCLID . 

. 492A 

9411754 EM . 

. 105CC 

9412006 EM . 

. 25584-25521 

9412386 EM . 

. 368A 

9412501 CM . 

. 492A 

9411755 EM . 

. 118 

9412007 EM . 

. 25584-25521 

9412387 EM . 

. 362 

9412502 EM . 

. 526-522 

9411756 EM . 

. 203AB 

9412021 EM . 

. 39581-39520 

9412393 EM . 

. 385A-382S 

9412503 EM . 

. 526 

9411757 EM . 

. 88504 

9412022 EM . 

. 39581 

9412395 EM . 

. 382S 

9412504 EM . 

. 522 

9411758 EM . 

. 87506 

9412023 EM . 

. 39520 

9412396 EM . 

. 385A-382S 

9412505 EM . 

. 526-522 

9411759 EM . 

. 88107 

9412024 EM . 

. 39581-39520 

9412397 EM . 

. 385A 

9412506 EM . 

. 526 

9411760 EM . 

. 1211AG 

9412025 EM . 

. 39581 

9412398 EM . 

. 382S 

9412507 EUCLID . 

. 522 

9411761 EM . 

. 211L 

9412026 EM . 

. 39590-39520 

9412399 EM . 

. KB11786Y 

9412507 EM . 

. 522 

9411762 EM . 

. 212S 

9412027 EM . 

. 39590 

9412400 EM . 

. 387 

9412508 EM . 

. 527-522 

9411763 EM . 

. 1213 A 

9412028 EM . 

. 39590-39520 

9412401 EM . 

. 382 

9412509 EM . 

. 527 

9411766 EM . 

. 305AG 

9412029 EUCLID . 

. 39590 

9412402 EM . 

. KB11786Y 

9412510 EM . 

. 527-522 

9411767 EM . 

. 1309 

9412029 EM . 

. 39590 

9412403 EM . 

. 387 

9412511 EM . 

. 527 

9411769 EM . 

. 1312L 

9412039 EM . 

. 1212SSL 

9412404 EM . 

. 382 

9412512 EM . 

. 529-522 

9411771 EM . 

. M1205EL 

9412040 EM . 

. 1309SL 

9412405 EM . 

. 387A-382 

9412513 EM . 

. 529 

9411772 EM . 

. MU1311UM 

9412041 EM . 

. 1310L 

9412406 EM . 

. 387A 

9412514 EM . 

. 529-522 

9411773 EM . 

. MU1312UM 

9412203 EM . 

. 1211SL 

9412407 EM . 

. 387A-382 

9412515 EUCLID . 

. 529 

9411774 EM . 

. MU1312DV 

9412208 EM . 

. 3984 

9412408 EM . 

. 387A 

9412515 EM . 

. 529 

9411785 EM . 

. B2610 

9412209 EM . 

. 3984-3920 

9412409 EM . 

. 387A-382S 

9412530 EM . 

. 539-532A 

9411803 EM . 

. 212 

9412216 EM . 

. 3984-3920 

9412411 EM . 

. 387A-382S 

9412531 EM . 

. 539 

9411822 EM . 

. 657-653 

9412217 EM . 

. 3984 

9412412 EM . 

. 388A-383A 

9412532 EM . 

. 539-532A 

9411823 EM . 

. 657 

9412246 EM . 

. KD12051Z 

9412413 EM . 

. KD11786Y 

9412533 EM . 

. 539 

9411829 EM . 

. HM804810 

9412248 EM . 

. 3984-3925 

9412414 EM . 

. 388A 

9412534 EM . 

. 557A-552A 

9411862 EM . 

. 938 

9412249 EM . 

. 3925 

9412415 EM . 

. KD11786Y 

9412535 EM . 

. 557A 

9411863 EM . 

. 932 

9412250 EM . 

. 3984-3925 

9412416 EM . 

. 388A 

9412536 EM . 

. 557A-552A 

9411864 EM . 

. 938-932 

9412251 EM . 

. 3925 

9412417 EM . 

. 390-394A 

9412537 EM . 

. 557A 

9411865 EM . 

. 497 

9412255 EM . 

. 3383 

9412419 EM . 

. 383A 

9412542 EM . 

. 558A-552A 

9411866 EM . 

. 497-493 

9412256 EM . 

. 02872-02820 

9412420 EM . 

. 390-394A 

9412543 EM . 

. 558A 

9411867 EM . 

. 56425 

9412258 EM . 

. 02820 

9412421 EUCLID . 

. 390 

9412544 EM . 

. 558A-552A 

9411868 EM . 

. 56650 

9412259 EM . 

. 02872-02820 

9412421 EM . 

. 390 

9412545 EM . 

. 558A 

9411869 EM . 

. 56425-56650 

9412260 EM . 

. 02872 

9412422 EM . 

. 383A 

9412552 EM . 

. 560-553X 

9411870 EM . 

. 55200C 

9412261 EM . 

. 02820 

9412423 EM . 

. KD12051Z 

9412553 EM . 

. 560 

9411872 EM . 

. 42346 

9412262 EM . 

. 25590-25523 

9412426 EM . 

. KD12051Z 

9412554 EM . 

. 553X 
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TIMKEN 


Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part #/l\lame 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

9412555 EM . 

. 560-553X 

9412623 EM . 

. 641-632 

9412686 CM . 

. 760 

9412831 EM . 

. 6420 

9412556 EM . 

. 560 

9412624 EM . 

. 641 

9412687 EM . 

. 780-772 

9412834 EUCLID . 

. 6420 

9412557 EM . 

. 560S-552 

9412627 CM . 

. 633 

9412688 EM . 

. 780 

9412834 EM . 

. 6420 

9412558 EM . 

. 560S 

9412630 EUCLID . 

. 633 

9412689 EM . 

. 772 

9412835 EM . 

. 6461-6420 

9412560 EM . 

. 560S-552 

9412630 EM . 

. 633 

9412690 EM . 

. 780-772 

9412836 EM . 

. 6461 

9412561 EM . 

. 560S 

9412631 EM . 

. 644-632 

9412691 EUCLID . 

. 780 

9412837 EM . 

. 6461-6420 

9412562 EM . 

. 566-563 

9412632 EM . 

. 644 

9412691 EM . 

. 780 

9412838 EUCLID . 

. 6461 

9412563 EM . 

. 566 

9412633 EM . 

. 644-632 

9412692 EUCLID . 

. 772 

9412838 EM . 

. 6461 

9412564 EM . 

. 566-563 

9412634 EUCLID . 

. 644 

9412692 EM . 

. 772 

9412846 EM . 

. 6580 

9412565 EM . 

. 566 

9412634 EM . 

. 644 

9412695 EM . 

. 1729X 

9412849 EUCLID . 

. 6580 

9412566 EM . 

. 567A-563 

9412635 EM . 

. 645-632D 

9412700 EM . 

. 2631 

9412849 EM . 

. 6580 

9412567 EM . 

. 567A 

9412637 EM . 

. 632D 

9412703 EM . 

. 2631 

9412851 EM . 

. 09074-09196 

9412568 EM . 

. 567A-563 

9412639 EM . 

. 645-632D 

9412715 EM . 

. 2620 

9412852 EM . 

. 09074 

9412569 EUCLID . 

. 567A 

9412640 EM . 

. 645 

9412717 EM . 

. 2620 

9412854 EM . 

. 09074-09196 

9412569 EM . 

. 567A 

9412641 CM . 

. 632D 

9412718 EM . 

. 2689-2631 

9412855 EM . 

. 09074 

9412574 EM . 

. 575-572 

9412643 EM . 

. 655-653 

9412719 EM . 

. 2689 

9412856 EM . 

. 09196 

9412575 CM . 

. 575 

9412644 EM . 

. 655 

9412720 EM . 

. 2689-2631 

9412857 EM . 

. 14124-14274 

9412576 EM . 

. 575-572 

9412645 EM . 

. 655-653 

9412721 EM . 

. 2689 

9412858 EM . 

. 14124 

9412577 EM . 

. 575 

9412646 EM . 

. 655 

9412722 EM . 

. 2788-2720 

9412859 EM . 

. 14274 

9412578 EM . 

. 581-572 

9412647 EM . 

. 659-652 

9412723 EM . 

. 2788 

9412860 CM . 

. 14124-14274 

9412579 EM . 

. 581 

9412648 EM . 

. 659 

9412724 EM . 

. 2788-2720 

9412861 EM . 

. 14124 

9412580 EM . 

. 581-572 

9412649 EM . 

. 652 

9412725 CM . 

. 2788 

9412862 EM . 

. 14274 

9412581 EM . 

. 581 

9412650 EM . 

. 659-652 

9412726 EM . 

. 2790-2729 

9412863 EM . 

. 14137A-14274 

9412582 EM . 

. 582-572 

9412651 EUCLID . 

. 659 

9412727 CM . 

. 2790 

9412864 EM . 

. 14137A 

9412583 EM . 

. 582 

9412651 CM . 

. 659 

9412729 CM . 

. 2790-2729 

9412865 EM . 

. 14137A-14274 

9412584 EM . 

. 582-572 

9412652 EUCLID . 

. 652 

9412730 EM . 

. 2790 

9412866 EM . 

. 14137A 

9412585 EM . 

. 582 

9412652 EM . 

. 652 

9412731 EM . 

. 2729 

9412868 EM . 

. 15103S 

9412586 EM . 

. 593-592A 

9412653 EM . 

. 661-652 

9412741 EM . 

. 3120 

9412869 EM . 

. 15245 

9412587 EM . 

. 593 

9412655 EM . 

. 661-652 

9412743 EM . 

. 3382 

9412870 EM . 

. 15103S-15245 

9412588 EM . 

. 593-592A 

9412656 EUCLID . 

. 661 

9412744 EM . 

. 3382-3320 

9412871 EM . 

. 15103S 

9412589 EM . 

. 593 

9412656 EM . 

. 661 

9412745 EM . 

. 3382 

9412872 EM . 

. 15245 

941259 AMC . 

. 207L 

9412657 EM . 

. 687-672 

9412746 EM . 

. 3578-3525 

9412874 EM . 

. 15579A 

9412590 EM . 

. 596-592 

9412658 EM . 

. 687 

9412747 EM . 

. 3578 

9412875 EM . 

. 15522A 

9412591 EM . 

. 596 

9412659 EM . 

. 672 

9412748 EM . 

. 3525 

9412877 EM . 

. 15579A 

9412592 EM . 

. 592 

9412660 EUCLID . 

. 672 

9412749 CM . 

. 3578-3525 

9412878 CM . 

. 15522A 

9412593 EM . 

. 596-592 

9412660 EM . 

. 687-672 

9412750 EUCLID . 

. 3578 

9412879 EM . 

. 16150-16284 

9412594 EM . 

. 596 

9412661 EUCLID . 

. 687 

9412750 EM . 

. 3578 

9412880 EM . 

. 16150 

9412595 EM . 

. 592 

9412661 EM . 

. 687 

9412751 EUCLID . 

. 3525 

9412881 EM . 

. 16150 

9412596 EM . 

. 598-592A 

9412662 EM . 

. 740-742 

9412751 EM . 

. 3525 

9412882 EM . 

. 16150-16284 

9412597 EM . 

. 598 

9412663 EM . 

. 740 

9412752 EM . 

. 3585-3525 

9412883 EM . 

. 16150 

9412598 EM . 

. 598-592A 

9412664 EM . 

. 740-742 

9412753 EM . 

. 3585 

9412884 EM . 

. 16284 

9412599 EUCLID . 

. 598 

9412665 EUCLID . 

. 740 

9412754 EM . 

. 3585-3525 

9412889 EM . 

. 17830 

9412599 EM . 

. 598 

9412665 EM . 

. 740 

9412755 EM . 

. 3585 

9412890 EM . 

. 17888 

9412602 EM . 

. 612 

9412666 EM . 

. 748S-742 

9412757 EM . 

. 3767 

9412891 EM . 

. 17830 

9412605 EUCLID . 

. 612 

9412667 CM . 

. 748S 

9412758 EM . 

. 3767-3720 

9412892 CM . 

. 17888-17830 

9412605 EM . 

. 612 

9412668 EM . 

. 748S-742 

9412759 EUCLID . 

. 3767 

9412893 EM . 

. 17888 

9412606 EM . 

. 621-612 

9412669 EM . 

. 748S 

9412759 EM . 

. 3767 

9412894 EM . 

. 17830 

9412607 EM . 

. 621 

9412670 EM . 

. 749-742 

9412760 EM . 

. 3776-3720 

9412895 EM . 

. 18690-18620 

9412608 EM . 

. 621-612 

9412671 EM . 

. 749 

9412762 EM . 

. 3776-3720 

9412896 EM . 

. 18690 

9412609 EM . 

. 621 

9412672 CM . 

. 749-742 

9412764 EM . 

. 3778-3720 

9412897 CM . 

. 18620 

9412610 CM . 

. 623-612 

9412673 EUCLID . 

. 749 

9412765 EM . 

. 3778 

9412898 EM . 

. 18690-18620 

9412611 EM . 

. 623 

9412673 EM . 

. 749 

9412766 EM . 

. 3778-3720 

9412899 EM . 

. 18690 

9412612 EM . 

. 623-612 

9412674 EM . 

. 758-752 

9412767 EM . 

. 3778 

9412900 EM . 

. 18620 

9412613 EUCLID . 

. 623 

9412675 EM . 

. 758 

9412781 EM . 

. 4595-4535 

9412902 EM . 

. 18790 

9412613 EM . 

. 623 

9412676 CM . 

. 752 

9412782 CM . 

. 3975-3920 

9412903 CM . 

. 18720 

9412614 EM . 

. 636-632 

9412677 EM . 

. 758-752 

9412783 CM . 

. 3975 

9412904 EM . 

. 18790-18720 

9412615 CM . 

. 636 

9412678 EUCLID . 

. 758 

9412784 EM . 

. 3975-3920 

9412905 EM . 

. 18790 

9412616 EM . 

. 632 

9412678 EM . 

. 758 

9412785 EUCLID . 

. 3975 

9412906 EM . 

. 18720 

9412617 EM . 

. 636-632 

9412679 EM . 

. 759-752 

9412785 CM . 

. 3975 

9412908 EM . 

. 26878 

9412618 EUCLID . 

. 636 

9412680 EM . 

. 759 

9412786 EM . 

. 3979-3920 

9412911 CM . 

. 26878 

9412618 EM . 

. 636 

9412681 EM . 

. 759-752 

9412787 EM . 

. 3979 

9412915 EM . 

. 27820 

9412619 EM . 

. 639-632 

9412682 EUCLID . 

. 759 

9412788 EM . 

. 3979-3920 

9412918 EM . 

. 27820 

9412620 EM . 

. 639 

9412682 EM . 

. 759 

9412789 EM . 

. 3979 

9412923 EM . 

. 27880 

9412621 EM . 

. 639-632 

9412683 EM . 

. 760-752 

9412790 EM . 

. 4595 

9412936 EM . 

. 28678-28622 

9412622 EUCLID . 

. 639 

9412684 EM . 

. 760 

9412827 EM . 

. 6389-6320 

9412939 EM . 

. 28678 

9412622 EM . 

. 639 

9412685 EM . 

. 760-752 

9412828 EM . 

. 6389 

9412978 EM . 

. 665 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


TIMKEN 


Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/IVame 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

9412979 GM . 

. 665-653 

9413078 GM . 

. 52400-52637 

9413213 GM . 

. 580 

9414154 GM .. 

. 598-592A 

9414389 GM . 

. 93787-93125 

9415241 GM . 

. 31594-31520 

9417784 OPEL ... 

.M86649 M86610 

94205016 GM ... 

. 32206M 

9412980 GM . 

. 665 

9413079 GM . 

. 52400 

9413233 GM . 

. 3782-3720 

9414155 GM .. 

. 598 

9414390 GM . 

. 93787 

9415242 GM . 

. 31594 

9417785 GM . 

. M86649 

9420532 GM . 

. 33895 

9412981 GM . 

. 28622 

9413080 GM . 

. 52637 

9413236 GM . 

HM212044-HM212011 

9414156 GM .. 

. 598A-592A 

9414391 GM . 

. 99575-99100 

9415243 GM . 

. 31520 

9417786 GM . 

. M86610 

94206177 GM ... 

. 201CC 

9412982 GM .... 

.... 28678-28622 

9413081 GM .... 

.... 52400-52637 

9413237 GM .... 

.... HM212044 

9414157 GM .. 

. 598A 

9414394 GM .... 

. 99600 

9415278 GM .... 

. 310SL 

9417822 GM .... 

. 312S 

94206350 GM ... 

.... RW127 

9412983 GM . 

. 28678 

9413082 GM . 

. 52400 

9413270 GM . 

. 5305KE 

9414158 GM .. 

. 749-742 

9414395 GM . 

. 99600-99100 

9415329 GM . 

. M236849 

9418041 GM . 

. 2065 

9420840 GM . 

. 36690 

9412984 GM . 

. 28622 

9413083 GM . 

. 52637 

9413306 GM . 

. 1310L 

9414160 GM .. 

. 760-752 

9414408 GM . 

. 1212S 

9415466 GM . 

. 11590-11520 

9418062 GM . 

. 5395-5335 

9420842 GM . 

. 36690-36620 

9412985 GM . 

. 29586-29522 

9413084 GM . 

. 53162-53387 

9413307 GM . 

. MA1205EL 

9414161 GM .. 

. 760 

9414421 GM . 

. 309S 

9415467 GM . 

. 11590 

9418063 GM . 

. 5395 

9420843 EUCLID 

. 36690 

9412986 GM . 

. 29586 

9413085 GM . 

. 53162 

9413308 GM . 

. MA1205 

9414163 GM .. 

. 3779-3720 

9414429 GM . 

. 681A 672 

9415468 GM . 

. 11520 

9418064 GM . 

. 5335 

9420843 GM . 

. 36690 

9412987 GM . 

. 29522 

9413086 GM . 

. 53387 

9413310 GM . 

. 1213L 

9414164 GM .. 

. 3779 

9414430 GM . 

. 681A 

9415469 GM . 

. 25577-25523 

9418065 GM . 

. 52400-52618 

9420844 EUCLID 

. 36620 

9412988 GM . 

. 29586-29522 

9413087 GM . 

. 53162-53387 

9413328 GM . 

. 202AG 

9414168 GM .. 

. 26878-26820 

9414440 GM . 

. MR1314 

9415470 GM . 

. 25577 

9418076 GM . 

.MNJ471S 

9420844 GM . 

. 36620 

9412989 GM . 

. 29586 

9413088 GM . 

. 53162 

9413331 GM . 

. 1309 

9414169 GM .. 

. 26878 

9414460 GM . 

. 2756 

9415478 GM . 

. 11590-11520 

9418109 GM . 

. JH1612 

9420895 GM . 

. 29675-29630 

9412990 GM . 

. 29522 

9413089 GM . 

. 53387 

9413332 GM . 

. 1211 AG 

9414170 GM .. 

. 26820 

941447 GM . 

. 25877 

9415479 GM . 

. 11590 

9418111 GM . 

. 34274 34492A 

9420896 GM . 

. 29675 

9412991 GM . 

. 29590-29520 

9413090 GM . 

. 53176-53387 

9413333 GM . 

. 204 

9414171 GM .. 

. 39581-39520 

9414495 GM . 

. 3726 

9415480 GM . 

. 11520 

9418112 GM . 

. 34274 

9420897 GM . 

. 29630 

9412992 GM . 

. 29590 

9413091 GM . 

. 53176-53387 

9413334 GM . 

. 211L 

9414172 GM .. 

. 39581 

9414540 GM . 

. J361644 

9415481 GM . 

. 368-362A 

9418113 GM . 

. 34492A 

9420995 GM . 

. 1314 

9412993 GM . 

. 29520 

9413092 GM . 

. 53375-53178 

9413336 GM . 

. 105CC 

9414175 GM .. 

. 39590 

9414541 GM . 

. MA1209EL 

9415512 GM . 

. 88931-88126 

9418184 GM . 

. 1212SL 

9421004 GM . 

. B2012 

9412994 GM . 

. 29590-29520 

9413094 GM . 

. 53375-53178 

94133417 GM ... 

. 614108 

9414176 GM .. 

... HM212047 HM212011 

9414545 GM . 

. 2796 

9415513 GM . 

. 88931 

9418185 GM . 

. M32161 

9421006 GM . 

. NTA2840 

9412995 GM . 

. 29590 

9413100 GM . 

. 59175-59412 

9413343 GM . 

.IMA44143-44363D 

9414177 GM .. 

. HM212047 

9414546 GM . 

. 2796-2720 

9415514 GM . 

. 88126 

9418215 GM . 

. 34274 34492A 

9421016 GM . 

. M903310 

9412996 GM . 

. 29520 

9413101 GM . 

. 59175 

9413345 GM . 

. 111TB 

9414254 GM .. 

. 1308 

9414551 GM . 

. 45284-45220 

9415515 GM . 

. HH221440-HH221410 

9418216 GM . 

. 34274 

9421095 GM . 

. 3980 

9412997 GM . 

. 29680-29620 

9413108 GM . 

. 59201T-59412 

9413361 GM . 

. 308L 

9414272 GM .. 

. 1309SL 

9414552 GM . 

. 45284 

9415516 GM . 

. HH221440 

9418217 GM . 

. 34492A 

9421100 GM . 

. 3980-3920 

9412999 GM . 

. 29620 

9413109 GM . 

. 59201 

9413373 GM . 

. 42381-42584 

9414273 GM .. 

. 1212SSL 

9414553 GM . 

HM212047 HM212011 

9415517 GM . 

.H414242 H414210 

9418223 GM . 

.... M804049 M804010 

9421106 GM . 

. 209S 

9413000 GM . 

. 29680-29620 

9413112 GM . 

. 65500 

9413427 GM . 

.M88048 M88010 

9414275 GM .. 

. 1310L 

9414554 GM . 

. HM212047 

9415518 GM . 

. H414249 

9418224 GM . 

. M804049 

942113 AMC . 

. 14116 

9413001 GM . 

. 29680 

9413115 GM . 

. 65225-65500 

9413428 GM . 

. M88048 

9414276 GM .. 

. 1309SL 

9414555 GM . 

. Ml 311 EL 

9415532 GM . 

. 1311AGL 

9418225 GM . 

. M804010 

94212714 GM ... 

. 203FF 

9413002 GM . 

. 29620 

9413116 GM . 

. 65225 

9413429 GM . 

. M88010 

9414310 GM .. 

.MR1314EHL 

9414557 EUCLID 

... M236849 M236810 

9415533 GM . 

. 1313L 

9418233 EUCLID 

. 71425 

9421436 GM . 

. 200531 

9413003 GM . 

. 33262-33472 

9413117 GM . 

. 65237-65500 

9413430 GM . 

. 662-653 

9414344 GM .. 

. 841-832 

9414557 GM . 

.... M236849 M236810 

9415534 GM . 

. NTA2031 

9418233 GM . 

. 71425 

9421460 GM . 

. JH1612 

9413004 GM . 

. 33262 

9413118 GM . 

. 65237 

9413431 GM . 

. 662 

9414345 GM .. 

. 841 

9414558 EUCLID 

. M236849 

9415563 GM . 

HM212049-HM212011 

9418273 GM . 

. 3578A 3525 

9421607 GM . 

HM506348-HM506310 

9413005 GM . 

. 33262-33472 

9413119 GM . 

. 65237-65500 

9413458 GM . 

. 665-653 

9414346 GM .. 

. 832 

9414558 GM . 

. M236849 

9415564 GM . 

. HM212049 

9418274 GM . 

. 3578A 

9421608 GM . 

. HH506348 

9413006 GM . 

. 33262 

9413120 EUCLID 

. 65237 

9413459 GM . 

. 665 

9414347 GM .. 

. 850-832 

9414559 EUCLID 

. M236810 

9415572 GM . 

HM212049 HM212011 

9418355 GM . 

. 23100-23256 

9421609 GM . 

. HH506310 

9413007 GM . 

. 42350-42584 

9413120 GM . 

. 65237 

9413460 GM . 

. 665-653 

9414348 GM .. 

. 850 

9414559 GM . 

. M236810 

9415628 GM . 

. 214 

9418356 GM . 

.... M802048 M802011 

9421783 GM . 

. 67391-67322 

9413008 GM . 

. 42350 

9413123 GM . 

. 65320 

9413461 EUCLID 

. 665 

9414349 GM .. 

. 855-854 

9414584 GM . 

. 3779 

9415885 GM . 

. LM806610 

9418357 GM . 

. M802048 

9421784 GM . 

. 67391 

9413009 GM . 

. 42687-42620 

9413126 GM . 

. 65390-65320 

9413461 GM . 

. 665 

9414350 GM .. 

. 855 

9414772 GM . 

. 1625 

9415886 GM . 

. LM806649 

9418358 GM . 

. M802011 

9421872 GM . 

.W306FF 

9413010 GM . 

. 42687 

9413127 GM . 

. 65390 

9413486 GM . 

. 45284-45220 

9414351 GM .. 

. 854 

9414818 GM . 

. 309L 

9416103 GM . 

. XLS314 

9418364 GM . 

. 71425-71750 

9421875 GM . 

. B3216 

9413011 GM . 

. 42620 

9413128 GM . 

. 66225-66462 

9413487 GM . 

. 45284 

9414352 GM .. 

. 861 854 

9414823 GM . 

. 2796-2720 

9416401 GM . 

. 208L 

9418390 GM . 

. SET36 

9421876 GM . 

. BCE2416 

9413012 GM . 

. 42687-42620 

9413129 GM . 

. 66225 

9413492 GM . 

. 15243 

9414353 GM .. 

. 861 

9414824 GM . 

. 2796 

9416433 GM . 

. 1311SL 

9418391 GM . 

. LM603012 

9421988 GM . 

. 309S 

9413013 GM . 

. 42687 

9413130 GM . 

. 66462 

9413539 GM . 

. 5205KE 

9414354 GM .. 

. 941-932 

9414825 GM . 

. 45284-45220 

9416442 GM . 

. 1206AG 

9418404 GM . 

. HM813810 

9421990 GM . 

. 55200C-55437 

9413016 GM . 

. 44348 

9413131 GM . 

. 66225-66462 

9413564 GM . 

. 1308SL 

9414355 GM .. 

. 941 

9414826 GM . 

. 45284 

941658 AMC . 

. IM307L0E 

9418424 GM . 

. 225518 

9421991 GM . 

. 55200C 

9413028 GM .... 

.... 45290-45220 

9413132 GM .... 

. 66225 

9413565 GM .... 

.... WPS107GRC 

9414356 GM .. 

.... 5595-5535 

9414828 GM .... 

.... 47686-47620 

9416618 GM .... 

. 307S 

9418487 GM .... 

.... 93825-93125 

9421999 GM .... 

. 1211L 

9413029 GM . 

. 45290 

9413133 GM . 

.... HM88542-HM88510 

9413585 GM . 

. 5308WL 

9414357 GM .. 

. 5595 

9414917 GM . 

HM903249 HM903210 

9416648 GM . 

. 782-772 

9418488 EUCLID 

. 93825 

9422000 GM . 

. 1212SLV 

9413030 GM . 

. 45220 

9413136 GM . 

. 66520 

9413847 GM . 

. 45284 

9414360 GM .. 

. 48393-48320 

9414918 GM . 

. HM903249 

9416649 EUCLID 

. 782 

9418488 GM . 

. 93825 

9422001 GM . 

. IR18200H 

9413031 GM . 

. 45290-45220 

9413139 GM . 

. 66520 

9414062 GM . 

. M1209EL 

9414361 GM .. 

. 48393 

9414919 GM . 

. HM903210 

9416649 GM . 

. 782 

9418489 EUCLID 

. 67820 

9422005 GM . 

. 390A-902A2 

9413032 EUCLID . 

. 45290 

9413141 GM . 

. 72188C 

9414063 GM . 

. J402464 

9414362 GM .. 

. 48320 

9414958 GM . 

.H715343-H715311 

94167631 GM ... 

. 204FF 

9418492 GM . 

. 304S 

9422073 GM . 

. 55175C-55437 

9413032 GM . 

. 45290 

9413144 GM . 

. 78551 

9414064 GM . 

. 776 

9414363 GM .. 

. 67388-67320 

9414959 GM . 

. H715343 

9416812 GM . 

. 1312L 

9418535 GM . 

. 2777-2720 

9422074 GM . 

. 55175C 

9413033 GM . 

. 45220 

9413147 EUCLID 

. 78551 

9414065 GM . 

. 776-772 

9414364 GM .. 

. 67388 

9415078 GM . 

. 25519 

9416974 GM . 

. 44162 

9418536 GM . 

. 2777 

9422075 GM . 

. 55200C 55437 

9413040 GM . 

. 47487-47420 

9413147 GM . 

. 78551 

9414066 GM . 

. 42587-42350 

9414365 GM .. 

. 67320 

9415116 GM . 

. 33275-33462 

9417275 GM . 

. C1110Q 

9418624 GM . 

. 203FF 

9422076 EUCLID 

. 55200C 

9413041 GM . 

. 47487 

9413149 GM . 

. 78215C 

9414067 GM . 

.... HM89449-HM89410 

9414366 GM .. 

. 67390-67320 

9415119 GM . 

. 71437-71750 

9417321 GM . 

. H715334-H715311 

9418625 GM . 

. 304DD 

9422076 GM . 

. 55200C 

9413042 GM .... 

... 47420 

9413150 GM .... 

... 78215C-78551 

9414068 GM .... 

.... HM89449 

9414367 GM .. 

. 67390 

9415120 GM .... 

... 71437 

9417322 GM .... 

.... H715334 

9418659 GM .... 

... 756A-752 

9422077 GM .... 

. 55206C 

9413043 GM . 

. 47487-47420 

9413151 GM . 

. 78215C 

9414069 GM . 

. 25590-25520 

9414368 GM .. 

. 67787-67720 

9415121 GM . 

. 15244-15126 

9417337 GM . 

. 225531 

9418660 GM . 

. 756A 

9422080 GM . 

. 55175C 

9413044 EUCLID . 

. 47487 

9413153 GM . 

. 78225C 

9414087 GM . 

. 26878-26820 

9414369 GM .. 

. 67787 

9415122 GM . 

. 15126 

9417359 GM . 

. 204FF 

9418661 GM . 

HM212046-HM212011 

9422081 GM . 

. 55206C-55437 

9413044 GM . 

. 47487 

9413154 GM . 

. 78225C-78551 

9414088 GM . 

. 26820 

9414370 GM .. 

. 67720 

9415123 GM . 

. 02420 

9417369 GM . 

.XC2099CE-H71531 

9418662 GM . 

. HM212046 

9422096 GM . 

. 559-552A 

9413045 EUCLID . 

. 47420 

9413155 GM . 

. 78225C 

9414103 GM . 

. 594-90146 

9414371 GM .. 

. 67790-67720 

9415124 GM . 

. 02476 

9417386 GM . 

. 28580-28521 

9418774 GM . 

. 2375F 

9422115 GM . 

. 55175C 55437 

9413045 GM . 

. 47420 

9413156 GM . 

. HM88542 

9414128 GM . 

. 1216SL 

9414372 GM .. 

. 67790 

9415132 GM . 

. SET4 

9417400 GM . 

. XC2099CE 

9419248 GM . 

. JV441419 

9422118 GM . 

. 55200C 55437 

9413046 GM . 

. 47679-47620 

9413157 GM . 

. HM911210 

9414129 GM . 

. M1209EL 

9414373 GM .. 

. 67885-67820 

9415133 GM . 

. L44649 

9417446 GM . 

. 25877-25820 

9419284 GM . 

. QBR23549 

9422120 GM . 

. 55206C-55437 

9413047 GM . 

. 47679 

9413158 GM . 

.... HM88542 HM88510 

9414130 GM . 

. J402464 

9414374 GM .. 

. 67885 

9415134 GM . 

. L44610 

9417447 GM . 

. 25877 

9419297 GM . 

. 225518 

9422151 GM . 

.NA44163-44363D 

9413048 GM . 

. 47620 

9413159 GM . 

. HM88542 

9414131 GM . 

. HM804849 

9414375 GM .. 

. 67820 

9415135 GM . 

. SET1 

9417448 OM . 

. 25820 

9419299 GM . 

. C1086Q 

9422183 GM . 

. 665-652 

9413049 GM . 

. 47681-47620 

9413160 GM . 

. H715336-H715310 

9414132 GM .... 

HM804849-HM804810 

9414376 GM .. 

. 71412-71750 

9415136 GM . 

. LM11749 

9417495 GM . 

. 200531 

941932 COM . 

. 941-932 

9422225 GM . 

. 55187C-55437 

9413050 GM . 

. 47681 

9413162 GM . 

. H715310 

9414133 GM . 

. 3767-3732 

9414377 GM .. 

. 71412 

9415136 GM . 

. LM11949 

9417539 GM . 

. 204FF 

9419379 GM . 

. 307L 

9422227 GM . 

. 28921 

9413051 GM . 

. 47681-47620 

9413165 GM . 

. H715311 

9414134 GM . 

. HM801349 

9414378 GM .. 

. 71750 

9415137 GM . 

. LM11710 

9417547 GM . 

. 1307L 

9419397 GM . 

. 307L 

9422228 GM . 

. 397 394AS 

9413052 GM . 

. 47681 

9413166 GM . 

HM803146-HM803110 

9414135 GM . 

HM803149-HM803110 

9414379 GM .. 

. 72200C-72487 

9415217 GM . 

. MU1311UV 

9417563 GM . 

. 1309 

9419635 GM . 

. 6461A 6420 

9422229 GM . 

. 394AS 

9413053 GM . 

. 47686-47620 

9413167 GM . 

. HM803146 

9414138 GM . 

. 52375-90105 

9414380 GM .. 

. 72200C 

9415218 GM . 

. 53177-53375 

9417564 GM . 

. 310 

9419636 GM . 

. 6461A 

9422249 GM . 

. 200531 

9413054 GM . 

. 47686 

9413168 GM . 

HM803146 HM803110 

9414140 GM . 

. 52637D 

9414381 GM .. 

. 74550-74850 

9415220 GM . 

. 53177-53375 

9417565 GM . 

. 311TB 

9419923 GM . 

. 87505 

9422260 GM . 

. 390A 90273 

9413055 GM . 

. 47687-47620 

9413169 GM . 

. HM803146 

9414142 GM . 

. 592D 

9414382 GM .. 

. 74550 

9415221 GM . 

. 3984-3925 

9417569 GM . 

. 28985 

9420046 GM . 

. 5211W 

94223058 GM ... 

. 208LD 

9413056 GM . 

. 47687 

9413172 GM . 

. HM807010 

9414145 GM . 

. 495AX 493 

9414383 GM .. 

. 74850 

94152213 GM ... 

. SET35 

9417570 GM . 

. 28920 

94200578 GM ... 

. R127 

9422337 GM . 

. 2780-2720 

9413067 GM . 

. 49576 

9413173 GM . 

. HM807040 

9414146 GM . 

. 495AX 

9414384 GM .. 

. 78250C-78551 

94152213 GM ... 

. SET35 

9417712 GM . 

. 200531 

9420095 GM . 

. LM501349-LM501314 

9422338 GM . 

. 2780 

9413072 GM . 

. 52375-52638 

9413174 GM . 

. HM807040 

9414148 GM . 

. 537-532A 

9414385 GM .. 

. 78250C 

9415224 GM . 

. 25577-25523 

9417781 GM . 

.... HM88649-HM88610 

9420095 OPEL ... 

. LM501349 

9422339 GM . 

. M88048 

9413075 GM . 

. 52375-52638 

9413177 GM . 

. HM911210 

9414149 GM . 

. 537 

9414386 GM .. 

. 93125 

9415225 GM . 

. 25577 

9417782 GM . 

. HM88649 

9420096 GM . 

. LM501314 

9422345 GM . 

. 67983-67920 

9413076 GM . 

. 52375 

9413193 GM . 

. 552 

9414151 GM . 

. 575-572 

9414387 GM .. 

. 93750 

9415226 GM . 

. 31594-31520 

9417783 GM . 

. HM88610 

94201311 GM ... 

. RW127R 

9422352 GM . 

. NTA3244 

9413077 GM . 

52638 

9413212 GM . 

580-572 

9414152 GM . 

575 

9414388 GM .. 

93125 

9415227 GM ..... 

31594 

9417784 GM . 

M86649-M86610 

9420221 GM . 

SCH1810 

9422385 GM . 

74500-74850 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


TIMKEN 


Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/IVame 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

9422386 EUCLID 

. 67983 

9423926 EM . 

. 5209W 

9427255 CM . 

. 3994-3920 

9431696 EM . 

. 14116-14276 

9433269 EM . 

JM515649 JM515610 

9437123 EM ... 

.MU1309UGM 

9440234 OEM . 

. 513023 

9442302 EM . 

. 29675-29620 

9422386 EM . 

. 67983 

9423953 CM . 

. FA35688 

9427261 EM . 

. 3994-3920 

9431699 EM . 

. 25877-25821 

9433270 EM . 

. JM515649 

9437228 EM ... 

. 594A 592 

944035C91 IHC 

. 78225C 

9442304 EM . 

. 25590-25522 

9422387 EUCLID 

. 67920 

9424042 CM . 

. 1212L 

94276 WHITE .... 

. J322064 

9431700 EM . 

. 25877 

9433271 EM . 

. JM515610 

9437229 EM ... 

. 594A 

944036C91 IHC 

. 78225C 78551 

9442305 EM . 

25522 

9422387 EM . 

. 67920 

9424043 CM . 

. 209SLV 

9427603 CM . 

. IU310L 

9431702 EM . 

. 15117-15245 

9433277 EUCLID 

. JM734410 

94373155 EM . 

. 512171 

9440417 EM .. 

HM903249A HM903210 

9442307 EM HM516449C-HM516410 

9422389 EUCLID 

. 74500 

9424050 CM . 

. B2414 

9427687 CM . 

. 1314SL 

9431703 EM . 

. 15117 

9433278 EUCLID 

. JM734449 

9437407 EM ... 

. 55197-90030 

9440419 EM ... 

. HM903249A 

9442308 EM . 

. HM516449C 

9422389 EM . 

. 74500 

9424083 CM . 

. MUS1307UM 

9427688 CM . 

. MR1311GTVR 

9431705 EM . 

. QAR29523 

9433515 EM . 

. 93825 

9437438 EM ... 

. 5310WL 

9440436 EM ... 

. 2720 

9442312 EM LM102949-LM102911 

94223979 EM ... 

. 303CC 

9424090 CM . 

. NTA1423 

9427851 CM . 

.M84548 M84510 

9431706 EM . 

. 14116-14276 

9433573 EUCLID 

. 45291 

9437446 EM ... 

. Q8324 

9440437 EM ... 

. 2796-2720 

9442313 EM . 

. LM 102911 

94223980 EM ... 

. 202FF 

9424093 CM . 

. TC2435 

9427853 EM . 

. M84510 

9431707 EM . 

. 14116 

94338 EEDRAL ... 

. J241676 

9437512 EM ... 

LM 104949-JLM104910 

9440439 EM ... 

. 3982-3920 

9442315 EM . 

. 339-332 

9422402 EM . 

. 55187C-55437 

9424094 CM . 

. B2816 

9427887 EM . 

. M88010 

9431708 EM . 

. 25877-25821 

94338 HYATT .... 

. J241676 

9437573 EM JLM506849-JLM506810 

9440534 EM ... 

. 382S 

9442321 EM . 

. 3872-3820 

9422403 EM . 

. 55187C 

9424130 CM . 

. 497 493 

9427889 CM . 

.LM29749 LM29711 

9431709 EM . 

. 25821 

94338 SKF . 

. J241676 

9437574 EM ... 

. JLM506849 

9440562 EM ... 

. 492A 

9442322 EM . 

. 3872 

9422481 EM . 

. 387A-382A 

9424132 CM . 

. 567-553 

9427890 CM . 

. LM29749 

9431710 EM . 

. 15117-15245 

9433968 EM . 

. B228 

9437575 EM ... 

. JLM506810 

9440596 EM ... 

. 659 

9442323 EM . 

. SET46 

9422482 EM . 

. 4335 

9424312 CM . 

. LM806349C 

94279 WHITE .... 

. 1212AG 

9431711 EM . 

. 15117 

9433990 EM . 

. 665A 653 

9437710 EM ... 

. 311TB 

94407166 EM . 

. 305LO 

9442326 EM . 

. N5210KLB 

9422484 EM . 

. 27690-27620 

94245139 EM ... 

. SET8 

9428004 EM . 

. B3216 

9431724 EM . 

. JLM710949 

9433991 EM . 

. 665A 

9437733 EM ... 

. SET11 

9440836 EM ... 

. HM88510 

9442328 EM . 

. 306FF 

9422485 EM . 

. 27690 

94245139 ISUZU 

. SET8 

9428029 CM . 

. 120BAG 

9431725 EM . 

. JLM710910 

9434062 EUCLID 

. 752B 

94377417 EM . 

. 514154 

9440889 EM ... 

. HM807010 

9442336 EM . 

. FC662662 

9422486 EM . 

. 27620 

94246488 EM ... 

. 208LO 

9428059 EM . 

. U298-9001 1 

9431726 EM . 

.. JH307749-JH307710 

9434068 EM . 

. C1086Q 

9437771 EM ... 

. 15101-15245 

9441011 EM ... 

. DK55836 

9442337 EM . 

. F218255 

9422624 EM . 

. 55176C-55437 

94246910 EM ... 

. 30306M 

9428063 EM . 

. U399 90010 

9431727 EM . 

. JH307749 

9434069 EM . 

. C1086Q 

9437811 EM ... 

. 68462 68712 

9441046 EM ... 

. 387A 

9442338 EM . 

. F93934 

9422625 EM . 

. 55176C 

94248083 EM ... 

. 32207M 

9428076 EM . 

. MUS1308UM 

9431728 EM . 

. JH307710 

9435AB CASE .... 

. 8504 

9437832 EM ... 

. 594A 

9441050 EM ... 

. 389AS 

94432 COM . 

. J281664 

9422644 EUCLID 

. 595 592A 

9424947 CM . 

. 213S 

9428100 EM . 

. MSIM1311GELR 

9431822 EM . 

. Q13367 

9436013 EUCLID 

. JM716649 

9437849 EM ... 

. 1214AG 

9441070 EM ... 

. 458S 

944414C91 iHC . 

. 6576 

9422644 EM . 

. 595-592A 

94249542 EM ... 

. 32008XM 

9428115 EUCLID 


9431843 EM . 

. 2505T 

9436013 EM . 

. JM716649 

9437865 EM ... 

. MU1309UV 

9441079 EM ... 

. 472X 

944415C91 IHC . 

. 6576-6535 

9422650 EM . 

. 98400-90034 

94249564 CM ... 

. 30306M 


HM237545-HM237510 

9431854 EM . 

. 15103S-15243 

9436014 EUCLID 

. JM716610 

9437868 EM ... 

. 28580A-28527RB 

9441086 EM ... 

. 495AS 

9446438 EM . 

. 517004 

9422666 EM . 

. QAR34604 

94249610 CM ... 

. 30306M 

9428115 EM . 

HM237545-HM237510 

9431855 EM . 

. 15243 

9436014 EM . 

. JM716610 

9437869 EM ... 

. 28580A 

9441093 EM ... 

. 592XS 

9446438 EM . 

. 517005WB 

9422715 EM . 

. 1210L 

94249619 EM ... 

. SET5 

9428116 EUCLID 

. HM237545 

9431856 EM . 

. 24780-24720 

9436049 EM . 

. 225518 

9437934 EM ... 

. 594A-592A 

9441105 EM ... 

. 752AA 

94464637 EM . 

. 510033 

9422718 EM . 

. 9380-90059 

94249643 EM ... 

. 32206M 

9428116 EM . 

. HM237545 

9431857 EM . 

. 24780 

9436108 EM . 

. 72218C-72487 

9437935 EM ... 

. 594A 

9441219 EM ... 

. 07210X 

94464637 ISUZU . 

. 510033 

9422842 EM . 

. 88107 

9424973 CM . 

. 786-772 

9428117 EUCLID 

. HM237510 

9431858 EM . 

. 24720 

9436109 EM . 

. 72218C 

9438036 EM ... 

. J401652 

9441235 EM ... 

. 14117A 

94464638 EM . 

. 517005WB 

9422854 EM . 

. 643-632 

9424974 EUCLID 

. 786 

9428117 EM . 

. HM237510 

94320 COM . 

. J241640 

9436127 EM . 

.M86647 M86610 

94381 CHRYSL 

. B3216 

9441301 EM ... 

. 34478B 

944668 AMC . 

. 469 

9422980 EM . 

. 88508 

9424974 EM . 

. 786 

9428202 EUCLID 

. 95525-95925 

9432007 EUCLID 

. 78215C 

9436135 EM . 

. MR1311EAHL 

9438478 EM ... 

. 72487 

9441348 EM ... 

. 47620A 

944675 AMC . 

. 453X 

9422995 EM . 

. 2375F 

9424978 EM . 

.MUB1305TDM 

9428202 EM . 

. 95525-95925 

9432007 EM . 

. 78215C 

9436146 EM . 

HM218248 HM218210 

9438479 EM ... 

. 72201C 

9441496 EM ... 

. 25581 

9450644 EM . 

. 67390-67322 

9422997 EM . 

. 1307SL 

94249782 EM ... 

. 614108 

9428203 EUCLID 

. 95525 

9432009 EM . 

. 25572 

9436147 EM . 

. HM218248 

9438495 EM ... 

. 29685-29620 

94416 COM . 

. J281632 

94516 COM . 

. J321632 

9423007 EM . 

. 78215C 

9424979 EM . 

. RU1570UM 

9428203 EM . 

. 95525 

9432059 EUCLID 

. HM212010 

94364R91 IHC ... 

. 390-394A 

9438496 EM ... 

. 29685 

9441658 EM ... 

. 33287 

94516C COM . 

. J321632 

9423033 EM . 

. 45220 

9424982 EM . 

.MUB1305TDM 

9428326 CM . 

. C015 

9432071 EM . 

JM207049-JM207010 

94365 CHECKR .. 

. LM 11949 

9438527 EM ... 

.MNJ471S 

9441879 EM ... 

.MNJ471S 

9451763 EM . 

.MNJ471S 

9423041 EM . 

. 88508 

9424983 EM . 

. RU1570UM 

9428356 CM . 

HM518445-HM518410 

9432072 EM . 

. JM207049 

943659 AMC . 

. 18790-18720 

94385976 EM . 

. 30208M 

9441907 EM ... 

. 13D7SL 

94520 COM . 

. J321640 

9423103 EM . 

. HI309L 

9425043 EM . 

. 74850 74550A 

9428398 EM . 

. 203FF 

9432073 EM . 

. JM207010 

9436591 EM . 

. M1208EL 

9438913 EM ... 

.. HM88649A-HM88G10 

94420 BERLIS .. 

. J241640 

94524 COM . 

. J321648 

9423108 EM . 

. 45284-45221 

9425044 EM . 

. 74550A 

9428448 EM .... 

HM518445-HM518410 

94320C COM . 

. J241640 

9436592 EM . 

. MA1209EL 

94389416 EM . 

. 514076 

94420 HYATT .. 

. J281640 

945255 AMC . 

. W1505C 

9423109 EM . 

. 45221 

9425350 EM . 

. 200535 

9428449 EM . 

. HM518445 

9432111 EM . 

. JH1812 

9436593 EM . 

. MU1209TV 

943915C1 IHC .. 

. HM803110 

94420 SKF . 

. J281640 

94526 COM . 

. J321652 

9423124 EM . 

HM903244-HM903210 

9425350 EM . 

. 200543 

9428450 EM . 

. HM518410 

9432113 EM . 

. JH1812 

9436594 EM . 

. MU1306TDM 

943916C91 IHC 

. HM803149 

0442104 EM 


94532 COM . 

. J321664 

9423125 EM . 

. HM903244 

9425418 EM . 

. 2878 

9428503 EM . 

. 495A-492A 

9432167 EM . 

. 29675 902A8 

9436595 EM . 

. M1307EL 

943917C91 IHC 

HM803149 HM80311 

JLM710949C-JLM7in910 

945341 AMC . 

. LM501314 

9423148 EM . 

. 88107 

9425419 EM . 

. 27881-27820 

9428539 EM . 

. LM104911 

9432184 EM . 

. 212S 

9436596 EM . 

. MU1307TM 

943918C1 IHC .. 

. 55437 

9442121 EM .. 

. 207 

94535210 DAEWOO . 

. SET1 

94232 SKF . 

. J201664 

9425421 EM . 

. 2820 

9428562 EM . 

. B3616 

9432185 EM . 

. 116BB 

9436597 EM . 

. MU1309UM 

943919C91 IHC 

. 55200C 

9442124 EM .. 

. 1309L 

94535214 EM . 

.WB000022 

9423272 EM . 

. 39590 39521 

9425654 EM . 

. 756A-752 

9428573 EM . 

. 5707 

94322 COM . 

. J241644 

9436599 EM . 

. J361644 

943920C91 IHC 

. 55200C 55437 

9442125 EM .. 

. 3767-3730 

94535218 DAEWOO . 

. SET8 

9423273 EM . 

. 39521 

9425656 EM . 

HM212046-HM212011 

9428619 CM . 

. SET7 

9432388 EM . 

. CA02135C 

94365R91 IHC ... 

. 390 

9439385 EM ... 

. KB11630Z 

9442126 EM .. 

. 513067 

94535247 EM . 

. SET35 

9423274 EM . 

HM804848-HM804810 

9426543 EM . 

. 15106-15245 

9428620 EM . 

. M201047S 

94324 COM . 

. J241648 

943660 AMC . 

. 387A-382A 

9439561 EM ... 

. R1561TV 

9442154 EM .. 

. HM813841 HM813810 

94535249 EM . 

. SET35 

9423275 EM . 

. HM804848 

9426544 EM . 

. 15106 

9428621 EM . 

. M201011 

94324 SKF . 

. J241648 

9436600 EM . 

. 412 

9439593 EM ... 

. B5020 

9442155 EM .. 

. HM813841 

94535253 DAEWOO .... 

. 510065 

9423306 EM . 

. 3982-3925 

9426550 EM . 

.MSIM1312EL 

9428661 EM . 

. M32161 

9432466 EM . 

.. JH211749-JH211710 

9436619 EM . 

. T119 

9439594 EM ... 

. AXK5070 

9442156 EM 

JHM720249-JHM72021 

94535254 DAEWOO . 

. 513113 

9423307 EM . 

. 33287-33472 

9426555 EM . 

. 45282 45220 

9428720 CM . 

. BCE2416 

9432467 EUCLID 

. JH211749 

94366R1 IHC . 

. 394A 

9439608 EM ... 

. 207 

9442157 EM .. 

.JHM720249 

94540 COM . 

. J321680 

9423355 EM . 

. H913849-90027 

9426556 EM . 

. 45282 

9428789 EM . 

. 78215C-78551 

9432468 EUCLID 

. JH211710 

94367 CHECKR .. 

. LM67048 

9439768 EM ... 

. 33287 

9442158 EM .. 

.JHM720210 

945739 AMC . 

. M86610 

9423356 EM . 

. H917840-90010 

9426874 CM . 

. 45282 45220 

9428790 EM . 

. 78215C 

9432585 CM . 

. 469 453X 

9436768 EM . 

.WSN61219EV 

9439835 EM ... 

. KB11630Z 

9442159 EM .. 

.H913842-H913810 

945813 AMC . 

. 2780 

9423391 EM . 

. 67786 67720 

9426875 EM . 

. 45282 

94289 CHRYSL .. 

. QBR23549 

9432642 CM . 

JM822049-JM822010 

943677 AMC . 

. HM803146 

9439837 EM ... 

. KA11820Z 

9442160 EM .. 

. H913842 

945814 AMC . 

. 2720 

9423392 EUCLID 

. 67786 

9426877 EM . 

. 33281-33472 

94289 NEWPRO . 

. QBR23549 

9432643 CM . 

. JM822049 

9436775 EM . 

. SET47 

9439840 EM ... 

. 29586-29520 

9442162 EM .. 

. 25581-25520 

94616 COM . 

. J361632 

9423392 EM . 

. 67786 

9426882 EM . 

HM803149 HM803110 

9428908 EM . 

. SET38 

9432644 EM . 

JM822010 

9436776 EM . 

. LM102949 

9439841 EM ... 

. B12235YK 

9442167 EM .. 

. 1213A 

94622 COM . 

. J361644 

9423398 EM . 

.M88048 M88010 

9426883 EM . 

. HM803149 

9428909 EM . 

. LM104949 

9437694 EM JLM104948-JLM104910 

9436777 EM . 

. LM 102910 

9439879 EM ... 

. M88048S M88010 

9442169 EM .. 

. 3979-JM511910 

94622 SKF . 

. J361644 

9423399 EM . 

. M88048 

9426884 EM . 

. BCE2416 

9429550 EM . 

. JM511946 

9432695 EUCLID 

. JLM104948 

943678 AMC . 

. HM803110 

9439884 EM ... 

. C1086Q 

9442171 EM .. 

. 1212S 

94624 COM . 

. J361648 

9423495 EM . 

. 72200C-72487 

9426896 EM . 

. 72225C-72487 

9429551 EM . 

. JM511910 

9432696 EUCLID 

. J LM 104910 

9436831 EM . 

.MNJ471S 

9439885 EM ... 

. DK55836 

9442176 EM .. 

. J2416 

94626 COM . 

. J361652 

9423497 EM . 

. 72212C-72487 

9426897 EM . 

. 72225C 

9429554 EM . 

JM511949-JM511910 

9432696 EM . 

. J LM 104910 

9436881 EM . 

. 387AS-382A 

9439888 EM ... 

. FA55505 

9442177 EM .. 

. N5210KLB 

94628 COM . 

. J361656 

9423501 EM . 

. 72200C-72487 

9426905 EM . 

. MU1307TM 

9429614 EM . 

. U499 90010 

94331 AMC . 

.W585Q 

9436882 EM . 

. 387AS 

9439925 EM ... 

. 78250AC 78551 

9442178 EM .. 

. F4020 

94632 COM . 

. J361664 

9423504 EM . 

. 72212C-72487 

9426960 EM . 

. LM814849-LM814810 

942979 EM . 

. RU1570UM 

94331 FIAT . 

. 308WB 

94369 CHRYSL .. 

. NTA2840 

9439926 EM ... 

. 78250AC 

9442180 EM .. 

. 52387-52618 

946327 AMC . 

. 18790 

9423506 EM . 

. 72200C-72487 

9426961 EM . 

. LM814849 

943025233 WHITE __ TRA9RC 

9433104 EM . 

. MR1209EL 

9437058 EM ..... 

. 11411) 

9439927 EM ... 

. MUB1309UM 

9442197 EM .. 

. 395A-392A 

9464994113 COM . 

.... 94649-94113 

9423507 EM . 

. 72200C 

9426962 EM . 

. LM814810 

94305 AMC . 

. 206WB 

9433105 EM . 

. MR1209EL 

9437077 EM JLM714149-JLM714110 

9439976 EM ... 

. 25821 

9442198 EM .. 

. 32021X 

94660 WHITE . 

. 1311 AG 

9423508 EM . 

. 72212C-72487 

9427 HUCO . 

. 462 

94312 BERLIS .... 

. J281224 

9433124 EM . 

.JHM534149 

9437078 EM . 

. JLM714149 

9439989 EM ... 

. 42381 

9442204 EM .. 

. 9278-9220 

946RC SULLIV . 

. 1207TB 

9423509 EUCLID 

. 72212C 

9427114 EM . 

. M28161 

9431457 EM . 

. L812148-90010 

9433125 EM . 

.JHM534110 

9437079 EM . 

. JLM714110 

9439998 EM ... 

. 55200C 

9442205 EM .. 

. 9278 

94700941 13 COM . 

.... 94700-94113 

9423509 EM . 

. 72212C 

9427115 EM . 

. M28161 

9431461 EM . 

HM813849-HM813810 

9433134 EM . 

. 1210AG 

943708 AMC . 

. 368A-362A 

94400097 EM . 

. 6408 

9442208 EM .. 

. MU1308UM 

94720 COM . 

. J401640 

9423510 EM . 

. 72188C-72487 

9427139 EM . 

. 395-394AS 

94315475 EM ... 

. 614108 

9433149 EM . 

. 191 IS 

943709 AMC . 

. 469 453X 

9440097 EM .... 

6408 

9442228 EM .. 

. HM813843 HM813810 

94724 COM . 

. J401648 

9423511 EM . 

. 72188C 

9427247 EM . 

. 95500 95925 

943163 EM . 

. 306TB 

9433166 EM . 

MSHI1312EL 

943711 EM . 

. 15117 

94402007 WHITE __ 594A 

9442229 EM .. 

. HM813843 

94726 COM . 

. J401652 

9423613 EM . 

. H924033-90026 

9427248 EUCLID 

. 95500 

9431660 EM . 

. 78225C-78551 

94337039433704 EM MU1015DCV 

9437119 EM . 

. QA47838 

9440220 EM .... 

. B3210 

9442231 EM .. 

. 25878-25821 

94728 COM . 

. J401656 

9423671 EM . 

. WJ162116 

9427248 EM . 

. 95500 

9431661 EM . 

. 78225C 

9433204 EM . 

. MU1015V 

9437120 EM . 

. QA48181A 

9440221 EM .... 

. SCH1810 

9442232 EM .. 

. 59201-59412 

94732 COM . 

. J401664 

9423834 EM . 

. 1307L 

9427249 EUCLID 

. 95925 

9431691 EM . 

. 25877-25821 

9433245 EM . 

. SCH1310 

9437121 EM . 

. QBR49845 

9440222 EM .... 

. F4020 

9442264 EM .. 

. 207SS 

94740 COM . 

. J401680 

9423835 EM . 

13071 

9427249 EM . 

95925 

9431692 EM . 

25877 

9433257 EM . 

F53540 

9437122 EM ..... 

0040380 

9440234 EM .... 

513023 

9442275 EM ... 

F87946 

94706 WHITE _ 

HM212049 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

94840382 EM . 

. 513031 

954110 EM . 

. 206L 

954204 EM . 

. 309SL 

954361 EM . 

. 1210L 

94840410 EM . 

. 514002B 

954112 EM . 

. 1211L 

954211 EM . 

. WC87504 

954363 EM . 

. 5309WL 

94840697 EM . 

. 614043 

954113 EM . 

. 1212SL 

954216 EM . 

. WC88503 

954364 EM . 

. 211SS 

94845464 EM . 

. 014043 

954114 EM . 

. 1309SL 

954217 EM . 

. WC87503 

954365 EM . 

. 212SS 

94846151 EM . 

. 014043 

954115 EM . 

. 1209L 

954220 EM . 

. 1311SL 

954367 GM . 

. 205L 

94846348 EM . 

. 510007 

9541 16 EM . 

. 1309L 

954221 EM . 

. 1505 

954369 EM . 

. 2D7L 

94846580 EM . 

. 514043 

954117 EM . 

. 212SL 

954223 EM . 

. 87505 

954372 EM . 

. 2D7L 

94852757 EM . 

. 510007 

9541 18 EM . 

. 88107 

954226 EM . 

. 31DSL 

954373 EM . 

. 209BB 

94853549 EM . 

. 014152 

954119 EM . 

. 88108 

954230 EM . 

. 310L 

954374 EM . 

. 1306L 

949 3 C WHITE . 

. 308L 

954120 EM . 

. 306L 

954231 EM . 

. 311L 

954375 EM . 

. 114 

9494772 EM . 

. 1525 

954121 EM . 

. 121OSL 

954232 EM . 

. 216SL 

954376 EM . 

. 211TB 

94994 WHITE . 

. 21 IS 

954122 CM . 

. 1207SL 

954236 EM . 

. 5218 

954377 EM . 

. 5305KE 

950 ISO . 

. 950 

954123 EM . 

. 205L 

954237 EM . 

. 5310WA 

954378 EM . 

. 203AB 

95011608001 POHSCH . 

. 514137 

954124 EM . 

. 1311AGL 

954238 EM . 

. 106SS 

954378 MASSEY . 

. 203AB 

95011608002 POHSCH . 

. 514137 

954125 GM . 

. 131OSL 

954245 EM . 

. 1212SS 

954379 EM . 

. 207SL 

95011608003 POHSCH . 

. 614137 

954126 GM . 

. 2D9L 

954247 EM . 

. 88013 

954380 EM . 

. 206WB 

95011608004 POHSCH . 

. 614137 

954127 EM . 

. 307L 

954250 EM . 

. 5212W 

954381 EM . 

. 208SL 

95011608005 PORSCH . 

. 614137 

954128 EM . 

. 1211SL 

954253 EM . 

. 1310L 

954382 EM . 

. 306L 

950231 EOODMN . 

. 07196 

954129 EM . 

. 1308SL 

954256 EM . 

. 1207SS 

954384 EM . 

. 211SS 

9503 L&S . 

. 203F 

954131 EM . 

. 36SS 

954257 EM . 

. 88107 

954385 EM . 

. 212SS 

950328R91 IHC . 

. J361632 

954132 EM . 

. 53D8WL 

954259 EM . 

. 87503 

954386 EM . 

. 310SS 

950370 M-BENZ . 

. 316 

954135 EM . 

. 1304SS 

954260 EM . 

. 1208L 

954387 EM . 

. 206S 

9504 L&S . 

. 204F 

954136 EM . 

. 1208L 

954262 EM . 

. 1308L 

954388 EM . 

. 207L0 

950458 GOODMN . 

. 399A 

954137 EM . 

. 309L 

954264 EM . 

. 5206KLE 

954389 EM . 

. 5307WS 

950459 EOODMN . 

. 394A 

954139 EM . 

. 204SS 

954268 EM . 

. 308L 

954390 EM . 

. 307TB 

9505 L&S . 

. 205F 

954143 EM . 

. 88503 

954274 EM . 

. 88503L 

954394 EM . 

. 5306W 

950512R91 IHC . 

. SPB1M 

954144 EM . 

. 207SL 

954276 EM . 

. 312L 

954395 EM . 

. 5306W 

95053R91 IHC . 

151 16-15250X 

954146 EM . 

. 88505 

954282 EM . 

. 7204 

954396 EM . 

. 5309WL 

95054R91 IHC . 

. 15116 

954147 EM . 

. 88502 

954283 EM . 

. 7205 

954398 EM . 

. 5313W 

95057R91 IHC . 

. 3775 

954147 MACK . 

. 88502 

954288 EM . 

. 111L 

954400 EM . 

. 5216KE 

95058R1 IHC . 

. 3720 

954150 EM . 

. 1208SL 

954289 EM . 

. 210L 

954401 EM . 

. 1412L 

95073 WHITE . 

. 212S 

954151 EM . 

. 1305SL 

954290 EM . 

. 203S 

954403 EM . 

. 304L 

951137 CHRYSL . 

. 3982 

954152 EM . 

. 88107 

954293 EM . 

. 202SS 

954408 EM . 

. 213SL 

951276 CLARK . 

. J322080 

954153 EM . 

. 88508 

954294 GM . 

. 88026 

954409 EM . 

. 7109 

95178 FIAT . 

. 208 

954154 EM . 

. 88016 

954295 EM . 

. 213TB 

954410 EM . 

. 205S 

951D6K WHITE . 

. 681A 

954155 EM . 

. 88509 

954295 EM . 

. 213L 

954411 EM . 

. 206S 

952146 M-BENZ . 

15112-15250X 

954157 EM . 

. 88504 

954298 EM . 

. 203SS 

954412 EM . 

. 205L 

9522 HUCO . 

. 15118 

954159 EM . 

. 306SL 

954299 EM . 

. 205SS 

954413 EM . 

. 206SL 

952350R91 IHC . 

. FWG1716R 

95416 BEHLIS . 

. J282032 

954301 EM . 

. 88016 

954417 GM . 

. 1305 

95240 FWD . 

. J361664 

95416 HYATT . 

. J282032 

954305 EM . 

. 5311WL 

954420 EM . 

. 2D7S 

952442 EOODMN . 

. 15125 

95416 SKI . 

. J282032 

954306 EM . 

. 5312W 

954421 EM . 

. 305S 

952480R91 IHC . 

. TNR112R 

954160 EM . 

. 87506 

954308 EM . 

. 8851651 

954422 EUCLID . 

. 306S 

952523R91 IHC . 

. DC211TTA 

954161 EM . 

. 305SL 

954309 EM . 

. 211L 

954422 EM . 

. 306S 

952524R91 IHC . 

... FWG1316RM 

954162 GM . 

. 88501 

954314 EM . 

. 5309WL 

954423 EM . 

. 304WB 

952929R91 IHC . 

. FWG134R 

954163 GM . 

. 1307L 

954315 GM . 

. 1305SS 

954424 EM . 

. 1304 

95296 FIAT-A . 

. HH221449 

954164 EM . 

. 308L 

954318 EM . 

. 207SS 

954425 EM . 

. 1306TB 

953018R91 IHC . 

. 525 

954166 GM . 

. 206SL 

954319 EM . 

. 87507 

954426 EM . 

. 5207WS 

953077R91 IHC . 

. 525-522 

954167 GM . 

. 307SL 

95432 BEHLIS . 

. J282064 

954427 EM . 

. 5306WS 

953133R91 IHC . 

. 14123A 

954168 GM . 

. 305L 

95432 HYATT . 

. J282064 

954431 EM . 

. 47106 

953134R91 IHC . 

14276-14123A 

954172 GM . 

. 88128B 

95432 SKF . 

. J282064 

954439 EM . 

. 104 

95325 AMC . 

. 1752 

954175 GM . 

. 01876 

954320 EM . 

. 35SS 

954441 EM . 

. 5313WL 

95325A NASH . 

. HI1752C 

954176 GM . 

. 88506 

954321 EM . 

. 87013 

954448 EM . 

. 122L 

95332 BEHLIS . 

. J242064 

954178 EM . 

. 88508 

954324 EM . 

. 5309WL 

954451 EM . 

. KA11820Z 

95332 HYATT . 

. J242064 

954179 GM . 

. 88509 

954326 EM . 

. 1312L 

954452 EM . 

. 5206KE 

95332 HBC . 

. J242064 

954181 GM . 

. 311SL 

954335 EM . 

. 5308WL 

954453 EM . 

. 5305KE 

95332 SKI . 

. J242064 

954182 GM . 

. 88605 

954338 EM . 

. 1307SS 

954454 EM . 

. 5307W 

9536 HYSIIH . 

. HM212049 

954183 EM . 

. 5309WS 

954339 EM . 

. 1213SS 

954455 EM . 

. 5309W 

9539593 CM . 

. B5020 

954185 GM . 

. 88506 

954341 EM . 

. 1213L 

954456 EM . 

. 1214AG 

954101 EM . 

. 207SL 

954192 GM . 

. 87504 

954345 EM . 

. 204L 

954457 EM . 

. 1214AG 

954102 EM . 

. 211SL 

954194 GM . 

. 203L 

954348 EM . 

. 37SS 

954458 EM . 

. 1215BB 

954103 EM . 

. 308SL 

954197 EM . 

. 1306L 

954350 EM . 

. R6SS 

954459 EM . 

. 1306TB 

954104 EM . 

. 209SL 

954198 EM . 

. 88506 

954352 EM . 

. 201SS 

954459 MACK . 

. 1306TB 

954105 EM . 

. 208SL 

9542 BH/T-L . 

. 308WB 

954356 EM . 

. 206SS 

954460 EM . 

. 406 

954107 EM . 

. 303SS 

95420 BEHLIS . 

. J321B40 

954357 EM . 

. 88504 

954461 EM . 

. 5215W 

954108 EM . 

. 208L 

954202 EM . 

. 1308L 

954358 EM . 

. 1209L 

954462 EM . 

. 5306W 

954109 EM . 

. 1211SS 

954203 EM . 

. 88506 

954360 GM . 

. 305SS 

954463 EM . 

. 531DW 


192 


THE TIMKEIM COMPANY 


TIMKEN 


Part ft/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

954464 EM . 

. 5310W 

954571 EM . 

. 206WB 

954726 EM . 

. R10SS 

954848 EM . 

. 514003 

954465 EM . 

. 207S 

954572 EM . 

. 206WB 

954729 EM . 

. 308L 

954849 EM . 

. 1208L 

954466 EM . 

. 7212 

954573 EM . 

. 206S 

954730 EM . 

. 88503 

954850 EM . 

. 1309L 

954467 GM . 

. 5312W 

954574 EM . 

. 206S 

954731 EM . 

. 203SS 

954851 EM . 

. 206FF 

954470 EM . 

. 5306WS 

954575 EM . 

. 207 

954732 EM . 

. 201 CC 

954853 EM . 

. 5210W 

954472 EM . 

. 5207WS 

954577 EM . 

. 2D7L 

954736 EM . 

. 203F 

954854 EM . 

. 88107AR 

954473 GM . 

. 1209S 

954579 EM . 

. 207SL 

954737 GM . 

. 204SS 

954855 EM . 

. 514003 

954474 EM . 

. 1307S 

954580 EM . 

. 1307SL 

954741 EM . 

. 87501 

954858 EM . 

. 207FF 

954481 GM . 

. 205L 

954581 EM . 

. 1307SL 

954743 GM . 

. 88016 

954861 EM . 

. RW507ER 

954484 EM . 

. 1306L 

954582 EM . 

. 1209L 

954744 EM . 

. 88503 

954862 EM . 

. 206LO 

954486 GM . 

. 5206KE 

954583 EM . 

. 1209L 

954745 EM . 

. 36BB 

954864 EM . 

. 104 

954487 EM . 

. 5207W 

954584 EM . 

. 1209SL 

954747 EM . 

. 36SS 

954866 EM . 

. 5308WL 

954489 EM . 

. 5307WS 

954585 EM . 

. 1209SL 

954749 GM . 

. 1211SSL 

954867 EM . 

. 1312L 

954491 GM . 

. 5306WS 

954586 GM . 

. 88107 

95475 FM . 

. 95475 

954868 EM . 

. 1211L 

954492 EM . 

. 5207W 

954587 EM . 

. 88107 

95475 SKF . 

. 95475 

954869 EM . 

. 307L 

954493 GM . 

. 1208A 

954588 EM . 

. 88107 

954752 EM . 

. 88605 

954871 EM . 

. 5212WL 

954497 EM . 

. 1304 

954595 EM . 

. 5204KE 

954753 EM . 

. 204FF 

954874 EM . 

. 5210W 

954498 EM . 

. 202AG 

954598 EM . 

. 131 OSS 

954754 EM . 

. 305AG 

954876 EM . 

. 5311W 

954499 GM . 

. 204 

954603 EM . 

. 206S 

954755 EM . 

. 204FF 

954878 EM . 

. 1307 

954500 EM . 

. 5204KE 

954606 EM . 

. 2D7L 

954756 EM . 

. 5204KE 

954879 EM . 

. 207 

954501 EM . 

. WC87504 

954609 EM . 

. 203FF 

954757 EM . 

. 7109 

954880 EM . 

. 38SS 

954502 EM . 

. 5310W 

954610 EM . 

. 205FF 

9547595925 COM . 

. 95475-95925 

954883 EM . 

. 112S 

954503 EM . 

. 1312 

954618 EM . 

. 5218 

954771 EM . 

. 214L 

954886 EM . 

. 306L 

954504 EM . 

. 207 

954619 EM . 

. 5208W 

954774 EM . 

. 202S 

954890 EM . 

. 202FF 

954505 EM . 

. 212 

954621 GM . 

. 131 OSS 

954778 EM . 

. 7109 

954891 GM . 

. 5312W 

954506 EM . 

. 52D7W 

954624 EM . 

. 204SSL 

954779 EM . 

. 306SL 

954892 EM . 

. 1206SS 

954507 GM . 

. 5304 

954625 EM . 

. 205SSL 

954780 EM . 

. 5306W 

954893 EM . 

. 102CC 

954509 GM . 

. 304SL 

954630 EM . 

. 203FS 

954782 EM . 

. 115L 

954900 EM . 

. 110CC 

954512 GM . 

. 1307SL 

954631 EM . 

. 206S 

954786 EM . 

. 204 

954912 GM . 

. 1313L 

954513 EM . 

. 1312SL 

954632 EM . 

. 206S 

954787 EM . 

. 311TB 

954919 EM . 

. 5307W 

954514 EM . 

. 205SL 

954635 EM . 

. 1307SL 

954788 EM . 

. 5306W 

954923 EM . 

. 5211W 

954515 EM . 

. 38SS 

954640 EM . 

. 5215WL 

954789 EM . 

. 107WB 

954924 EM . 

. 114L0 

954516 GM . 

. 304SS 

954645 EM . 

. 206WB 

954791 EM . 

. 312SS 

954930 EM . 

. 312L 

954517 EM . 

. 305AG 

954650 EM . 

. 39SS 

954792 EM . 

. 1309 

954933 EM . 

. 1213L 

954518 EM . 

. 200AB 

954652 EM . 

. 88107 

954793 EM . 

. 310 

954940 EM . 

. 1309 

954519 GM . 

. 201AB 

954653 EM . 

. 207SL 

954795 EM . 

. 307F 

954942 EM . 

. RW509FR 

954520 EM . 

. 202AG 

954655 EM . 

. 5306W 

954796 EM . 

. 303SS 

954948 EM . 

. 514003 

954521 GM . 

. 204 

954657 EM . 

. 207 

954797 EM . 

. 305SS 

954949 EM . 

. 204F 

954522 EM . 

. 205BB 

954660 EM . 

. 87501 

954799 EM . 

. 5206KSSE 

954953 EM . 

. 307L 

954523 EM . 

. 405 

954665 EM . 

. 308L 

954803 EM . 

. 210SS 

954954 EM . 

. 308L 

954525 EM . 

. 1213SL 

954667 EM . 

. 88107 

954804 EM . 

. 212SS 

954955 EM . 

. 105CC 

954526 GM . 

. 200SS 

954669 EM . 

. 209L 

954805 EM . 

. 307SS 

954957 EM . 

. 113L 

954528 EM . 

. 211TB 

954674 GM . 

. 1207L 

954809 EM . 

. 117L 

954958 EM . 

. 1207SS 

954529 EM . 

. 114 

954682 EM . 

. 8016 

954810 EM . 

. 218L 

954959 EM . 

. 1306SS 

954530 EM . 

. 5218 

954685 EM . 

. 7017 

954811 GM . 

. 5207W 

954961 EM . 

. 305AG 

954531 GM . 

. 122L 

954694 EM . 

. 306SS 

954812 EM . 

. 5206KSSE 

954985 EM . 

. 307L 

954533 EM . 

. 5306W 

954698 EM . 

. 87503 

954813 EM . 

. 306L 

954998 EM . 

. 1207L 

954534 EM . 

. 5307W 

954699 GM . 

. WC88503 

954814 EM . 

. 202AG 

954999 EM . 

. RW507ER 

954535 EM . 

. 5309W 

954699 SEAL-P . 

. WC88503 

954815 EM . 

. 202S 

95500 FM . 

. 95500 

954536 EM . 

. 5310W 

954702 EM . 

. 5218 

954817 EM . 

. 310SS 

95500 SKF . 

. 95500 

954537 EM . 

. 5312W 

954704 EM . 

. 88505 

954818 EM . 

. 203FF 

9550095925 COM . 

... 95500-95925 

954538 EM . 

. 38CC 

954705 EM . 

. 309L 

954819 EM . 

. 204FF 

955239 EOODMN . 

. 42687 

954539 EM . 

. 5218 

954706 EM . 

. 312SS 

954821 EM . 

. 203FF 

95524 BEHLIS . 

. J322048 

954541 EM . 

. 87605 

954707 GM . 

. 1210AG 

954822 EM . 

. 203SS 

95525 FM . 

. 95525 

954547 EM . 

. 1312SS 

954708 EM . 

. 5212W 

954823 EM . 

. 204SS 

95525 SKF . 

. 95525 

954550 EM . 

. 5308W 

954710 EM . 

. 1312L 

954824 EM . 

. 310SS 

9552595925 COM . 

... 95525-95925 

954551 GM . 

. 209D 

954711 GM . 

. 310L 

954825 EM . 

. 1312SS 

9552595927D COM . 

95525-95927D 

954552 EM . 

. 305D 

954713 GM . 

. 36S 

954826 EM . 

. 1305SS 

9552895925 COM . 

... 95528-95925 

954554 EM . 

. 305DD 

954714 EM . 

. 208L 

954827 EM . 

. 87502 

95532 BEHLIS . 

. J322064 

954555 EM . 

. 88107A 

954715 GM . 

. 118 

954830 EM . 

. RW507ER 

95532 FEDHAL . 

. J322064 

954556 EM . 

. 305L 

954717 GM . 

. 1215L 

954832 EM . 

. 202SS 

95532 HYATT . 

. J322064 

954557 EM . 

. 1209SL 

954719 GM . 

. 1212L 

954834 EM . 

. 5212WL 

95532 HBC . 

. J322064 

954566 EM . 

. 8016 

954720 EM . 

. 304DD 

954835 EM . 

. 5215WL 

95532 SKF . 

. J322064 

954567 EM . 

. 305L 

954723 GM . 

. 200SL 

954839 EM . 

. 5206KSE 

95534190100 POHSCH . 

. 510082 

954569 EM . 

. 206WB 

954724 GM . 

. 1309L 

954843 EM . 

. 118L 

95540 BEHLIS . 

. J322080 

954570 EM . 

. 206WB 

954725 GM . 

. R8SS 

954846 GM . 

. 116L 

95540 FEDHAL . 

. J322080 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

95540 HYATT . 

. J322080 

95LK4221 FORD . 

. 28682 

96174 CHECKR . 

. LM48548 

96740 RBC . 

. J402480 

95540 L&S . 

. J322080 

95LX4221 FORD . 

. 28682 

96175 CHECKR . 

. M12649 

96740 SKF . 

. J402480 

95540 RBC . 

. J322080 

95LX4222 FORD . 

. 28622 

9619 WHITE . 

. 420 

967401 RHP . 

. 203RRAB 

95540 SKI . 

. J322080 

95LX4628 FORD . 

. 49520 

9619R WHITE . 

. 420 

967527R91 IHC . 

. 45287-45220 

95560R91 !HC . 

. 309L 

95LX4630 FORD . 

. 49585 

962064 CHRYSL . 

. 210S 

967537R91 IHC . 

. 45287 

9558F WHITE . 

. 31597 

960285 CHRYSL . 

. 203AB 

96219448 DAEWOO . 

. 512159 

96816 WHITE . 

. J281248 

956 DORMAN . 

. 1505 

96051161 EM . 

. 204F 

96219450 DAEWOO . 

. 512159 

9682 RIV . 

. 88107 

956192 OOODMN . 

. 34306 

96051162 EM . 

. 205F 

96219472 DAEWOO . 

. 512159 

96828 NEWPRO . 

. FA35688 

956231 CLARK . 

. 09078-09196 

96051163 EM . 

. 200CC 

96219474 DAEWOO . 

. 512159 

968384R91 IHC . 

. 6580 

95624 BERLIS . 

. J362048 

96051164 EM . 

. 207S 

9621R WHITE . 

. 3382 

968633M91 MASSEY . 

. 366-362 

956246 CLARK . 

. 07098 07204 

96051397 EM . 

. 107WB 

9622B RIV . 

. 1752T 

968838R91 IHC . 

. MNJ471S 

95624C HYATT . 

. J362048 

96051404 EM . 

. 32004WB 

962613 CHRYSL . 

. 203SS 

969300701 SKODA . 

. 32D14XM 

956336 CLARK . 

. 8505 

96051405 EM . 

. 32204 

9627A RIV . 

. 207 

96945R91 IHC . 

. 212SL 

956375 CLARK . 

. 111TB 

96051406 EM . 

. 32005X 

96280H IHC . 

. 2005 

969652R91 IHC . 

. 615 

956411 EOODMN . 

. 27620 

96051407 EM . 

. 614050 

96285980 DAEWOO . 

. HA590113 

9697 RIV . 

. 88501 

956513R91 IHC . 

. FWG112R 

96051981 EM . 

. 202FF 

96285980 CM . 

. HA590113 

96979 EATON . 

. NP417549 

956514R91 IHC . 

. FWG1316RM 

96051986 EM . 

. 201CC 

9628A RIV . 

. 207LO 

9511/118 FORD . 

. J241248 

956515R91 IHC . 

. FWG1716R 

96053681 EM . 

. 107DD 

96292254 DAEWOO . 

. HA590131 

96H7118R FORD . 

. J241248 

956538 EOODMN . 

. 29586 

96055288 EM . 

. 510001 

96292254 EM . 

. HA590131 

960E4615 FORD 


956601 CHRYSL . 

. M1207EL 

96057201 EM . 

. 201CC 

963012R91 IHC . 

. 88503 

HM903249-HM903210 

956857 CLARK . 

. 201AB 

96057564 EM . 

. 206S 

963020600 SKODA .. 

. 30206M 

97 PEUEOT . 

. 305AG 

95709 CHRYSL . 

. BCE2416 

96057565 EM . 

. 306L 

963030400 SKODA .. 

. 30304 

97023692 EM . 

. 28682-28622 

95714 CHRYSL . 

. NTA2031 

96057708 EM . 

. 304WB 

96307 EM . 

. 28680-28622 

97023698 EM . 

29586-29520 

95724 BERLIS . 

. J402048 

96057713 EM . 

. 207 

963078R91 IHC . 

. 88506AR 

97023962 EM . 

. 28622 

95724 HYATT . 

. J402048 

96057724 EM . 

. M1205EL 

96328247 DAEWOO . 

. HA590113 

97023962 EM . 

. 28622 

95724 SKI . 

. J402048 

96057725 EM . 

. 30306M 

96328247 EM . 

. HA590113 

97023962 EM . 

. 28682 

95732 FEDRAL . 

. J402064 

96057726 EM . 

. 30307M 

96328248 DAEWOO . 

. HA590112 

97023968 EM . 

. 29520 

95732 HYATT . 

. J402064 

96057727 EM . 

.... KC11445Y 

96328248 CM . 

. HA590112 

97023968 EM . 

. 29586 

95732 L&S . 

. J402064 

96057729 EM . 

. 517009 

96328337 DAEWOO . 

. HA590115 

97031741 EM . 

. 203FFW 

95732 RBC . 

. J402064 

96057941 EM . 

. 200CC 

96328337 EM . 

. HA590115 

970351 EM . 

. 305D 

95732 SKF . 

. J402064 

96059707 EM . 

. 511004 

963889R91 IHC . 

. DC208TTB 

97046515 EM . 

. 614163 

95740 BERLIS . 

. J402080 

96059790 EM . 

. 205F 

964129 OEM . 

. 885152 

97051804 FIAT . 

. FI1710C 

95740 FEDRAL . 

. J402080 

96059926 EM . 

. 207 

96437A HYSTER . 

. 52400-90068 

97051867 FIAT . 

. FI1709C 

95740 HYATT . 

. J402080 

96059930 EM . 

. 614082 

96451751 EM . 

. HA590112 

97070181 EM . 

. 30208M 

95740 RBC . 

. J402080 

96061266 EM . 

. 107WB 

96451751 SUZUKI ... 

. HA590112 

97084561 EM . 

. 512171 

957557R91 IHC . 

. TNR112R 

96061600 EM . 

. 614056 

96451752 DAEWOO . 

. HA590113 

97100006205 DAIHAT .... 

. 2D5BB 

957558R91 IHC . 

.WPS108GRC 

960620011 SUBARU . 

. 204F 

96451752 EM . 

. HA590113 

9710006201 TOYOTA . 

. 201AB 

957846 CHRYSL . 

. 1307SL 

96062010 EM . 

. 510001 

965097R91 IHC . 

. 206SS 

9710006202 OEM . 

. 202AG 

957897 CHRYSL . 

. 218TB 

960620220 SKODA . 

. 202SS 

965325 CHRYSL . 

. 204 

9710006202 TOYOTA . 

. 202AG 

957D6 WHITE . 

. 633 

960620300 SKODA . 

. 203AB 

965325M1 CHRYSL .. 

. 204 

9710006203 TOYOTA . 

. 203AB 

957E1201B FORD . 

. LM67048 

96062825 EM . 

. 204F 

96609F WHITE . 

. 644 

9710006204 OEM . 

. 204 

957E1202B FORD . 

. LM67010 

960630406 SKODA . 

. 304WB 

966185 FIAT . 

. 202SS 

9710006204 TOYOTA . 

. 204 

957E4220 FORD . 

. 37425-37625 

96064460 EM . 

. 614056 

966360R91 IHC . 

. 206SS 

9710006205 TOYOTA . 

. 205BB 

957E4221 FORD . 

. 37425 

96066367 EM . 

. 207S 

96639584 DAEWOO . 

. HA590131 

971000620500 DAIHAT . 

. 205BB 

957E4222 FORD . 

. 37625 

96067088 EM . 

. 207S 

96639584 EM . 

. HA590131 

9710006206 TOYOTA . 

. 206WB 

957E4625A FORD . 

.MU1305TDM 

96067092 EM . 

. RW122 

96639585 DAEWOO . 

. HA590115 

9710006208 TOYOTA . 

. 208 

957E743A FORD . 

. 18690 

96068307 EM . 

. 30306M 

96639585 EM . 

. HA590115 

9710006302 DAIHAT . 

. 302CC 

957E744A FORD . 

. 18620 

96068497 EM . 

. 30306M 

96639606 EM . 

. HA590113 

9710006304 TOYOTA . 

. 304WB 

957E752 FORD . 

. 17580 

96069105 EM . 

. 302CC 

96639607 EM . 

. HA590112 

9710006306 DAIHAT . 

. 306F 

957E753 FORD . 

. 17520 

9607 L&S . 

. 307F 

96639607 SUZUKI ... 

. HA590112 

9710006307 TOYOTA . 

. 307TB 

95803R91 IHC . 

. J301248 

960F4615 FORD 


966475R91 IHC . 

. 206SS 

9710306305 OEM . 

. 305AG 

95827 IIAIA . 

. 932 

HM903249-HM903210 

9665 RIV . 

. 88505 

9710306305 TOYOTA . 

. 305AG 

958334R91 IHC . 

. DS211TTA 

960E4616 FORD . 

... HM903210 

9666 RIV . 

. 88506 

9710306306 TOYOTA . 

. 306TB 

958573 CLARK . 

. 202AG 

960E4621 FORD . 

... HM903249 

967185 FIAT . 

. 313 

9710406228 TOYOTA . 

. RW122 

958731R91 IHC . 

. FWG112R 

961006027000 HONDA ... 

. 207 

967185BIS FIAT . 

. 309L 

97104260 CM . 

. 614163 

95920 BERLIS . 

. J482040 

9610062020 HONDA . 

. 202AG 

96719 WHITE . 

. AIP182140-904A1 

9711006201 TOYOTA . 

. 201AB 

95920 HYATT . 

. J482040 

961006208300 HONDA ... 

. 208 

96720 FEDRAL . 

. J402464 

9711006202 TOYOTA . 

. 202AG 

95925 FM . 

. 95925 

961206202010 HONDA ... 

. 202AG 

96732 BERLIS . 

. J402464 

9711306201 TOYOTA . 

. 201AB 

95925 SKF . 

. 95925 

9612063020 HONDA . 

. 302S 

96732 FEDRAL . 

. J402464 

9711306305 TOYOTA . 

. 305S 

95932 BERLIS . 

. J482064 

9614062020 HONDA . 

. 202AG 

96732 HYATT . 

. J402464 

97116395 EM . 

. 306VVL 

95932 FEDRAL . 

. J482064 

961406204000 HONDA ... 

. 304WB 

96732 L&S . 

. J402464 

9712006202 HINO . 

. 202SS 

95932 HYATT . 

. J482064 

961406206010 HONDA ... 

. 206F 

96732 RBC . 

. J402464 

9712306001 TOYOTA . 

. 101SS 

95932 RBC . 

. J482064 

9614306201 TOYOTA . 

. 101SS 

96732 SKF . 

. J402464 

9714306201 TOYOTA . 

. 201CC 

95932 SKI . 

. J482064 

96154 COCKSH . 

. 13621 

96740 BERLIS . 

. J402480 

971430620100 DAIHAT . 

. 201CC 

95942 FIAT . 

. 307TB 

96155 COCKSH . 

. 13686 

96740 FEDRAL . 

. J402480 

9714306202 DAIHAT . 

. 202F 

95D2 WHITE . 

. 2631 

96156 COCKSH . 

. 13685 

96740 HYATT . 

. J402480 

9714406208 TOYOTA . 

. 208FF 
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Part ft/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

9714406308 TOYOTA ... 

. RW130R 

974783R91 IHC . 

. 212S 

98056H IHC . 

. 8603 

988435105 HINO . 

. 32207M 

971518R1 IHC . 

. 672 

97490 JEFREY . 

. 204 

981001 WHITE . 

. JLM104948 

988435105A HINO . 

. 32207M 

971519R1 IHC . 

. 832 

97491 JEFREY . 

. 20BWB 

981002 WHITE . 

. JLM104910 

988435111 HINO . 

. 32307 

971520R1 IHC . 

. HH221410 

976003020300 DAIHAT .. 

. 30203 

981017 WHITE . 

. JM511946 

98843511 1A HINO . 

. 32307 

971521R1 IHC . 

. 632D 

9760030205 TOYOTA . 

. 30205M 

981018 WHITE . 

. JM511910 

988445106 HINO . 

. 30309M 

971522R1 IHC . 

. HM617010 

9760030205 TOYOTA . 

. 30205M 

981088C91 IHC .... 

. H715334 

988445106A HINO . 

. 30309M 

971523R91 IHC . 

. 557S 

9760030206 TOYOTA . 

. 30206M 

981089C91 IHC .... 

. H715343 

988450104 HINO . 

. 30310 

971525R91 IHC . 

. 641 

9760030208 DAIHAT . 

. 30208M 

98109001 me . 

. H715311 

988450104A HINO . 

. 30310 

971526R91 IHC . 

. 683 

976003020800 DAIHAT .. 

. 30208M 

981091C91 IHC .... 

. 47890 

988450107 HINO . 

. 30310 

971527R91 IHC . 

. 636 

976003021100 DAIHAT .. 

. 30211M 

98109201 IHC . 

. 47820 

988450107A HINO . 

. 30310 

971528R91 IHC . 

. 3975 

976003021200 DAIHAT .. 

. 30212M 

98241H IHC . 

. 6420 

988450110 HINO . 

. 32210M 

9715306304 TOYOTA .... 

. 304L 

9760030306 TOYOTA . 

. 30306M 

9825185 FORD . 

. 687P-672P 

9884501 10A HINO . 

. 32210M 

9715306307 DAIHAT .... 

. 3D7L 

9760030307 TOYOTA . 

. 30307M 

98279 WHITE . 

. 204S 

988450113B HINO . 

. 30310 

9715306307 TOYOTA .... 

. 3D7L 

9760032005 DAIHAT . 

. 32005X 

9831698788 COM 

. 98316-98788 

988455102B HINO . 

. 30311 

971530630700 DAIHAT 

. 307L 

976003200500 DAIHAT .. 

. 32005 

9832A RIV . 

. 1625 

988455106 HINO . 

... 28680-28622 

971530R91 IHC . 

. 850 

9760032217 TOYOTA . 

. 32217 

983415R91 IHC .... 

. HM212044 

988455106A HINO . 

.. 28680-28622 

971531R91 IHC . 

. 72218C 

9760032217 TOYOTA . 

. 32217 

983416R1 IHC . 

. HM212011 

988460102 HINO . 

. 30212M 

971532R91 IHC . 

. HM221442 

9760930306 TOYOTA . 

. 30306M 

983417R91 IHC 

HM212044-HM21201 

988460102A HINO . 

. 30212M 

971533R91 IHC . 

. HM617049 

9760932307 TOYOTA . 

. 32307 

983499R91 IHC .... 

. 65212 

988463103A HINO . 

.. 29586-29522 

971534R91 IHC . 

. 557S-552A 

9761030306 DAIHAT . 

. 30306M 

983500R91 IHC .... 

. 65212-65500 

988465103 HINO . 

. 30313 

971536R91 IHC . 

. 641-632 

976103030600 DAIHAT .. 

. 30306M 

983504R91 IHC ... 

. 211L 

988465103A HINO . 

. 30313 

971537R91 IHC . 

. 683-672 

97623 HYSTER . 

. 48290 

9835098788 COM 

. 98350-98788 

988465109 HINO . 

. 32213 

971538R91 IHC . 

. 636-632 

97626 HYSTER . 

. 48220 

98384 EATON . 

. JH211749 

988465109A HINO . 

. 32213 

971539R91 IHC . 

. 3975-3920 

97678 HYSTER . 

. 47686 

98385 EATON . 

. JH211710 

988470101A HINO . 

. 32214 

9715406206 TOYOTA .... 

. 206WB 

9769932215 TOYOTA . 

. 32215 

98387 EATON . 

. JM511946 

988475101 HINO . 

. 32215 

9715406308 TOYOTA .... 

. 308L 

9770001220 TOYOTA . 

. 1220 

98388 EATON . 

. JM511910 

988475101A HINO . 

. 32215 

971541R91 IHC . 

. 850-832 

9770002720 TOYOTA . 

. 2720 

98400 FM . 

. 98400 

988480104A HINO 


971542R91 IHC . 

72218C-72487 

9770002788 TOYOTA . 

. 2788 

98400 SKF . 

. 98400 

JM515649-JM515610 

971543R91 IHC .. HH221442-HH221410 

9770009067 TOYOTA . 

. 09067 

9840098788 COM 

. 98400-98788 

988485104 HINO . 

. 32217 

971545R91 IHC HM617049 HM61701 

9770009195 TOYOTA . 

. 09195 

984360091 IHC .... 

. 29675 

988485104A HINO . 

. 32217 

9716306206 TOYOTA .... 

. 206SL 

9770015123 TOYOTA . 

. 15123 

98436101 IHC . 

. 29620 

989 HYSTER . 

... 21075-21212 

9716306207 TOYOTA .... 

. 207SL 

9770015245 TOYOTA . 

. 15245 

984362091 IHC .... 

. 387 

98910R91 IHC . 

.. 42350-42584 

9716306306 TOYOTA .... 

. 306SL 

9770026820 TOYOTA . 

. 26820 

98436301 IHC . 

. 382A 

9891 1R91 IHC . 

.. 66225-66462 

9718306305 TOYOTA .... 

. 305L 

9770026822 TOYOTA . 

. 26822 

984364091 IHC .... 

. 28682 

98917R91 IHC . 

. 45290 

9722997 EM . 

. 1307SL 

9770026878 TOYOTA . 

. 26878 

98436501 IHC . 

. 28622 

98919R1 IHC . 

. 45221 

972446R1 IHC . 

. 29620 

9770026882 TOYOTA . 

. 26882 

984366091 IHC .... 

. 34306 

9894 RIV . 

. 8013 

972458R91 IHC . 

.. 45285-90011 

9770028521 TOYOTA . 

. 28521 

98436701 IHC . 

. 34478 

9898 TOWMTR . 

. 206SL 

972459R91 IHC . 

. 938 

9770028580 TOYOTA . 

. 28580 

98550 AMC . 

. 26820 

9899 TOWMTR . 

. 209SL 

972460R1 IHC . 

. 932 

97705 HYSTER . 

. 47620 

98552 AMC . 

. 31520 

98AB1215AB FORD . 

. HA590263K 

972461R91 IHC . 

. 938-932 

97715276 EM . 

. 613011 

98552 SEAL-P . 

. 31520 

98AB1215AB/BB OEM ... 

. HA590263K 

972463R1 IHC . 

. H414210 

9772045410C TOYOTA ... 

. LM501349 

98554 AMC . 

. 3820 

99000 BERLIS . 

. J261648 

972465R91 IHC . 

. 29675 

9772045411C TOYOTA ... 

. LM501310 

98554 SEAL-P . 

. 3820 

99000 FEDRAL . 

. J261648 

972466R1 IHC . 

. 29620 

97720454120 TOYOTA ... 

. SET1 

98555 AMC . 

. 3877 

99000 HYATT . 

. J261648 

972467R91 IHC . 

.. 29675-29620 

9772716 EM . 

. 885140 

98555 SEAL-P . 

. 3877 

99000 L&S . 

. J261648 

9728 FIAT . 

. 209BB 

977332R91 IHC . 

. 02755 

98556 AMC . 

. 25523 

99000 RBC . 

. J261648 

97285 FIAT . 

. 209BB 

9774 RIV . 

. J281248 

98557 AMC . 

. 25580 

99000 SKF . 

. J261648 

972857R91 IHC . 

. 1220 

9776600 EM . 

. 208L 

98557 SEAL-P . 

. 25580 

990007 LONG . 

. 203F 

972947R91 IHC . 

. 462 

9776601 EM . 

. 2D7L 

98574 VICK . 

. 204FF 

990008 LONG . 

. 203AB 

972948R91 IHC . 

. J402480 

9776618 EM . 

. QBR23549 

9860380 WHITE ... 

. 6461 

990009 LONG . 

. 206FF 

972950R91 IHC . 

. J402480 

9776619 EM . 

. C1086Q 

98607 AMC . 

. 14138A 

990016 LONG . 

. 207 

97334 FIAT . 

. 211TB 

9782482 EM . 

. 885140 

98650R91 IHC . 

. 593A 

990017 LONG . 

. PWG1316R 

973458R91 IHC . 

.. 45285-90011 

9785 HYSTER . 

. J361652 

98678R91 IHC . 

. 42350 

990018 LONG . 

.IMPS 100RPC 

973465R91 IHC . 

. J402480 

979 FEDRAL . 

. 1872 

98696R1 IHC . 

. 66462 

990019 LONG . 

.HIPS014RPC 

973550R91 IHC . 

. 312 

979 LEMPCO . 

. 1872 

98697R91 IHC . 

. 66225 

990023 LONG . 

. 203SS 

973601R91 IHC . 

. 462-453A 

979749091 IHC . 

. 30206M 

9870 FIAT . 

. 218TB 

990044 LONG . 

. 203SS 

973602R91 IHC . 

. 462 453A 

979751C1 IHC . 

. 30205M 

98733 HYSTER . 

. 5735 

990048 LONG . 

. PWG1RS 

973607C1 IHC . 

. 30305M 

97H2413 BRIT-L . 

23100-23256 

98734 HYSTER . 

. 5760 

990051 LONG . 

. 203FF 

97361401 IHC . 

. 30204M 

97H551 BRIT-L . 

. 205BB 

98735 HYSTER . 

. 565 

990057 LONG . 

. 203S 

97365R91 IHC . 

. J301248 

97H555 BRIT-L . 

. 304WB 

98784 SEAL-P . 

. 362 

990059 LONG . 

.HIPS100RPC 

973787R91 IHC . 

. 5206KE 

97H626 BRIT-L . 

. 203AB 

98788 FM . 

. 98788 

990060 LONG . 

. NPC102RPC 

973846R91 IHC . 

. 6461 

97H651 BRIT-L . 

. 5305KE 

98788 SKF . 

. 98788 

990063 LONG . 

. 203FF 

973847R91 IHC . 

. 6461-6420 

97H712 BRIT-L . 

. 309L 

988 FEDRAL . 

. 1872 

99006X HYATT . 

. J322080 

973857R91 IHC . 

. 2756 

97H716 BRIT-L . 

. 53177-53375 

988 LEMPCO . 

. 1872 

990070 LONG . 

. NPS102RPC 

974196R91 IHC . 

. 212 

9802 EATON . 

. 498-493 

988117112 HINO . 

. 203FF 

990091 LONG . 

.HIPS012RPC 

974517R91 IHC . 

. M1308TV 

9803 EATON . 

. 493 

988117112A HINO 

. 203FF 

990092 LONG . 

. DS208TTI 

9747 RIV . 

. WC87502 

9804 EATON . 

. 498 

988120119 HINO . 

. 204FF 

990093 LONG . 

. DS208TTH 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


Part tt/Name 

Timken 

Part ft/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

990097 LONG . 

. NPC012RPC 

991720 AMC . 

. 1505 

995 FEDRAL . 

. 1752 

9960663063 MAZDA . 

. 306TB 

990101 LONG . 

. 204L 

991790 WHITE . 

. HB88512AHD 

995 LEMPCO . 

. 1752 

996066307 MAZDA . 

. 307TB 

990104 LONG . 

. 204 

991790A WHITE . 

. HB88512AHD 

9950099100 COM . 

. 99500-99100 

9960663093 MAZDA . 

. 309 

990105 LONG . 

. 204 

9919 RIV . 

. 88503 

9950099100B COM . 

... 99500-99100B 

996068203 MAZDA . 

. 203FF 

990106 LONG . 

. 204L 

99200 HOOVER . 

. 200CC 

9950099102D COM .... 

... 99500 991020 

9966519 VAUXHL . 

. SET17 

990111 LONG . 

. 205BB 

99201 HOOVER . 

. 201CC 

99501 L&S . 

. 201CC 

9981949 BRIT-L . 

. 105CB 

990112 LONG . 

. 305DD 

99202 HOOVER . 

. 202FF 

99502 L&S . 

. 202FF 

9981956 BRIT-L . 

. 108TB 

990125 LONG . 

. 107WB 

9920210 HOOVER . 

. 202CCI 

99503 L&S . 

. 203FF 

9981219 BRIT-L . 

. 202AG 

990137 LONG . 

. 205S 

9920216 HOOVER . 

. 202CCAG 

99504 L&S . 

. 204FF 

9981213 BRIT-L . 

. 203AB 

99015 HYATT . 

. J322080 

99203 HOOVER . 

. 203FF 

99505 L&S . 

. 205FF 

9981218 BRIT-L . 

. 204 

99015 L&S . 

. J322080 

99204 HOOVER . 

. 204FF 

99506 L&S . 

. 206FF 

9981225 BRIT-L . 

. 205BB 

990172 LONG . 

. 305DD 

99205 HOOVER . 

. 205FF 

995204 SKF . 

. 5204KZZE 

9981226 BRIT-L . 

. 205BB 

990175 LONG . 

. 204BBAR 

99206 HOOVER . 

. 20BFF 

995412 NISSAN . 

. 30206M 

9981232 BRIT-L . 

. 206WB 

990181 LONG . 

. NPC100RPC 

99207 HOOVER . 

. 207FF 

99543 NISSAN . 

. 30206M 

9981233 BMW . 

. 206WB 

990185 LONG . 

. 203RRAG 

99208 HOOVER . 

. 208FF 

99550 FM . 

. 99550 

9981234 BRIT-L . 

. 206S 

990186 LONG . 

. NPS012RPC 

99209 HOOVER . 

. 209DD 

9955099100 COM . 

.... 99550-99100 

9981242 BRIT-L . 

. 207 

990199 LONG . 

. 111TB 

99211 HOOVER . 

. 21 ICC 

9955099102D COM .... 

... 99550-99102D 

9981252 BRIT-L . 

. 208 

990254 LONG . 

. 206WB 

99212 HOOVER . 

. 212CC 

9957599100 COM . 

.... 99575-99100 

9981253 BMW . 

. 208 

990255 LONG . 

.WPS100GRC 

992275 AMC . 

. 18685 

9957599100B COM . 

... 99575-99100B 

9981269 BRIT-L . 

. 209S 

99026 FEDRAL . 

. J241248 

992276 AMC . 

. 18690 

99600 FM . 

. 99600 

9981289 BR/T-L . 

. RW122 

99026 HYATT . 

. J241248 

9923 RIV . 

. 8503 

99600 SKF . 

. 99600 

9981408 BRIT-L . 

. 302AG 

99026 L&S . 

. J241248 

992301 AMC . 

. 359S 

9960099100 COM . 

.... 99600-99100 

9981415 BRIT-L . 

. 303BB 

99026 RBC . 

. J241248 

992302 AMC . 

. 370A 

9960099100B COM . 

... 99600-99100B 

9981416 BRIT-L . 

. 303BB 

99026 SKF . 

. J241248 

992336 AMC . 

. 18620 

996030204 MAZDA .... 

. 30204M 

9981422 BRIT-L . 

. 304WB 

99026C L&S . 

. J241248 

9924 RIV . 

. 8505 

996030206 MAZDA .... 

. 30206M 

9981430 BRIT-L . 

. 305AG 

990270 LONG . 

. 208S 

992407 AMC . 

. 354A 

996030208 FORD . 

. 30208M 

9982410 BRIT-L . 

. 5203KE 

990281 LONG . 

. 204FF 

9925 RIV . 

. 8506 

996030208 MAZDA .... 

. 30208M 

9984081 FWD . 

. J402480 

990288 LONG . 

. DS211TTRB 

9926 RIV . 

. 88504 

9960302080 MAZDA .. 

. 30208M 

9985005 BMW . 

. 30203 

990289 LONG . 

. 203FF 

99302 HOOVER . 

. 302CC 

996030213 MAZDA .... 

. 30213A 

9985005 BRIT-L . 

. 30203 

990303 LONG . 

. 307TB 

99303 HOOVER . 

. 303CC 

996032011 MAZDA .... 

. 32011XM 

9985010 BR/T-L . 

. 30204M 

990316 LONG . 

. 202FFAG 

99304 HOOVER . 

. 304DD 

996032210 MAZDA .... 

. 32210M 

9985014 BRIT-L . 

. 30205M 

990324 LONG . 

.WPS112GRC 

99305 HOOVER . 

. 305DD 

996032215 MAZDA .... 

. 32215 

999 FEDRAL . 

. 1752 

990326 LONG . 

. PWG1R 

99306 HOOVER . 

. 306FF 

996033309 MAZDA .... 

. 309L 

999 LEMPCO . 

. 1752 

990327 LONG . 

. PWG114R 

99307 HOOVER . 

. 307FF 

9960333093 MAZDA .. 

. 309L 

99905302000 PORSCH .... 

. 513180 

990340 LONG . 

.HIPC010RPC 

99308 HOOVER . 

. 308FF 

99604 L&S . 

. 304DD 

99905302100 PORSCH .... 

. 513106 

99040 EATON . 

. TRA23B 

993137C AMC . 

. 206FF 

99606 KENWOR . 

. 306FF 

99905304700 PORSCH 


99041 EATON . 

. TRA1A 

993IK WHITE . 

. 25520 

99606 L&S . 

. 306FF 

LM503349A-LM503310 

99043 EATON . 

. TRA18D 

9932K WHITE . 

. 25580 

996061305 MAZDA .... 

. 305S 

99905305000 PORSCH ... 

. 513136 

99044 EATON . 

. TRA64FD 

99348 EATON . 

. TRA209 

996062202 MAZDA .... 

. 202SS 

99905305000 PORSCH ... 

... WB000018 

99045 EATON . 

. TRA193 

9936A RIV . 

. 1377C 

9960622020 MAZDA .. 

. 202SS 

99905305405 PORSCH ... 

... WB000017 

99046 EATON . 

. TRA208 

993K WHITE . 

. 25520 

996062220 MAZDA .... 

. T01710 

99905305502 PORSCH ... 

... WB000018 

99048 EATON . 

. TRA24 

993L02 HOOVER . 

. 102CC 

99606306 MAZDA . 

. 306TB 

99905305502 PORSCH ... 

. 513136 

99049 EATON . 

. TRA23 

993L03 HOOVER . 

. 103CC 

996063306 MAZDA .... 

. 306L 

99905305701 PORSCH ... 

.... HA590396 

99050 EATON . 

. TRA23D 

993L04 HOOVER . 

. 104CC 

9960633063 FORD . 

. 304WB 

99905900100 PORSCH ... 

. SET6 

99051 EATON . 

. TRA1 

993L04 L&S . 

. 104CC 

9960633063 MAZDA .. 

. 304WB 

99905900600 PORSCH ... 

. SET6 

99052 EATON . 

. TRA72 

993L05 HOOVER . 

. 105CC 

996063309 MAZDA .... 

. 309L 

99905900700 PORSCH ... 

. SET2 

99053 EATON . 

. DRK72A 

993L05 L&S . 

. 105CC 

9960633093 MAZDA .. 

. 309L 

99905900800 PORSCH ... 

. SET37 

99053 HYATT . 

. J782039 

993L06 HOOVER . 

. 106CC 

996064307 MAZDA .... 

. 307L 

99905900900 PORSCH ... 

. SET2 

99053 SKF . 

. J782039 

993L07 HOOVER . 

. 107WB 

996066003 MAZDA .... 

. 206FF 

99905901100 PORSCH ... 

. SET37 

99053C HYATT . 

. J782039 

9940 RIV . 

. J361644 

9960660083 MAZDA .. 

. 108TB 

99905901800 PORSCH ... 

. SET6 

99054 EATON . 

. TRAB4FE 

9940A RIV . 

. J361644 

996066009 MAZDA .... 

. 109TB 

99905902800 PORSCH ... 

. 32010X 

99065 BERLIS . 

. J301248 

9942 SPICER . 

.PWG34R 

996066203 MAZDA .... 

. 203AB 

99905905600 PORSCH 


99065 FEDRAL . 

. J301248 

99426 CHRYSL . 

. C407Q 

996066205 MAZDA .... 

. 205BB 

JLM104948-JLM104910 

99065 HYATT . 

. J301248 

994262 AMC . 

. SET10 

9960662050 MAZDA .. 

. 205BB 

99905906000 PORSCH .... 

. SET16 

99065 L&S . 

. J301248 

9943 SPICER . 

.PWG1316R 

996066207 MAZDA .... 

. 207 

99905906100 PORSCH .... 

. SET17 

99065 RBC . 

. J301248 

99431 BRIT-L . 

. 72212C-72487 

996066209 MAZDA .... 

. 209BB 

99905906500 PORSCH .... 

. SET2 

99065 SKF . 

. J301248 

99432 BRIT-L . 

. 580-572 

9960662093 MAZDA .. 

. 209BB 

999GB1274 MACK . 

. 8503 

99096 EATON . 

. TRA18E 

9944 SPICER . 

.PWG78R 

996066303 MAZDA .... 

. 303BB 

999GB1294 MACK . 

. 8603 

99100 FM . 

. 99100 

9945 SPICER . 

.PWG1516R 

996066304 MAZDA .... 

. 304WB 

999GC11376 MACK . 

. 8502 

99114 CHRYSL . 

. M2O1047S 

9946 SPICER . 

. PWG1R 

9960663043 FORD . 

. 304WB 

999GC12008 MACK . 

. 205BB 

99114 NEWPRO . 

. M201047S 

9947 SPICER . 

.PWG118R 

9960663043 MAZDA .. 

. 304WB 

999GC12009 MACK . 

. 105CB 

99115 CHRYSL . 

. M201011 

9948 SPICER . 

.PWG114R 

996066305 MAZDA .... 

. 305AG 

999GC12011 MACK . 

. 304WB 

99115 NEWPRO . 

. M201011 

994857 AMC . 

. K1625C 

9960663053 FORD . 

. 305AG 

999GC12348 MACK . 

. 305AG 

991186 AMC . 

. K1B25C 

9949 RIV . 

. J401640 

9960663053 MAZDA .. 

. 305AG 

999GC13011 MACK . 

. 208F 

99133 CHRYSL . 

. 25580 

994913 AMC . 

. RSIM1584EV 

996066306 MAZDA .... 

. 306TB 

999GC13015 MACK . 

. 206WB 

9914 CHRYSL . 

. M201047S 

995 DORMAN . 

. 1752 

9960663063 FORD . 

. 306TB 

999KB11024 MACK . 

. 5584 
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TIMKEN 


Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

999KB1382 MACK . 

. 26822 

9A53176 FWD . 

. 53176 

9AHM807010 FWD . 

. HM807010 

9D52D4 FWD . 

. 5204KE 

999KB1383 MACK . 

. 26878 

9A53177 FWD . 

. 53177 

9AHM807046 FWD . 

. HM807046 

9D5205 FWD . 

. 5205KE 

999KH1137 MACK . 

. 6386 

9A532A FWD . 

. 532A 

9AHM813810 FWD . 

. HM813810 

9D52D6 FWD . 

. 5206KE 

999KH1162 MACK . 

. HM911210 

9A53375 FWD . 

. 53375 

9AHM813844 FWD . 

. HM813844 

9D5305 FWD . 

. 5305KE 

999KH1344 MACK . 

. 685 

9A53387 FWD . 

. 53387 

9AHM89411 FWD . 

. HM89411 

9D5505 FWD . 

. 5205KSE 

999KH1346 MACK . 

. H715336 

9A55176C FWD . 

. 55176C 

9AHM89449 FWD . 

. HM89449 

9D77505 FWD . 

. 205SS 

999KH1374 MACK . 

. HH224346 

9A55187C FWD . 

. 55187C 

9APL RIV . 

. 212S 

9088503 FWD . 

. 88503 

999KR11 MACK . 

. MUB5206UM 

9A55200 FWD . 

. 55200C 

9APLY RIV . 

. 212SL 

9E13/4 BOSTON . 

. FWG134R 

99B10094 FORD . 

. 304WB 

9A55200C FWD . 

. 55200C 

9APPL RIV . 

. 212SS 

9F038 WHITE . 

. 6320 

99WH4221 FORD . 

. 42381 

9A552A FWD . 

. 552A 

9B RIV . 

. 308WB 

9F092 WHITE . 

. 6379 

9A RIV . 

. 212 

9A5535 FWD . 

. 5535 

9B092 WHITE . 

. 555S 

9F111/16 BOSTON . 

.FWG11116R 

9A07098 FWD . 

. 07098 

9A55443 FWD . 

. 55443 

9B1201 FORD . 

. 529 

9F15/8 BOSTON . 

. FWG158R 

9A07204 FWD . 

. 07204 

9A560 FWD . 

. 560 

9B1202 FORD . 

. 522 

9FK036 WHITE . 

. 309S 

9A09078 FWD . 

. 09078 

9A563 FWD . 

. 563 

9B33275 FWD . 

. 33275 

9G88107A SKF . 

. 88107AR 

9A09196 FWD . 

. 09196 

9A56425 FWD . 

. 56425 

9B33462 FWD . 

. 33462 

9G88107AR SKF . 

. 88107AR 

9A1157 BR/T-L . 

. 3984-3920 

9A56650 FWD . 

. 56650 

9B352 FWD . 

. 352 

9G88107B SKF . 

. 88107 

9A1158 BRIT-L . 

. 395-394A 

9A567 FWD . 

. 567 

9B3525 FWD . 

. 3525 

9H13/4 BOSTON . 

.PWG134RS 

9A25821 FWD . 

. 25821 

9A5735 FWD . 

. 5735 

9B41125 FWD . 

. 41125 

9H94732 FWD . 

. J401664 

9A25878 FWD . 

. 25878 

9A575 FWD . 

. 575 

9B52637 FWD . 

. 52637 

9L111/16 BOSTON . 

. PWG11116R 

9A27820 FWD . 

. 27820 

9A5760 FWD . 

. 5760 

9B53176 FWD . 

. 53176 

9113 4 BOSTON . 

.PWG134R 

9A28521 FWD . 

. 28521 

9A580 FWD . 

. 580 

9B53387 FWD . 

. 53387 

9L15/8 BOSTON . 

. PWG158R 

9A28584 FWD . 

. 28584 

9A581 FWD . 

. 581 

9B55200 FWD . 

. 55200C 

9L205S FWD . 

. 205BB 

9A28920 FWD . 

. 28920 

9A582 FWD . 

. 582 

9BBT740 FWD . 

. 740 

9L205SF FWD . 

. 205S 

9A28985 FWD . 

. 28985 

9A598 FWD . 

. 598 

9BDY RIV . 

. 308L 

9L207M FWD . 

. 1207TB 

9A29630 FWD . 

. 29630 

9A598A FWD . 

. 598A 

9BPL RIV . 

. 308S 

9L211SFG FWD . 

. 211SL 

9A29675 FWD . 

. 29675 

9A612 FWD . 

. 612 

9BPLY RIV . 

. 308SL 

9L309SG FWD . 

. 309L 

9A31520 FWD . 

. 31520 

9A615 FWD . 

. 615 

9BPPL RIV . 

. 308SS 

9L311SG FWD . 

. 311L 

9A31521 FWD . 

. 31521 

9A621 FWD . 

. 621 

98121" FWD . 

. 1211 AG 

911110094 FORD . 

. 202AG 

9A31597 FWD . 

. 31597 

9A632 FWD . 

. 632 

9C16 BRILL . 

. DC208TTD 

9IM4221 FORD . 

. 3795 

9A332 FWD . 

. 332 

9A6320 FWD . 

. 6320 

9C3218 FWD . 

. 218TB 

9N4222 FORD . 

. 3720 

9A33275 FWD . 

. 33275 

9A633 FWD . 

. 633 

9C600 BRILL . 

. PWG112R 

9N4222 MASSEY . 

. 3720 

9A33462 FWD . 

. 33462 

9A636 FWD . 

. 636 

9C627 BRILL . 

. NPS100RPC 

9N4222 WHITE . 

. 3720 

9A33472 FWD . 

. 33472 

9A6379 FWD . 

. 6379 

9D1207 FWD . 

. 1207TB 

9IM7D65 FORD . 

. 25877-25820 

9A34274 FWD . 

. 34274 

9A6386 FWD . 

. 6386 

90121" FWD . 

. 1211 AG 

9IM7066 EATON . 

. 25877 

9A3578 FWD . 

. 3578 

9A641 FWD . 

. 641 

9D32D0 FWD . 

. 200AB 

9M7066 FORD . 

. 25877 

9A368A FWD . 

. 368A 

9A6420 FWD . 

. 6420 

9D3201 FWD . 

. 201AB 

9M7067 FORD . 

. 25820 

9A3720 FWD . 

. 3720 

9A644 FWD . 

. 644 

9D3202 FWD . 

. 202AG 

9IM7067 MASSEY . 

. 25820 

9A3780 FWD . 

. 3780 

9A652 FWD . 

. 652 

903233 FWD . 

. 203AB 

9N712 FORD . 

. 206S 

9A3782 FWD . 

. 3782 

9A65200 FWD . 

. 65200 

903234 FWD . 

. 204 

9IM715 FORD . 

. 206WB 

9A382A FWD . 

. 382A 

9A65237 FWD . 

. 65237 

9D3205 FWD . 

. 205BB 

9N715B FORD . 

. 206WB 

9A3920 FWD . 

. 3920 

9A653 FWD . 

. 653 

9D32D6 FWD . 

. 206WB 

9N715C FORD . 

. 206WB 

9A39520 FWD . 

. 39520 

9A66212 FWD . 

. 66212 

9D3207 FWD . 

. 207 

9N742 FORD . 

.... 14137A-14276 

9A39581 FWD . 

. 39581 

9A663 FWD . 

. 663 

9D32D8 FWD . 

. 208 

9IM743 FORD . 

. 14137A 

9A3979 FWD . 

. 3979 

9A672 FWD . 

. 672 

9D32D9 FWD . 

. 209BB 

9N744 FORD . 

. 14276 

9A3984 FWD . 

. 3984 

9A683 FWD . 

. 683 

9D3210 FWD . 

. 210S 

9IM752 FORD . 

. 17580 

9A399A FWD . 

. 399A 

9A71450 FWD . 

. 71450 

9D3211 FWD . 

. 211TB 

9IM753 FORD . 

. 17520 

9A41125 FWD . 

. 41125 

9A71750 FWD . 

. 71750 

9D3212 FWD . 

. 212 

9M7561 FORD . 

. FT2065C 

9A41286 FWD . 

. 41286 

9A72187 FWD . 

. 72187C 

903332 FWD . 

. 302AG 

9SK039 WHITE . 

. 52400 

9A42350 FWD . 

. 42350 

9A72188C FWD . 

. 72188C 

9D33D3 FWD . 

. 303BB 

9SK0825 WHITE . 

. 52637 

9A42584 FWD . 

. 42584 

9A72225C FWD . 

. 72225C 

90333-1 FWD . 

. 304WB 

9SK092 WHITE . 

. 71450 

9A42620 FWD . 

. 42620 

9A742 FWD . 

. 742 

9D3305 FWD . 

. 305AG 

9SKA0825 WHITE . 

. 71750 

9A42687 FWD . 

. 42687 

9A749 FWD . 

. 749 

9D33D6 FWD . 

. 306TB 

9T4Z1104A FORD . 

. HA590335 

9A44348 FWD . 

. 44348 

9A752 FWD . 

. 752 

9D3307 FWD . 

. 307TB 

9UF0825 WHITE . 

. 3720 

9A47620 FWD . 

. 47620 

9A780 FWD . 

. 780 

9D33D8 FWD . 

. 308WB 

9/W13/8 RHP . 

. 614037 

9A47681 FWD . 

. 47681 

9A782 FWD . 

. 782 

9D33D9 FWD . 

. 309 

9W206214 FWD . 

. 2065 

9A47686 FWD . 

. 47686 

9A78551 FWD . 

. 78551 

9D3310 FWD . 

. 310 

9W225511 FWD . 

. 225518 

9A48393 FWD . 

. 48393 

9A932 FWD . 

. 932 

9D3311 FWD . 

. 311TB 

9W237517 FWD . 

. 2375F 

9A493 FWD . 

. 493 

9A938 FWD . 

. 938 

9D3312 FWD . 

. 312 

9W237523 FWD . 

. 2375F 

9A495 FWD . 

. 495 

9ABT633 FWD . 

. 633 

9D3313 FWD . 

. 313 

9W250514 FWD . 

. 250514 

9A495AX FWD . 

. 495AX 

9ABT644 FWD . 

. 644 

9D3314 FWD . 

. 314 

9W2755 FWD . 

. 2755 

9A496 FWD . 

. 496 

9ACH10 RIV . 

. 1212AG 

9D3315 FWD . 

. 315 

9W2756 FWD . 

. 2756 

9A498 FWD . 

. 498 

9AH715311 FWD . 

. H715311 

91X1311 FWD . 

. 1311AGL 

9W27560 FWD . 

. 2756 

9A522 FWD . 

. 522 

9AH715343 FWD . 

. H715343 

9D43D8 FWD . 

. 308L 

9W275614 FWD . 

. 2756 

9A52637 FWD . 

. 52637 

9AH715345 FWD . 

. H715345 

9D43311 FWD . 

. 311L 

A01437C FM . 

. 614030 

9A527 FWD . 

. 527 

9AHM212011 FWD . 

. HM212011 

9D47512 FWD . 

. 212SL 

A056980 SEAL-P . 

. 206SS 

9A53162 FWD . 

. 53162 

9AHM212049 FWD . 

. HM212049 

9D5203 FWD . 

. 5203KE 

A060238 SEAL-P . 

. 203S 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


TIMKEN 


Part it/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part It/Name 


A060240 SI At P . 

. 204SS 

A10831X WHITE . 

. 672 

A127341ZS L&S . 

. 3779-3732 

A141236Z HYATT . 

. SET5 

A061348 SEAL-P . 

. 205BB 

A108W HYSTER . 

. 6379-6320 

A127418 HYATT . 

. 39590 

A141236Z L&S . 

. SET5 

A0B1387 SEAL-P . 

. 88502 

A109 WHITE . 

. 2065 

A127418Z HYATT . 

. 39590-39520 

A141241Z HYATT . 

... 14125A-14276 

A1 EM . 

. SET1 

A109249028 IHC . 

. 88107 

A127418Z L&S . 

. 39590-39520 

A141334Z HYATT . 

. 28580-28521 

AIO EM . 

. SET10 

A109249037 IHC . 

. 88508 

A12788 CASE . 

. 209D 

A141334Z L&S . 

. 28580-28521 

A10001 CASE . 

. 3767 

A10924904 IHC . 

. 88016 

A1283X WHITE . 

. 3920 

A142647 MASSEY . 

. 206S 

A1001721 TOWMTR .... 

. 13687 

All 199 WHITE . 

. 203AB 

A12915 CASE . 

. 48190 

A143241 HYATT . 

. 14125A 

A1C019 AMC . 

. 205BB 

All200 WHITE . 

. 203AB 

A12916 CASE . 

. 48120 

A143241Z L&S . 

... 14125A 14276 

A1007 AMC . 

. 206WB 

All207 WHITE . 

. 529 

A12944 CASE . 

. 33281 

A144152 CASE . 

. 225518 

A10093 FORD . 

. 204 

All228B600 R-S . 

. 32021X 

A12946 CASE . 

. 33472 

A14851 CASE . 

. 207L 

A10093A FORD . 

. 204 

A113158 HYATT . 

. LM11949 

A12949 CASE . 

. 55443 

A149 FM . 

. A149 

A10093AR FORD . 

. 204 

A113158Z HYATT . 

. SET2 

A12950 CASE . 

. 55176C 

A14960 CASE . 

. 68462 

A10093AR HOOVER . 

. 204 

A113158Z L&S . 

. SET2 

A12967 WHITE . 

. J401664 

A14961 CASE . 

. 68712 

A10093R FORD . 

. 204 

A1 1479 TOWMTR . 

. 8504 

A12979 GERLIN . 

. 14139 

A14984 CASE . 

. 52400 

A10094 FORD . 

. 203AB 

All782 R-S . 

. 493D 

A12993 TOWMTR . 

. 3720 

A14985 CASE . 

. 52618 

A10094 HOOVER . 

. 203AB 

A1 1852 WHITE . 

. 596 

A12995 TOWMTR . 

. 3780 

A15 FM . 

. SET8 

A10095 FORD . 

. E15 

A1 1854 WHITE . 

. 592A 

A12996 TOWMTR . 

. 3782 

A15022 CASE . 

. 53176 

A10095A FORD . 

. E15 

A1 1854X WHITE . 

. 592A 

A13 FM . 

. SET13 

A150269 HYATT . 

. LM501349 

A10095AR FORD . 

. E15 

A1 1906 TOWMTR . 

. 3720 

A13018 CASE . 

. 41125 

A150269X2 HYATT 


All)' 1 FM . 

.... 55197-90030 

A1 1907 GERIIN . 

. 3782 

A13019 CASE . 

. 41286 

LM501349-LM501314 

A1011 SKF . 

.... 55197-90030 

A11919 CASE . 

. 308SL 

A1305TS SKF . 

. MA1305EL 

A150269Z HYATT . 

. SET45 

A10164 WHITE . 

. 202AG 

A1195 TOWMTR . 

. J401640 

A1306TS SKF . 

. MA1306EL 

A150269Z L&S . 

. SET45 

A10165 WHITE . 

. 204 

A12 FM . 

. SET12 

A1307 SKF . 

. MA1307 

A15030X WHITE . 

. 6420 

A1022 STRANG . 

. SET7 

A1200 FORD . 

... 151 18-15250X 

A1307TS SKF . 

. MA1307EL 

A150401 HYATT . 

. 399A 

A10229X WHITE . 

. 2631 

A1201 FORD . 

. 15118 

A1308TS SKF . 

. MA1308TV 

A150401Z HYATT . 

. 399A-394A 

A10231X WHITE . 

. 453A 

A1202 FORD . 

. 15250X 

A1309 SKI . 

. MA1309 

A150401Z L&S . 

. 399A-394A 

A10232X WHITE . 

. 462 

A1202 FORD . 

. 15250 

A1309TS SKF . 

. MA1309EL 

A150408 HYATT . 

. 3982 

A10233X WHITE . 

. 3525 

A120284 HYATT . 

. 26884 

A1310TS SKF . 

. MA1310EL 

A150408Z HYATT . 

. 3982-3920 

A10234X WHITE . 

. 3577 

A120284 L&S . 

. 26884-26822 

A131224 HYATT . 

. 15103S 

A150408Z L&S . 

. 3982-3920 

A10279X WHITE . 

. 3420 

A120284Z L&S . 

. 26884-26822 

A131224Z HYATT . 

... 15103S-15243 

A15146 TOWMTR . 

. 206FF 

A10280X WHITE . 

. 527 

A1205 SKI . 

. MA1205 

A131224Z L&S . 

... 15103S-15243 

A151510 HYATT . 

. 575 

A10281X WHITE . 

. 522 

A1205TS SKI . 

. MA1205EL 

A1312TS SKF . 

. MA1312EL 

A151510Z HYATT . 

. 575-572 

A10282X WHITE . 

. 3982 

A1206 SKF . 

. MA1206 

A1313 SKF . 

. MAI313 

A151510Z L&S . 

. 575-572 

A10283 WHITE . 

. 3920 

A1206TS L&S . 

. MA1206EF 

A1313TS SKF . 

. MA1313EL 

A153213 HYATT . 

. LM67048 

A10283X WHITE . 

. 3920 

A1207TS SKF . 

. MA1207EL 

A1314TS SKF . 

. MA1314EL 

A153213Z HYATT . 

. SET6 

A10286 WHITE . 

. 209BB 

A1208 SKF . 

. MA1208 

A1315 SKF . 

. MAI315 

A153213Z L&S . 

. SET6 

A10288X WHITE . 

. J282064 

A1208TS SKF . 

. MA1208EL 

A1315TS SKF . 

. MA1315EL 

A153748 CASE . 

. M88010 

A10320X WHITE . 

. 207 

A1209 SKF . 

. MA1209 

A13160 CASE . 

. 44143 

A153749 CASE . 

. M88048 

A10344X WHITE . 

. 09074 

A1209TS SKF . 

. MA1209EL 

A13161 CASE . 

. 44348 

A15434 CASE . 

. 47620 

A10345X WHITE . 

. 09194 

A1210 SKF . 

. MAI210 

A1316TS SKF . 

. MA1316EL 

A15436 CASE . 

. 78225C 

A10467X WHITE . 

. 07204 

A121018 SKF . 

. MA1210EL 

A13333K3625 FORD ... 

. 513076 

A15437 CASE . 

. 78551 

A10468X WHITE . 

. 07098 

A1211TGS SKF . 

. MAI211 GEL 

A135041 HYSTER . 

. LM11910 

A15519 GERLIN . 

. 2878 

A10469X WHITE . 

. 414A 

A1211TS SKF . 

. MAI211 EL 

A136253 CASE . 

. 77675 

A15519 TOWMTR . 

. 2878 

A10470X WHITE . 

. 418 

A1212TS SKF . 

. MA1212EL 

A136255 CASE . 

. 77375 

A15520 GERLIN . 

. 2820 

A10497 WHITE . 

. 555 

A1214TS SKF . 

. MA1214EL 

A13756 WHITE . 

. 205BB 

A15520 TOWMTR . 

. 2820 

A10497X WHITE . 

. 555 

A1215 FORD . 

. 09074-09196 

A13759 WHITE . 

. 205BB 

A15521 TOWMTR . 

. 3382 

A10498X WHITE . 

. 552A 

A1215TS SKF . 

. MA1215EL 

A13775 WHITE . 

. 782 

A15523 GERLIN . 

. 15120 

A105D5 WHITE . 

. 478 

A1216 FORD . 

. 09074 

A13776 WHITE . 

. 643 

A15523 TOWMTR . 

. 15120 

A10506 WHITE . 

. 472 

A1216TS SKF . 

. MA1216EL 

A13867 WHITE . 

. 2523 

A15524 GERLIN . 

. 15123 

A105DBX WHITE . 

. 472 

A1217 FORD . 

. 09196 

A13867X WHITE . 

. 2523 

A15524 TOWMTR . 

. 15123 

A105D8 WHITE . 

. 455 

A1217 SKF . 

. MAI217 

A13868 WHITE . 

. 2689 

A15525 GERLIN . 

. 15245 

A105D9 WHITE . 

. 575 

A1228G1307 R-S . 

. 390A-902B1 

A138864 CASE . 

. 02256N 

A15525 TOWMTR . 

. 15245 

A10510 WHITE . 

. 572 

A1228H1308 R-S . 

. 29675-902B7 

A13928 WHITE . 

. 206WB 

A155696 HYATT . 

. 71450 

A1051 OX WHITE . 

. 572 

A1228L1130 R-S . 

. JP10049 

A13930 WHITE . 

. 206WB 

A155696Z HYATT . 

. 71450-71750 

A105177 HYATT . 

. M12649 

A12330 R-S . 

. 11590-11520 

A13931 WHITE . 

. 206WB 

A15654 GERLIN . 

. 31593 

A105177Z HYATT . 

. SET3 

A12448 TOWMTR . 

. 205S 

A139378 CASE . 

. 225518 

A15654 TOWMTR . 

. 31593 

A105177Z L&S . 

. SET3 

A1249B2 WHITE . 

. 2065 

A14 FM . 

. SET14 

A15655 GERLIN . 

. 31520 

A10530X WHITE . 

. 6420 

A12656 CASE . 

. 312 

A140 FM . 

. A140 

A15655 TOWMTR . 

. 31520 

A10559 WHITE . 

. 14125A 

A12658 WHITE . 

. 1306TB 

A1400 FM . 

. A1400 

A15706 GERLIN . 

. 02820 

A10561X WHITE . 

. 532A 

A126650 CASE . 

. 552A 

A140183 HYATT . 

. L44649 

A15706 TOWMTR . 

. 02820 

A108142 HYATT . 

. LM11749 

A127341 HYATT . 

. 3779 

A140183Z HYATT . 

. SET4 

A15781 TOWMTR . 

. 26822 

A108142Z HYATT . 

. SET1 

A127341Y HYATT . 

. 3779-3720 

A140183Z L&S . 

. SET4 

A159286 HYATT . 

. LM603049 

A108142Z L&S . 

. SET1 

A127341YS HYATT .... 

. 3779-3720 

A14036 WHITE . 

. 1306TB 

A159286W HYATT 


A10828 WHITE . 

. 759 

A127341YS L&S . 

. 3779-3720 

A14065 WHITE . 

. 395 

LM603049-LM603015 

A10829X WHITE . 

. 752 

A127341Z HYATT . 

. 3779-3732 

A14098 WHITE . 

. 552A 

A159286W L&S . LM603049-LM603015 

A10831 WHITE . 

. 672 

A127341ZS HYATT .... 

. 3779-3732 

A141236 HYATT . 

. LM48548 

A159286WA HYATT ... 

. SET36 


Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 


A159286Y L&S .... 

. SET37 

A20291 CASE . 

. 212 

A2539 BRIT-L . 

. 304WB 

A3D0325X WHITE .... 

. 3320 

A159286Z HYATT 


A20301 CASE . 

. 3782 

A25461 CASE . 

. 203F 

A300329 WHITE . 

. 3382 

LM603049 LM603014 

A2047 FM . 

. A2047 

A25463 JAGUAR . 

. 25577-25523 

A3D0329X WHITE .... 

. 3382 

A159286Z L&S .. 

LM603049 LM603014 

A20754 GERLIN . 

. 13621 

A25946 R-S . 

. 66212-66462 

A30072 CASE . 

. 14116 

A1596 TOWMTR .. 

. 2005T 

A20754 TOWMTR ... 

. 13621 

A2615 BRIT-L . 

. 307TB 

A30076 CASE . 

. 24780 

A1598 FM . 

. 45285-90011 

A20755 GERLIN . 

. 13686 

A26533 CASE . 

. 2720 

A30114 CASE . 

. 390 

A1598 SKF . 

. 45285-90011 

A20755 TOWMTR ... 

. 13686 

A26535 CASE . 

. 14274 

A30116 CASE . 

. 3877 

A16 FM . 

. SET16 

A2081 TOWMTR . 

. 3720 

A26536 CASE . 

. 14125A 

A301956 TOWMTR .. 

. 394A 

A16050 MCLEOD . 

. 614036 

A21045 CASE . 

. 204F 

A26581 CASE . 

. 1207TB 

A301957 TOWMTR .. 

. 395S 

A162433 HYATT .. 

. 33275 

A21206 GERLIN . 

. 12520 

A26640 CASE . 

. 552A 

A301988X WHITE .... 

. 53375 

A162433Z HYATT 

. 33275-33472 

A21206 TOWMTR ... 

. 12520 

A26678 CASE . 

. 3720 

A301989X WHITE .... 

. 3920 

A162433Z L&S .... 

. 33275-33472 

A21207 GERLIN . 

. 12580 

A26679 CASE . 

. 2580 

A30278 WHITE . 

. 53176 

A16410 MCLEOD . 

. 614018 

A21207 TOWMTR ... 

. 12580 

A26680 CASE . 

. 2523 

A303D8 CASE . 

. 382 

A16606X WHITE .. 

. 07098-07204 

A21210 GERLIN . 

. 2689 

A26744 CASE . 

. 394A 

A30318 CASE . 

. 09195 

A16607X WHITE .. 

. 07098 

A21210 TOWMTR ... 

. 2689 

A26746 CASE . 

. 2820 

A30492 CASE . 

. 368 

A16608X WHITE .. 

. 07204 

A21211 GERLIN . 

. 2631 

A26847 CASE . 

. 395 

A30493 CASE . 

. 362 

A16625 TOWMTR 

. 304D 

A21211 TOWMTR ... 

. 2631 

A26994 GERLIN . 

. 14138A 

A30580 CASE . 

. 25821 

A16794 CASE . 

. HM89410 

A21212 GERLIN . 

. 25520 

A26994 TOWMTR . 

. 14138A 

A30611 CASE . 

. 09067 

A16795 CASE . 

. HM89446 

A21212 TOWMTR ... 

. 25520 

A26996 GERLIN . 

. 14276 

A30657 WHITE . 

. 758 

A1695 BRIT-L . 

. 305AG 

A21213 GERLIN . 

. 25580 

A26996 TOWMTR . 

. 14276 

A30658 CASE . 

. 14138A 

A17 FM . 

. SET17 

A21213 TOWMTR ... 

. 25580 

A27024 CASE . 

. 47686 

A30659 CASE . 

. 14138A 

A17360 TOWMTR 

. 204F 

A21214 GERLIN . 

. 3420 

A27026 GERLIN . 

. 26823 

A30665 CASE . 

. 12520 

A1769 BRIT-L . 

. 208 

A21214 TOWMTR ... 

. 3420 

A27026 TOWMTR . 

. 26823 

A3071 FM . 

. 390A-902A2 

A18 FM . 

. SET11 

A21266 CASE . 

. 211TB 

A27027 GERLIN . 

. 26884 

A3D71 SKF . 

. 390A-902A2 

A18 FM . 

JL69349P JL69310P 

A214960 WHITE . 

. 211SL 

A27027 TOWMTR . 

. 26884 

A30835 CASE . 

. 203FF 

A18173 CASE . 

. 3994 

A214961 WHITE . 

. 308L 

A27127 CASE . 

. 8506 

A308TV SKF . 

.MA1308TV 

A18356 CASE . 

. 53375 

A214962 WHITE . 

. 309L 

A27138 CASE . 

. 354A 

A31 FM . 

. SET24 

A18357 CASE . 

. 53162 

A215283 WHITE . 

. 53162 

A27146 CASE . 

. 27620 

A310425 TOWMTR .. 

. M86647 

A19 FM . 

. SET15 

A215284 WHITE . 

. 53387 

A27152 CASE . 

. 8605 

A310426 TOWMTR .. 

. M86610 

A190158 CASE .... 

. LM48548-902A2 

A217346 MACK . 

. 34306 

A27196 CASE . 

. 27690 

A310431 TOWMTR .. 

. M86649 

A1924 GERLIN . 

. 2720 

A21814X WHITE . 

. 652 

A273D1 CASE . 

. 3780 

A310432 TOWMTR .. 

. HM88610 

A1924 TOWMTR .. 

. 2720 

A218259 HYATT . 

. 41125 

A27631 CASE . 

. 25820 

A310447 TOWMTR .. 

. LM501314 

A19245X WHITE .. 

. 632 

A21864X WHITE . 

. 65500 

A27732 CASE . 

. 45220 

A31127 CASE . 

. 1210AG 

A1925 GERLIN . 

. 2789 

A22 FM . 

. SET25 

A27733 CASE . 

. 45290 

A311706 TOWMTR .. 

. M86649 M86610 

A1925 TOWMTR .. 

. 2789 

A22345 IHC . 

.. L225842-L225818 

A27784 CASE . 

. 352 

A312D9 CASE . 

. 210SL 

A1926 TOWMTR .. 

. 3320 

A223885 CASE . 

. 211TB 

A28134 CASE . 

. 492A 

A3123AR FORD . 

. T82 

A1931 GERLIN . 

. 532X 

A223887 CASE . 

. 306TB 

A28168 CASE . 

. 362A 

A3123B FORD . 

. T83 

A1931 TOWMTR .. 

. 532X 

A223916 CASE . 

. 8505 

A28184 CASE . 

. 592A 

A31273 CASE . 

. 14131 

A19398 WHITE .... 

. 786 

A223955 CASE . 

. 206WB 

A28185 CASE . 

. 596 

A31814D6 WHITE .... 

. 652 

A19847 R-S . 

. 45285-90011 

A223956 CASE . 

. 8506 

A287780 CASE . 

. 8505 

A31814X WHITE . 

. 652 

A19847 WHITE .... 

. 45285-90011 

A223956 WHITE . 

. 8506 

A28778D WHITE . 

. 87505 

A31815 WHITE . 

. 659 

A2 FM . 

. SET2 

A223973 CASE . 

. 203AB 

A2892 FM . 

. 29675-902A8 

A31864 WHITE . 

. 65500 

A20 FM . 

. SET20 

A224006 CASE . 

. 205BB 

A2892 SKF . 

. 29675-902A8 

A31864X WHITE . 

. 65500 

A200233 HYATT .. 

. M86649 

A224129 CASE . 

. 204 

A29 FM . 

. SET22 

A31865 WHITE . 

. 65200 

A200233Z HYATT 

. M86649 M86610 

A226003 WHITE . 

. 395A 

A29062 CASE . 

. 25520 

A31866 WHITE . 

. 65200 

A200233Z L&S .... 

.M86649 M86610 

A226004 WHITE . 

. 53176 

A29063 CASE . 

. 25580 

A32 FM . 

. SET32 

A200248 HYATT .. 

. M88048 

A226005 WHITE . 

. 33472 

A29183 CASE . 

. 207 

A32 OEM . 

. SET32 

A200248Z HYATT 

. M88048 M88010 

A226006 WHITE . 

. 394A 

A29465 CASE . 

. 25877 

A32289 WHITE . 

. 665 

A200248Z L&S .... 

.M88048 M88010 

A226007 WHITE . 

. 53375 

A29770X WHITE . 

. 1729X 

A32365 R-S . 

. 390A-902A2 

A200265 HYATT .. 

. HM88649 

A2283 BRIT-L . 

. 308WB 

A298558 IHC . 

. 225518 

A32437 CASE . 

. 105CB 

A200265Z HYATT 

. HM88649-HM88610 

A2283 IHC . 

. 205BB 

A298700 IHC . 

. 88505 

A3244 TOWMTR . 

. 1752T 

A200265Z L&S .... 

. HM88649-HM88610 

A23 FM . 

. SET23 

A29948 CASE . 

. 09195 

A32582 WHITE . 

. 1779 

A200267 HYATT .. 

. HM88547 

A23174 CASE . 

. SET2 

A29974 CASE . 

. 28920 

A3270 GERLIN . 

. 42587 

A200267Z HYATT 

. HM88547 HM88510 

A23977 WHITE . 

. 567A 

A29975 CASE . 

. 28985 

A3270 TOWMTR . 

. 42587 

A200267Z L&S .... 

. HM88547 HM88510 

A24 FM . 

. SET27 

A29976 CASE . 

. 14137A 

A3271 GERIIN . 

. 42350 

A200279 HYATT .. 

. HM89446 

A24536 R-S . 

. 72225C-72487 

A29977 CASE . 

. 14276 

A3271 TOWMTR . 

. 42350 

A200279Z HYATT 

. HM89446-HM89410 

A246405C CHRYSL . 

. 205SL 

A29979 CASE . 

. 1752 

A32763 CASE . 

. M804010 

A200279Z L&S .... 

. HM89446-HM89410 

A24695 WHITE . 

. 2620 

A2L FM . 

. SET88 

A32764 CASE . 

. M804049 

A200302 HYATT .. 

. M802048 

A24831 WHITE . 

. 6386 

A3 FM . 

. SET3 

A32771 TOWMTR .... 

. 592A 

A200302Z HYATT 

. M802048 M80201 1 

A25 AUIOIJN . 

. 205BB 

A300060 TOWMTR . 

. JM716610 

A32772 CASE . 

. HM617049 

A200302Z L&S .... 

.. M802048 M80201 1 

A25168 CASE . 

. 66462 

A300061 TOWMTR . 

. JM716649 

A32773 CASE . 

. HM617010 

A200328 HYATT .. 

. LM806649 

A25169 CASE . 

. 34301 

A300086 TOWMTR . 

. 28622 

A3280 MASSEY . 

. 208 

A200329 HYATT .. 

. M804049 

A25169A AUSTIN ... 

. SET6 

A300087 TOWMTR . 

. 28682 

A32819 CASE . 

. 2505T 

A200329Z HYATT 

. M804049 M804010 

A25222 CASE . 

. 34500 

A300088 TOWMTR . 

. 29685 

A33 FM . 

. SET33 

A200329ZS HYATT 

A25224 CASE . 

. 42688 

A300182 WHITE . 

. 3984 

A3313 NICE . 

. VV1250C 


M804049 M804010 

A2538 BRIT-L . 

. 306TB 

A300325 WHITE . 

. 3320 

A335 BROWN . 

. NPS102RPC 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

A336055 MASSEY . 

. 8506 

A380792B GM . 

. 3720 

A4665 TOWMTR . 

. 2796 

A5206 SKF . 

. MA5206 

A336055 WHITE . 

. 8506 

A380793A GM . 

. 3780 

A47 FM 111P145100-111P913325 

A5206TS SKF . 

. MA5206EL 

A33720 WHITE . 

. J321652 

A38257 CASE . 

. 392 

A477 MRC . 

. 02252 

A5207TS SKF . 

. MA5207EL 

A34 FM . 

. SET34 

A39 FM . 

. SET46 

A477 SEAL-P . 

. 3320 

A5208 SKF . 

. MA5208 

A340D WHITE . 

. 3196 

A3902 GERUN . 

. 17118 

A47838NDL SKF . 

. QA47838 

A5208TS SKF . 

. MA5208EL 

A3401X WHITE . 

. 3120 

A3902 TOWMTR .. 

. 17118 

A48 FM . 

. SET251 

A5209 SKF . 

. MA5209 

A34081 WHITE . 

. 3982 

A390791A CHRYSL 

. 49585 

A48181 SKF . 

. QA48181A 

A5209TS SKF . 

. MA5209EL 

A3417 TOWMTR .... 

. 88506 

A3934 GERUN . 

.. 15113 

A48181NDL SKF .... 

... QA48181A 

A5210 SKF . 

. MA5210 

A3421 TOWMTR . 

. 87504 

A3934 TOWMTR .. 

. 15113 

A49 FM . 

. IMP182140-9D4A1 

A5210TS SKF . 

. MA5210EL 

A34234 WHITE . 

.MUB5206UM 

A3935 TOWMTR .. 

. 15250X 

A49040 TOWMTR .... 

. 15590 

A5211 SKF . 

. MA5211 

A34255 WHITE . 

. J361632 

A3LD8D1H FM . 

. AEL0801H 

A5 FM . 

SET5 

A5211TS HYATT . 

.MA5211EX 

A34256 WHITE . 

. J402464 

A4 FM . 

. SET4 

A50 FM HIP197868-IUP802507 

A5211TS SKF . 

. MA5211EX 

A34330 GERUN . 

. 27689 

A40 FM . 

. SET26 

A500652 GERUN . 

. 3577 

A5211WB HYATT . 

.MA5211EX 

A34332 GERUN . 

. 27620 

A4050 FM . 

. A4050 

A500653 GERUN . 

. 3525 

A5212 SKF . 

. MA5212 

A34339 CASE . 

. HM516449 

A4050 SKF . 

. A4050 

A500655 GERUN . 

. 3320 

A5212TS SKF . 

. MA5212EL 

A34340 CASE . 

. 749 

A4059 FM . 

. A4059 

A501D0 CASE . 

. 27687 

A5213TS HYATT . 

.MA5213EX 

A34343 CASE . 

. 742 

A4059 SKF . 

. A4059 

A501D2 CASE . 

. 27684 

A5213TSCA HYATT .. 

. MA5213EX 

A346110 CHRYSL . 

. 47620 

A41 FM . 

. SET41 

A50179 CASE . 

. 382 

A5213WB HYATT . 

.MA5213EX 

A346111 CHRYSL . 

. 47686 

A4138 FM . 

. A4138 

A5021651 □ MAZDA 

. 614067 

A5215TS HYATT . 

.MA5215EX 

A346112 CHRYSL . 

. 742 

A4138 SKF . 

. A4138 

A50319 CASE . 

. 5535 

A5215TSCA HYATT .. 

. MA5215EX 

A346113 CHRYSL . 

. 749A 

A42 FM . 

. SET42 

A50320 CASE . 

. 5584 

A5215WB HYATT . 

.MA5215EX 

A346114 CHRYSL . 

. 52618 

A420 CASE . 

. 205FF 

A50324 CASE . 

. HM516410 

A5216 FEDRAL . 

. 5216KE 

A346115 CHRYSL . 

. 52400 

A42029 WHITE . 

. 17244 

A50325 CASE . 

. HM516448 

A5216TS HYATT . 

.MA5216EX 

A3479 MACK . 

. 581 

A42029X WHITE .. 

. 17244 

A504D39 GERUN . 

. 621 

A5216WB HYATT . 

.MA5216EX 

A34998 TOWMTR . 

. 29586 

A42030 WHITE . 

. 17118 

A504286 GERUN . 

. 478 

A5217 SKF . 

. MA5217 

A35 FM . 

. SET45 

A4221 FORD . 

. 28156 

A504288 GERUN . 

. 641 

A5217TS HYATT . 

.MA5217EX 

A3525 TOWMTR . 

. HM803149 

A4222 FORD . 

. 28317 

A504434 GERUN . 

. 3720 

A5217WB HYATT . 

.MA5217EX 

A35254 WHITE . 

. 203AB 

A42225 WHITE . 

. J322080 

A504435 GERUN . 

. 3778 

A5220WB HYATT . 

.MA5220EX 

A3526 TOWMTR . 

. HM803110 

A42226 WHITE . 

. J261648 

A504708 GERUN . 

. 332 

A5226TS HYATT . 

.MA522BEX 

A35262 TOWMTR . 

. 59200 

A42400 WHITE . 

. 5206KE 

A504709 GERUN . 

. 336 

A5226TSCA HYATT .. 

. MA5226EX 

A35263 TOWMTR . 

. 3490 

A424D2 WHITE . 

. 5206KE 

A50471 TOWMTR .... 

. LM48548 

A5226WB HYATT . 

.MA5226EX 

A35373 WHITE . 

. MU1307TM 

A42403 WHITE . 

. 5206KE 

A504721 GERUN . 

. 539 

A5226WSR6 TORRIN 

. MA5226EX 

A35382 WHITE . 

. 495 

A4248BX WHITE .. 

. 612 

A504722 GERUN . 

. 532A 

A52338 GERUN . 

. 15126 

A35383X WHITE . 

. 493 

A4250 GERUN . 

. 5335 

A504728 GERUN . 

. 41286 

A52338 TOWMTR . 

. 15126 

A3552E FORD . 

. 13C 

A4250 TOWMTR .. 

. 5335 

A504765 GERUN . 

. 453A 

A53 FM .IMP114036-IMP064306 

A35642 WHITE . 

. 2066 

A4251 GERUN . 

. 5395 

A504765 TOWMTR .. 

. 453A 

A5305 FEDRAL . 

. 5305KE 

A35651 WHITE . 

. 559 

A4251 TOWMTR .. 

. 5395 

A504944 GERUN . 

. 53387 

A5307TS SKF . 

. MA5307EL 

A3571 FORD . 

. 27880 

A42511X WHITE .. 

. 59412 

A505209 GERUN . 

. 529 

A5313TS SKF . 

. MA5313EL 

A3571C FORD . 

. 11BA 

A42512X WHITE .. 

. 59175 

A50529 CASE . 

. HM218210 

A53512 TOWMTR . 

. 18520 

A3573 WHITE . 

. MU1307TM 

A42516 WHITE . 

. 205S 

A50532 CASE . 

. HM218248 

A54 FM . 

M38549-M38510 

A35736 WHITE . 

. 66212 

A42517 WHITE . 

. 205S 

A50659D GERUN . 

. 639 

A54834 TOWMTR . 

. 387A 

A35756 WHITE . 

. 72212C 

A4266 GERUN . 

. 28156 

A50685 CASE . 

. HM807049 90026 

A5538 WHITE . 

. 211TB 

A35848 TOWMTR . 

. 563 

A4266 TOWMTR .. 

. 28156 

A50879 SEAL-P . 

. 203AB 

A5546 WHITE . 

. 302AG 

A35891 WHITE . 

. 2066 

A42665 WHITE . 

. 203AB 

A509109 GERUN . 

. 53176 

A5547 WHITE . 

. 302AG 

A35958X WHITE . 

. 88508 

A42755 WHITE . 

. 310SB 

A509112 GERUN . 

. 472 

A5552 WHITE . 

. 307TB 

A35991 WHITE . 

. 208 

A43238 CASE . 

. 48320 

A509180 GERUN . 

. 53162 

A5553 WHITE . 

. 308WB 

A36 FM . 

. SET36 

A43244 CASE . 

. 48393 

A509552 GERUN . 

. 3383 

A5555 WHITE . 

. 309 

A36526 CASE . 

. 2005T 

A43364 WHITE . 

. 3578 

A509554 GERUN . 

. 552A 

A5560 WHITE . 

. 131 DAG 

A37 FM . 

. SET37 

A43411 WHITE . 

. 539 

A51 FM . 

. 14585-14525 

A5561 WHITE . 

. 1313AG 

A3714 TOWMTR . 

. 3779 

A4345 TOWMTR .. 

. 2788 

A510745 GERUN . 

. 3820 

A55807 CASE . 

. 3820 

A37157 CASE . 

. 29590 

A4351 GERUN . 

. 23256 

A513197 GERUN . 

. 3979 

A55844 CASE . 

. 02755 

A37158 CASE . 

. 29521 

A4351 TOWMTR .. 

. 23256 

A513198 GERUN . 

. 3920 

A56861 TOWMTR . 

. 568 

A37160 CASE . 

. 3984 

A4352 GERUN . 

. 23100 

A51389D GERUN . 

. 623 

A56980 SEAL-P . 

. 206SS 

A3742 HW . 

. 8506 

A4352 TOWMTR .. 

. 23100 

A513891 GERUN . 

. 612 

A57233 SEAL-P . 

. 206WB 

A37499 GERUN . 

. 2788 

A43569 CASE . 

. 47620 

A513892 GERUN . 

. 745A 

A57234 SEAL-P . 

. 204 

A37499 TOWMTR . 

. 2788 

A43570 CASE . 

. 47686 

A513915 GERUN . 

. 5595 

A58079 SEAL-P . 

. 205BB 

A37500 TOWMTR . 

. 24721 

A43598 WHITE . 

. 309 

A513916 GERUN . 

. 5535 

A58098 CASE . 

. 310L 

A37501 GERUN . 

. 24780 

A43600 WHITE . 

. 308WB 

A516229 GERUN . 

. 744 

A5814 WHITE . 

. 3196 

A37501 TOWMTR . 

. 24780 

A4371 1X WHITE .. 

. 17244 

A516388 GERUN . 

. 6420 

A58937 SEAL-P . 

. 205BB 

A376D9 CASE . 

. 225518 

A44 FM . 

. SET449 

A516389 GERUN . 

. HH221442 

A58942 SEAL-P . 

. 203AB 

A37733 CASE . 

. 207L 

A45 FM . 

. M38545 M38510 

A51639D GERUN . 

. HH221410 

A58982 CASE . 

. 250514 

A38 FM . 

. SET38 

A46 FM . 

NP706218 NP910345 

A517531 GERUN . 

. 72487 

A58996 SEAL-P . 

. 305AG 

A3802 GERUN . 

. 537 

A4616 FORD . 

. 28314XD 

A517533 GERUN . 

. 47487 

A58997 SEAL-P . 

. 305AG 

A3802 TOWMTR . 

. 537 

A46363 L&S . 

. 6389 

A517534 GERUN . 

. 47420 

A58998 SEAL-P . 

. 305AG 

A380791A CHRYSL . 

. 49585 

A46363 TROSTL .. 

. 6389 

A5205TS SKF . 

. MA5205EL 

A58W HYSTER . 

. 555S-552A 

A380791B CHRYSL . 

. 49520 

A4665 GERUN . 

. 2796 

A5206 FEDRAL . 

. 5206KE 

A59043 CASE . 

. 225518 


200 


THE TIMKEN COMPANY 


TIMKEN 


Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 


A59048 CASE . 

.JM718110 

A6281 TOWMTR . 

. 14137A 

A6915 WHITE . 

. 204 

A7924906 IHC . 

. 88503 

A59049 CASE . 

.JM718149 

A628465 GERUN . 

. 632 

A69209 TOWMTR . 

. 29520 

A79249D74 IHC . 

. 88016 

A5977 TOWMTR . 

. J402464 

A628467 GERUN . 

. 522 

A69210 TOWMTR . 

. 29590 

A7945 CASE . 

. 65225 

A5L FM . 

. SET93 

A629826 GERUN . 

. 387AS 

A69285 TOWMTR . 

. LM29749 

A7KL L&S . 

. A7LK 

A6 FM . 

. SET6 

A629827 GERUN . 

. 382A 

A69286 TOWMTR . 

. 59412 

A7LK FM . 

. A7LK 

A600138 GERUN . 

. 563 

A6299 AMC . 

. 203SS 

A69288 TOWMTR . 

. 382S 

A7LK SKF . 

. A7LK 

A600139 GERUN . 

. 567 

A63185 CASE . 

.JM716649 

A69560 TOWMTR . 

. LM29710 

A7TZ4221A FORD . 

. 497 

A600301 GERUN . 

. 3382 

A63214 CASE . 

. JHM318410 

A6L FM . 

. SET94 

A8101 WHITE . 

. 749 

A600323 GERUN . 

. 3780 

A63216 CASE . 

. JHM318448 

A7 FM . 

. SET7 

A8102X WHITE . 

. 742 

A600697 GERUN . 

. 566 

A63253 SEAL-P . 

. 306TB 

A7025 FORD . 

. 208 

A8103 WHITE . 

. 303BB 

A601011 GERUN . 

. 41125 

A63517 SEAL-P . 

. 21 IS 

A7025 HOOVER . 

. 208 

A8133 WHITE . 

. 537 

A601D31 GERUN . 

. 742 

A63519 SEAL-P . 

. 21 IS 

A70280 CASE . 

. 204BBAR 

A817 MRC . 

. 1872 

A601032 GERUN . 

. 749 

A638D34 GERUN . 

. 42688 

A703 MRC . 

. 02251 

A819D2 TOWMTR . 

. HM88649 

A602D37 GERUN . 

. 453X 

A638D36 GERUN . 

. 42620 

A7048 CASE . 

. 207SS 

A819D3 TOWMTR . 

. HM88610 

A602D38 GERUN . 

. 462 

A638235 GERUN . 

. 493 

A7065 FORD . 

. 306TB 

A81977 TOWMTR . 

. 55187C 

A60238 SEAL-P . 

. 203S 

A638236 GERUN . 

. 495AX 

A7065 HOOVER . 

. 306TB 

A81978 TOWMTR . 

. 55176C 

A60240 SEAL-P . 

. 204SS 

A639401 GERUN . 

. 33462 

A7078 TOWMTR . 

. 206S 

A81979 TOWMTR . 

. 55443 

A60442 SEAL-P . 

. 208 

A639402 GERUN . 

. 33287 

A709 MRC . 

. 01812 

A81985 TOWMTR . 

. 33281 

A6062 SKF . 

. A6062 

A640975 GERUN . 

. 598A 

A/118 FORD . 

. J241248 

A81986 TOWMTR . 

. 33472 

A6067 FM . 

. A6067 

A6429 WHITE . 

. 5305KE 

A7118A FORD . 

. J241248 

A83155 TOWMTR . 

. 47620 

A6067 SKI . 

. A6067 

A643612 GERUN . 

. H715343 

A7118A1 FORD . 

. J241248 

A83163 TOWMTR . 

. 47686 

A6075 FM . 

. A6075 

A643613 GERUN . 

. H715334 

A7118A2 FORD . 

. J241248 

A83174 TOWMTR . 

. HM803110 

A6075 SKF . 

. A6075 

A643615 GERUN . 

. H715311 

A7118A3 FORD . 

. J241248 

A83175 TOWMTR . 

.... HM803146 

A6112 WHITE . 

. 310 

A645208 GERUN . 

. 48220 

A7120 FORD . 

. J241248 

A83177 TOWMTR . 

.... HM807010 

A61168 SEAL-P . 

. 210S 

A645209 GERUN . 

. 594 

A7121 FORD . 

. J241256 

A83178 TOWMTR . 

.... HM807046 

A61174 SEAL-P . 

. J281232 

A64521D GERUN . 

. 48290 

A/121 A FORD . 

. J241256 

A83186 TOWMTR . 

. 3994 

A61348 SEAL-P . 

. 205BB 

A648D31 GERUN . 

. 2780 

A7121A1 FORD . 

. J241256 

A83571 TOWMTR . 

. 39520 

A61387 SEAL-P . 

. 88502 

A648032 GERUN . 

. 45284 

A7121A2 FORD . 

. J241256 

A83572 TOWMTR . 

. 39590 

A614134 GERUN . 

. 68462 

A648D33 GERUN . 

. 45220 

A7122 CASE . 

. 498 

A841S MRC . 

. 2065C 

A614135 GERUN . 

. 68712 

A649053 GERUN . 

. HM807010 

A715313 TOWMTR . 

. 575 

A841S3 MRC . 

. F2065C 

A614136 GERUN . 

. 795 

A649D54 GERUN . 

. HM807040 

A715314 TOWMTR . 

. 572 

A841S5 MRC . 

. CA02135C 

A614137 GERUN . 

. 792 

A649D55 GERUN . 

. HM804810 

A715356 TOWMTR . 

. 672 

A848 MRC . 

. 1752 

A614143 GERUN . 

. 850 

A649057 GERUN . 

. HM813810 

A715357 TOWMTR . 

. 687 

A852 MRC . 

. 1562 

A614144 GERUN . 

. 832 

A650287 GERUN . 

. HM807046 

A7218 WHITE . 

. 302AG 

A852S MRC . 

. 1562C 

A614195 GERUN . 

. 99550 

A650287 TOWMTR . 

. HM807046 

A7219 WHITE . 

. 304WB 

A8530 FORD . 

. J201632 

A614197 GERUN . 

. 932 

A650373 GERUN . 

. 59200 

A7289 WHITE . 

. 307TB 

A8530A FORD . 

. J201632 

A614198 GERUN . 

. 938 

A652662 GERUN . 

. 42584 

A73117 CASE . 

. LM814810 

A8530A1 FORD . 

. J201632 

A61446 CASE . 

.JLM506810 

A652663 GERUN . 

. 42381 

A73118 CASE . 

. LM814849 

A8530A2 FORD . 

. J201632 

A61447 CASE . 

.JLM506849 

A652737 GERUN . 

. 47620 

A7362 AMC . 

. 88501 

A8530A3 FORD . 

. J201632 

A6157 FM . 

. A6157 

A652757 GERUN . 

. 47686 

A73626 CASE . 

. 742 

A85382 NEWPRO . 

. 2793 

A6157 SKI . 

. A6157 

A652765 GERUN . 

. 78551 

A7401 CASE . 

. 211SS 

A86115 TOWMTR . 

. LM501310 

A615885 GERUN . 

. 95525 

A653140 GERUN . 

. 496 

A7538 CASE . 

. 225518 

A86116 TOWMTR . 

. LM501349 

A615886 GERUN . 

. 95925 

A653159 GERUN . 

. 64450 

A7575 WHITE . 

. 211TB 

A86177 L&S . 

. 30208M 

A615887 GERUN . 

. 71450 

A653192 GERUN . 

. 64700 

A7577 WHITE . 

. 305AG 

A86177 TROSTL . 

. DRK332U 

A615888 GERUN . 

. 71750 

A657817 GERUN . 

. 67885 

A7580A FORD . 

. 2063R 

A8621 EVERCO . 

. 5106WCC 

A6162 FM . 

. A6162 

A657818 GERUN . 

. 67820 

A7580B FORD . 

. 2063R 

A8622 EVERCO . 

. 907257 

A6162 SKF . 

. A6162 

A66217 TOWMTR . 

. 28300 

A7580B1 FORD . 

. 2063R 

A8623 EVERCO . 

. 88506 

A6171 KINZE . 

. 5203KVVA 

A66224 TOWMTR . 

. 414 

A7580B2 FORD . 

. 2063R 

A8624 EVERCO . 

. 206FF 

A61747 SEAL-P . 

. MR1310EX 

A66700 TOWMTR . 

. 48290 

A7580B3 FORD . 

. 2063R 

A865S MRC . 

. R2062C 

A62024 SEAL-P . 

. 306TB 

A669 MRC . 

. 02755 

A7600 FORD . 

. 203S 

A8668 CASE . 

. 207S 

A620733 GERUN . 

. 26882 

A66999 TOWMTR . 

. 48220 

A7600A HOOVER . 

. 203S 

A874S MRC . 

. P1605C 

A620734 GERUN . 

. 26822 

A67089 TOWMTR . 

. 752 

A7600A1 FORD . 

. 203S 

A874S1 MRC . 

. W1505C 

A620735 GERUN . 

. HM212047 

A67090 TOWMTR . 

. 756A 

A7600A2 FORD . 

. 203S 

A88107BVV SKF . 

. 88107BVV 

A620736 GERUN . 

. HM212010 

A67124 TOWMTR . 

. 48120 

A763 MRC . 

. 02135 

A88128GG SKF . 

. 88128GG 

A6221 TOWMTR . 

. 09078 

A67125 TOWMTR . 

. 48190 

A7724 WHITE . 

. 207 

A88W HYSTER . 

.... 6461-6420 

A6222 GERUN . 

. 09196 

A6715 WHITE . 

. 5305KE 

A7749 WHITE . 

. 1207TB 

A8903 TOWMTR . 

. 1752T 

A6222 TOWMTR . 

. 09196 

A67232 TOWMTR . 

. 33275 

A7794 WHITE . 

. 1207TB 

A8993CH TOWMTR . 

. 1752T 

A625636 GERUN . 

. 65320 

A67238 TOWMTR . 

. 29675 

A7868 CASE . 

. 5735 

A8AZ10094A FORD . 

. 203FF 

A6262 GERUN . 

. 2793 

A67321 TOWMTR . 

. 33462 

A7876 CASE . 

. 59412 

A8AZ10094B FORD . 

. 203F 

A6262 TOWMTR . 

. 2793 

A6831 TOWMTR . 

. 462 

A7877 CASE . 

. 59200 

A8AZ10094BMR FORD .... 

. 203FF 

A6270 GERUN . 

. 420 

A6832 TOWMTR . 

. 453X 

A7890 CASE . 

. 3920 

A8TZ4221A FORD . 

. 495A 

A6270 TOWMTR . 

. 420 

A6833 TOWMTR . 

. 53176 

A7891 CASE . 

. 3982 

A8TZ4221B FORD . 

. 480 

A6277 GERUN . 

. 14274 

A6834 TOWMTR . 

. 53375 

A7892 CASE . 

. 493 

A8TZ4221C FORD . 

. 482 

A6277 TOWMTR . 

. 14274 

A6835 TOWMTR . 

. 3984 

A7893 CASE . 

. 497 

A8TZ4222A FORD . 

. 47 2A 

A6279 GERUN . 

. 14136A 

A6836 TOWMTR . 

. 3920 

A79249029 IHC . 

. 88505 

A8TZ4620A FORD . 

. 55176C 

A6281 GERUN . 

. 14137A 

A684 MRC . 

. 02755 

A79249038 IHC . 

. 88508 

A8TZ4621A FORD . 

. 55200C 


THE TIMKEN COMPANY 


201 




















































































































































































































































































































































































































































































































































BEARING INTERCHANGE GUIDE 


TIMKEN 


Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part it/IVame 

Timken 

Part 11/Name 

Timken 

A8TZ4B21B FORD . 

. 55187C 

AA5012 WHITE . 

. 598 

ACA35841 FRU . 

. 592A 

AK9 FM . 

. AK9 

A8TZ462A FORD . 

. 55200C 

AA5012A WHITE . 

. 52400 

ACA35842 FRU . 

. HM212011 

AL3V2B663AA FORD .... 

. SP550217 

A8TZ4630A FORD . 

. 55176C 

AA5012B WHITE . 

. 47890 

ACA35843 FRU . 

. 653 

AIN 10 RIV . 

. 200CC 

A8TZ4630B FORD . 

. 55187C 

AA5013 WHITE . 

. 529X 

ACA85841 FRU . 

. 592A 

ALN12 RIV . 

. 201CC 

A9 FM . 

. SET9 

AA7025 FORD . 

. 209BB 

ACA85842 FRU . 

. HM212011 

ALN15 RIV . 

. 202FF 

A900 MRC . 

. 814037 

AA7025 HOOVER . 

. 209BB 

ACA85843 FRU . 

. 653 

ALN17 RIV . 

. 203FF 

A901 MRC . 

. 1505 

AA7065 FORD . 

. 307TB 

ACF4000 BRIT-L . 

. 304WB 

ALN17CAR022 RIV . 

. 203F 

A901S MRC . 

. B1505C 

AA7065 HOOVER . 

. 307TB 

ACF4002 BRIT-L . 

. 306TB 

ALN20 RIV . 

. 204FF 

A91506 TOWMTR . 

. 34478 

AA7118 FORD . 

. J322080 

ACF4448 AUSTIN . 

. 67983 

ALN20CAR022 RIV . 

. 204F 

A915D8 TOWMTR . 

. 34300 

AA7118A FORD . 

. J322080 

AC01013 WHITE . 

. 09074-09194 

ALN25 RIV . 

. 205FF 

A916 AMC . 

. 307S 

AA7118A1 FORD . 

. J322080 

AC03159 WHITE . 

. 2788-2720 

ALN25CAR022 RIV . 

. 205F 

A916307 AMC . 

. 307S 

AA7118A2 FORD . 

. J322080 

AC03161 WHITE . 

. 2788 

ALN30 RIV . 

. 206FF 

A91912 TOWMTR . 

. HM807049 

AA7120 FORD . 

. J261648 

AC03163 WHITE . 

. 14117A 

ALN30CAR022 RIV . 

. 206F 

A92027 TOWMTR . 

. 25521 

AA7120A FORD . 

. J261648 

AC03847 WHITE . 

. 15118 

ALN35 RIV . 

. 207FF 

A9211 GERUN . 

. 26820 

AA7120A1 FORD . 

. J261648 

AC03857 WHITE . 

... 151 18-15250X 

ALN35CAR022 RIV . 

. 207F 

A9211 TOWMTR . 

. 28884-26820 

AA7120A2 FORD . 

. J261648 

AC04524 WHITE . 

. 3767 

ALN40 RIV . 

. 208FF 

A924 AMC . 

. J241644 

AAC100157 FORD . 

. 377 

AC 04714 WHITE . 

. 09074-09195 

ALN40CAR022 RIV . 

. 208F 

A926 MRC . 

. 02755 

AAC100157R FORD .... 

. 377 

AC04714A WHITE . 

. 09078-09195 

ALN45 RIV . 

. 209DD 

A9261 TOWMTR . 

. 6420 

AAC 100158R FORD .... 

. 3720 

AC05287 WHITE . 

. 3720 

ALN45CAR022 RIV . 

. 209D 

A9262 GERUN . 

. 6461 

AAC100183R FORD .... 

. 44348 

AC05288 WHITE . 

. 3767-3720 

ALN55 RIV . 

. 21 ICC 

A9262 TOWMTR . 

. 6461 

AB3546A FORD . 

. Cl 110Q 

AC05289 WHITE . 

. 3320 

ALN60 RIV . 

. 212CC 

A9263 TOWMTR . 

. 5535 

AB5011 WHITE . 

. 742 

AC05793 WHITE . 

. 206SS 

AM 1511303 MAZDA ... 

. 102CC 

A9264 GERUN . 

. 5584 

AB5011B WHITE . 

. 6420 

AC06563 WHITE . 

. 2689 

AMK3129 BRIT-L . 

. 208 

A9264 TOWMTR . 

. 5584 

AB5012 WHITE . 

. 592A 

AD5186 WABCO . 

. H715311 

AMK3132 BRIT-L . 

. 306TB 

A9275 CASE . 

. 306FF 

AB5012A WHITE . 

. 52618 

AD5187 WABCO . 

. H715343 

AMK3134 BRIT-L . 

. 210S 

A930 MRC . 

. 1752SC 

AB5012B WHITE . 

. 47820 

AD5188 WABCO . 

. H715334 

AMK3135 BRIT-L . 

. 307TB 

A93817 TOWMTR . 

. 25877 

AB5013 WHITE . 

. 522 

ADN13010 NISSAN .... 

. 614130 

AMK3139 BRIT-L . 

. 308WB 

A94604 TOWMTR . 

. 653 

AB5014 WHITE . 

. 2720 

AE374A WHITE . 

. 17244 

AMK4027 BRIT-L . 

. 418-414 

A94608 TOWMTR . 

. 663A 

AB5014A WHITE . 

. 414 

AEF138 BRIT-L . 

. 205BB 

AMK4134 BRIT-L . 

. 2788-2720 

A9738 TOWMTR . 

. 88505 

AB5028 WHITE . 

. 3720 

AF10142 EATON . 

. 07204 

AMK4254 BRIT-L . 

. 447-432 

A978 MRC . 

. 275928 

AB5041 WHITE . 

. 2720 

AF4616A FORD . 

. HM89410 

AMK4825 BRIT-L . 

.... 18790-18720 

A9840 CASE . 

. 55437 

AB7561A FORD . 

. M1625C 

AF4616B FORD . 

. HM88510 

AMK4826 BRIT-L . 

.... 18690-18620 

A9841 CASE . 

. 55187C 

ABV1782 BRIT-L . 

. LM11949 

AF4621A FORD . 

. HM89449 

AMK7013 BRIT-L . 

. 368A-362A 

A989 MRC . 

. 1625 

ABX752 BRIT-L . 

. LM11949 

AF4621B FORD . 

. HM88542 

AMK7020 BRIT-L . 

. 3982-3920 

A989S MRC . 

. 1625C 

AC1 SKI . 

. 5000KFF 

AF4630 FORD . 

. HM89449 

AMK7021 BRIT-L . 

. 560-552A 

A989S1 MRC . 

. M1625C 

AC 10156 WHITE . 

.WPS103GPCC 

AF4630A FORD . 

. HM89449 

AMK7511 BRIT-L 


A989S4 MRC . 

. 614038 

AC 10540 WHITE . 

. 15123 

AF4812B FORD . 

. HM88542 

HM801346-HM801310 

A989S6 MRC . 

. G1625C 

AC 10681 WHITE . 

. WPS108GRC 

AF689 MASSEY . 

. 205S 

AMK7512 BRIT-L HM88649 HM88610 

A994 MRC . 

. 1377C 

AC1076 MASSEY . 

. 309 

AF7121A FORD . 

. C407Q 

AMK767 BRIT-L . 

. 205BB 

A995 MRC . 

. 1872 

AC 10839 OLIVER . 

. NPS014RPC 

AG346 BRIT-L . 

. 307TB 

AMK777 BRIT-L . 

. 207 

A9A1225A FORD . 

. 88128B 

AC10858 WHITE . 

. NPS100RPC 

AH 1325 WHITE . 

. 552 

AP008686 LUF . 

. 643-632 

A9AZ1225A FORD . 

. 88107AR 

AC 10964 WHITE . 

. NPC102RPC 

AH 1328 WHITE . 

. 455 

AP008688 LUF . 

. 663-652 

AA1200B FORD . 

. 2788-2729 

AC 11383 OLIVER . 

. NPS102RPC 

AH1331 WHITE . 

. 2631 

AP008689 LUF . 

.... 77375-77675 

AA1201B FORD . 

. 2788 

AC1163 MASSEY . 

. 307TB 

AH 1332 WHITE . 

. 2689 

AP008690 LUF . 

. 795-792 

AA1202B FORD . 

. 2729X 

AC 11725 WHITE . 

.WPS112GRC 

AH 1333 WHITE . 

. 3120 

AP008691 LUF . 

. 95525 

AA1215 FORD . 

. 1380-1328 

AC 11735 WHITE . 

.WPS014GPC 

AH 1337 WHITE . 

. 2580 

AP008693 LUF . 

. HM237535 

AA1215A FORD . 

. 1380-1328 

AC 1212 SKF . 

. MAB1212 

AH5819 WHITE . 

. 2788-2720 

AP106801 LUF . 

. JM716649 

AA1215AR FORD . 

. 1380-1328 

AC 1272 MASSEY . 

. 305AG 

AH5903 WHITE . 

. 2720 

AP20757 IHC . 

. J321648 

AA1216 FORD . 

. 1380 

AC 1272 WHITE . 

. 305AG 

AH5904 WHITE . 

. 2788 

AP2879 WHITE . 

.... 09067-09195 

A A 1 216 A FORD . 

. 1380 

AC 1472 WHITE . 

... 151 18-15250X 

AH5907 WHITE . 

. 14136A 

AP3308 WHITE . 

. 09067 

AA1216A0W FORD . 

. 1380 

AC2 SKF . 

. 5001KFF 

AH7025A FORD . 

. 208SL 

AP3652 WHITE . 

. SET3 

AA1216AR FORD . 

. 1380 

AC2253715 IHC . 

. 15101 

AHV2846 BRIT-L . 

. HM88610 

AP3656 OLIVER . 

. NPS102RPC 

AA 1 217 FORD . 

. 1328 

AC225373 IHC . 

. 14283 

AHV4725 BRIT-L . 

. 472 

AP5288 WHITE . 

. 09195 

AA1217A FORD . 

. 1328 

AC2253732 IHC . 

. 2735X 

AHX1376 BRIT-L . 

. HM88649 

AP010094 LUF . 

. 5595-5535 

AA1217AR FORD . 

. 1328 

AC2253738 IHC . 

. 14139 

AHX2759 BRIT-L . 

. 482 

AP012471 LUF . 

. 687-672 

AA1217B FORO . 

. 1729X 

AC3163 WHITE . 

. 14117A 

AJ1225A FORD . 

. RW207CCRA 

AP012510 LUF . 

. 65200-65500 

AA1217R FORD . 

. 1328 

AC3Z1104C FORD . 

. SP940203 

AJ1225A1 FORD . 

. RW207CCRA 

APO12511 LUF . 

. 537-532A 

AA4220A1 FORD . 

. 212 

AC3Z1104D FORD . 

. SP940202 

AJ1225B FORD . 

.RW207CCRA 

AP012519 LUF . 

. 3984-3920 

AA4220AR FORD . 

. 212 

AC3Z1104F FORD . 

. SP940200 

AJ2959S CASE . 

. 24720 

AP012543 LUF . 

. 566-563 

AA4220B FORD . 

. 3982-3920 

AC6763A WHITE . 

. WPS100GRC 

AJ7548 FORD . 

. 614038 

APO12544 LUF . 

. 526-522 

AA4222C FORO . 

. 3920 

AC7895 WHITE . 

. 03062-03162 

AJ7580A FORD . 

. 1625T 

AP012999 LUF . 

. 799-792 

AA4621 FORD . 

. 539 

AC8134 WHITE . 

. 15113 

AK03 SKF . 

. P40R 

AP015264 LUF . 

. 204FF 

AA4621A FORD . 

. 539 

AC8788 WHITE . 

. 2689 

AK2508905 HONDA ... 

. 30204M 

AP015604 LUF . 

. HM926740 

AA4621AR FORD . 

. 539 

AC9348 WHITE . 

. 1505 

AK2508906 HONDA ... 

. 30205M 

AP015960 LUF . 

. 27684-27620 

AA5011 WHITE . 

. 748S 

AC9576 WHITE . 

. 26882 

AK6 FM . 

. AK6 

APO16260 LUF . 

. 67388-67320 

AA5011B WHITE . 

. 6461 

AC9577 WHITE . 

. 2879 

AK6 SKI . 

. AK6 

AP016261 LUF . 

. 861-854 


Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

AP016521 LUF . 

. 28682-28622 

ATI49 MRC . 

. 225531 

B00233075 MAZDA ... 

. SET1 

B12235YK HYATT . 

. B12235YK 

AP023225 LUF . 

. 395-394A 

AT149S2 MRC . 

. DA2255C 

B01 FM . 

. B01 

B12235YK ISO . 

. B12235YK 

AP024936 LUF . 

. LM67048 

ATI 51 MRC . 

. 01812 

B01 SKF . 

. B01 

B12235YK SKF . 

. B12235YK 

AP024975 LUF . 

. 655-652 

AT152S MRC . 

. G1697C 

B02 FM . 

. B02 

B12272A IHC . 

. J321680 

AP025759 LUF . 

. LM501349 

ATI 57 MRC . 

. 2756 

B02 SKI . 

. B02 

B12408 CASE . 

. LM67010 

AP027128 LUF . 

82576-82950 

AT161S MRC . 

. F1505C 

B041 SKF . 

. FC66426 

B12408P CASE . 

. LM67010 

AP027384 LUF . 

. 594-592A 

AT161S1 MRC . 

. 614036 

B09226075 FORD . 

. SET2 

B12409 CASE . 

. LM67048 

AP028516 LUF . 

. 48220 

ATI 65 MRC . 

. G1697C 

B09226075 MAZDA ... 

. SET2 

B12409B CASE . 

. LM67048 

AP029072 LUF . 

. 786-772 

ATI 73 MRC . 

. 200531 

B09226175 FORD . 

. SET8 

B12410 CASE . 

. LM1191D 

AP036240 LUF . 

. 941-932 

ATI 86 MRC . 

. 614018 

B09226175 MAZDA ... 

. SET8 

B12410P CASE . 

. LM11910 

AP037653 LUF . 

. 202CCI 

ATI 87 MRC . 

. 614037 

B0NN4630A FORD . 

. 55175C 

B12411 CASE . 

. LM11949 

AP038670 LUF . 

. 310L 

ATI 88 MRC . 

. 614018 

B10094 FORD . 

. 203AB 

B12411P CASE . 

. LM11949 

AP075432 LUF . 

67390-67322 

ATI 90 MRC . 

. PT1705C 

B10094 HOOVER . 

. 203AB 

B125298 HYATT . 

. 25584 

AP076167 LUF .... 

48684-48620 

AT2 FEDRAL ... 

. MU1207CF 

B10094AR FORD .... 

... 204 

B125298W HYATT .... 

. 25584-25520 

AR203FD2 FAFNIR . 

. 203S 

AT22 MRC . 

. N1605C 

B101S2 SEAl-P . 

. 101SS 

B125298W L&S . 

. 25584-25520 

AR203FPZ FAFNIR . 

. 203S 

AT243 WHITE . 

. 1872 

B102C2 SEAL-P . 

. 102CC 

B125384 HYATT . 

. 45284 

AR203KD FAFNIR . 

. 203S 

AT4 FEDRAL . 

. TRK4 

B103C2 SEAL-P . 

. 103CC 

B125384Z HYATT . 

. 45284-45220 

AR204K FAFNIR . 

. 204 

AT41 MRC . 

. 1505 

B10494 CASE . 

. NPS012RPC 

B125384Z L&S . 

. 45284-45220 

AR207KG2 FAFNIR . 

. 207L 

AT46 MRC . 

. 2505T 

B104C2 SEAL-P . 

. 104CC 

B12780 IHC . 

. 2790-2720 

AR208K FAFNIR . 

. 208 

AT48 MRC . 

. 225518 

B105 SEAL-P . 

. 105CB 

B128 SKF . 

. S128 

AR208KG2 FAFNIR . 

. 208L 

AT48S1 MRC . 

. I2255C 

B1054 FEDRAL . 

. B1505C 

B128 TORRIN . 

. S128 

AR209K FAFNIR . 

. 209BB 

AT48S2 MRC . 

. FA2255C 

B1054 LEMPCO . 

. 1505 

B1306 SEAL-P . 

. 1306TB 

AR209K2 FAFNIR . 

. 209BB 

AT48S5 MRC . 

. FC2255C 

B1055 LEMPCO . 

. 1872 

B1307RB SEAL-P . 

. N1307L 

AR29523N SKF . 

. QAR29523 

AT48ST MRC . 

. I2255C 

B105C2 SEAL-P . 

. 105CC 

IS 1310 SEAL-P . 

. 1310AG 

AR303K FAFNIR . 

. 303BB 

AT51 MRC . 

. 2005T 

B105S2X SEAL-P . 

. 105SSI 

B1310RX SEAL-P . 

. 131 011 

AR303K2 FAFNIR . 

. 303BB 

AT51S1 FR-LI . 

. 2005C 

B106 SEAL-P . 

. 106WB 

IS 1311 SEAL-P . 

. 1311AG 

AR306KG2 FAFNIR . 

. 306L 

AT51S2 MRC . 

. I2005C 

B106C2 SEAL-P . 

. 106CC 

B1311R SEAL-P . 

. 1311AGL 

AR307K FAFNIR . 

. 307TB 

AT52 MRC . 

. 2065 

B107 SEAL-P . 

. 107WB 

B13121/2 HUCO . 

. 414 

AR307K2 FAFNIR . 

. 307TB 

AT52S MRC . 

. D2065C 

B10700 CASE . 

. NPS012RPC 

31313 SEAL-P . 

. 1313AG 

AR34604N SKI . 

. QAR34604 

AT52S3 MRC . 

. DC2065C 

B107C2 SEAL-P . 

. 107DD 

B1316Q FM . 

. B1316Q 

AS4505A COM . 

. 205TTB 

AT97 MRC . 

. 2065T 

B108 SEAL-P . 

. 108TB 

B1316Q SKF . 

. B1316Q 

AS5011 WHITE . 

. 748S-742 

AT98 MRC . 

. 2065 

B1081 LEMPCO . 

. 2005T 

B1345 HUCO . 

. 14117A 

AS5011B GALION . 

. 6461-6420 

ATA4238 BR/T-L .... 

. SET2 

B1085 LEMPCO . 

. 1697 

B13451/2 HUCO . 

. 14276 

AS5011B WHITE . 

. 6461-6420 

ATC40000 CASE .... 

. 205S 

B1087 LEMPCO . 

. 2065 

B 13461/2 HUCO . 

. 354A 

AS5012 WHITE . 

. 598-592A 

ATC40001 CASE .... 

. 307S 

B109 SEAL-P . 

. 109TB 

31412 FM . 

. B1412 

AS5012A GALION . 

. 52400-52618 

ATC40002 CASE .... 

. 309 

B109A WARNER . 

. 109TB 

IS 1412 SKI . 

. B1412 

AS5012A WHITE . 

. 52400-52618 

ATC40003 CASE .... 

. 311TB 

B110 SEAL-P . 

. 110CB 

B 1 412 TORRIN . 

. B1412 

AS5012B WHITE . 

. 47890-47820 

ATC40006 CASE .... 

. 204S 

B 1 104 LEMPCO . 

. 1562 

B148 FM . 

. SCE148 

AS5013 WHITE . 

. 529X-522 

ATJ2022 BRIT-L . 

. SET45 

Bill SEAL-P . 

. 111TB 

B148 FM . 

. B 148 

AS5022 WHITE . 

. 1505 

ATJ2023 BRIT-L . 

. 25580-25520 

B 11 14 LEMPCO . 

. 2756 

B148 SKF . 

. SCE148 

AS5022A WHITE . 

. 275928 

ATJ2054 BRIT-L . 

. 18790-18720 

B 11 29 MASSEY . 

. 302AG 

B148 TORRIN . 

. SCE148 

AS5022B WABCO . 

. 275928 

ATJ2055 BRIT-L .... 

HM88649-HM88610 

Ill 142 DORMAN . 

. 1507 

B149370 HYATT . 

. 49585 

AS5022B WHITE . 

. 275928 

ATJ2063 BRIT-L . 

. SET37 

B114268 HYATT . 

. 2796 

B1493702 L&S . 

. 49585-49520 

AS5022C WHITE . 

. 2505T 

AW345 FORD . 

. 566-563 

B114268Z L&S . 

. 2796-2720 

B149370Z HYATT . 

. 49585-49520 

AS5022D WHITE . 

. 2505T 

AX31 COCKSH . 

. 303BB 

B115 SEAL-P . 

. 115BB 

B15 OPEL . 

. 302AG 

ASE03 SKF . 

. P40RS 

AX31A COCKSH . 

. 303BB 

B1167 LEMPCO . 

. 2065T 

B1505CN FM . 

. B1505C 

ASE04 SKI . 

. P47RS 

AX73625 CASE . 

. 749 

B1171 LEMPCO . 

. 225531 

B151510 HYATT . 

. 580 

ASE05 SKF . 

. P52RS 

AXA00601 FRU . 

. HH506310 

Ill 181 LEMPCO . 

. 1625 

B151510Z HYATT . 

. 580-572 

ASE07 SKF . 

. P72RS 

AXA00602 FRU . 

. HH506348 

B1186 LEMPCO . 

. 1625T 

B151510Z L&S . 

. 580-572 

ASE08 SKI . 

. P80RS 

AXA04801 FRU . 

. HM518445 

B1200 FORD . 

... 15118-15250X 

151519 HUCO . 

. 26882 

ASE09 SKF . 

. P85RS 

AXA04811 FRU . 

. HM518410 

B1201 FORD . 

. 15118 

B15191/2 HUCO . 

. 26822 

ASE10 SKI . 

. P90RS 

AXK4060 FM . 

. AXK4060 

B1202 FORD . 

. 15250X 

15152016 SKF . 

. 152016 

ASK4539C152 WARNER 


AXK5070 FM . 

. AXK5070 

B1206 SEAL-P . 

. 1206AG 

B16071 CASE . 

. 342S 

HM89449-HM89410 

AXK5070 SKF . 

. AXK5070 

B1207 SEAL-P . 

. 1207TB 

151612 FM . 

. B1B12 

ASV2891 BRIT-L . 

. LM501310 

AXS1 COCKSH . 

. 303BB 

Ill 210 SEAL-P . 

. 1210AG 

151612 SKF . 

. B1612 

ASX 1629 BRIT-L . 

. LM501349 

AXS1A COCKSH . 

. 303BB 

31210011 FM . 

. B 1210 OH 

B 1612 TORRIN . 

. B1612 

ATI 040 MASSEY . 

. 206WB 

AXS218 COCKSH ... 

. 207SL 

31211 SEAL-P . 

. 1211AG 

151616 FM . 

. B1616 

ATI 044 MASSEY . 

. 312 

AXS219 COCKSH ... 

. 306SL 

B1211R SEAL-P . 

. 1211L 

151616 SKF . 

. B1616 

ATI07 MRC . 

. 2375F 

AXS26 COCKSH . 

. 307TB 

B1211RB SEAL-P . 

. N1211L 

B 1 616 TORRIN . 

. B1616 

ATI 08 MRC . 

. NH1752C 

AXS289 COCKSH ... 

. 26820 

B1213RS1 SEAL-P . 

. 1213SL 

15161/3 AMC . 

. 14131-14276 

AT117 MRC . 

. 200531 

AXS291 COCKSH ... 

. 53375 

B1214A SEAL-P . 

. 1214AG 

B16174 AMC . 

. 25877-25821 

ATI 22 MRC . 

. 614018 

AXS298 COCKSH ... 

. 3984 

IS 1215 FORD . 

. 09074-09196 

15161/5 AMC . 

. 02872-02820 

AT124S2 MRC . 

. GD2005C 

AXS301 COCKSH ... 

. 53176 

B 1 216 FORD . 

. 09074 

816'- 76 AMC . 

. 11590-11520 

AT124S4 MRC . 

. GF2005C 

AXV3061 BRIT-L .... 

. LM603011 

3121/ FORD . 

. 09196 

3161// AMC . 

. 18590-18520 

AT129S1 MRC . 

. 614038 

BO0133047 MAZDA 

. SET11 

B1220A SEAL-P . 

. 1220 

B16178 AMC . 

. 25577-25523 

AT 145 MRC . 

. 1872 

B00233047 MAZDA 

. SET4 

B12235YK FM . 

. B12235YK 

B161/9 AMC . 

. 31594-31520 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


Part tt/Name 

Timken 

Part ft/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

B16180 AMC . 

. 14125A-14274 

B206F1 SEAL-P . 

. 206F 

B20X74 SEAL-P . 

. 513074 

B24826 R-S . 

.... 67787-67720 

B 1 6181 AMC . 

. 09074-09194 

B206R SEAL-P . 

. 206L 

B20X76 SEAL-P . 

. 513087 

B25 FM . 

. B25 

B1647 MASSEY .... 

. 302AG 

B206RS1 SEAL-P . 

. 206SL 

B20X7B SEAL-P . 

. 513075 

B25 SKI . 

. B25 

B168 FM . 

. B 168 

B206RX SEAL-P . 

. 206LI 

B20X83 SEAL-P . 

. 513044 

B251 SKF . 

. C1110Q 

B168 SKF . 

. B 168 

B206S1 SEAL-P . 

. 206S 

B20X87 SEAL-P . 

. 513042 

B2516 FM . 

. B2516 

B168 TORRII 1/ . 

. B 168 

B206S2 SEAL-P . 

. 206SS 

B20X92 SEAL-P . 

. 512003 

B25238 SKF . 

. C436Q 

B1816 FM . 

. B1816 

B207 SEAL-P . 

. 207 

B21 SKF . 

. PB21 

B25438 SKF . 

. C672Q 

B 1 81 6 SKF . 

. B1816 

B207AG WARNER . 

. 207LO 

B210 SEAL-P . 

. 210S 

B26 FM . 

. B26 

B 1 81 6 TORRIN . 

. B1816 

B207BX3 SEAL-P . 

. HI207XE 

B21073 WHITE . 

. 02135 

B26 SKF . 

. B26 

B18215 CASE . 

. 208 

B207C2 SEAL-P . 

. 207FF 

B210R SEAL-P . 

. 210L 

B2610 FM . 

. B2610 

B18274 CASE . 

. 209BB 

B207F1 SEAL-P . 

. 207F 

B210RS1 SEAL-P . 

. 210SL 

B2610A SKF . 

. B2610 

B184230 WHITE ... 

. 305AG 

B207G SEAL-P . 

. 207LO 

B210RS2 SEAL-P . 

. 210SSL 

B26118 SKF . 

. W1518Q 

B188 TORRIN . 

. SCE188 

B207GX SEAL-P . 

. 207XLO 

B210S1 SEAL-P . 

. 210S 

B265 SKF . 

. W1518Q 

B19245X WHITE ... 

. 632 

B207R SEAL-P . 

. 207L 

B210S2 SEAL-P . 

. 210SS 

B267 SKF . 

. SCE1295 

B19254X WHITE ... 

. 632 

B207RS1 SEAL-P . 

. 207SL 

B211 SEAL-P . 

. 211TB 

B27516 SKF . 

. W1590Q 

B19389 WHITE . 

. 782 

B207S1 SEAL-P . 

. 207S 

B2110 FM . 

. B2110 

B2812 FM . 

. B2812 

B19398 WHITE . 

. 786 

B207S2 SEAL-P . 

. 207SS 

B2110 SKF . 

. B2110 

B2812 SKF . 

. B2812 

B194 FORD . 

. 203AB 

B208 SEAL-P . 

. 208 

B211C2 SEAL-P . 

. 21 ICC 

B2816 FM . 

. B2816 

B20 OPEL . 

. 304WB 

B208 SKF . 

. C1086Q 

B211R SEAL-P . 

. 211L 

B2816 SKF . 

. B2816 

B200 SEAL-P . 

. 200AB 

B20822 SKF . 

. C1086Q 

B211RS1 SEAL-P . 

. 211SL 

B2816 TORRIN . 

. B2816 

B200279 HYATT .. 

. HM89449 

B208C2 SEAL-P . 

. 208FF 

B211S1 SEAL-P . 

. 21 IS 

B286 SKF . 

. PB286 

B200279Z HYATT 

. HM89449-HM89410 

B208F1 SEAL-P . 

. 208F 

B211S2 SEAL-P . 

. 211SS 

B286HD SKF . 

. PB286HD 

B200279Z L&S . 

HM89449-HM89410 

B208R SEAL-P . 

. 208L 

B212 SEAL-P . 

. 212 

B287 SKF . 

. PB287 

B200C2 SEAL-P .... 

. 200CC 

B208RS1 SEAL-P . 

. 208SL 

B21250 SKF . 

. B1316Q 

B293414 EM . 

. 661-652 

B200S1 SEAL-P .... 

. 200S 

B208S1 SEAL-P . 

. 208S 

B212C2 SEAL-P . 

. 212CC 

B299790A EM . 

. 14125A 

B200S2 SEAL-P .... 

. 200SS 

B209 SEAL-P . 

. 209BB 

B212RS1 SEAL-P . 

. 212SL 

B299790B EM . 

. 14276 

B201 SEAL-P . 

. 201AB 

B209C2 SEAL-P . 

. 209DD 

B212S1 SEAL-P . 

. 212S 

B299791A EM . 

. 26884 

B2010 FM . 

. B2010 

B209F1 SEAL-P . 

. 209D 

B212S2 SEAL-P . 

. 212SS 

B299792A CHRYSL . 

. 3982 

B2010 ISO . 

. B2010 

B209R SEAL-P . 

. 209L 

B213 SKF . 

. Q11406 

B299792B CHRYSL . 

. 3920 

B2010 SKF . 

. B2010 

B209RS1 SEAL-P . 

. 209SL 

B2151 KEWANE . 

. DS208TTRB 

B2Q4094A FORD . 

. 200SL 

B2012 FM . 

. B2012 

B209S1 SEAL-P . 

. 209S 

B21587 WHITE . 

. 5206KE 

B30 FM . 

. B30 

B2012 SKF . 

. B2012 

B209S2 SEAL-P . 

. 209SS 

B2162617X MAZDA . 

.. 15123-15245 

B30116510 MAZDA . 

. 614063 

B2012 TORRIN . 

. B2012 

B20X033 SEAL-P . 

. 513033 

B2162661X MAZDA . 

.. 15123-15245 

B30116510A MAZDA ... 

. 614127 

B20120H FM . 

. B 2012 OH 

B20X048 SEAL-P . 

. 513048 

B2162X617 MAZDA . 

.. 15123-15245 

B3012 FM . 

. B3012 

B201C2 SEAL-P .... 

. 201CC 

B20X11M SEAL-P . 

. 515000 

B218 SEAL-P . 

. 218TB 

B3016 FM . 

. B3016 

B201S1 SEAL-P .... 

. 201S 

B20X14 SEAL-P . 

. 513084 

B22 SKF . 

. PB22 

B3016 SKF . 

. B3016 

B201S2 SEAL-P .... 

. 201SS 

B20X142 SEAL-P . 

. 513142 

B2209 MASSEY . 

. J321632 

B302 SEAL-P . 

. 302AG 

B202 SEAL-P . 

. 202AG 

B20X16 SEAL-P . 

. 513003 

B2211SP POLARD . 

.MA5211EX 

B302C2 SEAL-P . 

. 302CC 

B2020 SEAL-P . 

. 513013 

B20X2 SEAL-P . 

. 513009 

B2213SP POLARD . 

.MA5213EX 

B302S1 SEAL-P . 

. 302S 

B202C2 SEAL-P .... 

. 202FF 

B20X23 SEAL-P . 

. 513019 

B2215SP POLARD . 

.MA5215EX 

B303 SEAL-P . 

. 303BB 

B202F1 SEAL-P . 

. 202F 

B20X24 SEAL-P . 

. 513020 

B2216SP POLARD . 

.MA5216EX 

B303C2 SEAL-P . 

. 303CC 

B202S1 SEAL-P .... 

. 202S 

B20X26 SEAL-P . 

. 513018 

B2217SP POLARD . 

.MA5217EX 

B303S1 SEAL-P . 

. 303S 

B202S2 SEAL-P .... 

. 202SS 

B20X3 SEAL-P . 

. 513010 

B2226SP POLARD . 

. MA5226EX 

B303S2 SEAL-P . 

. 303SS 

B203 SEAL-P . 

. 203AB 

B20X30 SEAL-P . 

. 513039 

B2246 KEWANE . 

. DS210TTRB 

B304 SEAL-P . 

. 304WB 

B203C2 SEAL-P .... 

. 203FF 

B20X34K SEAL-P . 

. 513004K 

B226258 MASSEY . 

. 7109 

B304D2 SEAL-P . 

. 304DD 

B203F1 SEAL-P . 

. 203F 

B20X39 SEAL-P . 

. 513040 

B226258 WHITE . 

. 7109 

B304R SEAL-P . 

. 304L 

B203S1 SEAL-P .... 

. 203S 

B20X41 SEAL-P . 

. 513017K 

B227080 MASSEY . 

. 308WB 

B304S1 SEAL-P . 

. 304S 

B203S2 SEAL-P .... 

. 203SS 

B20X41K SEAL-P . 

. 513017K 

B227080 WHITE . 

. 308WB 

B304S2 SEAL-P . 

. 304SS 

B204 SEAL-P . 

. 204 

B20X44 SEAL-P . 

. 513019 

B227087A EM . 

. B01 

B305 SEAL-P . 

. 305AG 

B2048 SEAL-P . 

. 513018 

B20X45 SEAL-P . 

. 513020 

B227087B EM . 

. B01 

B305D1 SEAL-P . 

. 305D 

B204C2 SEAL-P .... 

. 204FF 

B20X48 SEAL-P . 

. 513018 

B227087C EM . 

. B01 

B305D2 SEAL-P . 

. 305DD 

B204F1 SEAL-P . 

. 204F 

B20X49 SEAL-P . 

. 513041 

B228 FM . 

. B228 

B305R SEAL-P . 

. 305L 

B204S1 SEAL-P .... 

. 204S 

B20X4A SEAL-P . 

. 513077 

B228 SKF . 

. B228 

B305RS1 SEAL-P . 

. 305SL 

B204S2 SEAL-P .... 

. 204SS 

B20X4B SEAL-P . 

. 513076 

B230188 SKF . 

. S443Q 

B305RS1V SEAL-P . 

. 305SLV 

B205 SEAL-P . 

. 205BB 

B20X5 COM . 

. 51301 IK 

B23526 WHITE . 

. 308S 

B305RS2 SEAL-P . 

. 305SSL 

B205 SKF . 

. C407Q 

B20X52 SEAL-P . 

. 513013 

B2373 KEWANE . 

. JL69349 

B305S1 SEAL-P . 

. 305S 

B2055 KEWANE .... 

. DC211TTB 

B20X57K SEAL-P . 

. 513 016 K 

B2373B2376 KEWANE ... 

. SET11 

B305S2 SEAL-P . 

. 305SS 

B205C2 SEAL-P .... 

. 205FF 

B20X5K COM . 

. 51301 IK 

B2376 KEWANE . 

. JL69310 

B306 SEAL-P . 

. 306TB 

B205F1 SEAL-P . 

. 205F 

B20X6 SEAL-P . 

. 513012 

B2410 FM . 

. B2410 

B306A WARNER . 

. 306TB 

B205R SEAL-P . 

. 205L 

B20X601 SEAL-P . 

. 513030 

B2410 SKI . 

. B2410 

B306D1 SEAL-P . 

. 306F 

B205RS1 SEAL-P .. 

. 205SL 

B20X61 SEAL-P . 

. 513059 

B2410 TORRIN . 

. B2410 

B306D2 SEAL-P . 

. 306FF 

B205RS2 SEAL-P .. 

. 205SSL 

B20X64 SEAL-P . 

. 513061 

B2412 FM . 

. B2412 

B306R SEAL-P . 

. 306L 

B205S1 SEAL-P .... 

. 205S 

B20X65 SEAL-P . 

. 513085 

B2412 SKF . 

. B2412 

B306RS1 SEAL-P . 

. 306SL 

B205S2 SEAL-P .... 

. 205SS 

B20X68 SEAL-P . 

. 513062 

B2412 TORRIN . 

. B2412 

B306RS1V SEAL-P . 

. 306SLV 

B206 SEAL-P . 

. 206WB 

B20X70 SEAL-P . 

. 512001 

B2414 FM . 

. B2414 

B306RS2 SEAL-P . 

. 306SSL 

B206C2 SEAL-P .... 

. 206FF 

B20X73 SEAL-P . 

. 512005 

B2414 SKF . 

. B2414 

B306S1 SEAL-P . 

. 306S 
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TIMKEN 


Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

B306S2 SEAL-P . 

. 306SS 

B3553ASKC014R TOYOTA . 

. RW124R 

B5020 SKF . 

. B5020 

B5T4812B FORD . 

. 88107 

B307 SEAL-P . 

. 307TB 

B3580AC4 HOOVER . 

. RW127 

B50D SKF . 

. PB50D 

B5T7127A FORD . 

. M1306GEL 

B307A WARNER . 

. 307TB 

B36 FM . 

. B36 

B50F SKF . 

. PB50F 

B5TZ4840A FORD . 

. HB88509 

B307F1 SEAL-P . 

. 307F 

B36 SKF . 

. B36 

B50G SKF . 

. PB50G 

B5TZ4840B FORD . 

. 88508 

B307F2 SEAL-P . 

. 307FF 

B3612 FM . 

. B3612 

B50J SKF . 

. PB50J 

B5Y4221A FORD . 

. 28682 

B307GE SEAL-P . 

. 307L 

B3612 SKF . 

. B3612 

B5106WC2 SEAL-P . 

. 5106WCC 

B5Y4222A FORD . 

. 382 

B307R SEAL-P . 

. 307L 

B3616 FM . 

. B3616 

B52 FM . 

. B52 

B5Y4242A FORD . 

. 387A 

B307RBGE SEAL-P . 

. N307LOE 

B3616 SKI . 

. B3616 

B52 SKI . 

. B52 

B60026 NICE . 

. 614111 

B307RS1 SEAL-P . 

. 307SL 

B3616 TORRIN . 

. B3616 

B5203 SEAL-P . 

. 5203KE 

B60030 NICE . 

. 614145 

B307RS2 SEAL-P . 

. 307SSL 

B3624 FM . 

. B3624 

B5203S2 SEAL-P . 

. 5203KSSE 

B6032615X MAZDA . 

. 512161 

B307S1 SEAL-P . 

. 307S 

B37 FM . 

. B37 

B5204 SEAL-P . 

. 5204KE 

B6032615XB OEM . 

. 513030 

B307S2 SEAL-P . 

. 307SS 

B37 SKF . 

. B37 

B5205 SEAL-P . 

. 5205KE 

B6032615XC MAZDA ... 

. 513030 

B308 SEAL-P . 

. 308WB 

B39 FM . 

. B39 

B5206 SEAL-P . 

. 5206KE 

B607580A FORD . 

. 225518 

B308F2 SEAL-P . 

. 308FF 

B39 SKI . 

. B39 

B5206S2 SEAL-P . 

. 5206KSSE 

B610 FM . 

. B 610 

B308R SEAL-P . 

. 308L 

B3A4222A FORD . 

. 28521 

B5305 SEAL-P . 

. 5305KE 

B61218W36 MAZDA . 

. 201CC 

B308RGX SEAL-P . 

. 308LTB 

B3C7145A FORD . 

. B1316Q 

B5310WA SEAL-P . 

... 5310WA 

B6146 CASE . 

. 201AB 

B308RS1 SEAL-P . 

. 308SL 

B3D4222A FORD . 

. 28521 

B532 HUCO . 

. 568 

B62 FM . 

. B62 

B308RX SEAL-P . 

. 308LI 

B3TZ4221B FORD . 

. 395 

B5321/2 HUCO . 

. 563 

B62 SKF . 

. B62 

B308S1 SEAL-P . 

. 308S 

B3TZ7561A FORD . 

. F2065C 

B5351 WHITE . 

. 6320 

B62062RSJ SKF . 

. HB206FF 

B308S2 SEAL-P . 

. 308SS 

B3TZ7561B FORD . 

.... FA2255C 

B5351X WHITE . 

. 6320 

B62216510 MAZDA . 

. 614120 

B309 SEAL-P . 

. 309 

B40 FM . 

. B40 

B5354X WHITE . 

. 592 

B65 FM . 

. B65 

B309R SEAL-P . 

. 309L 

B40 SKF . 

. B40 

B5355 WHITE . 

. 598 

B650 SKF . 

. PB650 

B309RB SEAL-P . 

. IM309L 

B4029 SKF . 

. 614049 

B5431 WHITE . 

. 563 

B651 SKF . 

. PB651 

B309RS1 SEAL-P . 

. 309SL 

B41 FM . 

. B41 

B5431X WHITE . 

. 563 

B65174 SKF . 

. FC65174 

B309S1 SEAL-P . 

. 309S 

m SKF . 

. B41 

B5432 WHITE . 

. 566 

B652 SKF . 

. PB652 

B309S2 SEAL-P . 

. 309SS 

B412 SEAL-P . 

. 412 

B5589X WHITE . 

. 552 

B652HD SKF . 

. PB652HD 

B31 FM . 

. B31 

B42 SKF . 

. 513006 

B5590 WHITE . 

. 555S 

B656 SKF . 

. PB656 

B31 SKF . 

. B31 

B4221 FORD . 

. 28156 

B5598 WHITE . 

. 748S 

B657 SKF . 

. 57080 

B310 SEAL-P . 

. 310 

B4221 MASSEY . 

. 28156 

B5989 WHITE . 

. 552 

B65888 WHITE . 

. 87503 

B310R SEAI-P . 

. 310L 

B4222 FORD . 

. 28317 

B5A1201 FORD . 

... LM67048 

B66 FM . 

. B66 

B310RS1 SEAL-P . 

. 310SL 

B427219 GM . 

.. 3779-3720 

B5A1201A FORD . 

.. LM67048 

B66 SKF . 

. B66 

B310S1 SEAL-P . 

. 31DSB 

B435498 GM . 

.. 3779-3732 

B5A1202 FORD . 

... LM67010 

B66067 SKF . 

. FC66067 

B310S2 SEAL-P . 

. 310SS 

B435499 GM . 

.. 3779-3732 

B5A1202A FORD . 

.. LM67010 

B661 SKF . 

. PB656HD 

B311 SEAL-P . 

. 311TB 

B44 FM . 

. B44 

B5A1216 FORD . 

... LM11949 

B67 FM . 

. B67 

B311R SEAL-P . 

. 311L 

B44 SKF . 

. B44 

B5A1216A FORD . 

.. LM11949 

B67 SKF . 

. B67 

B311S1 SEAL-P . 

. 31 IS 

B45 FM . 

. B45 

B5A1216A-B5A1217B FORD 

. SET2 

B672404 GM . 

. 308L 

B312 SEAL-P . 

. 312 

B45 SKI . 

. B45 

B5A1217 FORD . 

... LM11910 

B6941 WHITE . 

. 1311 AG 

B3123 FORD . 

. T83 

B4552615XA MAZDA . 

. 513030 

B5A1217A FORD . 

.. LM11910 

B6951 WHITE . 

. 1311 AG 

B313 SEAL-P . 

. 313 

B4552615XB MAZDA . 

. 513030 

B5A1217B FORD . 

.. LM 11910 

B6A10094A FORD . 

. 204 

B313A SEAL-P . 

. 313A 

B45533047 MAZDA . 

. 510003 

B5A4616A FORD . 

. HM89410 

B6A10095A FORD . 

. 303BB 

B314 SEAL-P . 

. 314 

B45533047A FORD . 

. 510003 

B5A4616B FORD . 

.. HM88510 

B6A10095B FORD . 

. 200SS 

B315 SEAL-P . 

. 315 

B45533047A MAZDA . 

. 510003 

B5A4621A FORD . 

. HM89449 

B6A10095B FORD . 

. 200CC 

B31516510 MAZDA . 

. 614128 

B45533047B MAZDA . 

. 510003 

B5A4621B FORD . 

.. HM88542 

B6A10095BMR FORD ... 

. 200CC 

B316 SEAL-P . 

. 316 

B45533047DMV MAZDA .... 

. 510003 

B5A4630 FORD . 

.. HM89449 

B6A1216A FORD . 

. 12580 

B32 FM . 

. B32 

B46 FM . 

. B46 

B5A4630A FORD . 

. HM89449 

B6A4221 FORD . 

. 26882 

B32 SKF . 

. B32 

B46 SKI . 

. B46 

B5A4812B FORD . 

. 88107 

B6A4221A FORD . 

. 26882 

B3210 FM . 

. B3210 

B4616A FORD . 

.... 28314XD 

B5A7121A FORD . 

. C407Q 

B6A4222A FORD . 

. 26882 

B3210 SKI . 

. B3210 

B47 FM . 

. B47 

B5D4221A FORD . 

. 387A 

B6A7025A FORD . 

. 208SL 

B32159 IHC . 

. 2790 

B47 SKI . 

. B47 

B5D4222A FORD . 

. 382S 

B6A7580 FORD . 

. MC1625C 

B3216 FM . 

. B3216 

B48 FM . 

. B48 

B5D4616A FORD . 

. HM38510 

B6C10094A FORD . 

. 204FF 

B3216 SKF . 

. B3216 

B48 SKF . 

. B48 

B5D4616B FORD . 

.. HM88510 

B6C10094C FORD . 

. 203FF 

B3216 TORRIN . 

. B3216 

B4Q1243A FORD . 

. 33462 

B5D4621A FORD . 

. HM88542 

B6C10095A FORD . 

. 303CC 

B33 FM . 

. B33 

B4Q7065A FORD . 

. 1310L 

B5D4628A FORD . 

HM803110 

B6C7065A FORD . 

. 307L 

B33 SKF . 

. B33 

B4Q7118A FORD . 

. 13D8L 

B5D4630 FORD . 

HM803146 

B6D1244A FORD . 

. 18790 

B33148 WHITE . 

. 02252 

B4Q7118B FORD . 

. 3479 

B5D4630A FORD . 

HM803146 

B6D4616A FORD . 

. HM803110 

B33406 WHITE . 

. 1310AG 

B4Q7120A FORD . 

. Q12784 

B5QH1201A FORD . 

. 557A 

B6J1202A FORD . 

. 25522 

B33407 WHITE . 

. 1220 

B4T4242A FORD . 

. 33275 

B5QH1202A FORD . 

. 553X 

B6J1243A FORD . 

. 362A 

B33441 WHITE . 

. 641 

B4T4616A FORD . 

. 49520 

B5QH1202B FORD . 

. 553X 

B6J1244A FORD . 

. 368A 

B34 FM . 

. B34 

B4T4621A FORD . 

. 49576 

B5QH1216A FORD . 

. 3782 

B6Q1243A FORD . 

. 493 

B34 SKI . 

. B34 

B4T4628A FORD . 

. 5535 

B5QH4812A FORD . 

. 88509 

B6Q7580A FORD . 

. 225518 

B35 FM . 

. SET35 

B4T7025A FORD . 

. 209BB 

B5QH4812B FORD . 

. 88508 

B6QH4625A FORD . 

.... MUB5206UM 

B35 SKF . 

. SET35 

B4T7025B FORD . 

. 1209SL 

B5QH4812C FORD . 

. 88509 

B6S1244A FORD . 

. 368A 

B3552 FORD . 

. 6 

B4TZ4221A FORD . 

. 33275 

B5QH4812D FORD . 

. 88508 

B6T1202A FORD . 

. 25522 

B3553 FORD . 

. 06 

B50117190A MAZDA . 

. SET3 

B5S3517A FORD . 

. 104CC 

B6T1240A FORD . 

. 3982 

B3553AC4BU HOOVER . 

. RW124R 

B50117290 MAZDA . 

. 32204 

B5S7025A FORD . 

. 208SL 

B6T1243A FORD . 

. 3920 

B3553AC014 TOYOTA . 

. RW124R 

B5020 FM . 

. B5020 

B5T4812 FORD . 

. 88107 

B6T1244A FORD . 

. 33281 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


TIMKEN 


Part #/Name 

Timken 

Part It/Name 

Timken 

Part it/IVame 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

B6T1244B FORD . 

. 3984 

B7A4621 FORD . 

. M88048 

B88128 SEAL-P . 

. 88128 

B8QH4625C FORD . 

. MU1309UM 

B6T1244C FORD . 

. 33287 

B7A4621A FORD . 

. M88048 

B88128B SEAL-P .... 

. 88128B 

B8QH7025A FORD . 

. 1212SL 

B6T4630A FORD . 

. 53162 

B7A4625A FORD . 

.. R1535TAV 

B88128R SEAL-P .... 

. 514003 

B8QH7025B FORD . 

. 1311AG 

B6T7600A FORD . 

. 205S 

B7A7561A FORD . 

. FA1B25C 

B88128RA SEAL-P . 

. 88128RAP 

B8QH7025C FORD . 

. 210S 

B6TZ7580A FORD . 

. 225531 

B7A7561B FORD . 

. F1B25C 

B88128RB SEAL-P .. 

. 514003 

B8QH7025D FORD . 

. 216SL 

B6Z10095A FORD . 

. 200CC 

B7A758D FORD . 

. F1B25C 

B88131R SEAL-P .... 

. 88131R 

B8QH7065A FORD . 

.... MUS1308UM 

B70 FM . 

. B70 

B7A7580A FORD . 

. 1625T 

B885D0 SEAL-P . 

. 88500 

B8QH70B5B FORD . 

. 1311AGL 

B70 SKF . 

. B70 

B7AA1225A FORD . 

. 1207TB 

B88501 SEAL-P . 

. 88501 

B8QH7118A FORD . 

. M1306EL 

B7D25 FORD . 

. 2D8SL 

B7AZ1225A FORD . 

RW207CCRA 

B88502 SEAL-P . 

. 88502 

B8QH7118B FORD . 

. M1209EL 

B7025 HOOVER . 

. 2D7L 

B7C1201A FORD . 

.... LM48548 

B88503 SEAL-P . 

. 88503 

B8QH7120A FORD . 

. MU1206TM 

B7025A FORD . 

. 2D8L 

B7C1201A-B7C1202A FORD 

. SET5 

B885D4 SEAL-P . 

. 88504 

B8QH7120B FORD . 

. J361652 

B7025A2 FORD . 

. 2D8L 

B7C1202A FORD . 

.... LM48510 

B88505 SEAL-P . 

. 88505 

B8QH7120C FORD . 

. MU1209TV 

B7065 FORD . 

. 3D6L 

B/C121 BA FORD . 

. Ml2649 

B88506 SEAL-P . 

. 88506 

B8QH7127A FORD . 

. 5308WL 

B7065 HOOVER . 

. 3D6L 

B7C1217A FORD . 

. M12610 

B88506AR SEAL-P . 

. 88506AR 

B8QH7127B FORD . 

. 131OSL 

B7065B4 FORD . 

. 406 

B7EH7025A FORD . 

. 213SL 

B885D8 SEAL-P . 

. 88508 

B8QH7145A FORD . 

. J402464 

B7109 SEAL-P . 

. 7189 

B7Q7025C FORD . 

. 210S 

B88509 SEAL-P . 

. 88509 

B8QH7571A FORD . 

. FC2255C 

B71108A FORD . 

. J241248 

B7Q7065A FORD . 

. 1310L 

B89079 EM . 

M802048 M802011 

B8S7025A FORD . 

. 208SL 

8/118 FORD . 

. J241248 

B7Q7127A FORD . 

. 1308L 

B897 HUCO . 

. 14138A 

B8TZ4221A FORD . 

. HM516449 

B7118A FORD . 

. J241248 

B7QH7025A FORD . 

. 213SL 

B8971/2 HUCO . 

. 14276 

B8TZ4221B FORD . 

. 42346 

B7118A1 FORD . 

. J241248 

B7QH70B5A FORD . 

. 1310L 

B8A3571A FORD .... 

. 8537 

B8TZ4616A FORD . 

. 78551 

B7118A2 FORD . 

. J241248 

B7QH7118A FORD . 

.... M1208EL 

B8A7600A FORD .... 

. PB50DHD 

B8TZ4621A FORD . 

. 72200C 

B7118A3 FORD . 

. J241248 

B7QH7120A FORD . 

. 0513Q 

B8AZ7580A FORD .. 

. 1625 

B8TZ4621B FORD . 

. 78215C 

B7118A4 FORD . 

. J241248 

B7QH7120B FORD . 

. J322064 

B8AZ7B00A FORD .. 

. PB50DHD 

B8TZ4621C FORD . 

. 72212C 

B7118A5 FORD . 

. J241248 

B7QH7127A FORD . 

. 1308SL 

B8C10094A FORD .. 

. 304SS 

B8TZ75B1A FORD . 

. FC2255C 

B7118AR FORD . 

. J241248 

B7T1201A FORD . 

. 25590 

B8C10095A FORD .. 

. 204FF 

B90 DANA . 

. 513010 

B7121 FORD . 

. J241256 

B7T7025B FORD . 

. 1211SL 

B8Q4423A FORD .... 

. 311TB 

B907257 SEAL-P . 

. 907257 

B7121A FORD . 

. J241256 

B7T7025C FORD . 

. 209BB 

B8QH1201A FORD . 

. 6389 

B91 DAHA . 

. 51301 IK 

B7121A1 FORD . 

. J241256 

B7T7065B FORD . 

. 111TB 

B8QH1202A FORD . 

. 6320 

B91450 CASE . 

. 250514 

B7121A2 FORD . 

. J241256 

B7T7118A FORD . 

. Q15902 

B8QH1216A FORD . 

. 537 

B92 DAHA . 

. 513012 

8/121 A3 FORD . 

. J241256 

B7T7127A FORD . 

. B2816 

B8QH1217A FORD . 

. 532A 

B93 DAHA . 

. 513013 

B7121A4 FORD . 

. J241256 

B8D16 SEAL P . 

. 8016 

B8QH1239A FORD . 

. 742 

B93A4616 FORD . 

. 2523 

B7121B FORD . 

. J241256 

B8D18 KEWAHE . 

.. DC208TTB 

B8QH1240A FORD . 

. 749 

B9683 WHITE . 

. 1311AG 

B72 SKF . 

. B72 

B8101 WHITE . 

. 749 

B8QH1240B FORD .. 

. 580 

B9706 WHITE . 

. 1210AG 

B73 FM . 

. B73 

B824 HUCO . 

. 14131 

B8QH1243A FORD . 

. 752 

B9747 WHITE . 

. 5216KE 

B73 SKF . 

. B73 

B8241/2 HUCO . 

. 14276 

B8QH1244A FORD . 

. 594 

B976D WHITE . 

. 1311 AG 

B7580 FORD . 

. 2DB3R 

B8500 SEAL-P . 

. 8500 

B8QH1244B FORD .. 

. 760 

B9806 WHITE . 

. 6461 

B7580A FORD . 

. 2DB3R 

B8502 SEAL-P . 

. 8502 

B8QH18224A FORD 

. NTA815 

B9807 WHITE . 

. 71437 

B7580A1 FORD . 

. 2063R 

B8503 SEAL-P . 

. 8503 

B8QH2873A FORD . 

. 207 

B9808 WHITE . 

. 71750 

B7580A2 FORD . 

. 2063R 

B8504 SEAL-P . 

. 8504 

B8QH4221A FORD . 

. 644 

B9809 WHITE . 

. 95475 

B76 SKF . 

. PB76 

B8505 SEAL-P . 

. 8505 

B8QH4221B FORD .. 

. 33281 

B981D WHITE . 

. 95925 

B7600 FORD . 

. 203S 

B8506 SEAL-P . 

. 8506 

B8QH4221C FORD .. 

. 65237 

B9868 WHITE . 

. 1311AG 

B7600 HOOVER . 

. 203S 

B8507 SEAL-P . 

. 8507 

B8QH4221D FORD . 

. 65225 

B9904 WHITE . 

. J402480 

B7600A FORD . 

. 203S 

B853D FORD . 

. J201632 

B8QH4221E FORD .. 

. 665 

B9AF10A303A FORD .... 

. 304DD 

B7600A1 FORD . 

. 203S 

B8530A FORD . 

. J201632 

B8QH4221F FORD .. 

. 68450 

B9AZ10A303A FORD .... 

. 304DD 

B7600A2 FORD . 

. 203S 

B8530A1 FORD . 

.... J201632 

B8QH4222A FORD . 

. 632 

B9AZ1180B FORD . 

. R88128 

B7600A3 FORD . 

. 203S 

B8530A2 FORD . 

.... J201632 

B8QH4222B FORD .. 

. HM516410 

B9C1201A FORD . 

. LM501349 

B7600B FORD . 

. 203S 

B8530A3 FORD . 

.... J201632 

B8QH4222C FORD .. 

. 65500 

B9C3123A FORD . 

. 11590 

B7600P FORD . 

. 203S 

B8537 SEAL-P . 

. 8537 

B8QH4222D FORD . 

. 653 

B9C3123B FORD . 

. 11590 

B76HD SKF . 

. PB76HD 

B8603 SEAL-P . 

. 8603 

B8QH4222E FORD .. 

. 68712 

B9C3126A FORD . 

. 11520 

B77 SKF . 

. PB77 

B8604 SEAL-P . 

. 8604 

B8QH4222F FORD .. 

. 42584 

B9ME2990A FORD . 

. 5106WCC 

B7778 KEWAHE . 

. DS209TTRA 

B8605 SEAL-P . 

. 8605 

B8QH4242A FORD . 

. HM516449 

B9T1200A FORD 


B7799X WHITE . 

. 772 

B87013 SEAL-P . 

. 87013 

B8QH4242B FORD .. 

. 42346 

HM212044-HM212011 

B77HD SKF .... 

.... PB77HD 

B87016 SEAL P .... 

... 87016 

B8QH4423A FORD . 

.... 311TB 

B9T1201A FORD .... 

.... HM212044 

B79 SKF . 

. PB79 

B875D0 SEAL-P . 

. 87500 

B8QH4424A FORD . 

.MUS1308UM 

B9TT1200A FORD 


B79249014 IHC . 

. 88107 

B875D1 SEAL-P . 

. 87501 

B8QH4470A FORD . 

. 214 

HM212044-HM212011 

B79249015 IHC .... 

. 88505 

B87502 SEAL P .... 

... 87502 

B8QH4475A FORD . 

.... MA1209EL 

B9TT1201A FORD .... 

... HM212044 

B79249025 IHC . 

. 88503 

B87503 SEAL-P . 

. 87503 

B8QH461BA FORD . 

. 72487 

B9TT1201AOW FORD ... 

. HM212044 

B7980 KEWAHE . 

. DS208TTC 

B875D4 SEAL-P . 

. 87504 

B8QH4616B FORD .. 

. H715311 

B9TT1202A FORD . 

. HM212011 

B7A10095A FORD . 

. 203SS 

B875D6 SEAL-P . 

. 87506 

B8QH4616C FORD .. 

. HM807010 

B9TT4B1BA FORD . 

. HM903210 

B7A1225A FORD . 

.RW207CCRA 

B87507 SEAL-P . 

. 87507 

B8QH461BD FORD . 

. 78551 

B9TT4B21A FORD . 

. HM807044 

B7A4221 FORD . 

. LM501349 

B88 FM . 

. B88 

B8QH4621A FORD . 

. 72212C 

B9TT4621B FORD . 

. HM903249 

B7A4221A FORD . 

. LM501349 

B88 SKF . 

. B88 

B8QH4621B FORD .. 

. H715345 

B9TT4800A FORD . 

. HB88509 

B7A4221B FORD . 

. LM603049 

B88 TORRIH . 

. B88 

B8QH4621C FORD .. 

. HM807046 

B9TT7025A FORD . 

. 5212W 

B7A4222A FORD . 

. LM501310 

B88016 SEAL-P . 

. 88016 

B8QH4621D FORD . 

. 72200C 

B9TT7065A FORD . 

. 1412L 

B7A4222B FORD . 

. LM603011 

B881D7 SEAL-P . 

. 88107 

B8QH4621E FORD .. 

. 78215C 

B9TT7118A FORD . 

. 311L 

B7A4R1RA FORD . 

M88D10 

R8R107R SFAI-P . 

88107AR 

R8(lH4fi7RR FORD . 

MUS13D8UM 

R9TT712RA FORD . 

MR1308TV 






Part it/Hame 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part It/Name 


B9TT7127A FORD . 

.... MU1311UV 

BA5021 WHITE . 

. 3979 

BB16229 WHITE . 

. 49520 

BB4221 FORD . 

. 3982 

B9TT7422A FORD . 

. S444Q 

BA5021A WHITE . 

. 28682 

BB1B230 WHITE . 

. 49585 

BB4221A FORD . 

. 3982 

B9TZ4840A FORD . 

. HB88107A 

BA51 LEMPCO . 

. 2065T 

BB1B231 WHITE . 

. 3979 

BB4221B FORD . 

. 3984 

BA1 FEDRAL . 

. 1505 

BA58 LEMPCO . 

. I2255C 

BB1B275 WHITE . 

. 342S 

BB4221B0W FORD . 

. 3984 

BA 10 FEDRAL . 

. 1752SC 

BA59 LEMPCO . 

. R2062C 

BB1706 WHITE . 

. J321632 

BB4221B0WB FORD . 

. 3984 

BA 10 LEMPCO . 

. 1752SC 

BA66 LEMPCO . 

. 2005C 

BB1719 WHITE . 

. 207 

BB4222 FORD . 

. 3920 

BA 100 LEMPCO . 

. GD2005C 

BA67 LEMPCO . 

. F2065C 

BB17304 MCOUAY . 

. 30304 

BB4222A FORD . 

. 3920 

BA 1086 LEMPCO . 

. 614037 

BA7 DORMAN . 

. S1505C 

BB17305 MCOUAY . 

. 30305M 

BB4222B FORD . 

. 3920 

BA108BGF LEMPCO . 

. 614037 

BA7025 FORD . 

. 207L 

BB1833AS MCOUAY . 

. 205TTH 

BB42252 WHITE . 

. 1311AGL 

BA 11 FEDRAL . 

. W1505C 

BA72 LEMPCO . 

. 614038 

BB19203 WHITE . 

. 207 

BB43308C MCOUAY . 

. 308LI 

BA 11 LEMPCO . 

. W1505C 

BA73 LEMPCO . 

. 614018 

BB1B243209 SKF . 

. RW124R 

BB456991 MCOUAY . 

. 88508 

BA 1145 LEMPCO . 

. B1505C 

BA78 LEMPCO . 

. D2065C 

BB1B630370B SKF . 

. 203RRAC 

BB4615B FORD . 

.. 53176-53375 

BA 1178 LEMPCO . 

. 1377C 

BA8 FEDRAL . 

. IM1605C 

BB1HB MCOUAY . 

. HB1 

BB4616 FORD . 

. 44348 

BA1225A FORD . 

. 88107 

BA8 LEMPCO . 

. IU1605C 

BB2 BIAHTH . 

. DS208TTH 

BB461BA FORD . 

. 44348 

BA 132 DORMAN . 

. 225531 

BA81 LEMPCO . 

. FT2065C 

BB201011M MCOUAY .... 

. M201011 

BB4616AR FORD . 

. 44348 

BAM FEDRAL . 

. D2065C 

BA82 LEMPCO . 

. 614038 

BB201047MS MCOUAY .. 

. M201047S 

BB4B16B FORD . 

. 53375 

BAM LEMPCO . 

. D2065C 

BA9 FEDRAL . 

. 1562C 

BB203KRR2 FAFHIR . 

. 203RRAC 

BB4621AR FORD . 

. 44156 

BA 15 FEDRAL . 

. W1505C 

BA9 LEMPCO . 

. 1562C 

BB206 MCOUAY . 

. 1206AG 

BB4621B FORD . 

. 53176 

BA 16 DORMAN . 

. F2255C 

BA91 LEMPCO . 

. G1697C 

BB206HB MCOUAY . 

. HB206FF 

BB462306 MCOUAY . 

. W306FF 

BA 17 LEMPCO . 

. 2005C 

BA93 LEMPCO . 

. DC2065C 

BB207 MCOUAY . 

. 1207TB 

BB4625A FORD . 

. RS5305W 

BA 19 FEDRAL . 

. 2005C 

BA94 LEMPCO . 

. F1505C 

BB208ZNR MCOUAY . 

. 208SL 

BB4625B FORD . 

. RS5305W 

BA2 FEDRAL . 

. 2065C 

BA95 LEMPCO . 

. 614038 

BB20S MCOUAY . 

. SET20 

BB4625B1 FORD . 

. RS5305W 

BA2 LEMPCO . 

. 2065C 

BA96 LEMPCO . 

. FC2255C 

BB210 MCOUAY . 

. 1210AG 

BB4625B3 FORD . 

. RS5305W 

BA208TT9 MCOUAY . 

. DS208TTG 

BA97 LEMPCO . 

. 614036 

BB2106 WHITE . 

. J402064 

BB4625B4 FORD . 

. RS5305W 

BA21 DORMAN . 

. D2255C 

BA99 LEMPCO . 

. G1625C 

BB211 MCOUAY . 

. 1211AG 

BB462806 MCOUAY . 

. W306FF 

BA210TTR4 MCOUAY . 

... DS210TTRB 

BAH0068D SKF . 

. 510029 

BB2113 WHITE . 

. 200AB 

BB50D7 WHITE . 

. 14276 

BA211TT5 MCOUAY . 

. DC211TTC 

BAR0084DVK40 SKF . 

. HA590290 

BB211NR MCOUAY . 

. 211L 

BB5008 WHITE . 

. 02820 

BA211TT6 MCOUAY . 

. DS211TTD 

BAR5013AD SKF . 

.... HA590033 

BB211ZNR MCOUAY . 

. 211SL 

BB5008A WHITE . 

. 3820 

BA211TTR3 MCOUAY . 

... DC211TTRA 

BB010TAC MCOUAY . 

.. NPC010RPC 

BB212 MCOUAY . 

. 1212AG 

BB5008B WHITE . 

. 31520 

BA211TTR3B MCOUAY ... 

... DS211TTRB 

BB010TE MCOUAY . 

... NPS010RPC 

BB2132A FORD . 

. 09074-09196 

BB50D9 WHITE . 

. 02420 

BA22 DORMAN . 

. 614037 

BB012TA MCOUAY . 

.. NPS012RPC 

BB213ZNR MCOUAY . 

. 1213SL 

BB5011 WHITE . 

. 47 2A 

BA24 FEDRAL . 

. M1625C 

BB014TA MCOUAY . 

.. NPS014RPC 

BB214 MCOUAY . 

. 1214AG 

BB5011A WHITE . 

. 33462 

BA24 LEMPCO . 

. M1625C 

BB014TAC MCOUAY . 

.. NPC014RPC 

BB22045 WHITE . 

. 02755 

BB5012 WHITE . 

. 29520 

BA25 DORMAN . 

. 225531 

BB015TA MCOUAY . 

... NPS015RPC 

BB22171 WHITE . 

. J402064 

BB5D12A WHITE . 

. 29520 

BA3 FEDRAL . 

. P1605C 

BB100RG MCOUAY . 

.. NPS100RRC 

BB22251 WHITE . 

. 311TB 

BB5013 WHITE . 

. 2720 

BA3 LEMPCO . 

. P1605C 

BB100RWR MCOUAY . 

.... RWC35YYR 

BB22252 WHITE . 

. 311TB 

BB5D13A WHITE . 

. 26820 

BA4508 MCOUAY . 

. DS208TTE 

BB100TA MCOUAY . 

.. IMPS 100RPC 

BB22276 WHITE . 

. 1313AG 

BB50M WHITE . 

. 15250X 

BA4508B MCOUAY . 

. DC208TT 

BB100TAC MCOUAY . 

.. NPC100RPC 

BB23704 WHITE . 

. 8505 

BB5DMA WHITE . 

. 2820 

BA4508BC MCOUAY . 

.DS208TTI 

BB101RWR MCOUAY . 

. RW507BR 

BB23765 WHITE . 

. 8507 

BB5018A WHITE . 

. 394A 

BA4508BD MCOUAY . 

. DC208TTD 

BB102TA MCOUAY . 

.. WPS 102RPC 

BB2B210 WHITE . 

. 683 

BB5018B WHITE . 

. 25520 

BA4508BH MCOUAY . 

. DC208TTB 

BB102TAC MCOUAY . 

.. NPC102RPC 

BB2B211 WHITE . 

. 672 

BB5018C WHITE . 

. 34478 

BA4508BJ MCOUAY . 

. DS208TTC 

BB103TEC MCOUAY . 

NPC103RPCC 

BB2B229 WHITE . 

. 641 

BB5021 WHITE . 

. 3920 

BA4508EF MCOUAY . 

. DS208TTF 

BB104RW MCOUAY . 

WPS103GRCC 

BB2B230 WHITE . 

. 632D 

BB5D21A WHITE . 

. 28622 

BA4509 MCOUAY . 

.... DS209TTRD 

BB104TE MCOUAY . 

... NPS103RPC 

BB2B246 WHITE . 

. 748S 

BB506RWA MCOUAY . 

. RW506AR 

BA4509A MCOUAY . 

. DS209TTC 

BB111RW MCOUAY . 

. RW111 

BB29280 WHITE . 

. 307TB 

BB507R MCOUAY . 

. R507 

BA4509B MCOUAY . 

. DS209TTD 

BB1 1702 WHITE . 

. 208 

BB2HB MCOUAY . 

. HB2 

BB507RR MCOUAY . 

... RW207CCRA 

BA4509BE MCOUAY . 

. DS209TTA 

BB1 1706 WHITE . 

. J321664 

BB2I\I BLANTN . 

. DS208TTI 

BB507RT MCOUAY . 

... RW207CCRA 

BA4509K MCOUAY . 

... DS209TTRA 

BB1200 FORD . 

.... 2788-2729 

BB306 MCOUAY . 

. 1306TB 

BB507RWA MCOUAY . 

. RW507AR 

BA4509M MCOUAY . 

... DS209TTRB 

BB1201 FORD . 

. 2788 

BB307LQE MCOUAY . 

. N307L0E 

BB507RWC MCOUAY . 

. RW507CR 

BA4510 MCOUAY . 

.... DS210TTRA 

BB1202 FORD . 

. 2729X 

BB308CC1 MCOUAY . 

. 308CC 

BB507RWE MCOUAY . 

. RW507ER 

BA5 FEDRAL . 

. 1625C 

BB1216 FORD . 

. 1755 

BB309NL MCOUAY . 

. N309L 

BB5D7RWG MCOUAY . 

. RW507GR 

BA50 LEMPCO . 

. C1697C 

BB1217 FORD . 

. 1729X 

BB310 MCOUAY . 

. 1310AG 

BB508R MCOUAY . 

. R508 

BA5007 WHITE . 

. 14138A 

BB1238 FORD . 

. 462-453X 

BB311 MCOUAY . 

. 1311AG 

BB508RWB MCOUAY . 

. RW508BR 

BA5008 WHITE . 

. 02877 

BB1238A FORD . 

. 462-453X 

BB311NR MCOUAY . 

. 1311AGL 

BB509R MCOUAY . 

. R509 

BA5008A WHITE . 

. 2878 

BB1239 FORD . 

. 453X 

BB3123A FORD . 

. T105 

BB509RWF MCOUAY . 

. RW509FR 

BA5011 WHITE . 

. 482 

BB1239A FORD . 

. 453X 

BB3123A1 FORD . 

. T105 

BB5106WCC MCOUAY ... 

. 5106WCC 

BA5011A WHITE . 

. 33275 

BB1240 FORD . 

. 462 

BB32252 WHITE . 

. 1311AG 

BB5139 WHITE . 

. 594 

BA5012 WHITE . 

. 29585 

BB1240A FORD . 

. 462 

BB32276 WHITE . 

. 314 

BB5158 WHITE . 

. 41125 

BA5012A WHITE . 

. 29586 

BB1240B FORD . 

. 3984 

BB3553 FORD . 

. 14 

BB5159 WHITE . 

. 41286 

BA5013 WHITE . 

. 2788 

BB125RW MCOUAY . 

. RW125 

BB36B MCOUAY . 

. RW115R 

BB5203 MCOUAY . 

. 5203KE 

BA5013A WHITE . 

. 26882 

BB141808 SKF . 

. SCE148 

BB38B MCOUAY . 

. SET39 

BB52D4 MCOUAY . 

. 5204KE 

BA5014 WHITE . 

. 15118 

BB148B MCOUAY . 

. SCE148 

BB3HB MCOUAY . 

. HB3 

BB5205 MCOUAY . 

. 5205KE 

BA5014A WHITE . 

. 2879 

BB1579CNNV MCOUAY .... 

. SET10 

BB41307B MCOUAY . 

. N1307L 

BB5205WSS MCOUAY ... 

. 5205KSSE 

BA5018A WHITE . 

. 399A 

BB1579RUCNNV MCOUAY 

. SET10 

BB4220 FORD . 

. 3982-3920 

BB52D6 MCOUAY . 

. 5206KE 

BA5018B WHITE . 

. 25580 

BB16211 WHITE . 

. 309S 

BB4220A FORD . 

. 3982-3920 

BB5206WS MCOUAY . 

. 5206KSE 

BA5018C WHITE . 

. 34300 

BB16213 WHITE . 

. 310SB 

BB4220B FORD . 

. 3984-3920 

BB52M WHITE . 

. 1214AG 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


Part #/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part #/l\lame 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

BB5310WA MCOUAY . 

. 5310WA 

BB62D8 MCOUAY . 

. 208 

BB6310 MCOUAY . 

. 310 

BB88128RA MCOUAY .... 

. 514003 

BB54203008 MCOUAY .... 

... NPS008RPC 

BB62D82RS MCOUAY . 

. 208FF 

BB63102Z MCOUAY . 

. 310SS 

BB88131R MCOUAY . 

. 88131R 

BB54203010 MCOUAY .... 

.... NPS010RPC 

BB6208NR MCOUAY . 

. 208L 

BB6310NR MCOUAY . 

. 310L 

BB88501 MCOUAY . 

. 88501 

BB60022RS MCOUAY . 

. 102CC 

BB6208Z MCOUAY . 

. 208S 

BB6310ZNR MCOUAY .... 

. 310SL 

BB88503 MCOUAY . 

. 88503 

BB60D32RS MCOUAY . 

. 103CC 

BB6208ZNR MCOUAY . 

. 208SL 

BB6311 MCOUAY . 

. 311TB 

BB88504 MCOUAY . 

. 88504 

BB60042RS MCOUAY . 

. 104CC 

BB62D9 MCOUAY . 

. 209BB 

BB6311NR MCOUAY . 

. 311L 

BB88505 MCOUAY . 

. 88505 

BB60D5 MCOUAY . 

. 105CB 

BB62092Z MCOUAY . 

. 209SS 

BB6312 MCOUAY . 

. 312 

BB88506 MCOUAY . 

. 88506 

BB60D52RS MCOUAY . 

. 105CC 

BB6209NR MCOUAY . 

. 209L 

BB6314 MCOUAY . 

. 314 

BB88506AR MCOUAY .... 

. 88506AR 

BB60D6 MCOUAY . 

. 10BWB 

BB62D9ZNR MCOUAY . 

. 209SL 

BB6412 MCOUAY . 

. 412 

BB88506BR MCOUAY .... 

. 88506BR 

BB60062RS MCOUAY . 

. 106CC 

BB6210 MCOUAY . 

. 210S 

BBB4204012 MCOUAY ... 

... NPC012RPC 

BB88506CF MCOUAY . 

. RW206CCR 

BB6007 MCOUAY . 

. 107WB 

BB62102Z MCOUAY . 

. 210SS 

BB660412RS MCOUAY ... 

. 202CCI 

BB88508HB MCOUAY .... 

. HB88508 

BB60072RS MCOUAY . 

. 107DD 

BB62102ZNR MCOUAY . 

. 210SSL 

BB6B3062RS MCOUAY ... 

. 202CCAG 

BB88509HB MCOUAY .... 

. HB88509 

BB60D8 MCOUAY . 

. 108TB 

BB6210Z MCOUAY . 

. 210S 

BB700029R MCOUAY . 

. RWF34R 

BB88510 MCOUAY . 

. HB88510 

BB60D9 MCOUAY . 

. 109TB 

BB6211 MCOUAY . 

. 211TB 

BB7025 FORD . 

. 209BB 

BB88510HB MCOUAY .... 

. HB88510 

BB6010 MCOUAY . 

. 110CB 

BB6211NR MCOUAY . 

. 211L 

BB7025 HOOVER . 

. 209BB 

BB904262 MCOUAY . 

. RW307R 

BB6011 MCOUAY . 

. 111TB 

BB6211ZNR MCOUAY . 

. 211SL 

BB7025 SKF . 

. 209BB 

BB909025 MCOUAY . 

. B25 

BB6039 WHITE . 

. 1214AG 

BB6212 MCOUAY . 

. 212 

BB7D25A FORD . 

. 209BB 

BB909026 MCOUAY . 

. B26 

BB6047 WHITE . 

. 3780 

BB6212Z MCOUAY . 

. 212S 

BB7065 FORD . 

. 307TB 

BB909040 MCOUAY . 

. B40 

BB607RWB MCOUAY . 

. RW607WR 

BB6212ZNR MCOUAY . 

. 212SL 

BB7065 HOOVER . 

. 307TB 

BB909041 MCOUAY . 

. B41 

BB62D0 MCOUAY . 

. 200AB 

BB6221 WHITE . 

. 1311AG 

BB7065 SKF . 

. 307TB 

BB909044 MCOUAY . 

. B44 

BB62D02RS MCOUAY . 

. 200CC 

BB6228 MCOUAY . 

. 513181 

BB7109HC MCOUAY . 

. 7109 

BB909045 MCOUAY . 

. B45 

BB62002Z MCOUAY . 

. 200SS 

BB6257 WHITE . 

. 309S 

BB7118 FORD . 

. J322080 

BB909046 MCOUAY . 

. B46 

BB6200Z MCOUAY . 

. 200S 

BB6302 MCOUAY . 

. 302AG 

BB7118A FORD . 

. J322080 

BB909047 MCOUAY . 

. B47 

BB6201 MCOUAY . 

. 201AB 

BB63022RS MCOUAY . 

. 302CC 

BB7118A1 FORD . 

. J322080 

BB909048 MCOUAY . 

. B48 

BB62D12RS MCOUAY . 

. 201CC 

BB6302Z MCOUAY . 

. 302S 

BB7118A2 FORD . 

. J322080 

BB909052 MCOUAY . 

. B52 

BB62012Z MCOUAY . 

. 201SS 

BB63D3 MCOUAY . 

. 303BB 

BB7118A3 FORD . 

. J322080 

BB909066 MCOUAY . 

. B66 

BB6201Z MCOUAY . 

. 201S 

BB63D32RS MCOUAY . 

. 303CC 

BB7118A4 FORD . 

. J322080 

BB909067 MCOUAY . 

. B67 

BB6202 MCOUAY . 

. 202AG 

BB6303Z MCOUAY . 

. 303S 

BB7120 FORD . 

. J2B1648 

BB909070 MCOUAY . 

. B70 

BB62D22RS MCOUAY . 

. 202FF 

BB6304 MCOUAY . 

. 304WB 

BB7120A FORD . 

. J261648 

BB909073 MCOUAY . 

. B73 

BB62022RSN MCOUAY ... 

. 202FFL 

BB63042RS MCOUAY . 

. 304DD 

BB7120A1 FORD . 

. J261648 

BB93324 MCOUAY . 

. J241248 

BB62022Z MCOUAY . 

. 202SS 

BB63042Z MCOUAY . 

. 304SS 

BB7120A2 FORD . 

. J261648 

BB93422 MCOUAY . 

. J241644 

BB6202Z MCOUAY . 

. 202S 

BB6304Z MCOUAY . 

. 304S 

BB7120A3 FORD . 

. J261648 

BB940262 MCOUAY . 

. RW307R 

BB62D3 MCOUAY . 

. 203AB 

BB6305 MCOUAY . 

. 305AG 

BB77204012 MCOUAY ... 

... WPS012GRC 

BB94622 MCOUAY . 

. J361644 

BB62032RS MCOUAY . 

. 203FF 

BB63052RS MCOUAY . 

. 305DD 

BB772051D0 MCOUAY ... 

... WPS100GRC 

BB94626 MCOUAY . 

. J361652 

BB62032Z MCOUAY . 

. 203SS 

BB63052Z MCOUAY . 

. 305SS 

BB772061D3 MCOUAY ... 

... WPS103GRC 

BB94726 MCOUAY . 

. J401652 

BB62D3RS MCOUAY . 

. 203F 

BB63052ZNR MCOUAY . 

. 305SSL 

BB772071D4 MCOUAY ... 

... WPS104GRC 

BB9504ZB MCOUAY . 

. 204BBAR 

BB6203VKE MCOUAY . 

. 203RRAG 

BB6305NR MCOUAY . 

. 305L 

BB77207107 MCOUAY ... 

... WPS107GRC 

BB95532 MCOUAY . 

. J322064 

BB6203Z MCOUAY . 

. 203S 

BB6305RS MCOUAY . 

. 305D 

BB772081D8 MCOUAY ... 

... WPS108GRC 

BB95546 MCOUAY . 

. J322080 

BB6204 MCOUAY . 

. 204 

BB6305Z MCOUAY . 

. 305S 

BB77209112 MCOUAY ... 

... WPS112GRC 

BB95732 MCOUAY . 

. J4020B4 

BB62042RS MCOUAY . 

. 204FF 

BB6305ZNR MCOUAY . 

. 305SL 

BB8013 MCOUAY . 

. 8013 

BB99RWR MCOUAY . 

.RWP30YYR 

BB62042Z MCOUAY . 

. 204SS 

BB63D6 MCOUAY . 

. 306TB 

BB8016J MCOUAY . 

. 8016 

BBE4615 FORD . 

. 53177-53375 

BB6204RS MCOUAY . 

. 204F 

BB63062RS MCOUAY . 

. 30BFF 

BB8500 MCOUAY . 

. 8500 

BBE4616 FORD . 

. 53375 

BB6204Z MCOUAY . 

. 204S 

BB63062Z MCOUAY . 

. 306SS 

BB85D2 MCOUAY . 

. 8502 

BBE4621 FORD . 

. 53177 

BB6204ZZ MCOUAY . 

. 204SS 

BB63062ZNR MCOUAY . 

. 306SSL 

BB8503 MCOUAY . 

. 8503 

BBE7120 FORD . 

. J261648 

BB6205 MCOUAY . 

. 205BB 

BB63D6BLL MCOUAY . 

. RW114R 

BB85D4 MCOUAY . 

. 8504 

BBG4615 FORD . 

.. 53176-53375 

BB62052RS MCOUAY . 

. 205FF 

BB6306NR MCOUAY . 

. 306L 

BB85D5 MCOUAY . 

. 8505 

BBG4616 FORD . 

. 53375 

BB62052Z MCOUAY . 

. 205SS 

BB6306Z MCOUAY . 

. 306S 

BB85D6 MCOUAY . 

. 8506 

BBG4621 FORD . 

. 53176 

BB62052ZNR MCOUAY ... 

. 205SSL 

BB63D6ZNBR MCOUAY . 

. 30BSLV 

BB8537 MCOUAY . 

. 8537 

BBM233047 MAZDA . 

. WB000033 

BB62D5RS MCOUAY . 

. 205F 

BB6306ZNR MCOUAY . 

. 30BSL 

BB8604 MCOUAY . 

. 8604 

BBR717 SEAL-P . 

. MU1204JA 

BB6205Z MCOUAY . 

. 205S 

BB6307 MCOUAY . 

. 307TB 

BB8605 MCOUAY . 

. 8605 

BBWD393627B SKF . 

. 885154B 

BB6205ZNR MCOUAY . 

. 205SL 

BB63072RS MCOUAY . 

. 307FF 

BB87016 MCOUAY . 

. 87016 

BC01377CCA MCOUAY .. 

. 614018 

BB6205ZZ MCOUAY . 

. 205SS 

BB63072Z MCOUAY . 

. 307SS 

BB87500 MCOUAY . 

. 87500 

BC1 BLADim . 

. DC208TTD 

BB62D6 MCOUAY . 

. 206WB 

BB6307NR MCOUAY . 

. 307L 

BB87501 MCOUAY . 

. 87501 

BC10D3 MCOUAY . 

. 2375F 

BB62D62RS MCOUAY . 

. 20BFF 

BB6307Z MCOUAY . 

. 307S 

BB87502 MCOUAY . 

. 87502 

BC1054 MCOUAY . 

. 1505 

BB6206NR MCOUAY . 

. 20BL 

BB63D7ZNR MCOUAY . 

. 307SL 

BB87503 MCOUAY . 

. 87503 

BC1055 MCOUAY . 

. 1872 

BB6206Z MCOUAY . 

. 206S 

BB63D8 MCOUAY . 

. 308WB 

BB87503WC MCOUAY .... 

. WC87503 

BC1059 MCOUAY . 

. 2256 

BB6206ZNR MCOUAY . 

. 206SL 

BB63082RS MCOUAY . 

. 308FF 

BB87504 MCOUAY . 

. 87504 

BC1065 MCOUAY . 

. 01876 

BB6207 MCOUAY . 

. 207 

BB63082Z MCOUAY . 

. 308SS 

BB87505 MCOUAY . 

. 87505 

BC1081 MCOUAY . 

. 2005 

BB62072RS MCOUAY . 

. 207FF 

BB6308NR MCOUAY . 

. 308L 

BB87506 MCOUAY . 

. 87506 

BC1086 MCOUAY . 

. 614037 

BB62072Z MCOUAY . 

. 207SS 

BB6308Z MCOUAY . 

. 308S 

BB87507 MCOUAY . 

. 87507 

BC1087 MCOUAY . 

. 2065 

BB6207NR MCOUAY . 

. 2D7L 

BB6308ZNR MCOUAY . 

. 308SL 

BB88013 MCOUAY . 

. 88013 

BC1104 MCOUAY . 

. 1562 

BB62D7RS MCOUAY . 

. 207F 

BB63D9 MCOUAY . 

. 309 

BB88016 MCOUAY . 

. 88016 

BC1114 MCOUAY . 

. 2756 

BB62D7VBE MCOUAY . 

. 88107 

BB63092Z MCOUAY . 

. 309SS 

BB88107AR MCOUAY . 

. 88107AR 

BC1136 MCOUAY . 

. 1752 

BB6207Z MCOUAY . 

. 207S 

BB6309NR MCOUAY . 

. 309L 

BB88107HB MCOUAY . 

. HB88107A 

BC1137 MCOUAY . 

. 1752SC 

BB62D7ZNR MCOUAY . 

. 207SL 

BB6309Z MCOUAY . 

. 309S 

BB88107R MCOUAY . 

. R88107 

BC1145 MCOUAY . 

. B1505C 

BB62D7ZNRC MCOUAY ... 

. 207XLO 

BB63D9ZNR MCOUAY . 

. 309SL 

BB88128R MCOUAY . 

. R88128 

BC1166 MCOUAY . 

. 2005T 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part #/l\lame 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

BP102FYX MCQUAY . 

. FWG118R 

BPBS7 SEAL-P . 

. HB88107A 

BR14124 SKF . 

. 14124 

BR1930 SKF . 

. 1930 

BP102SYHX MCQUAY ... 

.PWG118R 

BPXA8870 CASE .... 

. 395-394A 

BR14130 SKF . 

. 14130 

BR1931 SKF . 

. 1931 

BP103FYX MCQUAY . 

.... FWG1316RM 

BPXA9272 CASE .... 

. 687-672 

BR14131 SKF . 

. 14131 

BR1932 SKF . 

. 1932 

BP103SYHX MCQUAY ... 

.... PWG1316RM 

BR02420 SKF . 

. 02420 

BR14139 SKF . 

. 14139 

BR1985 SKF . 

. 1985 

BP103SYX MCQUAY . 

. PWG1316RSM 

BR02473 SKF . 

. 02473 

BR14273 SKF . 

. 14273 

BR1986 SKF . 

. 1986 

BP104FYX MCQUAY . 

. FWG114R 

BR02474 SKF . 

. 02474 

BR14274 SKF . 

. 14274 

BR1987 SKF . 

. 1987 

BP104SYHX MCQUAY ... 

.PWG114R 

BR02475 SKF . 

. 02475 

BR14276 SKF . 

. 14276 

BR1988 SKF . 

. 1988 

BP1062PWG MCQUAY .. 

.... PWG111BRM 

BR02476 SKF . 

. 02476 

BR14277 SKF . 

. 14277 

BR2 SKF . 

. SET2 

BP106FYX MCQUAY . 

. FWG138R 

BR02820 SKF . 

. 02820 

BR14283 SKF . 

. 14283 

BR20 SKF . 

. SET20 

BP106SYHX MCQUAY ... 

.PWG138R 

BR02872 SKF . 

. 02872 

BR14585 SKF . 

. 14585 

BR21 SKF . 

. SET21 

BP107FYX MCQUAY . 

.FWG171BR 

BR02877 SKF . 

. 02877 

BR15 SKF . 

. SET15 

BR21075 SKF . 

. 21075 

BP107SYHX MCQUAY ... 

.PWG1716R 

BR02878 SKF . 

. 02878 

BR15100 SKF . 

. 15100 

BR21212 SKF . 

. 21212 

BP108FYX MCQUAY . 

. FWG112R 

BR03062 SKF . 

. 03062 

BR15101 SKF . 

. 15101 

BR22 SKF . 

. SET22 

BP110FYX MCQUAY . 

. FWG158R 

BR03162 SKF . 

. 03162 

BR15103 SKF . 

. 15103 

BR22325 SKF . 

. 22325 

BP111SYHX MCQUAY ... 

. PWG11116R 

BR05075 SKF . 

. 05075 

BR15106 SKF . 

. 15106 

BR22720 SKF . 

. 22720 

BP112FYX MCQUAY . 

. FWG134R 

BR05079 SKF . 

. 05079 

BR15112 SKF . 

. 15112 

BR22780 SKF . 

. 22780 

BP112SYHX MCQUAY ... 

. PWG134R 

BR05185 SKF . 

. 05185 

BR15113 SKF . 

. 15113 

BR22M STEYR . 

. 614037 

BP112SYX MCQUAY . 

. PWG134RS 

BR07087 SKF . 

. 07087 

BR15116 SKF . 

. 15116 

BR23 SKF . 

. SET23 

BP115FYX MCQUAY . 

. FWG11516R 

BR07093 SKF . 

. 07093 

BR15117 SKF . 

. 15117 

BR23100 SKF . 

. 23100 

BP115SYXH MCQUAY ... 

. PWG1151BR 

BR07097 SKF . 

. 07097 

BR15118 SKF . 

. 15118 

BR23256 SKF . 

. 23256 

BP12FYTP2 MCQUAY ... 

. TNR34R 

BR07098 SKF . 

. 07098 

BR15119 SKF . 

. 15119 

BR23549NL SKF . 

. QBR23549 

BP12FYX MCQUAY . 

. FWG34R 

BR07100 SKF . 

. 07100 

BR15120 SKF . 

. 15120 

BR23620 SKF . 

. 23620 

BP12SYHX MCQUAY . 

. PWG34R 

BR07196 SKF . 

. 07196 

BR15123 SKF . 

. 15123 

BR23691 SKF . 

. 23691 

BP13SYHX MCQUAY . 

. PWG1316R 

BR07204 SKF . 

. 07204 

BR15125 SKF . 

. 15125 

BR24 SKF . 

. SET24 

BP14SYHX MCQUAY . 

.PWG78R 

BR081008 SKF . 

. B88 

BR15126 SKF . 

. 15126 

BR2420 SKF . 

. 2420 

BP15FYX MCQUAY . 

. FWG1516R 

BR08125 SKF . 

. 08125 

BR15243 SKF . 

. 15243 

BR24720 SKF . 

. 24720 

BP15SYHX MCQUAY . 

.PWG1516R 

BR08231 SKF . 

. 08231 

BR15244 SKF . 

. 15244 

BR24721 SKF . 

. 24721 

BP1875PWG MCQUAY .. 

. PWG178R 

BR09067 SKF . 

. 09067 

BR15245 SKF . 

. 15245 

BR24780 SKF . 

. 24780 

BP200SYHX MCQUAY ... 

. PWG2R 

BR09074 SKF . 

. 09074 

BR1530 SKF . 

. 1530 

BR25 SKF . 

. SET25 

BP204SYHX MCQUAY ... 

. PWG214R 

BR09078 SKF . 

. 09078 

BR15385 SKF . 

. 15385 

BR2520 SKF . 

. 2520 

BP37 SKF . 

. PB37 

BR09081 SKF . 

. 09081 

BR15520 SKF . 

. 15520 

BR2523 SKF . 

. 2523 

BP38 SKF . 

. PB38 

BR09121 SKF . 

. 9121 

BR15523 SKF . 

. 15523 

BR25519 SKF . 

. 25519 

BP4K2B15XB MAZDA ... 

. HA590099 

BR09185 SKF . 

. 9185 

BR15578 SKF . 

. 15578 

BR25520 SKF . 

. 25520 

BP4K2B15XC MAZDA ... 

. HA590099 

BR09194 SKF . 

. 09194 

BR15580 SKF . 

. 15580 

BR25521 SKF . 

. 25521 

BP4K2B15XE MAZDA ... 

. HA590099 

BR09195 SKF . 

. 09195 

BR15590 SKF . 

. 15590 

BR25522 SKF . 

. 25522 

BP4K2B15XF MAZDA ... 

. HA590099 

BR09196 SKF . 

. 09196 

BR16 SKF . 

. SET16 

BR25523 SKF . 

. 25523 

BP4K3315XB MAZDA ... 

. HA590097 

BR1 SKF . 

. SET1 

BR16150 SKF . 

. 16150 

BR25524 SKF . 

. 25524 

BP500PNR MCQUAY . 

. PNR12R 

BRIO SKF . 

. SET10 

BR162016 SKF . 

. B1616 

BR25526 SKF . 

. 25526 

BP625FNR MCQUAY . 

. FNR58R 

BR102 SEAL-P . 

. R102 

BR16282 SKF . 

. 16282 

BR25527 SKF . 

. 25527 

BP625PNR MCQUAY . 

. PNR58R 

BR103 SKF . 

... NP182140-904A1 

BR16283 SKF . 

. 16283 

BR25572 SKF . 

. 25572 

BP70 SKF . 

. PB70 

BR1040 STEYR . 

. 250514 

BR16284 SKF . 

. 16284 

BR25576 SKF . 

. 25576 

BP7767 SKF . 

. JV441419 

BR105 SEAL-P . 

. R105 

BR17 SKF . 

. SET17 

BR25577 SKF . 

. 25577 

BP875TNR MCQUAY . 

. TNR78R 

BR11 SKF . 

. SET11 

BR17118 SKF . 

. 17118 

BR25578 SKF . 

. 25578 

BP96 BRiT-L . 

. LS9 

BR114 SEAL-P . 

. R114 

BR17520 SKF . 

. 17520 

BR25580 SKF . 

. 25580 

BPBS1 SEAL-P . 

. HB1 

BR11520 SKF . 

. 11520 

BR1755 SKF . 

. 1755 

BR25581 SKF . 

. 25581 

BPBS1D SEAL-P . 

. HB88508 

BR11590 SKF . 

. 11590 

BR17580 SKF . 

. 17580 

BR25582 SKF . 

. 25582 

BPBS1D73 SEAL-P . 

. HB9 

BR12 SKF . 

. SET12 

BR1779 SKF . 

. 1779 

BR25583 SKF . 

. 25583 

BPBS11 SEAL-P . 

. HB88509 

BR12175 SKF . 

. 12175 

BR1780 SKF . 

. 1780 

BR25584 SKF . 

. 25584 

BPBS1149 LAZORL . 

. HB7 

BR124 SEAL-P . 

. R124 

BR17830 SKF . 

. 17830 

BR2559D SKF . 

. 25590 

BPBS1149 SEAL-P . 

. HB7 

BR12520 SKF . 

. 12520 

BR17831 SKF . 

. 17831 

BR25592 SKF . 

. 25592 

BPBS1150 SEAL-P . 

. HB7 

BR12580 SKF . 

. 12580 

BR17887 SKF . 

. 17887 

BR2578 SKF . 

. 2578 

BPBS1151 SEAL-P . 

. HB10 

BR13 SKF . 

. SET13 

BR18200 SKF . 

. 18200 

BR2580 SKF . 

. 2580 

BPBS1153 SEAL-P . 

. HB11 

BR1328 SKF . 

. 1328 

BR182216 SKF . 

. B1816 

BR25820 SKF . 

. 25820 

BPBS12 SEAL-P . 

. HB88510 

BR1329 SKF . 

. 1329 

BR18337 SKF . 

. 18337 

BR25821 SKF . 

. 25821 

BPBS1240 SEAL-P . 

. HB8 

BR13620 SKF . 

. 13620 

BR18520 SKF . 

. 18520 

BR2585 SKF . 

. 2585 

BPBS1241 SEAL-P . 

. HB15 

BR13621 SKF . 

. 13621 

BR18590 SKF . 

. 18590 

BR25877 SKF . 

. 25877 

BPBS13 SEAL-P . 

... HB88512AHD 

BR13685 SKF . 

. 13685 

BR18620 SKF . 

. 18620 

BR25878 SKF . 

. 25878 

BPBS2 SEAL-P . 

. HB2 

BR13686 SKF . 

. 13686 

BR18685 SKF . 

. 18685 

BR25880 SKF . 

. 25880 

BPBS2055 SEAL-P . 

. HB12 

BR13687 SKF . 

. 13687 

BR18690 SKF . 

. 18690 

BR26 SKF . 

. SET26 

BPBS2131 SEAL-P . 

. HB6 

BR1380 SKF . 

. 1380 

BR18720 SKF . 

. 18720 

BR2620 SKF . 

. 2620 

BPBS2132 SEAL-P . 

. HB6 

BR13836 SKF . 

. 13836 

BR18723 SKF . 

. 18723 

BR2631 SKF . 

. 2631 

BPBS2145 SEAL-P . 

. HB13 

BR13889 SKF . 

. 13889 

BR18780 SKF . 

. 18780 

BR26820 SKF . 

. 26820 

BPBS2147 SEAL-P . 

. HB6 

BR14 SKF . 

. SET14 

BR18790 SKF . 

. 18790 

BR26822 SKF . 

. 26822 

BPBS3 SEAL-P . 

. HB3 

BR14116 SKF . 

. 14116 

BR19150 SKF . 

. 19150 

BR26823 SKF . 

. 26823 

BPBS4070 SEAL-P . 

. HB14 

BR14118 SKF . 

. 14118 

BR1922 SKF . 

. 1922 

BR26824 SKF . 

. 26824 

BPBS6 SEAL-P . 

. HB20BFF 

BR14120 SKF . 

. 14120 

BR19268 SKF . 

. 19268 

BR2684 SKF . 

. 2684 


210 


THE TIMKEN COMPANY 


TIMKEN 


Part #/l\lame 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part #/l\lame 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

BR2687 SKF . 

. 2687 

BR29685 SKF . 

. 29685 

BR33015 SKF . 

. 33015 

BR363 SKF . 

. 363 

BR26878 SKF . 

. 26878 

BR2984 SKF . 

. 2984 

BR33018 SKF . 

. 33018 

BR366 SKF . 

. 366 

BR2688D SKF . 

. 26880 

BR3 SKF . 

. SET3 

BR33019 SKF . 

. 33019 

BR36620 SKF ... 

. 36620 

BR26881 SKF . 

. 26881 

BR30 SKF . 

. SET30 

BR33113 SKF . 

. 33113 

BR36690 SKF ... 

. 36690 

BR26882 SKF . 

. 26882 

BR30203 SKF . 

. 30203 

BR33114 SKF . 

. 33114 

BR36691 SKF ... 

. 36691 

BR26883 SKF . 

. 26883 

BR30204 SKF . 

. 30204M 

BR331933 SKF . 

. 331933 

BR368 SKF . 

. 368 

BR26884 SKF . 

. 26884 

BR30205 SKF . 

. 30205M 

BR332 SKF . 

. 332 

BR36920 SKF ... 

. 36920 

BR2689 SKF . 

. 2689 

BR30206 SKF . 

. 30206M 

BR3320 SKF . 

. 3320 

BR36990 SKF ... 

. 36990 

BR2720 SKF . 

. 2720 

BR30207 SKF . 

. 30207M 

BR33206 SKF . 

. 33206 

BR37 SKF . 

. SET37 

BR2726 SKF . 

. 2726 

BR30208 SKF . 

. 30208M 

BR33208 SKF . 

. 33208 

BR372 SKF . 

. 372 

BR2729 SKF . 

. 2729 

BR30210 SKF . 

. 30210M 

BR33210 SKF . 

. 33210 

BR3720 SKF . 

. 3720 

BR2762D SKF . 

. 27620 

BR30302 SKF . 

. 30302 

BR33211 SKF . 

. 33211 

BR3726 SKF . 

. 3726 

BR27680 SKF . 

. 27680 

BR30303 SKF . 

. 30303 

BR33213 SKF . 

. 33213M 

BR3730 SKF . 

. 3730 

BR27684 SKF . 

. 27684 

BR30304 SKF . 

. 30304 

BR33214 SKF . 

. 33214 

BR3732 SKF . 

. 3732 

BR27687 SKF . 

. 27687 

BR30305 SKF . 

. 30305M 

BR33215 SKF . 

. 33215 

BR374 SKF . 

. 374 

BR27689 SKF . 

. 27689 

BR30306 SKF . 

. 30306M 

BR33216 SKF . 

. 33216 

BR37425 SKF ... 

. 37425 

BR27690 SKF . 

. 27690 

BR30307 SKF . 

. 30307M 

BR33225 SKF . 

. 33225 

BR37431 SKF ... 

. 37431 

BR2776 SKF . 

. 2776 

BR30308 SKF . 

. 30308M 

BR33261 SKF . 

. 33261 

BR375 SKF . 

. 375 

BR2777 SKF . 

. 2777 

BR30309 SKF . 

. 30309M 

BR33262 SKF . 

. 33262 

BR376 SKF . 

. 376 

BR2780 SKF . 

. 2780 

BR30310 SKF . 

. 30310 

BR33269 SKF . 

. 33269 

BR37625 SKF ... 

. 37625 

BR2782D SKI . 

. 27820 

BR30312 SKF . 

. 30312 

BR33275 SKF . 

. 33275 

BR3767 SKF . 

. 3767 

BR2785 SKF . 

. 2785 

BR30313 SKF . 

. 30313 

BR3328 SKF . 

. 3328 

BR377 SKF . 

. 377 

BR2786 SKF . 

. 2786 

BR31 SKF . 

. SET27 

BR33281 SKF . 

. 33281 

BR3775 SKF . 

. 3775 

BR27875 SKI . 

. 27875 

BR3120 SKF . 

. 3120 

BR33287 SKF . 

. 33287 

BR3776 SKF . 

. 3776 

BR2788 SKI . 

. 2788 

BR31520 SKF . 

. 31520 

BR33462 SKF . 

. 33462 

BR3778 SKF . 

. 3778 

BR27880 SKF . 

. 27880 

BR31521 SKF . 

. 31521 

BR33472 SKF . 

. 33472 

BR3779 SKF . 

. 3779 

BR27881 SKI . 

. 27881 

BR31590 SKF . 

. 31590 

BR336 SKF . 

. 336 

BR3780 SKF . 

. 3780 

BR2789 SKF . 

. 2789 

BR31593 SKF . 

. 31593 

BR3379 SKF . 

. 3379 

BR3782 SKF . 

. 3782 

BR2790 SKF . 

. 2790 

BR31594 SKF . 

. 31594 

BR3381 SKF . 

. 3381 

BR3783 SKF . 

. 3783 

BR2793 SKF . 

. 2793 

BR31597 SKF . 

. 31597 

BR3382 SKF . 

. 3382 

BR3784 SKF . 

. 3784 

BR2794 SKF . 

. 2794 

BR3188 SKF . 

. 3188 

BR33821 SKF . 

. 33821 

BR3795 SKF . 

. 3795 

BR2796 SKF . 

. 2796 

BR3196 SKF . 

. 3196 

BR3383 SKF . 

. 3383 

BR38 SKF . 

. SET38 

BR28 SKF . 

. SET28 

BR32 SKF . 

. SET32 

BR33891 SKF . 

. 33891 

BR38 SKF . 

.. LM104949 EM 104911 

BR28150 SKF . 

. 28150 

BR32004 SKF . 

. 32004WB 

BR33895 SKF . 

. 33895 

BR382 SKF . 

. 382 

BR28156 SKF . 

. 28156 

BR32005 SKF . 

. 32005 

BR339 SKF . 

. 339 

BR3820 SKF . 

. 3820 

BR2820 SKF . 

. 2820 

BR32006 SKF . 

. 32006 

BR34 SEAL-P . 

. R34 

BR3821 SKF . 

. 3821 

BR28300 SKF . 

. 28300 

BR32007 SKF . 

. 32007X 

BR34 SKF . 

. SET34 

BR383 SKF . 

. 383 

BR2852D SKF . 

. 28520 

BR32008 SKF . 

. 32008XM 

BR342 SKF . 

. 342 

BR385 SKF . 

. 385 

BR28521 SKF . 

. 28521 

BR32014 SKF . 

. 32014XM 

BR3420 SKF . 

. 3420 

BR387 SKF . 

. 387 

BR2858D SKF . 

. 28580 

BR32204 SKF . 

. 32204 

BR34274 SKF . 

. 34274 

BR3876 SKF . 

. 3876 

BR28584 SKF . 

. 28584 

BR32205 SKF . 

. 32205 

BR34300 SKF . 

. 34300 

BR3877 SKF . 

. 3877 

BR28622 SKF . 

. 28622 

BR32206 SKF . 

. 32206M 

BR34301 SKF . 

. 34301 

BR3878 SKF . 

. 3878 

BR28678 SKF . 

. 28678 

BR32207 SKF . 

. 32207M 

BR34306 SKF . 

. 34306 

BR3880 SKF . 

. 3880 

BR28680 SKF . 

. 28680 

BR32208 SKF . 

. 32208M 

BR34478 SKF . 

. 34478 

BR39 SKF . 

. SET46 

BR28682 SKF . 

. 28682 

BR32209 SKF . 

. 32209A 

BR34500 SKF . 

. 34500 

BR390 SKF . 

. 390 

BR2877 SKF . 

. 2877 

BR32210 SKF . 

. 3221OM 

BR3478 SKF . 

. 3478 

BR392 SKF . 

. 392 

BR2878 SKF . 

. 2878 

BR32211 SKF . 

. 32211M 

BR3479 SKF . 

. 3479 

BR3920 SKF . 

. 3920 

BR2879 SKF . 

. 2879 

BR32213 SKF . 

. 32213 

BR3490 SKF . 

. 3490 

BR3925 SKF . 

. 3925 

BR28919 SKF . 

. 28919 

BR32215 SKF . 

. 32215 

BR35 SEAL-P . 

. R35 

BR39250 SKF ... 

. 39250 

BR2892D SKF . 

. 28920 

BR32216 SKF . 

. 32216 

BR35 SKF . 

. SET45 

BR3926 SKF . 

. 3926 

BR28921 SKF . 

. 28921 

BR32217 SKF . 

. 32217 

BR3507 SKF . 

. 3507 

BR39412 SKF ... 

. 39412 

BR28985 SKF . 

. 28985 

BR32218 SKF . 

. 32218 

BR3513 SKF . 

. 3513 

BR395 SKF . 

. 395 

BR2899D SKF . 

. 28990 

BR32219 SKF . 

. 32219 

BR352 SKF . 

. 352 

BR39520 SKF ... 

. 39520 

BR28995 SKF . 

. 28995 

BR32303 SKF . 

. 32303 

BR3525 SKF . 

. 3525 

BR39521 SKF ... 

. 39521 

BR2924 SKI . 

. 2924 

BR32304 SKF . 

. 32304M 

BR355 SKF . 

. 355 

BR39578 SKF ... 

. 39578 

BR2952D SKF . 

. 29520 

BR32305 SKF . 

. 32305 

BR3577 SKF . 

. 3577 

BR39580 SKF ... 

. 39580 

BR29521 SKF . 

. 29521 

BR32306 SKF . 

. 32306 

BR3578 SKF . 

. 3578 

BR39581 SKF ... 

. 39581 

BR29522 SKF . 

. 29522 

BR32307 SKF . 

. 32307 

BR3579 SKF . 

. 3579 

BR39585 SKF ... 

. 39585 

BR2958D SKF . 

. 29580 

BR32308 SKF . 

. 32308 

BR358 SKF . 

. 358 

BR39590 SKF ... 

. 39590 

BR29585 SKF . 

. 29585 

BR32310 SKF . 

. 32310 

BR3583 SKF . 

. 3583 

BR397 SKF . 

. 397 

BR29586 SKF . 

. 29586 

BR32311 SKF . 

. 32311M 

BR3585 SKF . 

. 3585 

BR3975 SKF . 

. 3975 

BR29590 SKF . 

. 29590 

BR32312 SKF . 

. 32312 

BR3586 SKF . 

. 3586 

BR3979 SKF . 

. 3979 

BR2962D SKF . 

. 29620 

BR32313 SKF . 

. 32313A 

BR36 SKF . 

. SET36 

BR3980 SKF . 

. 3980 

BR2963D SKF . 

. 29630 

BR33 SKF . 

. SET33 

BR3610 SKF . 

. B30 

BR3982 SKF . 

. 3982 

BR29675 SKF . 

. 29675 

BR33005 SKF . 

. 33005 

BR362 SKF . 

. 362 

BR3984 SKF . 

. 3984 

BR2968D SKF . 

. 29680 

BR33013 SKF . 

. 33013 

BR3626 SKF . 

. 3626 

BR3992 SKF . 

. 3992 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


Part #/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part #/l\lame 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

BR3992K SKF . 

. 3992K 

BR46792 SKF . 

. 46792 

BR529 SKF . 

. 529 

BR617 SKF . 

. 617 

BR3994 SKF . 

. 3994 

BR469 SKF . 

. 469 

BR53162 SKF . 

. 53162 

BR619 SKF . 

. 619 

BR4 SKF . 

. SET4 

BR47 SKF . 

. 513046 

BR53176 SKF . 

. 53176 

BR621 SKF . 

. 621 

BR41 SKF . 

. SET41 

BR472 SKF . 

. 472 

BR53177 SKF . 

. 53177 

BR6220 SKF . 

. 6220 

BR41125 SKF . 

. 41125 

BR473 SKF . 

. 473 

BR53178 SKF . 

. 53178 

BR623 SKF . 

. 623 

BR412 SKF . 

. 412 

BR47420 SKF . 

. 47420 

BR5320 SKF . 

. 5320 

BR624 SKF . 

. 624 

BR41286 SKF . 

. 41286 

BR47487 SKF . 

. 47487 

BR53375 SKF . 

. 53375 

BR6279 SKF . 

. 6279 

BR414 SKF . 

. 414 

BR47490 SKF . 

. 47490 

BR53387 SKF . 

. 53387 

BR632 SKF . 

. 632 

BR417 SKF . 

. 417 

BR47620 SKF . 

. 47620 

BR535 SKF . 

. 535 

BR6320 SKF . 

. 6320 

BR418 SKF . 

. 418 

BR47675 SKF . 

. 47675 

BR5358 SKF . 

. 5358 

BR6321 SKF . 

. 6321 

BR419 SKF . 

. 419 

BR47678 SKF . 

. 47678 

BR536 SKF . 

. 536 

BR633 SKF . 

. 633 

BR42 SKF . 

. SET42 

BR47679 SKF . 

. 47679 

BR537 SKF . 

. 537 

BR635 SKF . 

. 635 

BR420 SKF . 

. 420 

BR47681 SKF . 

. 47681 

BR539 SKF . 

. 539 

BR636 SKF . 

. 636 

BR42346 SKF . 

. 42346 

BR47685 SKF . 

. 47685 

BR552 SKF . 

. 552 

BR637 SKF . 

. 637 

BR42350 SKF . 

. 42350 

BR47686 SKF . 

. 47686 

BR5520 SKF . 

. 5520 

BR6375 SKF . 

. 6375 

BR42368 SKF . 

. 42368 

BR47687 SKF . 

. 47687 

BR5535 SKF . 

. 5535 

BR6376 SKF . 

. 6376 

BR42381 SKF . 

. 42381 

BR477 SKF . 

. 477 

BR55437 SKF . 

. 55437 

BR6379 SKF . 

. 6379 

BR42584 SKF . 

. 42584 

BR478 SKF . 

. 478 

BR55443 SKF . 

. 55443 

BR6386 SKF . 

. 6386 

BR4262D SKF . 

. 42620 

BR47820 SKF . 

. 47820 

BR555 SKF . 

. 555 

BR6389 SKF . 

. 6389 

BR42686 SKF . 

. 42686 

BR4789D SKF . 

. 47890 

BR5557 SKF . 

. 5557 

BR639 SKF . 

. 639 

BR42687 SKF . 

. 42687 

BR47896 SKF . 

. 47896 

BR5566 SKF . 

. 5566 

BR641 SKF . 

. 641 

BR42688 SKF . 

. 42688 

BR479 SKF . 

. 479 

BR557 SKF . 

. 557 

BR642 SKF . 

. 642 

BR4269D SKF . 

. 42690 

BR48 SKF . 

. 513047 

BR5577 SKF . 

. 5577 

BR6420 SKF . 

. 6420 

BR43 SKF . 

. SET43 

BR480 SKF . 

. 480 

BR558 SKF . 

. 558 

BR643 SKF . 

. 643 

BR43125 SKF . 

. 43125 

BR48120 SKF . 

. 48120 

BR5582 SKF . 

. 5582 

BR644 SKF . 

. 644 

BR43131 SKF . 

. 43131 

BR4819D SKF . 

. 48190 

BR5583 SKF . 

. 5583 

BR6445D SKF . 

. 64450 

BR432 SKF . 

. 432 

BR482 SKF . 

. 482 

BR5584 SKF . 

. 5584 

BR645 SKF . 

. 645 

BR43312 SKF . 

. 43312 

BR48220 SKF . 

. 48220 

BR559 SKF . 

. 559 

BR6454 SKF . 

. 6454 

BR4335 SKF . 

. 4335 

BR48286 SKF . 

. 48286 

BR5595 SKF . 

. 5595 

BR6455 SKF . 

. 6455 

BR435 SKF . 

. 435 

BR4829D SKF . 

. 48290 

BR560 SKF . 

. 560 

BR6461 SKF . 

. 6461 

BR438 SKF . 

. 438 

BR48320 SKF . 

. 48320 

BR563 SKF . 

. 563 

BR6464 SKF . 

. 6464 

BR4388 SKF . 

. 4388 

BR48393 SKF . 

. 48393 

B R 5542 b SKF . 

. 56425 

BR6466 SKF . 

. 6466 

BR4395 SKF . 

. 4395 

BR48620 SKF . 

. 48620 

BR56426 SKF . 

. 56426 

BR64700 SKF . 

. 64700 

BR44 SKF . 

. 513045 

BR48684 SKF . 

. 48684 

BR565 SKF . 

. 565 

BR6484 SKF . 

. 6484 

BR440 SKF . 

. 440 

BR48685 SKF . 

. 48685 

BR566 SKF . 

. 566 

BR652 SKF . 

. 652 

BR44143 SKF . 

. 44143 

BR49151 SKF . 

. 49151 

BR5B650 SKF . 

. 56650 

BR65200 SKF . 

. 65200 

BR44150 SKF . 

. 44150 

BR49175 SKF . 

. 49175 

BR567 SKF . 

. 567 

BR65212 SKF . 

. 65212 

BR44156 SKF . 

. 44156 

BR493 SKF . 

. 493 

BR568 SKF . 

. 568 

BR65225 SKF . 

. 65225 

BR44158 SKF . 

. 44158 

BR49368 SKF . 

. 49368 

BR570 SKF . 

. 570 

BR65231 SKF . 

. 65231 

BR44348 SKF . 

. 44348 

BR495 SKF . 

. 495 

BR572 SKF . 

. 572 

BR65235 SKF . 

. 65235 

BR444 SKF . 

. 444 

BR49520 SKF . 

. 49520 

BR5735 SKF . 

. 5735 

BR65237 SKF . 

. 65237 

BR45220 SKF . 

. 45220 

BR49521 SKF . 

. 49521 

BR575 SKF . 

. 575 

BR653 SKF . 

. 653 

BR45221 SKF . 

. 45221 

BR49576 SKF . 

. 49576 

BR5755 SKF . 

. 5755 

BR65320 SKF . 

. 65320 

BR45280 SKF . 

. 45280 

BR49577 SKF . 

. 49577 

BR576 SKF . 

. 576 

BR6535 SKF . 

. 6535 

BR45282 SKF . 

. 45282 

BR49580 SKF . 

. 49580 

BR5760 SKF . 

. 5760 

BR65384 SKF . 

. 65384 

BR45284 SKF . 

. 45284 

BR49585 SKF . 

. 49585 

BR577 SKF . 

. 577 

BR65385 SKF . 

. 65385 

BR45285 SKF . 

. 45285 

BR496 SKF . 

. 496 

BR580 SKF . 

. 580 

BR6539D SKF . 

. 65390 

BR45287 SKF . 

. 45287 

BR497 SKF . 

. 497 

BR581 SKF . 

. 581 

BR65395 SKF . 

. 65395 

BR45290 SKF . 

. 45290 

BR498 SKF . 

. 498 

BR582 SKF . 

. 582 

BR65500 SKF . 

. 65500 

BR45291 SKF . 

. 45291 

BR49845NL SKF .... 

. QBR49845 

BR59162 SKF . 

. 59162 

BR6559 SKF . 

. 6559C 

BR453 SKF . 

. 453 

BR5 SKF . 

. SET5 

BR59175 SKF . 

. 59175 

BR657 SKF . 

. 657 

BR4535 SKF . 

. 4535 

BR50 SKF . 

. SET47 

BR59187 SKF . 

. 59187 

BR6576 SKF . 

. 6576 

BR4536 SKF . 

. 4536 

BR52 SKF . 

.... M88048 M88010 

BR592 SKF . 

. 592 

BR6580 SKF . 

. 6580 

BR455 SKF . 

. 455 

BR5204 SKF . 

. 5204KE 

BR59200 SKF . 

. 59200 

BR659 SKF . 

. 659 

BR456 SKF . 

. 456 

BR522 SKF . 

. 522 

BR59201 SKF . 

. 59201 

BR661 SKF . 

. 661 

BR457 SKF . 

. 457 

BR52375 SKF . 

. 52375 

BR593 SKF . 

. 593 

BR66187 SKF . 

. 66187 

BR4595 SKF . 

. 4595 

BR52387 SKF . 

. 52387 

BR594 SKF . 

. 594 

BR662 SKF . 

. 662 

BR460 SKF . 

. 460 

BR52400 SKF . 

. 52400 

BR59412 SKF . 

. 59412 

BR66200 SKF . 

. 66200 

BR46150 SKF . 

. 46150 

BR52401 SKF . 

. 52401 

BR59425 SKF . 

. 59425 

BR66212 SKF . 

. 66212 

BR46175 SKF . 

. 46175 

BR525 SKF . 

. 525 

BR595 SKF . 

. 595 

BR66225 SKF . 

. 66225 

BR462 SKF . 

. 462 

BR526 SKF . 

. 526 

BR596 SKF . 

. 596 

BR663 SKF . 

. 663 

BR463 SKF . 

. 463 

BR52618 SKF . 

. 52618 

BR598 SKF . 

. 598 

BR664 SKF . 

. 664 

BR46368 SKF . 

. 46368 

BR52637 SKF . 

. 52637 

BR598A SKF . 

. 598A 

BR66462 SKF . 

. 66462 

BR467 SKF . 

. 467 

BR52638 SKF . 

. 52638 

BR6 SKF . 

. SET6 

BR665 SKF . 

. 665 

BR46720 SKF . 

. 46720 

BR527 SKF . 

. 527 

BR612 SKF . 

. 612 

BR66520 SKF . 

. 66520 

BR46790 SKF . 

. 46790 

BR528 SKF . 

. 528 

BR615 SKF . 

. 615 

BR66584 SKF . 

. 66584 
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TIMKEN 


Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

BR66585 SKF . 

. 66585 

BR8505 SKF . 

. 8505 

BR930023 SKF . 

. 513019 

BR930096 SKF . 

. 512004 

BR66589 SKF . 

. 66589 

BR8506 SKF . 

. 8506 

BR930024 SKF . 

. 513020 

BR930097 SKF . 

. 513124 

BR67 SKF . 

. A45 

BR85D7 SKF . 

. 8507 

BR930025 SKF . 

. 513049 

BR930098 SKF . 

. 512152 

BR67 SKF . 

.M38545 M38510 

BR8537 SKF . 

. 8537 

BR930026 SKF . 

. 513018 

BR930099 SKF . 

. 513139 

BR672 SKF . 

. 672 

BR854 SKF . 

. 854 

BR930026 SKF . 

. 512221 

BR930100 SKF . 

. 513127 

BR6732D SKF . 

. 67320 

BR86D3 SKF . 

. 8603 

BR930026 SKF . 

. HA590074 

BR930101 SKF . 

. 512146 

BR67322 SKF . 

. 67322 

BR8604 SKF . 

. 8604 

BR930027 SKF . 

. 513048 

BR930102 SKF . 

. HA590102 

BR67388 SKF . 

. 67388 

BR8605 SKF . 

. 8605 

BR930028K SKF . 

. 513017K 

BR930103 SKF . 

. 512147 

BR6739D SKF . 

. 67390 

BR861 SKF . 

. 861 

BR930029 SKF . 

. 513038 

BR9301D5 SKF . 

. 512105 

BR67391 SKF . 

. 67391 

BR864 SKF . 

. 864 

BR930030 SKF . 

. 513039 

BR930106 SKF . 

. 512106 

BR67720 SKF . 

. 67720 

BR87008 SKF . 

. 87008 

BR930032 SKF . 

. 513050 

BR930106 SKF . 

. 512164 

BR67780 SKF . 

. 67780 

BR87013 SKF . 

. 87013 

BR930033 SKF . 

. 513035 

BR930107 SKF . 

. 512107 

BR67782 SKF . 

. 67782 

BR87016 SKF . 

. 87016 

BR930034K SKF . 

. 513004K 

BR930107 SKF . 

. HA590038 

BR67786 SKF . 

. 67786 

BR87500 SKF . 

. 87500 

BR930035 SKF . 

. 515002 

BR930108 SKF . 

. 512012 

BR67787 SKF . 

. 67787 

BR87501 SKF . 

. 87501 

BR930037 SKF . 

. 512011 

BR930113 SKF . 

. 513105 

BR6782D SKF . 

. 67820 

BR87502 SKF . 

. 87502 

BR930038 SKF . 

. 512010 

BR930114 SKF . 

. 513131 

BR67885 SKF . 

. 67885 

BR87503 SKF . 

. 87503 

BR930039 SKF . 

. 513040 

BR930115 SKF . 

. 512182 

BR679 SKF . 

. 679 

BR87504 SKF . 

. 87504 

BR930040 SKF . 

. 513107 

BR930116 SKF . 

. 515000 

BR683 SKF . 

. 683 

BR87505 SKF . 

. 87505 

BR930041 SKF . 

. 513131 

BR930117 SKF . 

. 513030 

BR6845D SKF . 

. 68450 

BR87506 SKF . 

. 87506 

BR930043 SKF . 

. 513030 

BR930118 SKF . 

. 512118 

BR68462 SKF . 

. 68462 

BR87507 SKF . 

. 87507 

BR930045 SKF . 

. 513109 

BR930119 SKF . 

. 512119 

BR685 SKF . 

. 685 

BR88 SKF . 

. 513185 

BR930046 SKF . 

. 513094 

BR930120 SKF . 

. 512122 

BR687 SKI . 

. 687 

BR88013 SKF . 

. 88013 

BR930048 SKF . 

. 513092 

BR930120 SKF . 

. 513080 

BR68712 SKF . 

. 68712 

BR88016 SKF . 

. 88016 

BR930049 SKF . 

. 513041 

BR930121 SKF . 

. 513080 

BR7 SKF . 

. SET7 

BR88107 SEAL-P . 

. R88107 

BR930050 SKF . 

. 513111 

BR930122 SKF . 

. 512031 

BR7109 SKF . 

. 7109 

BR88107 SKF . 

. 88107 

BR930050 SKF . 

. 513095 

BR930123 SKF . 

. 512008 

BR7145D SKF . 

. 71450 

BR88128A SEAL P . 

. R88128A 

BR930051 SKF . 

. 513094 

BR930124 SKF . 

. 513081 

BR71750 SKF . 

. 71750 

BR882256 SKF . 

. 882256 

BR930052K SKF . 

. 513013 

BR930126 SKF . 

. 512032 

BR72487 SKF . 

. 72487 

BR88500 SKF . 

. 88500 

BR930053 SKF . 

. 512000 

BR930127 SKF . 

. 512034 

BR740 SKF . 

. 740 

BR88501 SKF . 

. 88501 

BR930054 SKF . 

. 513128 

BR930128 SKF . 

. 513034 

BR742 SKF . 

. 742 

BR88502 SKF . 

. 88502 

BR930055K SKF . 

. HA590055K 

BR930129 SKF . 

. 512020 

BR74500 SKF . 

. 74500 

BR88503 SKF . 

. 88503 

BR930056K SKF . 

. HA590056K 

BR930130 SKF . 

. 512016 

BR74850 SKF . 

. 74850 

BR88504 SKF . 

. 88504 

BR930057 SKF . 

. HA590057 

BR930132 SKF . 

. 512016 

BR749 SKF . 

. 749 

BR88505 SKF . 

. 88505 

BR930059 SKF . 

. 512033 

BR930134 SKF . 

. 512025 

BR752 SKF . 

. 752 

BR88506 SEAL-P . 

. R88506 

BR930060 SKF . 

. 513104 

BR930136 SKF . 

. 512172 

BR757 SKF . 

. 757 

BR88506 SKF . 

. 88506 

BR930061 SKF . 

. 513059 

BR930138 SKF . 

. 513138 

BR758 SKF . 

. 758 

BR88508 SKF . 

. 88508 

BR930063 SKF . 

. 512156 

BR930143 SKF . 

. 513152 

BR759 SKF . 

. 759 

BR88509 SKF . 

. 88509 

BR930064 SKF . 

. 513061 

BR930144 SKF . 

. HA593427 

BR76D SKF . 

. 760 

BR885152 SKF . 

. 885152 

BR930065 SKF . 

. 513085 

BR930145 SKF . 

. 512151 

BR762 SKF . 

. 762 

BR8858D2 SKF . 

. 885802 

BR930066 SKF . 

. 512157 

BR930148 SKF . 

. 513187 

BR766 SKF . 

. 766 

BR88605 SKF . 

. 88605 

BR930067 SKF . 

. 512156 

BR930150 SKF . 

. 512024 

BR772 SKF . 

. 772 

BR89 SKF . 

. SET44 

BR930068 SKF . 

. 513062 

BR930151K SKF . 

. 520000 

BR77350 SKF . 

. 77350 

BR892 SKF . 

. 892 

BR930069 SKF . 

. 512155 

BR930152K SKF . 

. 520100 

BR77375 SKF . 

. 77375 

BR9 SKF . 

. SET9 

BR930070 SKF . 

. 512001 

BR930153K SKF . 

. 518503 

BR776 SKF . 

. 776 

BR91 SKF . 

. SET11 

BR930071 SKF . 

. 512179 

BR930154K SKF . 

. 518504 

BR77675 SKF . 

. 77675 

BR9121 SKF . 

. 9121 

BR930072 SKF . 

. 513063 

BR930155K SKF . 

. HA590155K 

BR78D SKF . 

. 780 

BR9185 SKF . 

. 9185 

BR930073 SKF . 

. 512005 

BR930156K SKF . 

. HA590156K 

BR782 SKF . 

. 782 

BR9220 SKF . 

. 9220 

BR930074 SKF . 

. 512003 

BR930158 SKF . 

. 513202 

BR78225 SKF . 

. 78225C 

BR9278 SKF . 

. 9278 

BR930075 SKF . 

. 512150 

BR930159 SKF . 

. 512180 

BR78537 SKF . 

. 78537 

BR9285 SKF . 

. 9285 

BR930075 SKF . 

. 512237 

BR930160 SKF . 

. HA590160 

BR78551 SKF . 

. 78551 

BR9300D0 SKF . 

. 518500 

BR930075 SKF . 

. HA590092 

BR930160 SKF . 

. HA590295 

BR787 SKF . 

. 787 

BR930001 SKF . 

. 518501 

BR930076 SKF . 

. 513087 

BR930161 SKF . 

. 513125 

BR79 SKF . 

. SET931 

BR930002 SKF . 

. 518502 

BR930077 SKF . 

. 513088 

BR930162 SKF . 

. 513096 

BR792 SKF . 

. 792 

BR9300D3 SKF . 

. 513077 

BR930078 SKF . 

. 512078 

BR930163 SKF . 

. 513094 

BR795 SKF . 

. 795 

BR930004 SKF . 

. 513076 

BR930079 SKF . 

. 512144 

BR930164 SKF . 

. HA592519 

BR8 SKF . 

. SET8 

BR9300D7 SKF . 

. 513070 

BR930080 SKF . 

. 513137 

BR930165 SKF . 

. 512200 

BR8013 SKF . 

. 8013 

BR930007 SKF . 

. 513078 

BR930081 SKF . 

. 512223 

BR930166K SKF . 

. 518505 

BR8016 SKF . 

. PB50E 

BR930008 SKF . 

. 513082 

BR930081 SKF . 

. HA590049 

BR930167 SKF . 

. 512176 

BR8026 SKF . 

. 8026 

BR930010 SKF . 

. 513033 

BR930083K SKF . 

. 513044 

BR930168 SKF . 

. 513202 

BR835 SKF . 

. 835 

BR930012 SKF . 

. 512015 

BR930087 SKF . 

. 513042 

BR930169 SKF . 

. HA596467 

BR843 SKI . 

. 843 

BR930013 SKF . 

. 513075 

BR930088 SKF . 

. 513009 

BR930170 SKF . 

. 512039 

BR85D SKI . 

. 850 

BR930014 SKF . 

. 513084 

BR930089 SKF . 

. 512002 

BR930171 SKF . 

. 512181 

BR85D0 SKF . 

. 8500 

BR930016 SKF . 

. 513003 

BR930090 SKF . 

. 513010 

BR930172 SKF . 

. HA590306 

BR8502 SKF . 

. 8502 

BR930017 SKF . 

. 512037 

BR930091K SKF . 

. 51301 IK 

BR930172 SKF . 

. 512136 

BR85D3 SKF . 

. 8503 

BR930021K SKF . 

. 513074 

BR930093 SKF . 

. 513012 

BR930173 SKF . 

. 512167 

BR85D4 SKF . 

. 8504 

BR93D022K SKF . 

. 513016K 

BR930094 SKF . 

. 515001 

BR930174 SKF . 

. 512120 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


TIMKEN 


Part tt/Name 

Timken 

Part 11/Name 

Timken 

Part it/IVame 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

BR930175 SKF . 

. 512027 

BR930240 SKF . 

. HA590240 

BR930308 SKF . 

. 513193 

BR930373 SKF . 

. HA590006 

BR930175 SKF . 

. 512165 

BR930241K SKF . 

. HA590241K 

BR9303D9 SKF . 

. 512216 

BR930374 SKF . 

. 513226 

BR930176 SKF . 

. 512133 

BR930242 SKF . 

. HA597957 

BR930310 SKF . 

. 512215 

BR930375 SKF . 

. HA590161 

BR930178 SKF . 

. 512124 

BR930243 SKF . 

. 512161 

BR930311 SKF . 

. 512238 

BR930375 SKF . 

. 512304 

BR930179 SKF . 

. 513100 

BR930245 SKF . 

. HA595894 

BR930312 SKF . 

. 512236 

BR930376 SKF . 

. HA592461 

BR930180 SKF . 

. 512028 

BR930246 SKF . 

. 513156 

BR930313 SKF . 

. HA590077 

BR930377 SKF . 

. HA592451 

BR930181K SKF . 

. HA590181K 

BR930247K SKF . 

. HA594460K 

BR930314 SKF . 

. HA590071 

BR930378 SKF . 

. 512197 

BR93D182K SKF . 

. HA590182K 

BR930248 SKF . 

. HA590248 

BR930315 SKF . 

. HA590069 

BR930379 SKF . 

. HA590110 

BR930183 SKF . 

. 512022 

BR930249 SKF . 

. HA594181 

BR930316 SKF . 

. HA590068 

BR930380 SKF . 

. HA590008 

BR930183 SKF . 

. 512242 

BR930250 SKF . 

. 513115 

BR930317 SKF . 

. HA590070 

BR930381 SKF . 

. HA590009 

BR930184 SKF . 

. 513160 

BR930252 SKF . 

. SP450200 

BR930318 SKF . 

. SP550200 

BR930382 SKF . 

. HA590005 

BR930184 SKF . 

. HA590085 

BR930253 SKF . 

. 512191 

BR930319 SKF . 

. BM500003 

BR930383 SKF . 

. 512188 

BR930185 SKF . 

. 512123 

BR930254 SKF . 

. 512174 

BR930320 SKF . 

. 512267 

BR930384 SKF . 

. HA590290 

BR930186 SKF . 

. 513090 

BR930255 SKF . 

. 512175 

BR930321 SKF . 

. 512265 

BR930386 SKF . 

. 512270 

BR930188 SKF . 

. 512030 

BR930256 SKF . 

. 515006 

BR930321 SKF . 

. HA590325 

BR930388 SKF . 

. 513173 

BR930189 SKF . 

. 512029 

BR930257 SKF . 

. HA590257 

BR930323 SKF . 

. 513190 

BR930389 SKF . 

. HA590218 

BR93D19DK SKF . 

. 513089 

BR930258 SKF . 

. 512040 

BR930324 SKF . 

. 512217 

BR930389 SKF . 

. HA590289 

BR930191 SKF . 

. 512006 

BR930259K SKF . 

. HA590259K 

BR930324 SKF . 

. HA590040 

BR930390 SKF . 

. HA590644 

BR930192 SKF . 

. 513072 

BR930260 SKF . 

. 512195 

BR930325 SKF . 

. HA599467 

BR930391 SKF . 

. HA590653 

BR930193 SKF . 

. 512125 

BR930260 SKF . 

. HA590194 

BR930326 SKF . 

. 513189 

BR930392 SKF . 

. HA590389 

BR930194 SKF . 

. 512154 

BR930261 SKF . 

. 513142 

BR930327 SKF . 

. 512229 

BR930394 SKF . 

. 513192 

BR930195 SKF . 

. 512021 

BR930262 SKF . 

. HA590188 

BR930328 SKF . 

. 512230 

BR930395 SKF . 

. 513191 

BR930196 SKF . 

. 512023 

BR930263K SKF . 

. HA590263K 

BR930329 SKF . 

. 512218 

BR930396 SKF . 

. 513210 

BR930197 SKF . 

. HA590197 

BR930265 SKF . 

. 515005 

BR930331 SKF . 

. 513031 

BR930397 SKF . 

. 513188 

BR930198 SKF . 

. 512153 

BR930266 SKF . 

. HA592450 

BR930334 SKF . 

. HA590184 

BR930398 SKF . 

. 512198 

BR930199 SKF . 

. 512220 

BR930267 SKF . 

. HA592460 

BR930335 SKF . 

. HA598679 

BR930398 SKF . 

. HA590200 

BR93D2D0K SKF . 

. 518506 

BR930268 SKF . 

. 512185 

BR930336 SKF . 

. 512018 

BR930399 SKF . 

. 512199 

BR930202 SKF . 

. 512137 

BR930269 SKF . 

. 513175 

BR930337 SKF . 

. 512019 

BR930400 SKF . 

. HA597851 

BR930203 SKF . 

. HA590203 

BR930271 SKF . 

. 512148 

BR930338 SKF . 

. HA590338 

BR930401 SKF . 

. 512295 

BR930204 SKF . 

. SP450101 

BR930272 SKF . 

. 513131 

BR930339 SKF . 

. HA591080 

BR9304D2 SKF . 

. 512294 

BR930205 SKF . 

. SP450100 

BR930273 SKF . 

. 512160 

BR930339 SKF . 

. 512041 

BR930403 SKF . 

. HA590111 

BR930206 SKF . 

. 512013 

BR930275 SKF . 

. 512026 

BR930340 SKF . 

. HA590152 

BR930403 SKF . 

. 512203 

BR930207 SKF . 

. HA599361 

BR930275 SKF . 

. HA590275 

BR930340 SKF . 

. HA590164 

BR9304D5 SKF . 

. HA590020 

BR930208 SKF . 

. SP550201 

BR930276 SKF . 

. 512178 

BR930341 SKF . 

. 515026 

BR9304D6 SKF . 

. SP580303 

BR9302D9 SKF . 

. SP550302 

BR930277 SKF . 

. 513194 

BR930342 SKF . 

. 515027 

BR930406 SKF . 

. HA591339 

BR9302D9 SKF . 

. SP550308 

BR930277 SKF . 

. HA590187 

BR930343 SKF . 

. SP450201 

BR930406 SKF . 

. SP580302 

BR9302D9 SKF . 

. SP550303 

BR930278 SKF . 

. 512169 

BR930344 SKF . 

. 515014 

BR930406 SKF . 

. SP580301 

BR930210 SKF . 

. 512235 

BR930279 SKF . 

. 512170 

BR930346 SKF . 

. SP550301 

BR930406 SKF . 

. SP580300 

BR930211 SKF . 

. 512036 

BR930280 SKF . 

. 512193 

BR930346 SKF . 

. SP550300 

BR930407 SKF . 

. SP580101 

BR930212 SKF . 

. 512036 

BR930281 SKF . 

. 512192 

BR930346 SKF . 

. SP550307 

BR930408 SKF . 

. SP580100 

BR930213 SKF . 

. HA590213 

BR930282 SKF . 

. 512190 

BR930347 SKF . 

. HA590010 

BR9304D9 SKF . 

. HA599863 

BR930214 SKF . 

. 513157 

BR930283 SKF . 

. 512191 

BR930349 SKF . 

. 513125 

BR930410 SKF . 

. SP550100 

BR930215 SKF . 

. 513123 

BR930284 SKF . 

. HA500100 

BR930350 SKF . 

. 513132 

BR930411 SKF . 

. HA590100 

BR930216 SKF . 

. 513122 

BR930285 SKF . 

. SP500100 

BR930352 SKF . 

. HA590352 

BR930412 SKF . 

. HA590095 

BR930218 SKF . 

. 515017 

BR930286 SKF . 

. HA590286K 

BR930353 SKF . 

. HA590353 

BR930413 SKF . 

. HA590108 

BR930219 SKF . 

. HA597449 

BR930287 SKF . 

. 512189 

BR930354 SKF . 

. 513133 

BR930413 SKF . 

. HA590177 

BR930220 SKF . 

. 513135 

BR930288 SKF . 

. 512194 

BR930355 SKF . 

. HA590208 

BR930414 SKF . 

. HA590120 

BR930221 SKF . 

. 513022 

BR930289 SKF . 

. 513209 

BR930356 SKF . 

. HA590209 

BR930415 SKF . 

. SP550101 

BR930222 SKF . 

. 512162 

BR930290 SKF . 

. 512187 

BR930357 SKF . 

. HA592410 

BR930416 SKF . 

. SP580310 

BR930223 SKF . 

. 512149 

BR930291 SKF . 

. HA595017 

BR930358 SKF . 

. HA594245 

BR930416 SKF . 

. SP580311 

BR930224 SKF . 

. HA599455L 

BR930292 SKF . 

. HA594301 

BR930359 SKF . 

. HA590030 

BR930416 SKF . 

. SP580310 

BR930225 SKF . 

. HA599455R 

BR930293 SKF . 

. HA593550 

BR930360 SKF . 

. HA599406 

BR930417 SKF . 

. SP550305 

BR930226 SKF . 

. 513126 

BR930294 SKF . 

. HA591050 

BR930361 SKF . 

. HA599528 

BR930417 SKF . 

. SP450301 

BR930227 SKF . 

. 512145 

BR930295 SKF . 

. HA594241 

BR930362 SKF . 

. 512201 

BR930417 SKF . 

. SP550306 

BR930228 SKF . 

. 512232 

BR930296 SKF . 

. HA594504 

BR930362 SKF . 

. 512202 

BR930418 SKF . 

. 515022 

BR930229 SKF . 

. 512121 

BR930298 SKF . 

. 512222 

BR930363 SKF . 

. HA590078 

BR930419 SKF . 

. 515030 

BR930230 SKF . 

. 512168 

BR930298 SKF . 

. 513186 

BR930364 SKF . 

. HA590067 

BR930420 SKF . 

. 515020 

BR930231 SKF . 

. 512171 

BR930299 SKF . 

. 512239 

BR930365 SKF . 

. HA590066 

BR930421 SKF . 

. 515025 

BR930232 SKF . 

. HA596030 

BR930300K SKF . 

. 518507 

BR930366 SKF . 

. 512163 

BR930422 SKF . 

. 515028 

BR930232 SKF . 

. HA592450 

BR93D3D1K SKF . 

. HA590301K 

BR930367 SKF . 

. 512196 

BR930423 SKF . 

. 515029 

BR930233 SKF . 

. 512186 

BR9303D2K SKF . 

. HA590302K 

BR930368 SKF . 

. HA590082 

BR930424 SKF . 

. 515021 

BR930234 SKF . 

. 512178 

BR93D3D3K SKF . 

. HA590303K 

BR930369 SKF . 

. HA590081 

BR930425 SKF . 

. HA590425 

BR930235 SKF . 

. 512173 

BR930304 SKF . 

. SP500300 

BR930369 SKF . 

. HA590089 

BR930426 SKF . 

. SP580204 

BR930236 SKF . 

. 515031 

BR930305 SKF . 

. SP550102 

BR930370 SKF . 

. HA590370 

BR930427 SKF . 

. HA590132 

BR930237 SKF . 

. 513155 

BR930306 SKF . 

. 513196 

BR930371 SKF . 

. HA590371 

BR930428 SKF . 

. HA590233 

BR930238 SKF . 

. 512158 

BR930307 SKF . 

. HA590307 

BR930372 SKF . 

. HA590007 

BR930429 SKF . 

. HA590087 


Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

BR930430 SKF . 

. HA590080 

BR930500 SKF . 

. 512251 

BR930650 SKF . 

... HA590204 

BRG016 DAIKIN . 

. 01576 

BR930431 SKF . 

. HA590143 

BR9305D2 SKF . 

. HA590032 

BR930652 SKF . 

. 512340 

BRG017 DAIKIN . 

. 1573 

BR930432 SKF . 

. HA590144 

BR9305D3 SKF . 

. HA590503 

BR930653 SKF . 

... HA590179 

BRG018 DAIKIN . 

. FC1723C 

BR930432 SKF . 

. HA590143 

BR930504 SKF . 

. HA590223 

BR930655 SKF . 

... HA590250 

BRG021 DAIKIN . 

. FC1723C 

BR930433 SKF . 

. HA590086 

BR930505 SKF . 

. HA590232 

BR930656 SKF . 

... HA590251 

BRG024 DAIKIN . 

. 01296 

BR930434 SKF . 

. HA592210 

BR930506 SKF . 

. 513230 

BR930657 SKF . 

... HA590045 

BRG025 DAIKIN . 

. 613008 

BR930435 SKF . 

. HA590024 

BR9305D7 SKF . 

. HA590166 

BR930659 SKF . 

.... SP450702 

BRG031 DAIKIN . 

. TO1710 

BR930436 SKF . 

. 512184 

BR930508 SKF . 

. HA590273 

BR930661 SKF . 

.... SP500301 

BRG037 DAIKIN . 

. T01711 

BR930437 SKF . 

. 512280 

BR930512 SKF . 

. 512159 

BR930662 SKF . 

.... SP580312 

BRG039 DAIKIN . 

. 613009 

BR930438 SKF . 

. SP580205 

BR930513 SKF . 

. HA590033 

BR930664 SKF . 

... HA590279 

BRG045 DAIKIN . 

. 613001 

BR930439 SKF . 

. HA590104 

BR930514 SKF . 

. HA590035 

BR930668 SKF . 

... BM500019 

BRG046 DAiKiN . 

. 613008 

BR930440 SKF . 

. HA590101 

BR930515 SKF . 

. HA590034 

BR930670 SKF . 

.... SP550310 

BRG055 DAIKIN . 

. DN01575 

BR930441 SKF . 

. HA590145 

BR930516 SKF . 

. 512354 

BR930671 SKF . 

.... SP550309 

BRG056 DAiKiN . 

. 613016 

BR930444 SKF . 

. 512166 

BR930522 SKF . 

. HA590174 

BR930675 SKF . 

... HA590212 

BRG057 DAiKiN . 

. 613010 

BR930445 SKF . 

. 512231 

BR930523 SKF . 

. HA590244 

BR930678 SKF . 

... HA590150 

BRG063 DAIKIN . 

. 613011 

BR930446 SKF . 

. HA590031 

BR930532 SKF . 

. HA590227 

BR930679 SKF . 

... HA590027 

BRG075 DAiKiN . 

. 613010 

BR930447 SKF . 

. HA590142 

BR930533 SKF . 

. HA590297 

BR930683 SKF . 

... HA590276 

BRG081 DAiKiN . 

. 614026 

BR930448 SKF . 

. HA590029 

BR930544 SKF . 

. HA590391 

BR930B88 SKF . 

... HA590243 

BRG091 DAiKiN . 

. 614079 

BR930449 SKF . 

. 512299 

BR930546 SKF . 


BR930691 SKF . 

... HA590280 

BRG1D2 DAiKiN . 

. 613010 

BR930450 SKF . 

. HA590028 

BR930547 SKF . 


BR930697 SKF . 

... HA590245 

BRG1745 DAIKIN . 

. 614050 

BR930451 SKF . 

. HA590018 

BR93D548K SKF . 

. 513121 

BR930B98 SKF . 

... HA590253 

BRG1770 DAIKIN . 

. 614048 

BR930452 SKF . 

. SP450202 

BR930548K SKF . 

. 513179 

BR930700 SKF . 

... HA590344 

BRG178D DAIKIN . 

. 614049 

BR930453 SKF . 

. SP550202 

BR93D548K SKF . 

. 513179 

BR930701 SKF . 

... HA590153 

BRG201 DAIKIN . 

. 613010 

BR930454 SKF . 

. SP550213 

BR930555 SKF . 

. HA590260 

BR930702 SKF . 

... HA590300 

BRG202 DAIKIN . 

. T01711 

BR930455 FORD . 

. SP550207 

BR93D600K SKF . 

. HA590600K 

BR930711 SKF . 

... HA590219 

BRG210 DAIKIN . 

. 614126 

BR930455 SKF . 

. SP550212 

BR930B04 SKF . 

. HA500601 

BR930712 SKF . 

... HA590214 

BRG215 DAIKIN . 

. 613017 

BR930456 SKF . 

. SP470200 

BR930605 SKF . 

. HA500701 

BR930720 SKF . 

... HA590228 

BRG218 DAIKIN . 

. 614022 

BR930456 SKF . 

. SP470201 

BR9306D6 SKF . 

. HA590146 

BR930726 SKF . 

. 512417 

BRG241 DAIKIN . 

. 613013 

BR930457 SKF . 

. SP550206 

BR9306D7 SKF . 

. HA590019 

BR930729 SKF . 

. 513266 

BRG300 DAIKIN . 

. 613006 

BR930458 SKF . 

. HA590343 

BR930608 SKF . 

. HA590091 

BR930736 SKF . 

... HA590138 

BRG304 DAIKIN . 

. 614063 

BR930458 SKF . 

. HA590079 

BR930609 SKF . 

. HA590216 

BR930737 SKF . 

... HA590137 

BRG350 DAIKIN . 

. 614016 

BR930459 SKF . 

. SP550208 

BR930610 SKF . 

. HA590016 

BR930750 SKF . 

... HA590366 

BRG351 DAIKIN . 

. 614147 

BR930461 SKF . 

. HA590141 

BR93061 1 SKF . 

. HA590001 

BR930756 SKF . 

... HA590388 

BRG352 DAIKIN . 

. 614033 

BR930462 SKF . 

. HA590206 

BR930613 SKF . 

. 512323 

BR930757 SKF . 

... HA590390 

BRG354 DAIKIN . 

. 614147 

BR930463 SKF . 

. HA590109 

BR930614 SKF . 

. HA590168 

BR930778 SKF . 

... HA590393 

BRG362 DAIKIN . 

. 614141 

BR930464 SKF . 

. HA590131 

BR930615 SKF . 

. HA590165 

BR93125 SKF . 

. 93125 

BRG364 DAiKiN . 

. 614043 

BR930465 SKF . 

. HA590025 

BR930620 SKF . 

. 512255 

BR932 SKF . 

. 932 

BRG367 DAIKIN . 

. TO1710 

BR930466 SKF . 

. HA590115 

BR930621 SKF . 

. HA590162 

BR9321 SKF . 

. 9321 

BRG368 DAiKiN . 

. 614059 

BR930467 SKF . 

. HA590113 

BR930622 SKF . 

. 512319 

BR938 SKF . 

. 938 

BRG370 DAiKiN . 

. 614031 

BR930468 SKF . 

. 512324 

BR930524 SKF . 

. HA590159 

BR9380 SKF . 

. 9380 

BRG371 DAIKIN . 

. 614043 

BR930469 SKF . 

. HA590112 

BR930623 SKF . 

. HA590106 

BR93800 SKF . 

. 93800 

BRG372 DAiKiN . 

. 614067 

BR930470 SKF . 

. 513188 

BR930625 SKF . 

. SP500702 

BR95475 SKF . 

. 95475 

BRG373 DAiKiN . 

. 01576 

BR930471 SKF . 

. HA590149 

BR930627 SKF . 

. HA590157 

BR95500 SKF . 

. 95500 

BRG375 DAiKiN . 

. 614044 

BR930472 SKF . 

. HA590048 

BR930628 SKF . 

. HA590151 

BR95525 SKF . 

. 95525 

BRG4D2 DAiKiN . 

. 614067 

BR930473 SKF . 

. HA590118 

BR930629 SKF . 

. 512322 

BR95528 SKF . 

. 95528 

BRG403 DAIKIN . 

. 614078 

BR930474 SKF . 

. HA590119 

BR930630 SKF . 

. HA590152 

BR95925 SKF . 

. 95925 

BRG409 DAIKIN . 

. 614150 

BR930475 SKF . 

. SP550103 

BR930631 SKF . 

. HA590116 

BR98316 SKF . 

. 98316 

BRG410 DAiKiN . 

. 614047 

BR930476 SKF . 

. HA590000 

BR930632 SKF . 

. HA590158 

BR98335 SKF . 

. 98335 

BRG412 DAiKiN . 

. 613001 

BR930479 SKF . 

. 512266 

BR930633 SKF . 

. HA590103 

BR98400 SKF . 

. 98400 

BRG415 DAiKiN . 

. 614048 

BR930480 SKF . 

. 512042 

BR930634 SKF . 

. HA590036 

BR98788 SKF . 

. 98788 

BRG416 DAIKIN . 

. 614068 

BR930485 SKF . 

. HA590202 

BR930635 SKF . 

. SP550203 

BR9952D6 SKF . 

. 5206DD 

BRG417 DAiKiN . 

. 614079 

BR930488 SKF . 

. HA590088 

BR930635 SKF . 

. SP550209 

BR99600 SKF . 

. 99600 

BRG419 DAIKIN . 

. 614085 

BR930489 SKF . 

. HA590021 

BR930636 SKF . 

. HA590183 

BRF528220M STEYR . 

. 614038 

BRG420 DAiKiN . 

. 614043 

BR930490 SKF . 

. HA590022 

BR930637 SKF . 

. SP500701 

BRF528820 STEYR . 

. 2065 

BRG422 DAIKIN . 

. 614053 

BR930490 SKF . 

. HA590021 

BR930638 SKF . 

. SP450701 

BRF534491M STEYR . 

. F2065C 

BRG426 DAIKIN . 

. 614145 

BR930491 SKF . 

. SP580103 

BR930640 SKF . 

. HA590136 

BRFF407017M STEYR . 

. 614038 

BRG427 DAIKIN . 

. 614077 

BR930492 SKF . 

. SP580102 

BR930641 SKF . 

. HA590064 

BRFI262888M STEYR . 

. FI1709C 

BRG428 DAIKIN . 

. 614146 

BR930493 SKF . 

. HA590017 

BR930642 SKF . 

. HA590186 

BRFI452699M STEYR . 

. FI1709C 

BRG429 DAiKiN . 

. 614056 

BR930494 SKF . 

. HA590026 

BR930643 SKF . 

. HA590185 

BRFT433370MAF STEYR ... 

. 614013 

BRG430 DAiKiN . 

. 614068 

BR930494 SKF . 

. HA590342 

BR930644 SKF . 

. HA590217 

BRG0D2 DAiKiN . 

. 613002 

BRG431 DAIKIN . 

. 614108 

BR930496 SKF . 

. BM500000 

BR930645 SKF . 

. HA590274 

BRG003 DAIKIN . 

. 01296 

BRG432 DAIKIN . 

. 614040 

BR930496 SKF . 

. BM500002 

BR930646 SKF . 

. 512326 

BRG004 DAIKIN . 

. 1573 

BRG433 DAIKIN . 

. 614068 

BR930496 SKF . 

. BM500014 

BR930647 SKF . 

. HA590052 

BRG005 DAIKIN . 

. T01710 

BRG434 DAIKIN . 

. 614126 

BR930497 SKF . 

. SP450300 

BR930647 SKF . 

. 513256 

BRG008 DAIKIN . 

. 1773 

BRG437 DAIKIN . 

. 614048 

BR930498 SKF . 

. HA590129 

BR930648 SKF . 

. HA590221 

BRG010 DAIKIN . 

. 01496 

BRG439 DAIKIN . 

. 614126 

BR930499 SKF . 

. HA590128 

BR930649 SKF . 

. HA590230 

BRG013 DAIKIN . 

. 1573 

BRG440 DAiKiN . 

. 614107 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

BRG442 DAIKIN . 

. 614084 

BRK57509 SEAL-P . 

.... TRP57509 

BRT62D7R TOYOTA . 

. 207LO 

BS5000 WHITE . 

. 202AG 

BRG445 DAIKIN . 

. 614086 

BRK8005 FR-U . 

. TRK2 

BRT6208T TOYOTA . 

. 208FF 

BS5000A WHITE . 

. 203AB 

BRG451 DAIKIN . 

. 614079 

BRK80052 FR-U . 

. TRK2A 

BRT6306 TOYOTA . 

. 306TB 

BS5D02 WHITE . 

. 208L 

BRG452 DAIKIN . 

. 614079 

BRK8023 FR-U . 

. TRK25 

BRT6306ZNR TOYOTA .. 

. 306SL 

BS5D07 WHITE . 

14138A 14276 

BRG453 DAIKIN . 

. 614128 

BRK8028 FR-U . 

. TRK72 

BRT6308RT TOYOTA . 

. 308L 

BS5007A WHITE . 

14137A-14276 

BRG454 DAIKIN . 

. 614082 

BRK8033 FR-U . 

. TRK19 

BRVW301572M STEYR .. 

. VW1006C 

BS5008B WHITE . 

... 31594-31520 

BRG455 DAIKIN . 

. 614110 

BRK8034 FR-U . 

. TRK3 

BRVW376413M STEYR .. 

. VW1339C 

BS5D11 WHITE . 

. 482 472A 

BRG460 DAIKIN . 

. 614084 

BRK80345 FR-U . 

. TRK4 

BRW206VR SEAL-P . 

. RW206CCR 

BS5011A WHITE . 

... 33275-33462 

BRG464 DAIKIN . 

. 614043 

BRK80348 FR-U . 

. TRK3 

BRW207CCRA SEAL-P ... 

.... RW207CCRA 

BS5D12 WHITE . 

... 29585-29520 

BRG469 DAIKIN . 

. 614063 

BRK80349 FR-U . 

. TRK4 

BRW307ER SEAL-P . 

. RW607NR 

BS5012A WHITE . 

... 29586-29520 

BRG6D3 DAIKIN . 

. 614154 

BRK8039 FR-U . 

. TRK58 

BRW307R SEAL-P . 

. RW307R 

BS5D13 WHITE . 

. 2788-2720 

BRG8D3 DAIKIN . 

. 614128 

BRK8042 FR-U . 

. TRK28 

BRW506AR SEAL-P . 

. RW506AR 

BS5013A WHITE . 

... 26882-26820 

BRG804 DAIKIN . 

. 614127 

BRK8127 FR-U . 

. TRK1000 

BRW507AR SEAL-P . 

. RW507AR 

BS5D14 WHITE . 

151 18-15250X 

BRG805 DAIKIN . 

. 614079 

BRK81311 FR-U . 

. TRK130 

BRW507BR SEAL-P . 

. RW507BR 

BS5014A WHITE . 

. 2879-2820 

BRG806 DAIKIN . 

. T01710 

BRK8132 FR-U . 

. TRK139 

BRW507CR SEAL-P . 

. RW507CR 

BS5018A WHITE . 

. 399A-394A 

BRG807 DAIKIN . 

. 614086 

BRK8133 FR-U . 

. TRK140 

BRW507ER SEAL-P . 

.RW507ER 

BS5018B WHITE . 

... 25580-25520 

BRG8D9 DAIKIN . 

. 614049 

BRK8134 FR-U . 

. TRK141 

BRW507GR SEAL-P . 

. RW507GR 

BS5018C WHITE . 

... 34300-34478 

BRG810 DAIKIN . 

. 613015 

BRK8136 FR-U . 

. TRK147 

BRW508BR SEAL-P . 

. RW508BR 

BS5D21 WHITE . 

. 3979-3920 

BRG811 DAIKIN . 

. 614126 

BRK81391 FR-U . 

. TRK1000 

BRW508ER SEAL-P . 

.RW508ER 

BS5021A WHITE . 

... 28682-28622 

BRG812 DAIKIN . 

. 613012 

BRK8142 FR-U . 

. TRK145A 

BRW509ER SEAL-P . 

. RW509FR 

BS5022 WHITE . 

. 1752 

BRG813 DAIKIN . 

. 614120 

BRK81431 FR-U . 

. TRK149 

BRWC35R SEAL-P . 

.RWC35YYR 

BS5022A WHITE . 

. 1752 

BRG814 DAIKIN . 

. 614076 

BRK8144 FR-U . 

. TRK146 

BRWF30R SEAL-P . 

.RWP30YYR 

BS52R FM . 

. BS52R 

BRG816 DAIKIN . 

. 614049 

BRK8145 FR-U . 

. TRK1000 

BRWF34R SEAL-P . 

. RWF34R 

BS59 FM . 

. BS59 

BRG817 DAIKIN . 

. 614072 

BRK8146 FR-U . 

. TRK1000 

BS217948E3 LINK-B . 

. 205TTH 

BS59 SKF . 

. BS59 

BRG820 DAIKIN . 

. 614122 

BRK8147 FR-U . 

. TRK160 

BS217948N LINK-B . 

. 2D5TTH 

BS60 FM . 

. BS60 

BRG830 DAIKIN . 

. 614147 

BRK8148 FR-U . 

. TRK158 

BS222837 LINK-B . 

. RU1570UM 

BS6D SKF . 

. BS60 

BRG831 DAIKIN . 

. 614099 

BRK8149 FR-U . 

. TRK155 

BS223293A REXNOR . 

.... MU 1309GIMV 

BS61 FM . 

. BS61 

BRG832 DAIKIN . 

. 614130 

BRK8151 FR-U . 

. TRK1000 

BS224166 REXNOR . 

.MRB1313EL 

BS61 SKF . 

. BS61 

BRG836 DAIKIN . 

. 613015 

BRK8154 FR-U . 

. TRK152 

BS224348 SKF . 

.MSN1312EL 

BS62R FM . 

. BS62R 

BRG838 DAIKIN . 

. 614138 

BRK8157 FR-U . 

. TRK159A 

BS22521D LINK-B . 

. KD12051Z 

BSK2051 CLARK . 

. 2065 

BRG839 DAIKIN . 

. 614139 

BRK8158 FR-U . 

. TRK179 

BS225212 LINK-B . 

. KD12051Z 

BSP204BF SEAL-P . 

. HB108 

BRH162112 SKF . 

. JH1612 

BRK8161 FR-U . 

. TRK206 

BS225218 LINK-B . 

. KB11786Y 

BSP6053 SEAL-P . 

. HB88508A 

BRK100311 FR-U . 

. TRA900FA 

BRK8162 FR-U . 

. TRK203 

BS225222 LINK-B . 

. KB11630Z 

BSP6054 SEAL-P . 

. HB5 

BRK1003111 FR-U . 

. TRA900F 

BRK8163 FR-U . 

. TRK205 

BS225226 LINK-B . 

. KR12051Z 

BT014TT HOOVER . 

. NPS014RPC 

BRK10035 FR-U . 

. TRA900FA 

BRK8164 FR-U . 

. TRK207 

BS225229 LINK-B . 

. KA11630Z 

BT015TT HOOVER . 

. NPS015RPC 

BRK100351 FR-U . 

. TRA900F 

BRK8165 FR-U . 

. TRK203 

BS225234 LINK-B . 

. KD11786Y 

BT02420 MCOUAY . 

. 02420 

BRK10041 FR-U . 

. TRA9RB 

BRK8166 FR-U . 

. TRK200 

BS225235 LINK-B . 

. KA11950Z 

BT02476 MCQUAY . 

. 02476 

BRK 10043 FR-U . 

. TRA9RC 

BRK8167 FR-U . 

. TRK204 

BS225243 LINK-B . 

. B12235YK 

BT02820 MCOUAY . 

. 02820 

BRK10131 FR-U . 

. TRA64FD 

BRK8168 FR-U . 

. TRK1000 

BS22556D SKF . 

.... W61312EHX 

BT02872 MCOUAY . 

. 02872 

BRK 1 014 FR-U . 

. TRA1A 

BRK8169 FR-U . 

. TRK1000 

BS2255613 SKF . 

.WRB61312 

BT05075 MCOUAY . 

. 05075 

BRK1015 FR-U . 

. TRA64F 

BRK8170 FR-U . 

. TRK188 

BS2256813 REXNOR . 

. WRC61312 

BT05079 MCQUAY . 

. 05079 

BRK10151 FR-U . 

. TRA64FE 

BRK8171 FR-U . 

. TRK184 

BS2257393 REXNOR . 

. WRB61314 

BT05185 MCOUAY . 

. 05185 

BRK1017 FR-U . 

. TRA50 

BRK8172 FR-U . 

. TRK201 

BS2257393 SKF . 

.WRB61314 

BT07087 MCOUAY . 

. 07087 

BRK10561 FR-U . 

. TRA172FA 

BRK8173 FR-U . 

. TRK202 

BS225740 REXNOR . 

.. W61314EHBX 

BT07098 MCQUAY . 

. 07098 

BRK10562 FR-U . 

. TRA172FB 

BRK8174 FR-U . 

. TRK193 

BS225740 SKF . 

.. W61314EHBX 

BT07100 MCQUAY . 

. 07100 

BRK 10563 FR-U . 

. TRA172FB 

BRP109 SEAL-P . 

. RP109 

BS225799 SKF . 

.MRB1308EL 

BT07196 MCOUAY . 

. 07196 

BRK1057 FR-U . 

. TRA172R 

BRP3310128M STEYR . 

. 614090 

BS2257993 SKF . 

. MRB1308 

BT072D4 MCOUAY . 

. 07204 

BRK1071 FR-U . 

. TRA18D 

BRP35B420M STEYR . 

. 614129 

BS225817 LINK-B . 

. 205TTB 

BT0815516 SKF . 

. NTA815 

BRK1082 FR-U . 

. TRA194F 

BRRE265732M STEYR . 

. 614023 

BS225908 LINK-B . 

. 203RRAG 

BT09067 MCOUAY . 

. 09067 

BRK10821 FR-U . 

. TRA194F 

BRRE307047M STEYR . 

. 614025 

BS225977 REXNOR . 

. RU1570UM 

BT09074 MCOUAY . 

. 09074 

BRK10861 FR-U . 

. TRA196 

BRRE352362M STEYR . 

. 614012 

BS225977 SKF . 

. RU1570UM 

BT09078 MCOUAY . 

. 09078 

BRK1088 FR-U . 

. TRA193 

BRST1086M STEYR . 

. 614037 

BS225997 SKF . 

. RU1570UM 

BT09081 MCQUAY . 

. 09081 

BRK10881 FR-U . 

. TRA193A 

BRT09067 TOYOTA . 

. 09067 

BS226095 LINK-B . 

. SET9 

BT09194 MCOUAY . 

. 09194 

BRK1089 FR-U . 

. TRA1 

BRT09195 TOYOTA . 

. 09195 

BS226096 LINK-B . 

. SET10 

BT09195 MCOUAY . 

. 09195 

BRK1090 FR-U . 

. TRA23D 

BRT15123 TOYOTA . 

. 15123 

BS226097 LINK-B . 

. SET20 

BT09196 MCOUAY . 

. 09196 

BRK139 SEAL-P . 

. 518503 

BRT15245 TOYOTA . 

. 15245 

BS226107T LINK-B . 

. 5707 

BT100TT HOOVER . 

. NPS1D0RPC 

BRK1559 SAGNAW . 

. TRP1559TV 

BRT2682D TOYOTA . 

. 26820 

BS226108T LINK-B . 

. 6408 

BT 10291 OLM MCQUAY . 

. LM 102910 

BRK1559 SEAL-P . 

. TRP1559TV 

BRT26882 TOYOTA . 

. 26882 

BS226372 LINK-B . 

. TRP1559TV 

BT102949LM MCOUAY . 

. LM 102949 

BRK1561FC SEAL-P . 

. TF01561R 

BRT30303 TOYOTA . 

. 30303 

BS226372A REXNOR . 

. TRP1559TV 

BT102TT HOOVER . 

.IMPS 102RPC 

BRK1561G SEAL-P . 

.TGM1561R 

BRT30304 TOYOTA . 

. 30304 

BS226373 LINK-B . 

... TRP1563TAV 

BT 104910LM MCQUAY . 

. J LM 104910 

BRK1563 SAGNAW . 

. TRP1563TAV 

BRT30306 TOYOTA . 

. 30306M 

BS226373A REXNOR . 

... TRP1563TAV 

BT 10491 1LM MCQUAY . 

. LM104911 

BRK1563 SEAL-P . 

. TRP1563TAV 

BRT3D306N TOYOTA . 

. 30306M 

BS226503V REXNOR . 

. R1581TV 

BT104912LM MCQUAY . 

. LM104912 

BRK32 SEAL-P . 

. 518504 

BRT6201Z TOYOTA . 

. 201S 

BS226577 LINK-B . 

. TRP57509 

BT104948LM MCOUAY . 

. JLM104948 

BRK39 SEAL-P . 

. 518500 

BRT6206Z TOYOTA . 

. 206S 

BS226577A REXNOR . 

. TRP57509 

BT104949LM MCOUAY . 

. LM 104949 

BRK41 SEAL-P . 

. 518501 

BRT62D7 OEM . 

. 207 

BS226625 REXNOR . 

. TRP59047 

BT1DS MCOUAY . 

. SET10 

BRK41HD SEAL-P . 

. 518502 

BRT62D7 TOYOTA . 

. 207 

BS226717 SKF . 

. GB983937 

BT11520 MCQUAY . 

. 11520 
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TIMKEN 


Part tt/Name Timken 

BT11590 MCQUAY . 11590 

BT1 1630ZKB MCQUAY . KB11630Z 

BT11710LM MCQUAY . LM11710 

BT11749LM MCQUAY . LM11749 

BT11786YKB MCQUAY . KB11786Y 

BT1 1786YKD MCQUAY . KD11786Y 

BT11820ZKA MCQUAY . KA11820Z 

BT11910LM MCQUAY . LM11910 

BT11949 MCQUAY . LM11949 

BT11950ZKA MCQUAY . KA11950Z 

BT12051ZKD MCQUAY . KD12051Z 

BT12051ZKR MCQUAY . KR12051Z 

BT1206TS MCQUAY .MA1206EF 

BT12D7MU MCQUAY . MU1207EF 

BT1211NL MCQUAY . W1211L 

BT12235YKB MCQUAY . B12235YK 

BT12520 MCQUAY . 12520 

BT12580 MCQUAY . 12580 

BT 12610M MCQUAY . M12610 

BT12649M MCQUAY . Ml2649 

BT 1271OLM MCQUAY . LM12710 

BT12711LM MCQUAY . LM12711 

BT12749 MCQUAY . LM12749 

BT12S MCQUAY . SET12 

BT1305TAM MCQUAY . MU1305TDM 

BT1307TM MCQUAY . MU1307TM 

BT1308YTM MCQUAY .MUS1308UM 

BT1328 MCQUAY . 1328 

BT13620 MCQUAY . 13620 

BT13621 MCQUAY . 13621 

BT13685 MCQUAY . 13685 

BT13686 MCQUAY . 13686 

BT13687 MCQUAY . 13687 

BT 1380 MCQUAY . 1380 

BT13S MCQUAY . SET13 


BT14116 MCQUAY ... 
BT14117A MCQUAY . 
BT14123A MCQUAY . 
BT 14124 MCQUAY ... 
BT14125A MCQUAY . 
BT 14130 MCQUAY ... 
BT 14131 MCQUAY ... 
BT14136A MCQUAY . 
BT14137A MCQUAY . 
BT14138A MCQUAY . 
BT14274 MCQUAY ... 
BT14276 MCQUAY ... 
BT14283 MCQUAY ... 

BT14S MCQUAY . 

BT1500C MCQUAY ... 
BT1502C MCQUAY ... 
BT1506C MCQUAY ... 
BT15100 MCQUAY ... 
BT15101 MCQUAY ... 
BT15103S MCQUAY . 
BT15106 MCQUAY ... 
BT15112 MCQUAY ... 
BT15117 MCQUAY ... 
BT15118 MCQUAY ... 
BT15119 MCQUAY ... 
BT 15120 MCQUAY ... 
BT 15123 MCQUAY ... 
BT 15125 MCQUAY ... 
BT 15126 MCQUAY ... 
BT15243 MCQUAY ... 
BT15244 MCQUAY ... 


... 14116 
14117A 
14123A 
... 14124 
14125A 
... 14130 
... 14131 
14136A 
14137A 
14138A 
... 14274 
... 14276 
... 14283 
... SET14 
R1500EL 
R1502EL 
R1506EL 
... 15100 
... 15101 
. 15103S 
... 15106 
... 15112 
... 15117 
... 15118 
... 15119 
... 15120 
... 15123 
... 15125 
. 613002 
... 15243 
... 15244 


Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

BT15245 MCQUAY . 

. 15245 

BT25580 MCOUAY . 

. 25580 

BT15250X MCOUAY . 

. 15250X 

BT25584 MCOUAY . 

. 25584 

BT1535TAS MCOUAY ... 

. R1535TAV 

BT25590 MCOUAY . 

. 25590 

BT15520 MCOUAY . 

. 15520 

BT25820 MCQUAY . 

. 25820 

BT 15578 MCOUAY . 

. 15578 

BT25821 MCOUAY . 

. 25821 

BT1558TS MCOUAY . 

. R1558TAV 

BT2585 MCOUAY . 

. 2585 

BT 15590 MCQUAY . 

. 15590 

BT25877 MCQUAY . 

. 25877 

BT1559TS MCOUAY . 

. 6408 

BT25880 MCOUAY . 

. 25880 

BT1563TS18 MCQUAY .. 

. 5707 

BT26820 MCOUAY . 

. 26820 

BT15700A MCQUAY . 

. RU1570UM 

BT26822 MCOUAY . 

. 26822 

BT1570UTM MCQUAY .. 

. RU1570UM 

BT26823 MCOUAY . 

. 26823 

BT1580R MCQUAY . 

RUB1580EBFR 

BT26878 MCOUAY . 

. 26878 

BT1584EV MCQUAY . 

.... RSN1584EV 

BT26881 MCOUAY . 

. 26881 

BT15S MCOUAY . 

. SET8 

BT26882S MCOUAY . 

. 26882T 

BT16S MCOUAY . 

. SET16 

BT26884 MCQUAY . 

. 26884 

BT 170409 AMC . 

. 206WB 

BT2720 MCOUAY . 

. 2720 

BT1729X MCQUAY . 

. 1729X 

BT2729 MCQUAY . 

. 2729 

BT17580 MCOUAY . 

. 17580 

BT2729X MCQUAY . 

. 2729X 

BT1773 MCOUAY . 

. 1773 

BT2735X MCQUAY . 

. 2735X 

BT1779 MCOUAY . 

. 1779 

BT27620 MCOUAY . 

. 27620 

BT17S MCOUAY . 

. SET17 

BT2776 MCOUAY . 

. 2776 

BT18520 MCOUAY . 

. 18520 

BT2777 MCOUAY . 

. 2777 

BT 18590 MCOUAY . 

. 18590 

BT2780 MCQUAY . 

. 2780 

BT 18620 MCOUAY . 

. 18620 

BT2788 MCQUAY . 

. 2788 

BT18685 MCQUAY . 

. 18685 

BT27880 MCOUAY . 

. 27880 

BT 18690 MCOUAY . 

. 18690 

BT2788A MCOUAY . 

. 2788A 

BT 18720 MCOUAY . 

. 18720 

BT2789 MCOUAY . 

. 2789 

BT18790 MCOUAY . 

. 18790 

BT2793 MCOUAY . 

. 2793 

BT18S MCOUAY . 

. SET11 

BT2796 MCOUAY . 

. 2796 

BT1922 MCOUAY . 

. 1922 

BT28521 MCOUAY . 

. 28521 

BT1988 MCOUAY . 

. 1988 

BT28580 MCQUAY . 

. 28580 

BT19S MCOUAY . 

. SET15 

BT28584 MCOUAY . 

. 28584 

BT1B332541A SKF . 

. SET24 

BT28622 MCOUAY . 

. 28622 

RT1B33?541ARV(1 SKF . 

SET?* 

BT28678 MCOUAY . 

. 28678 

BT1B332541ABVQ060 SKF . SET24 

BT28682 MCQUAY . 

. 28682 

BT1S MCOUAY . 

. SET1 

BT28920 MCQUAY . 

. 28920 

BT201011M MCOUAY .. 

. M201011 

BT29520 MCQUAY . 

. 29520 

BT201047R MCOUAY ... 

. R201047 

BT29585 MCQUAY . 

. 29585 

BT2031538 SKF . 

. IMTA2031 

BT29620 MCOUAY . 

. 29620 

BT20S MCQUAY . 

. SET20 

BT29630 MCQUAY . 

. 29630 

BT21075 MCQUAY . 

. 21075 

BT29675 MCQUAY . 

. 29675 

BT21201 OHM MCQUAY 

. HM212010 

BT29685 MCQUAY . 

. 29685 

BT212011HM MCQUAY 

. HM212011 

BT29710LM MCOUAY ... 

. LM29710 

BT212044HM MCQUAY 

. HM212044 

BT29748LM MCQUAY ... 

. LM29748 

BT212046HM MCQUAY 

. HM212046 

BT29749LM MCOUAY ... 

. LM29749 

BT212047HM MCQUAY 

. HM212047 

BT2S MCQUAY . 

. SET2 

BT212049HM MCQUAY 

. HM212049 

BT30204 MCQUAY . 

. 30204M 

BT21212 MCQUAY . 

. 21212 

BT30205 MCQUAY . 

. 30205M 

BT21821 OHM MCQUAY 

. HM218210 

BT30206 MCQUAY . 

. 30206M 

BT21S MCOUAY . 

. SET21 

BT30207 MCOUAY . 

. 30207M 

BT221410HH MCOUAY 

. HH221410 

BT30208 MCOUAY . 

. 30208M 

BT221442HH MCOUAY 

. HH221442 

BT30303 MCOUAY . 

. 30303 

BT22S MCOUAY . 

. SET25 

BT30304 MCOUAY . 

. 30304 

BT23100 MCOUAY . 

. 23100 

BT30305 MCOUAY . 

. 30305M 

BT23256 MCOUAY . 

. 23256 

BT30306 MCOUAY . 

. 30306M 

BT23S MCQUAY . 

. SET23 

BT3071A MCOUAY . 

... 390A-902A2 

BT24720 MCOUAY . 

. 24720 

BT31520 MCOUAY . 

. 31520 

BT24721 MCOUAY . 

. 24721 

BT31593 MCQUAY . 

. 31593 

BT24780 MCOUAY . 

. 24780 

BT31594 MCOUAY . 

. 31594 

BT2523 MCOUAY . 

. 2523 

BT31597 MCOUAY . 

. 31597 

BT25520 MCQUAY . 

. 25520 

BT32206 MCQUAY . 

. 32206M 

BT25521 MCOUAY . 

. 25521 

BT32304 MCQUAY . 

. 32304M 

BT25522 MCOUAY . 

. 25522 

BT332 MCQUAY . 

. 332 

BT25523 MCOUAY . 

. 25523 

BT3320 MCQUAY . 

. 3320 

BT25577 MCOUAY . 

. 25577 

BT33275 MCOUAY . 

. 33275 

BT25578 MCOUAY . 

. 25578 

BT33281 MCQUAY . 

. 33281 




BT33287 MCQUAY . 33287 

BT33462 MCQUAY . 33462 

BT33472 MCQUAY . 33472 

BT3382 MCQUAY . 3382 

BT3382T MCQUAY . 3382T 

BT342 MCQUAY . 342 

BT342D MCQUAY . 3420 

BT342A MCQUAY . 342A 

BT343D0 MCQUAY . 34300 

BT3479 MCQUAY . 3479 

BT352 MCQUAY . 352 

BT3525 MCQUAY . 3525 

BT354A MCQUAY . 354A 

BT355X MCQUAY . 355X 

BT3578 MCQUAY . 3578 

BT3578A MCQUAY . 3578A 

BT3585 MCQUAY . 3585 

BT359S MCQUAY . 359S 

BT362 MCQUAY . 362 

BT362A MCQUAY . 362A 

BT36620 MCQUAY . 36620 

BT368 MCQUAY . 368 

BT368A MCQUAY . 368A 

BT370A MCQUAY . 370A 

BT372D MCQUAY . 3720 

BT3778 MCQUAY . 3778 

BT3779 MCQUAY . 3779 

BT378D MCQUAY . 3780 

BT3782 MCQUAY . 3782 

BT3795 MCQUAY . 3795 

BT382 MCQUAY . 382 

BT3820 MCQUAY . 3820 

BT382A MCQUAY . 382A 

BT382S MCQUAY . 382S 

BT387 MCQUAY . 387 

BT3877 MCQUAY . 3877 

BT387A MCQUAY . 387A 

BT387AS MCQUAY . 387AS 

BT388A MCQUAY . 388A 

BT390A MCQUAY . 390A 

BT392D MCQUAY . 3920 

BT3925 MCQUAY . 3925 

BT394A MCQUAY . 394A 

BT394AS MCQUAY . 394AS 

BT395 MCQUAY . 395 

BT39520 MCQUAY . 39520 

BT39521 MCQUAY . 39521 

BT39580 MCQUAY . 39580 

BT39581 MCQUAY . 39581 

BT39585 MCQUAY . 39585 

BT39590 MCQUAY . 39590 

BT395S MCQUAY . 395S 

BT3979 MCQUAY . 3979 

BT3982 MCQUAY . 3982 

BT3984 MCQUAY . 3984 

BT3994 MCQUAY . 3994 

BT3S MCQUAY . SET3 

BT4059A MCQUAY . A4059 

BT414 MCQUAY . 414 

BT414210H MCQUAY . H414210 

BT414249H MCQUAY . H414249 

BT414A MCQUAY . 414A 

BT418 MCQUAY . 418 

BT420 MCQUAY . 420 

BT42381 MCQUAY . 42381 

BT42620 MCQUAY . 42620 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


TIMKEN 


Part It/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part it/IVame 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

BT42687 MC11UAY . 

. 42687 

BT53375 MCQUAY . 

. 53375 

BTB55 MCQUAY . 

. 655 

BT807046HM MCQUAY 

. HM807046 

BT42688 MCQUAY . 

. 42688 

BT53387 MCQUAY . 

. 53387 

BT65500 MCQUAY . 

. 65500 

BT81381 OHM MCQUAY 

. HM813810 

BT44610L MCQUAY . 

. L44610 

BT537 MCQUAY . 

. 537 

BTB57 MCQUAY . 

. 657 

BT815 SKF . 

. NTA815 

BT44640L MCQUAY . 

. L44640 

BT55175C MCQUAY . 

. 55175C 

BT66212 MCQUAY . 

. 66212 

BT832 MCQUAY . 

. 832 

BT44643 MCQUAY . 

. L44643 

BT55176C MCQUAY . 

. 55176C 

BTB63 MCQUAY . 

. 663 

BT842 MCQUAY . 

. 842 

BT44649L MCQUAY . 

. L44649 

BT55197C MCQUAY . 

. 55197TB 

BTB63A MCQUAY . 

. 663A 

BT86B10M MCQUAY .... 

. M86610 

BT45220 MCQUAY . 

. 45220 

BT552D0C MCQUAY . 

. 55200C 

BT66462 MCQUAY . 

. 66462 

BT86B47M MCQUAY .... 

. M86647 

BT45282 MCQUAY . 

. 45282 

BT552A MCQUAY . 

. 552A 

BTB65 MCQUAY . 

. 665 

BT86B49M MCQUAY .... 

. M86649 

BT45284 MCQUAY . 

. 45284 

BT553X MCQUAY . 

. 553X 

BTB65A MCQUAY . 

. 665A 

BT88010M MCQUAY .... 

. M88010 

BT45290 MCQUAY . 

. 45290 

BT55433D MCQUAY . 

. 55433D 

BT6701 OLM MCQUAY . 

. LM67010 

BT88048M MCQUAY .... 

. M88048 

BT45291 MCQUAY . 

. 45291 

BT55437 MCQUAY . 

. 55437 

BT67010LMX MCQUAY .... 

.. LM67010XL 

BT88128RA MCQUAY ... 

. 514003 

BT453A MCQUAY . 

. 453A 

BT55443 MCQUAY . 

. 55443 

BT67048LM MCQUAY . 

. LM67048 

BT88510HM MCQUAY .. 

. HM88510 

BT453X MCQUAY . 

. 453X 

BT555S MCQUAY . 

. 555S 

BTB7048LMX MCQUAY .... 

.. LM67048XL 

BT88542HM MCQUAY .. 

. HM88542 

BT45410L MCQUAY . 

. L45410 

BT557A MCQUAY . 

. 557A 

BT672 MCQUAY . 

. 672 

BT88547HM MCQUAY .. 

. HM88547 

BT45449L MCQUAY . 

. L45449 

BT557S MCQUAY . 

. 557S 

BT67320 MCQUAY . 

. 67320 

BT88610HM MCQUAY .. 

. HM88610 

BT462 MCQUAY . 

. 462 

BT559 MCQUAY . 

. 559 

BTB7388 MCQUAY . 

. 67388 

BT88649HM MCQUAY .. 

. HM88649 

BT469 MCQUAY . 

. 469 

BT560 MCQUAY . 

. 560 

BT67720 MCQUAY . 

. 67720 

BT89410 MCQUAY . 

. HM89410 

BT472A MCQUAY . 

. 47 2A 

BT563 MCQUAY . 

. 563 

BTB7790 MCQUAY . 

. 67790 

BT89443 MCQUAY . 

. HM89443 

BT47420 MCQUAY . 

. 47420 

BT56425 MCQUAY . 

. 56425 

BT68110L MCQUAY . 

. L68110 

BT89444HM MCQUAY .. 

. HM89444 

BT47490 MCQUAY . 

. 47490 

BT565 MCQUAY . 

. 565 

BT68111L MCQUAY . 

. L68111 

BT89446HM MCQUAY .. 

. HM89446 

BT47B20CUP MCQUAY ... 

. 47620 

BT56650 MCQUAY . 

. 56650 

BTB8149L MCQUAY . 

. L68149 

BT89449HM MCQUAY .. 

. HM89449 

BT47679 MCQUAY . 

. 47679 

BT567 MCQUAY . 

. 567 

BTB81A MCQUAY . 

. 681A 

BT903210HM MCQUAY 

. HM903210 

BT47686 MCQUAY . 

. 47686 

BT567A MCQUAY . 

. 567A 

BTB83 MCQUAY . 

. 683 

BT903249HM MCQUAY 

. HM903249 

BT47687 MCQUAY . 

. 47687 

BT572 MCQUAY . 

. 572 

BTB8450 MCQUAY . 

. 68450 

BT9S MCQUAY . 

. SET9 

BT47820 MCQUAY . 

. 47820 

BT5735 MCQUAY . 

. 5735 

BTB85 MCQUAY . 

. 685 

BTA331 BRIT-L . 

. SET2 

BT47890 MCQUAY . 

. 47890 

BT575 MCQUAY . 

. 575 

BTB87 MCQUAY . 

. 687 

BTB439 BFUTL . HM88649 HM88610 

BT479 MCQUAY . 

. 479 

BT576D MCQUAY . 

. 5760 

BTB8712 MCQUAY . 

. 68712 

BTB440 BFUTL . M84548-M84510 

BT48220 MCQUAY . 

. 48220 

BT580 MCQUAY . 

. 580 

BTB9310JL MCQUAY . 

. JL69310 

BTB495 BFUTL . 

. SET4 

BT48286 MCQUAY . 

. 48286 

BT581 MCQUAY . 

. 581 

BTB9349JL MCQUAY . 

. JL69349 

BTB594 BRIT-L . 

. SET4 

BT48510LM MCQUAY . 

. LM48510 

BT582 MCQUAY . 

. 582 

BT6S MCQUAY . 

. SET6 

BTB789 BRIT-L . 

. SET5 

BT48510LMX MCQUAY .. 

.... LM48510XL 

BT59175 MCQUAY . 

. 59175 

BT70461DJLM MCQUAY .. 

.. JLM704610 

BTB854 BRIT-L . M88048-M88010 

BT48548LM MCQUAY . 

. LM48548 

BT59187 MCQUAY . 

. 59187 

BT704649JLM MCQUAY .. 

.. JLM704649 

BTB9000 BRiT-L . 

. SET45 

BT48548LMX MCQUAY .. 

.... LM48548XL 

BT592 MCQUAY . 

. 592 

BT715311H MCQUAY . 

. H715311 

BTC280 BRIT-L . 

. SET6 

BT492A MCQUAY . 

. 492A 

BT592A MCQUAY . 

. 592A 

BT715345H MCQUAY . 

. H715345 

BTC294 BRIT-L . 

. SET36 

BT493 MCQUAY . 

. 493 

BT593 MCQUAY . 

. 593 

BT72188C MCQUAY . 

. 72188C 

BTC9001 BRiT-L . 

. SET36 

BT49520 MCQUAY . 

. 49520 

BT594 MCQUAY . 

. 594 

BT722D0C MCQUAY . 

. 72200C 

BTD5038AA CHRYSL .... 

. HA590273 

BT49585 MCQUAY . 

. 49585 

BT59412 MCQUAY . 

. 59412 

BT72212C MCQUAY . 

. 72212C 

BUI205 SKF . 

. MU1205L 

BT495A MCQUAY . 

. 495A 

BT594A MCQUAY . 

. 594A 

BT72225C MCQUAY . 

. 72225C 

BU1209Z HYATT . 

.. MU1209CAHX 

BT495AX MCQUAY . 

. 495AX 

BT595 MCQUAY . 

. 595 

BT72487 MCQUAY . 

. 72487 

BUI221TM SKF . 

. MU1221UM 

BT496 MCQUAY . 

. 496 

BT598 MCQUAY . 

. 598 

BT742 MCQUAY . 

. 742 

BUI307 SKF . 

. MU1307V 

BT497 MCQUAY . 

. 497 

BT598A MCQUAY . 

. 598A 

BT748S MCQUAY . 

. 748S 

BU1307L SKF . 

.MU1307DV 

BT498 MCQUAY . 

. 498 

BT5S MCQUAY . 

. SET5 

BT749 MCQUAY . 

. 749 

BUI308 SKF . 

. MU1308L 

BT4S MCQUAY . 

. SET4 

BT603011LM MCQUAY .... 

.... LM603011 

BT752 MCQUAY . 

. 752 

BU1308ZA SKF . 

. MU1308CHL 

BT4Z1104B FORD . 

. HA590261 

BT603012LM MCQUAY .... 

.... LM603012 

BT752B MCQUAY . 

. 752B 

BUI309 SKF . 

. MU1309V 

BT50131OLM MCQUAY ... 

. LM501310 

BTB03014LM MCQUAY .... 

.... LM603014 

BT75BA MCQUAY . 

. 756A 

BU1309ZA SKF . 

.MU1309CHV 

BT501311LM MCQUAY ... 

. LM501311 

BT603049LM MCQUAY .... 

.... LM603049 

BT758 MCQUAY . 

. 758 

BU1310 SKF . 

. MU1310L 

BT501314LM MCQUAY ... 

. LM501314 

BTB0B7A MCQUAY . 

. A6067 

BT759 MCQUAY . 

. 759 

BU1311 SKF . 

. MU1311V 

BT501349LM MCQUAY ... 

. LM501349 

BT610510L MCQUAY . 

. L610510 

BT760 MCQUAY . 

. 760 

BUI312 SKF . 

. MU1312V 

BT506310HH MCQUAY ... 

. HH506310 

BT610549L MCQUAY . 

. L610549 

BT772 MCQUAY . 

. 772 

BU1314 SKF . 

. MU 1314V 

BT50B348HH MCQUAY ... 

. HH506348 

BT612 MCQUAY . 

. 612 

BT780 MCQUAY . 

. 780 

BU1317 SKF . 

. MU1317L 

BT51641 OHM MCQUAY .. 

. HM516410 

BT61701 OHM MCQUAY .... 

... HM617010 

BT782 MCQUAY . 

. 782 

BUI549 SKF . 

. RU1549L 

BT51B449HM MCQUAY .. 

. HM516449 

BT617049HM MCQUAY .... 

... HM617049 

BT78225C MCQUAY . 

. 78225C 

BUI570 SKF . 

. RU1570UM 

BT51841 OHM MCQUAY .. 

. HM518410 

BT621 MCQUAY . 

. 621 

BT78551 MCQUAY . 

. 78551 

BU5206 SKF . 

. MU5206L 

BT518445HM MCQUAY .. 

. HM518445 

BT632 MCQUAY . 

. 632 

BT7S MCQUAY . 

. SET7 

BU5207 SKF . 

. MU5207L 

BT5206UTM MCQUAY .... 

. MUB5206UM 

BT6320 MCQUAY . 

. 6320 

BT7SLK MCQUAY . 

. SET7K 

BU7308 SKF . 

. MU7308L 

BT522 MCQUAY . 

. 522 

BT6379 MCQUAY . 

. 6379 

BT7SRK MCQUAY . 

. SET7K 

BU7313 SKF . 

. MU7313L 

BT52387 MCQUAY . 

. 52387 

BT639 MCQUAY . 

. 639 

BT802011M MCQUAY . 

. M 302011 

BW2927 MASSEY . 

. 2788 

BT52618 MCQUAY . 

. 52618 

BT6420 MCQUAY . 

. 6420 

BT802048M MCQUAY . 

. M802048 

BW2928 MASSEY . 

. 15118 

BT52638 MCQUAY . 

. 52638 

BT643 MCQUAY . 

. 643 

BT803110HM MCQUAY ... 

.... HM803110 

BW30BD2 SEAL-P . 

. W306FF 

BT528 MCQUAY . 

. 528 

BT64450 MCQUAY . 

. 64450 

BT803146HM MCQUAY ... 

.... HM803146 

BWC87016 SEAL-P . 

. WC87016 

BT529X MCQUAY . 

. 529X 

BT6461 MCQUAY . 

. 6461 

BT803149HM MCQUAY ... 

.... HM803149 

BWSAE207 EM . 

. 1207L 

BT5310WA MCQUAY . 

. 5310WA 

BT64B1A MCQUAY . 

. 6461A 

BT804010M MCQUAY . 

. M804010 

BWSAE208 GM . 

. 1208A 

BT53176 MCQUAY . 

. 53176 

BT652 MCQUAY . 

. 652 

BT804049M MCQUAY . 

. M804049 

BWSAE307 EM . 

. 307TB 

BT53177 MCQUAY . 

. 53177 

BT653 MCQUAY . 

. 653 

BT804846HM MCQUAY ... 

.... HM804846 

BX170335 AMC . 

. 2063R 

BT532A MCQUAY . 

. 532A 

BT65320 MCQUAY . 

. 65320 

BT80701 OHM MCQUAY ... 

.... HM807010 

BXA4239 WHITE . 

. 592 

BT532X MCQUAY . 

. 532X 

BTB5390 MCQUAY . 

. 65390 

BT807040HM MCQUAY ... 

.... HM807040 

BXA4240 WHITE . 

. 598 


Part it/Uame 

Timken 

Part it/IVame 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 


BXA4243 WHITE . 

. 537 

C0241001 IAPCO . 

. MG 1716 

C0DR7120A FORD . 

. Cl 110Q 

C1081ALSB STEYR . 

. 2005 

BXA4659 WHITE . 

. 6320 

C0246001 IAPCO . 

. OP1712C 

C0DR7121A FORD . 

. C407Q 

Cl082 STEYR . 

. 225531 

BXA4680 WHITE . 

. 566 

C02460D2 IAPCO . 

. OP1709C 

C0DR7580 FORD . 

. 1505 

C1086Q FM . 

. C1086Q 

BXA4764 WHITE . 

. 6320 

C0248003 IAPCO . 

. 614129 

C0DR7A043A FORD . 

. 206L 

C1086Q SKF . 

. C1086Q 

BXA4806 WHITE . 

. 742 

C0249003 IAPCO . 

. 614135 

C0DW1180A FORD . 

. R88506 

C1086Q TORRIN . 

. C1086Q 

BXA4807 WHITE . 

. 749 

C0249007 IAPCO . 

. 614134 

C0DW1225A FORD . 

. 88506AR 

C1087SB STEYR . 

. 2065 

BXA4830 WHITE . 

. 552 

C0249009 IAPCO . 

. 614136 

C0DW1225B FORD . 

. RWF34R 

C1087SBM STEYR . 

. 2065C 

BXA4831 WHITE . 

. 555S 

C0249010 IAPCO . 

. 614132 

C0DW1225C FORD . 

. RWF34R 

Cl09249018 IHC . 

. 88503 

BZ71020 AMC . 

. 14130 

C0250007 IAPCO . 

. 614025 

C0DW4220A FORD . 

. SET5 

Cl09249078 IHC . 

. 87503 

C0010 WABCO . 

. 861 

C0250008 IAPCO . 

. 614023 

C0DW4616A FORD . 

. M86610 

C10W4221A FORD . 

. LM29749 

C00213001 IAPCO . 

. F01267C 

C0250009 IAPCO . 

. 614025 

C0DW4621A FORD . 

. M86649 

C10W4222A FORD . 

. LM29710 

C008 FM . 

. C008 

C02500 1 0 IAPCO . 

. 614023 

C0DW4628A FORD . 

. HM88610 

C11 CO RAM . 

. FI1710C 

C010 FM . 

. C010 

C0254001 IAPCO . 

. 614051 

C0DW4630A FORD . 

. HM88649 

C11 WABCO . 

. 749 

C01186C FM . 

. 614007 

C0254002 IAPCO . 

. 614144 

C0DZ1225A FORD . 

. 88506AR 

C110 FM . 

. C110 

C01186CA FM . 

. 614054 

C02580D1 IAPCO . 

. 613001 

C0DZ1225B FORD . 

. RWF34R 

Cl 1035 CHRUK . 

. 24780-24721 

C012 FM . 

. C012 

C02580D2 IAPCO . 

. T01710 

C0DZ1225C FORD . 

. RWF34R 

Cl 1040 CHRUK . 

. 02872-02820 

COM FM . 

. COM 

C0258003 IAPCO . 

. 614059 

C0DZ7065A FORD . 

. 206L 

Cl 1041 CHRUK . 

. 31593-31520 

C01437C FM . 

. 614093 

C0261001 IAPCO . 

. 614004 

C0DZ7121A FORD . 

. C407Q 

C1104SB STEYR . 

. 1562 

C01447C FM . 

. 614115 

C02B10D2 IAPCO . 

. 613008 

C0DZ7B00A FORD . 

. 8016 

Cl 1058 CHRUK . 

. 14130-14276 

C015 FM . 

. C015 

C0261003 IAPCO . 

. 614000 

C0DZ7600B FORD . 

. 8016 

C111 FM . 

.cm 

C01749C FM . 

. 614114 

C0261004 IAPCO . 

. TO1710 

C0NN7118A FORD . 

. J321232 

C111 WABCO . 

. 749 

CO175 WABCO . 

. J923246 

C0261006 IAPCO . 

. 1773 

C0NN7580A1 FORD . 

. 2065T 

C1110Q FM . 

. Cl 110Q 

C01Q1200 FORD . 

. 455 453X 

C0261008 IAPCO . 

. 613010 

C0NN7C236A FORD . 

. HM88610 

C1110Q SKF . 

. Cl 110Q 

C01Q1201 FORD . 

. 462 

C0261009 IAPCO . 

. 614147 

C0NN7C246B FORD . 

. 210S 

C1110Q TORRIN . 

. Cl 110Q 

C01Q1215 FORD . 

. 395S-394A 

C0261010 IAPCO . 

. T01711 

C0NNA715A FORD . 

. 307TB 

Cl 12 CORAM . 

. 2505T 

C01Q1216 FORD . 

. 359S 

C0261011 IAPCO . 

. 613010 

C0NNA768A FORD . 

. LM613410 

Cl 12 FM . 

. Cl 12 

C01Q1217 FORD . 

. 394A 

C0261012 IAPCO . 

. 614147 

C0TT1092A FORD . 

. B2610 

Cl 14 FM . 

. Cl 14 

C01Q19770 FORD . 

. 342S 

C0261013 IAPCO . 

. 614043 

C0TT1244A FORD . 

. 595 

Cl 14268 HYATT . 

. 2777 

C01Q19773 FORD . 

. 14274 

C0261014 IAPCO . 

. 614085 

C0TT1244A0W FORD . 

. 595 

Cl 15 FM . 

. Cl 15 

C01Q19774 FORD . 

. 14137A 

C0261016 IAPCO . 

. 614043 

C0TT7118A FORD . 

. M1306EL 

Cl 15310 HYATT . 

. 3578A 

C01Q4625A3 FORD . 

. MU1306UM 

C02620D2 IAPCO . 

. TR1714 

C0TT7127A FORD . 

. 1308SL 

C11531OZ HYATT . 

. 3578A-3525 

C0204002 IAPCO . 

. 614100 

C0265001 IAPCO . 

. VW1340C 

C0TT7571B FORD . 

. FC2255C 

C11710ZSB STEYR . 

. 225518 

C0204003 IAPCO . 

. 614101 

C02B50D2 IAPCO . 

. 614015 

C0TT7580A FORD . 

. 225518 

C1173ALSB STEYR . 

. 275928 

C0210001 IAPCO . 

. 614106 

C02B5008 IAPCO . 

. 614041 

C0TT7580B FORD . 

. 225518 

C11730ZSB STEYR . 

. 275928 

C0210003 IAPCO . 

. 614105 

C0266002 IAPCO . 

. 614028 

C0TT7580C FORD . 

. 2065 

C1173SB STEYR . 

. 275928 

C0211001 IAPCO . 

. 6408 

C02B60D3 IAPCO . 

. VV1250C 

C0TZ758D FORD . 

. F2065C 

C11740ZSB STEYR . 

. 2505T 

C0213001 IAPCO . 

. F01267C 

C02B6004 IAPCO . 

. VV1718C 

C0TZ7580A FORD . 

. 2065 

Cl 1810ZSB STEYR . 

. 1625T 

C0216001 IAPCO . 

. 614016 

C02B60D5 IAPCO . 

. 614029 

C0TZ7580B FORD . 

. 206531 

C 11 81 SB STEYR . 

. 1625 

C0216002 IAPCO . 

. 614126 

C0270004 IAPCO . 

. TR1716 

C0WD422D FORD . 

. SET5 

Cl 196 HUCO . 

. 3979 

C0216004 IAPCO . 

. 614016 

C0270006 IAPCO . 

. AU1715C 

C0WD4221 FORD . 

. LM48510 

Cl 1961/2 HUCO . 

. 3920 

C0219001 IAPCO . 

. 614011 

C02700 1 0 IAPCO . 

. TR1716 

C0WD4222 FORD . 

. LM48548 

C11Q1216 FORD . 

. 399A 

C0220001 IAPCO . 

. DNE01576C 

C02710D1 IAPCO . 

. F01267C 

C0WD4628A FORD . 

. HM88610 

C11Q1217 FORD . 

. 394A 

C0220002 IAPCO . 

. DIM01575C 

C02710D5 IAPCO . 

. VW1006C 

C0WD4630A FORD . 

. HM88649 

Cl206 SKF . 

. M1206EL 

C0220003 IAPCO . 

. 1577 

C0280001 IAPCO . 

. VW1339C 

Cl WABCO . 

. 3720 

Cl207 SKF . 

. M1207EL 

C0220004 IAPCO . 

. DNA01577C 

C0280002 IAPCO . 

. 614015 

CIO WABCO . 

. 861 

Cl23694 FORD . 

. 8851651 

C0220005 IAPCO . 

. 614022 

C0280004 IAPCO . 

. 6408 

C100 FM . 

. C100 

Cl25 CORAM . 

. 2065 

C0220006 IAPCO . 

. 614049 

C0280005 IAPCO . 

. 614015 

Cl01 CORAM . 

. 614105 

C125 IHC . 

. 105CB 

C0220007 IAPCO . 

. 614048 

C0290001 IAPCO . 

. 01296 

C101 FM . 

. C101 

Cl26069 AMC . 

. 87505 

C0222001 IAPCO . 

. FI1708C 

C0290002 IAPCO . 

. 01496 

Cl01389 CHRYSL . 

. 7109 

Cl28638 AMC . 

. 208F 

C0222005 IAPCO . 

. FI1710C 

C0290003 IAPCO . 

. FC1723C 

Cl02 CORAM . 

. 614106 

C13 CORAM . 

. FI1709C 

C0222006 IAPCO . 

. FI1709C 

C0290004 IAPCO . 

. 614067 

Cl02 FM . 

. C102 

Cl3333 IHC . 

. 1779-1729X 

C0226001 IAPCO . 

. 613006 

C029D0D5 IAPCO . 

. 614000 

Cl03 FM . 

. C103 

Cl35 IHC . 

. 107WB 

C0226003 IAPCO . 

. 614031 

C0321 WABCO . 

. 854 

Cl032 FM . 

. C1032 

Cl375 JAGUAR . 

. 09074-09196 

C0226004 IAPCO . 

. 614031 

C0DD1071 MB FORD . 

. L44610 

Cl03943 AMC . 

. 87506 

Cl3805 IHC . 

. 204S 

C0226007 IAPCO . 

. 614033 

C0DD12D0A FORD . 

. SET4 

Cl04 FM . 

. Cl04 

Cl40 IHC . 

. 108TB 

C0226008 IAPCO . 

. 614033 

C0DD1201A FORD . 

. L44649 

Cl05 FM . 

. C105 

C145 IHC . 

. 109TB 

C0227001 IAPCO . 

. 01496 

C0DD1202A FORD . 

. L44610 

Cl054 DORMAN . 

. PC1605C 

Cl46677 AMC . 

. 1206AG 

C0227002 IAPCO . 

. 614078 

C0DD1215 FORD . 

. SET1 

C1054SB STEYR . 

. 1505 

Cl47090 AMC . 

. 203F 

C0227003 IAPCO . 

. 614108 

C0DD1215A FORD . 

. SET1 

Cl055 DORMAN . 

. 1972C 

Cl50 IHC . 

. 110CB 

C0229001 IAPCO . 

. MG 1716 

C0DD1216A FORD . 

. LM11749 

C1055SB STEYR . 

. 1872 

Cl500 FEDRAL . 

. R1500EL 

C0238004 IAPCO . 

. 614026 

C0DD1217A FORD . 

. LM11710 

Cl06 FM . 

. C106 

Cl500 HYATT . 

. R1500EL 

C0238005 IAPCO . 

. 614026 

C0DD7561A FORD . 

. F1505C 

C10B992 CHRYSL . 

. 8507 

Cl500 L&S . 

. R1500EL 

C0238006 IAPCO . 

. 614000 

C0DD7580 FORD . 

. F1505C 

C107 FM . 

. C107 

Cl500 BBC . 

. R1500EL 

C0238007 IAPCO . 

. 614067 

C0DD7580A FORD . 

. 1505 

C10720ZSB STEYR . 

. 2065T 

Cl500 SKF . 

. R1500EL 

C0238008 IAPCO . 

. 614067 

C0DD7580A2 FORD . 

. 1505 

Cl07404 AMC . 

. 306TB 

Cl502 FEDRAL . 

. R1502EL 

C0238009 IAPCO . 

. 614067 

C0DD7600A FORD . 

. 8016 

Cl08 FM . 

. C108 

Cl502 HYATT . 

. R1502EL 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


TIMKEN 


Part k/Hame 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part k/Hame 

Timken 

Part k/Hame 


C1502 L&S . 

. R1502EL 

C1TT4350A 

FORD . 

. 31520 

C1TZ70B5A FORD .. 

. MR1312EL 

C23568 BRIT-L . 

. 18520 

Cl502 RBC . 

. R1502EL 

C1TT4353A 

FORD . 

. 31597 

C1TZ7118A FORD .. 

. MR1307EL 

C23569 BRIT-L . 

. 18690 

Cl502 SKF . 

. R1502EL 

C1TT4392A 

FORD . 

. 118 

C1UW4220A FORD . 

LM29749 LM29710 

C23570 BRIT-L . 

. 18620 

Cl506 FEDRAL . 

. R1506EL 

C1TT4475A 

FORD . 

. 209BB 

C1UW4221A FORD . 

. LM29749 

C23572 BRIT-L . 

. 03162 

Cl506 HYATT . 

. R1506EL 

C1TT4525A 

FORD . 

. 65390 

C1LIW4221B FORD . 

. LM29749 

C23626151A MAZDA . 

. WB000028 

C1506 L&S . 

. R1506EL 

C1TT4527A 

FORD . 

. 65320 

C1UW4222A FORD . 

. LM29710 

C23626151B MAZDA . 

. WB000028 

Cl506 RBC . 

. R1506EL 

C1TT4527B 

FORD . 

. 5535 

C1VV1180A FORD .. 

. R509 

C23626151C MAZDA . 

. WB000028 

Cl5230 BRIT-L . 

... 18590-18520 

C1TT4559A 

FORD . 

. 211TB 

C1VV1201A FORD .. 

. LM48548 

C23671 BRIT-L . 

. 03062 

Cl5230 JAGUAR . 

... 18590-18520 

C1TT4616A 

FORD . 

. HM903210 

C1VV1202A FORD .. 

. LM48510 

C240 me . 

. 208 

C15351 BRIT-L . 

. SETS 

C1TT4621A 

FORD . 

. H715334 

C1VV1215A FORD .. 

. SET3 

C24113 CHRYSL . 

. 5204KE 

Cl5351 JAGUAR . 

. SETB 

C1TT4621C 

FORD . 

. 72188C 

C1VV1216A FORD .. 

. Ml2649 

C245 me . 

. 209BB 

Cl5352 BRIT-L . 

. SET2 

C1TT4625A 

FORD . 

. MU1308UM 

C1VV1217A FORD .. 

. M12610 

C245L00B IHC . 

. 209BB 

Cl5352 JAGUAR . 

. SET2 

C1TT4625B 

FORD . 

.... MUB1305TDM 

C1VV1225A FORD .. 

. RW509FR 

C24SBM STEYR . 

. G1697C 

Cl6029 BRIT-L . 

... 03062-03162 

C1TT4B25D 

FORD . 

. MU1305TDM 

C1VV1225A3 FORD 

. RW509FR 

C24TK308B JAF . 

. 01496 

C1697C FM . 

. C1697C 

C1TT4B28A 

FORD . 

. HM813810 

C1VY1225A FORD .. 

. RW509FR 

C250 me . 

. 210S 

C1697CN FM . 

. C1697C 

C1TT4628B 

FORD . 

. HM807010 

C2 WABCO . 

. 3920 

C255 me . 

. 211TB 

Cl7 WABCO . 

. 395 

C1TT4630A 

FORD . 

. HM813844 

C200 FM . 

. C200 

C2557 JAGUAR . 

. 203SS 

Cl75 IHC . 

. 115BB 

C1TT4630B 

FORD . 

. H715343 

C2012 FEDRAL . 

. NPS012RRC 

C255L0DB IHC . 

. 211TB 

Cl75 WABCO . 

. J923246 

C1TT4630C 

FORD . 

. HM807040 

C203 FM . 

. C203 

C260 me . 

. 212 

Cl79 CORAM . 

. 614041 

C1TT4840A 

FORD . 

. HB88510 

C207 FM . 

. C207 

C260L00B IHC . 

. 212 

Cl8113 WABCO . 

. 15118 

C1TT7025C 

FORD . 

. 218L 

C209 CORAM . 

. 614033 

C275R1239 FORD . 

. 382 

Cl8115 WABCO . 

. 15250X 

C1TT7065A 

FORD . 

. 1313S 

C20A7561A FORD .. 

. F1505C 

C277404 JEFREY . 

. 394A 

Cl8116 WABCO . 

. 09196 

C1TT7065B 

FORD . 

. 312S 

C20W1225A FORD . 

. RW207CCRA 

C28461/2 HUCO . 

. 362A 

Cl817 WABCO . 

. 366 

C1TT7065C 

FORD . 

. 1313L 

C20W4625A FORD . 

. R1558TAV 

C290 me . 

. 218TB 

Cl843 JAGUAR . 

. J241248 

C1TT7065D 

FORD . 

. 312L 

C20W4625B FORD . 

. R1558TAV 

C2AW4625A FORD . 

. R1535TAV 

Cl9066 BRIT-L . 

... 18690-18620 

C1TT7065E 

FORD . 

. 5215WL 

C20W4625C FORD . 

. R1558TAV 

C2AZ3552A FORD . 

. 8537 

Cl9066 JAGUAR . 

... 18690-18620 

C1TT7065F 

FORD . 

. MU1312UM 

C20W4625D FORD . 

. R1558TAV 

C2AZ3571A FORD . 

. 8537 

C1960Q FM . 

. C1960Q 

C1TT7065G 

FORD . 

. MU 1312TM 

C20Z4B25A FORD .. 

. R1558TAV 

C2AZ4B25A FORD . 

. R1535TAV 

C1960Q SKF . 

. C1960Q 

C1TT7065H 

FORD . 

. MR1312EL 

C20Z4625B FORD .. 

. R1558TAV 

C2AZ4625B FORD . 

. R1535TAV 

C19B10094A FORD . 

. 205S 

C1TT7118A 

FORD . 

. 309S 

C20Z7561A FORD .. 

. F1505C 

C2AZ7120A FORD . 

. QA19792 

C1AA7120A FORD . 

. QA19792 

C1TT7118C 

FORD . 

. MU1309UM 

C20Z7600A FORD .. 

. PB50F 

C2C19585 JAGUAR . 

. HA590224 

C1AA7548A FORD . 

. 614038 

C1TT7118E 

FORD . 

. MR1308TV 

C210 IHC . 

. 200AB 

C2C19586 JAGUAR . 

. HA590224 

C1AA7548B FORD . 

. 614038 

C1TT7118F 

FORD . 

.MU1308UM 

C2100 FEDRAL . 

.WPS100GRC 

C2D3285 JAGUAR . 

. HA590398 

C1AA7561B FORD . 

. 614017 

C1TT7118G 

FORD . 

. M1308TV 

C2103 FEDRAL . 

. WPS103GRC 

C2DZ7025A FORD . 

. 3D7L 

C1AZ3576B FORD . 

. B1816 

C1TT7118H 

FORD . 

. MR1307EL 

C2104 FEDRAL . 

. WPS104GRC 

C20Z4625B FORD . 

. R1558TAV 

C1D07580A FORD . 

. 1505 

C1TT7120A 

FORD . 

. MU5207UM 

C2104AW FEDRAL .. 

. WPS103GRCC 

C20Z7B00A FORD . 

. PB50F 

C1DD7580A FORD . 

. 1505 

C1TT7120B 

FORD . 

. MU1306UM 

C2107 FEDRAL . 

. WPS107GRC 

C2S008276 JAGUAR . 

. 510029 

C1DW4221 FORD . 

. LM29749 

C1TT7120C 

FORD . 

. MU1307UM 

C2108 FEDRAL . 

.WPS108GRC 

C2S3301 JAGUAR . 

. HA590174 

C1DW4222 FORD . 

. LM29710 

C1TT7127A 

FORD . 

. 31 IS 

C2112 FEDRAL . 

.WPS112GRC 

C2S8276 JAGUAR . 

. 510029 

C1DW4630A FORD . 

. HM89446 

C1TT7127B 

FORD . 

. 1312L 

C212 me . 

. 201AB 

C2TA1240A FORD . 

. 6580 

C1DZ4360A FORD . 

. HM89446 

C1TT7127C 

FORD . 

. 1311SL 

C21409 CHRYSL . 

. 88506 

C2TA1240A0W FORD . 

. 6580 

C1DZ7580 FORD . 

. 1505 

C1TT7127D 

FORD . 

. MR5208EL 

C215 me . 

. 202AG 

C2TA1244A FORD . 

. 782 

C1DZ7580A FORD . 

. 1505 

C1TT7127E 

FORD . 

. 45285-90011 

C215Z me . 

. 202AG 

C2TA1244B FORD . 

. 598A 

C1EF8B663B3A FORD ... 

. 38BB 

C1TT7127F 

FORD . 

. 1312SL 

C2162 MASSEY . 

. 202AG 

C2TA4221A FORD . 

. 42350 

C1SZ1225A FORD . 

. 514003 

C1TT7600A 

FORD . 

. 306S 

C2163 MASSEY . 

. 203AB 

C2TA4423A FORD . 

. 5211W 

C1SZ1225B FORD . 

. 514003 

C1TT7B2B6A FORD ... 

. J482064 

C2164 MASSEY . 

. 201AB 

C2TA4424A FORD . 

. 210S 

CITT120IB FORD . 

. 368 

C1TT7B3B2A FORD ... 

. 568-563 

C217 me . 

. 203AB 

C2TA7118A FORD . 

. 1208L 

C1TT1238A FORD 


C1TT7B3B9A FORD ... 

. J482064 

C220 me . 

. 204 

C2TA7580A FORD . 

. 275928 

HM212049-HM212011 

C1TT7B369B FORD ... 

. J402480 

C225 me . 

. 205BB 

C2TA7600A FORD . 

. 206S 

C1TT1240A FORD . 

. HM212049 

C1TT7B369C FORD ... 

. J402064 

C225Z me . 

. 205BB 

C2TA7600B FORD . 

. 305S 

C1TT1240A0W FORD .... 

. HM212049 

C1TT7B370A FORD ... 

. 399A 

C2286 AMC . 

. 204 

C2TA7A659A FORD . 

. 02255 

C1TT1240A0W FORD .... 

. HM212049 

ClTT7B371A FORD ... 

. MR 1312 

C2287 AMC . 

. 304WB 

C2TA7A682A FORD . 

. 5310W 

C1TT1242A FORD . 

. 663-653 

C1TT7B372A FORD ... 

. 568-563 

C22M971 AMC . 

. LM67010 

C2TA7A685A FORD . 

. 308WB 

C1TT1244A FORD . 

. 663 

C1TT7B373A FORD ... 

. 568 

C22M972 AMC . 

. LM67048 

C2TA7A68BA FORD . 

. 209BB 

C1TT1244A0W FORD .... 

. 663 

C1TT7B396A FORD ... 

. J322064 

C22M973 AMC . 

. 18790 

C2TZ1244A FORD . 

. 595 

C1TT3A483A FORD . 

. 23100 

C1TZ1201A FORD . 

. 368 

C22M974 AMC . 

. 18720 

C2TZ4470A FORD . 

. 34274 

C1TT3A484A FORD . 

. 23256 

C1TZ1225A FORD . 

. 88128B 

C22M975 AMC . 

. 27620 

C2TZ4470A FORD . 

. 34492A 

C1TT4221A FORD . 

. 496 

C1TZ1244B FORD . 

. 368 

C22M976 AMC . 

. 27690 

C2TZ4625B FORD . 

. R1558TAV 

C1TT4221B FORD . 

. 47687 

C1TZ3123A FORD . 

. 23100 

C23 CORAM . 

. FI1709C 

C2TZBA738A FORD . 

. 204 

C1TT4221C FORD . 

. 47890 

C1TZ3126A FORD . 

. 23256 

C230 me . 

. 206WB 

C2TZ7065A FORD . 

. 5212W 

C1TT4221D FORD . 

. 497 

C1TZ3A483A FORD ... 

. 23100 

C235 me . 

. 207 

C2TZ7118A FORD . 

. 1208L 

C1TT4221E FORD . 

. 495 

C1TZ3A484A FORD ... 

. 23256 

C23563 BRIT-L . 

. LM11949 

C2TZ7120A FORD . 

. B1816 

C1TT4221F FORD . 

. 47686 

C1TZ4221A FORD . 

. 47686 

C23564 BRIT-L . 

. LM11910 

C2TZ7120B FORD . 

. B1412 

C1TT4221G FORD . 

. 368 

C1TZ4221G FORD . 

. 368 

C23565 BRIT-L . 

. LM67048 

C2TZ7120C FORD . 

. MU1307TM 

C1TT4222A FORD . 

. 47820 

C1TZ4621A FORD . 

. 72188C 

C23566 BRIT-L . 

. LM67010 

C2TZ7127A FORD . 

. B2816 

C1TT4307A FORD . 

. 65200 

C1TZ4621Z FORD . 

. 72188C 

C23567 BRIT-L . 

. 18590 

C2TZ7145A FORD . 

. NTA815 


Part k/Hame 

Timken 

Part k/Hame 

Timken 

Part k/Hame 

Timken 

Part k/Hame 

Timken 

C2TZ7580A FORD . 

. 275928 

C3DZ1225B FORD . 

. RWF34R 

C3TZ4621A FORD . 

. 641 

C4142 SEAL-P . 

. 613010 

C2TZ7600A FORD . 

. 206S 

C3DZ357BA FORD . 

. B1616 

C3TZ4621H FORD . 

. 66225 

C4144 SEAL-P . 

. 613010 

C2TZ7600B FORD . 

. 305S 

C3HA1200A FORD . 

. SET6 

C3TZ4621HA FORD . 

. 66225 

C4150 SEAL-P . 

. 2066 

C2TZ7B39BA FORD .... 

. J322064 

C3HA1200B FORD . 

. SETB 

C3TZ4625A FORD . 

. MUB1309UM 

C4161 SEAL-P . 

. 225518 

C3 WABCO . 

. 44348 

C3HA1201A FORD . 

. LM67048 

C3TZ4625B FORD . 

. MU1305TDM 

C4162 SEAL-P . 

. 02256N 

C3011 JAGUAR . 

... 14138A 14276 

C3HA1201B FORD . 

. LM67048 

C3TZ4A086 FORD . 

. MR1213EL 

C417Q FM . 

. QBR23549 

C3012 JAGUAR . 

. 09067-09195 

C3HA1202A FORD . 

. LM67010 

C3TZ4A086A FORD . 

. MR1213EL 

C417Q SKF . 

. QBR23549 

C3090 HUCO . 

. 09078 

C3HA1202B FORD . 

. LM67010 

C3TZ4A086H FORD . 

. 1212AG 

C417Q TORRIH . 

. QBR23549 

C30901/2 HUCO . 

. 09196 

C3HN4222 FORD . 

. LM29710 

C3TZ7025A FORD . 

. 312 

C4206 SEAL-P . 

. 614143 

C30A7561A FORD . 

. F1505C 

C3HW4221 FORD . 

. LM29749 

C3TZ7169A FORD . 

. 453A 

C4209 SEAL-P . 

. 614085 

C30Z2873 FORD . 

. 207 

C3HW4222 FORD . 

. LM29710 

C3TZ7600B FORD . 

. 306FF 

C43 CORAM . 

. 614012 

C30Z7561A FORD . 

. F1505C 

C3HW4616 FORD . 

. M86610 

C3TZ7A078B FORD . 

. F54540 

C436Q FM . 

. C436Q 

C30Z7561B FORD . 

. F1505C 

C3HW4621 FORD . 

. M86649 

C3VA4616A FORD . 

. HM88510 

C436Q SKF . 

. C436Q 

C315 me . 

. 302AG 

C3NF10094A FORD . 

. 203FF 

C3VA4621A FORD . 

. HM88542 

C436Q TORRIH . 

. C436Q 

C316975 JEFREY . 

. 13620 

C3NF10094A FORD . 

. 303BB 

C3XZ1200A FORD . 

. SETB 

C437Q FM . 

. C437Q 

C316976 JEFREY . 

. 13687 

C30Z2873A FORD . 

. 207 

C3XZ1200A1 FORD . 

. SETB 

C437Q SKF . 

. C437Q 

C317 me . 

. 303BB 

C3ST1217A FORD . 

. M12610 

C3XZ1201A FORD . 

. LM67048 

C45 CORAM . 

. 614012 

C320 me . 

. 304WB 

C3SZ10A304A FORD .... 

. MNJ471S 

C3XZ1202A FORD . 

. LM67010 

C45709 BRIT-L . 

. SET13 

C320 WABCO . 

. 742 

C3SZ1216A FORD . 

. Ml2649 

C4 WABCO . 

. 55443 

C45709 JAGUAR . 

. SET13 

C3201 WABCO . 

. 94700 

C3SZ1217A FORD . 

. M12610 

C40 CORAM . 

. 614025 

C45710 BRIT-L . 

. SET12 

C3202 WABCO . 

. 94113 

C3TA1202 FORD . 

. 25520 

C4016 SEAL-P . 

. 2063R 

C45710 JAGUAR . 

. SET12 

C3203 WABCO . 

. 94113 

C3TA1216A FORD . 

. 25880 

C4018 SEAL-P . 

. 02135 

C477 WABCO . 

. J401664 

C321 WABCO . 

. 854 

C3TA1217A FORD . 

. 25820 

C4020 SEAL-P . 

. 1752 

C4AR7121A FORD . 

. QAR33724 

C325 me . 

. 305AG 

C3TA4221A FORD . 

. 683 

C4021N SEAL-P . 

. 1752T 

C4AR7D271A FORD . 

. C407Q 

C3296 HUCO . 

. 09074 

C3TA4221C FORD . 

. 581 

C4022 SEAL-P . 

. 2375F 

C4AW4625A FORD 


C3296 MASSEY . 

. 09074-09196 

C3TA4221D FORD . 

. 52387 

C4025 SEAL-P . 

. 1505 

HM89443-HM89410 

C32961/2 HUCO . 

. 09194 

C3TA4222A FORD . 

. 672 

C4031N SEAL-P . 

. 1872 

C4AW4630A FORD . 

. HM89443 

C3296A WHITE . 

. 09196 

C3TA4222B FORD . 

. 29630 

C4037 SEAL-P . 

. 200535 

C4AZ1225B FORD . 

. RW207CCRA 

C329BB WHITE . 

. 09078 

C3TA4222C FORD . 

. 52618 

C4037Z SEAL-P . 

. 200531 

C4AZ7121A FORD . 

. QAR33724 

C3298 MASSEY . 

. 09074-09196 

C3TA4423A FORD . 

. 5212W 

C4044 SEAL-P . 

. 02251 

C4AZ7D271A FORD . 

. C407Q 

C330 me . 

. 306TB 

C3TA4424A FORD . 

. 5212W 

C4044Z SEAL-P . 

. 225531 

C4AZ7D371A FORD . 

. C407Q 

C33136 IHC . 

. 2580-2523 

C3TA4525A FORD . 

. HH506348 

C4049 SEAL-P . 

. 1697 

C4DA7561A FORD . 

. F1505C 

C33137 IHC . 

. 2580 

C3TA4527A FORD . 

. 66462 

C4052 SEAL-P . 

. 2065 

C4FW1201A FORD . 

. 15123 

C335 me . 

. 307TB 

C3TA4527B FORD . 

. HH506310 

C4053Z SEAL-P . 

. 206531 

C4FW1216A FORD . 

. 09067 

C340 me . 

. 308WB 

C3TA4615A FORD . 

. MU1221UM 

C4058 SEAL-P . 

. 1562 

C4TA1201A FORD . 

. 756A 

C340L00B IHC . 

. 308WB 

C3TA4621A FORD . 

. 29675 

C4063N SEAL-P . 

. 2005T 

C4TA1201AOW FORD .. 

. 756A 

C3449 WABCO . 

. 212SS 

C3TA4621B FORD . 

. 29675 

C4065N SEAL-P . 

. 2065T 

C4TA1202A FORD . 

. 752 

C345 me . 

. 309 

C3TA4625A FORD . 

.... MUB1309UM 

C4069N SEAL-P . 

. 225518 

C4TA1216A FORD . 

. HM212046 

C3450 WABCO . 

. 202SS 

C3TA4A174A FORD . 

. 66225 

C4071N SEAL-P . 

. 2755 

C4TA1216B FORD . 

. HM212047 

C35 CORAM . 

. 614100 

C3TA7025A FORD . 

. 312 

C4072N SEAL-P . 

. 2505T 

C4TA1217A FORD . 

. HM212011 

C350 me . 

. 310 

C3TA7600B FORD . 

. 306FF 

C4074 SEAL-P . 

. 1625 

C4TA4615A FORD . 

.. 55200C-55437 

C355 me . 

. 311TB 

C3TS1201A FORD . 

. HM212047 

C407Q FM . 

. C407Q 

C4TA4621A FORD . 

. 55200C 

C35TM29BF JAF . 

. 613001 

C3TS1216A FORD . 

. 2796 

C407Q SKF . 

. C407Q 

C4TA4621B FORD . 

. 55200C 

C365 me . 

. 313 

C3TZ1201A FORD . 

. 25877 

C407Q TORRIH . 

. C407Q 

C4TA7065B FORD . 

. 312L 

C3843 JAGUAR . 

. 02872-02820 

C3TZ1202 FORD . 

. 25520 

C4080N SIAl P . 

. 1625T 

C4TA7065C FORD . 

. N309L 

C3844 JAGUAR . 

. 31593-31520 

C3TZ1202A FORD . 

. 25820 

C4083 SEAL-P . 

. 613004 

C4TA7120A FORD . 

. MUC1308J 

C39 CORAM . 

. 614023 

C3TZ1202B FORD . 

. 25520 

C4084 SEAL-P . 

. 2756 

C4TA7571A FORD . 

. FB2065C 

C3901 JAGUAR . 

. 24780-24720 

C3TZ1216A FORD . 

. 25880 

C4085 SEAL-P . 

. 275928 

C4TA7600C FORD . 

. 205FF 

C390319 FORD . 

. 399A 

C3TZ1216B FORD . 

. 25877 

C4086N SEAL-P . 

. 2756T 

C4TA7D271A FORD . 

. C407Q 

C390646 FORD . 

. 25521 

C3TZ4221A FORD . 

. 683 

C4087 SEAL-P . 

. 250514 

C4TZ1201A FORD . 

. 756A 

C390647 FORD . 

. 25580 

C3TZ4221C FORD . 

. 581 

C4088 SEAL-P . 

. 1375 

C4TZ1216A FORD . 

. HM212047 

C3AA7548A FORD . 

. 614038 

C3TZ4221D FORD . 

. 52387 

C4089 SEAL-P . 

. 1573 

C4TZ7065A FORD . 

. 1308L 

C3AA7561A FORD . 

. 614038 

C3TZ4221E FORD . 

. 42350 

C4091 SEAL-P . 

. 613002 

C4TZ7065B FORD . 

. 312L 

C3AR7121A FORD . 

. C1086Q 

C3TZ4221F FORD . 

. 3780 

C4092 SEAL-P . 

. TR1716 

C4TZ7065C FORD . 

. N309L 

C3AR7A452B FORD .... 

. 207L 

C3TZ4222A FORD . 

. 672 

C4093 SEAL-P . 

. 01496 

C4TZ7118A FORD . 

. BCE2416 

C3AR7B412A FORD .... 

. QBR23549 

C3TZ4222C FORD . 

. 52618 

C4095 SEAL-P . 

. 1773 

C4TZ7118B FORD . 

. MR1209EL 

C3AW1225A FORD . 

.RW207CCRA 

C3TZ4423A FORD . 

. 5212W 

C4096 SEAL-P . 

. 01296 

C4TZ7118C FORD . 

. M28161 

C3AZ7025A FORD . 

. 208L 

C3TZ4423M FORD . 

. 5211W 

C4097 SEAL-P . 

. TR1714 

C4TZ7120A FORD . 

. MUC1308J 

C3AZ7025B FORD . 

. 207L 

C3TZ4424A FORD . 

. 212 

C40TMK20F JAF . 

. 613010 

C4TZ7120B FORD . 

. B3216 

C3AZ7025C FORD . 

. 208L 

C3TZ4424M FORD . 

. 210S 

C4108 SEAL-P . 

. 01576 

C4TZ7127A FORD . 

. B3216 

C3AZ7118A FORD . 

. QBR23549 

C3TZ4525A FORD . 

. HH506348 

C4119 SEAL-P . 

. T01710 

C4TZ7145A FORD . 

. C407Q 

C3AZ7121A FORD . 

. C1086Q 

C3TZ4527A FORD . 

. HH506310 

C4121 SEAL-P . 

. T01710 

C4TZ7183B FORD . 

. NTA2031 

C3AZ7561A FORD . 

. 614038 

C3TZ4561A FORD . 

. 29630 

C4124 SEAL-P . 

. 613008 

C4TZ7561A FORD . 

. FB2065C 

C3DA7580A FORD . 

. 1505 

C3TZ4561B FORD . 

. 29675 

C4131 SEAL-P . 

. T01711 

C4TZ7561B FORD . 

. F01757C 

C3DR357BA FORD . 

. B1616 

C3TZ4615A FORD . 

. MU1221UM 

C4133 SEAI-P . 

. 613001 

C4TZ7571B FORD . 

. FD2255C 

C3DZ1225A FORD . 

. 88506AR 

C3TZ4616H FORD . 

. 66462 

C4140 JAGUAR . 

. 31593-31520 

C4TZ7600A FORD . 

. 205SS 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part #/l\lame 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

C4TZ7600C FORD .... 

. 205FF 

C5TA1217A FORD . 

. 552A 

CB045 SEAL-P . 

. DB2255C 

CB127 SEAL-P . 

. 614044 

C4TZ7600D FORD .... 

. 105SSI 

C5TA7B00B FORD . 

. 105CC 

C6046 SEAL-P . 

. DA2255C 

C6128 SEAL-P . 

. 614016 

C4TZ7C09BA FORD .. 

. FA35688 

C5TZ1201A FORD . 

. 6461A 

CB047 SEAL-P . 

. FA02256C 

CB128S SEAL-P . 

. 614016 

C4TZ7C096B FORD .. 

. FA35688 

C5TZ1201B FORD . 

. LM29748 

CB047Z SEAL-P . 

. FL2255C 

CB13D SEAL-P . 

. 614078 

C4TZ7C096C FORD .. 

. FA35688 

C5TZ1202A FORD . 

. 6420 

CB048 SEAL-P . 

. FA01757C 

CB132 SEAL-P . 

. 614129 

C4TZ7C23BA FORD .. 

. HM88610 

C5TZ1216A FORD . 

. 555S 

CB049 SEAL-P . 

. C1697C 

CB134 SEAL-P . 

. 614106 

C4VW1225A FORD ... 

. RW509FR 

C5TZ1217A FORD . 

. 552A 

CB050 SEAL-P . 

. 614037 

CB135 SEAL-P . 

. 614105 

C4VY4B1BA FORD .... 

. HM88510 

C5TZ4221A FORD . 

. 42688 

CB05DS SEAL-P . 

. 614037 

CB136S SEAL-P . 

. 614106 

C4VY4B21A FORD .... 

. HM88542 

C5TZ4222A FORD . 

. 42620 

C6051 SEAL-P . 

. PT1705C 

CB137 SEAL-P . 

. 614011 

C4ZA2990A FORD .... 

. 510BWCC 

C5TZ4307A FORD . 

. HM807040 

CB052 SEAL-P . 

. 2065C 

CB137S SEAL-P . 

. 614011 

C5 WABCO . 

. 414 

C5TZ7025A FORD . 

. 207SLO 

CB053Z SEAL-P . 

. F2065C 

C6139 SEAL-P . 

. 614026 

C5D0D POLARD . 

. R1500EL 

C5TZ7120A FORD . 

. J401652 

CB054 SEAL-P . 

. CA02135C 

CB139S SEAL-P . 

. 614026 

C5D02 POLARD . 

. R1502EL 

C5TZ7127A FORD . 

. 1309SL 

CB055 SEAL-P . 

. FA2065C 

C6140 SEAL-P . 

. 614067 

C5D06 POLARD . 

. R1506EL 

C5TZ7127B FORD . 

. M32161 

CB056 SEAL-P . 

. FT2065C 

C6140S SEAL-P . 

. 614079 

C50212 EM . 

. 375 

C5TZ7600A FORD . 

. PB50G 

C6057Z SEAL-P . 

. FB2065C 

C6141 SEAL-P . 

. 614015 

C510378 WHITE . 

. 2631 

C5TZ7600B FORD . 

. 105CC 

CB058 SEAL-P . 

. 1562C 

C6142 SEAL-P . 

. 614005 

C510379 WHITE . 

. 25520 

C5TZ7600C FORD . 

. PB50G 

C6059 SEAL-P . 

. 1752SC 

CB143 SEAL-P . 

. 614002 

C5107EV FM . 

. C5107EV 

C5TZ7600D FORD . 

. PB50G 

C6060 SEAL-P . 

. 1752SC 

CB146 SEAL-P . 

. 614126 

C5107EV SKF . 

. C5107EV 

C5TZ9600C FORD . 

. PB50G 

CB061 SEAL-P . 

. B1505C 

CB146S SEAL-P . 

. 614126 

C5107VS SKF . 

. C5107EV 

C5VW1225A FORD . 

. RW509FR 

C6062 SEAL-P . 

. IM1605C 

CB147 SEAL-P . 

. DIM01575 

C5107VSR33 SKF . 

. C5107EV 

C60 CORAM . 

. 614094 

CB0B3G SEAL-P . 

. I2005C 

C6148 SEAL-P . 

. 613006 

C512164 WHITE . 

. 15250X 

C6D01 SEAL-P . 

. 614009 

CB064G SEAL-P . 

. 2005C 

CB149G SEAL-P . 

. IB2005C 

C51386 WHITE . 

. 2820 

C6002 SEAL-P . 

. 614018 

CB0B6G SEAL-P . 

. W2065C 

C6152G SEAL-P . 

. GD2505C 

C513885 WHITE . 

. 26820 

C6002S SEAL-P . 

. 614018 

CB067Z SEAL-P . 

. FA2255C 

CB153G SEAL-P . 

. GE2505C 

C513886 WHITE . 

. 2820 

C6D03 SEAL-P . 

. G1697C 

CB068Z SEAL-P . 

. IB2255C 

CB155S SEAL-P . 

. 614031 

C514454 WHITE . 

. 15245 

C6004 SEAL-P . 

. 614018 

CB069G SEAL-P . 

. I2255C 

CB156 SEAL-P . 

. 6408 

C5203 HOOVER . 

. 5203KE 

C6004S SEAL-P . 

. 614083 

CB070G SEAL-P . 

. FC2255C 

CB157 SEAL-P . 

. 6408 

C5204 HOOVER . 

. 5204KE 

C6005S SEAL-P . 

. 614038 

CB073 SEAL-P . 

. 1377C 

CB159G SEAL-P . 

. IA02135C 

C5205 HOOVER . 

. 5205KE 

C6D06 SEAL-P . 

. RB01658C 

C6074 SEAL-P . 

. 1625C 

CB1B0G SEAL-P . 

. IB02135C 

C5205FF HOOVER . 

. 5205KSSE 

CBD07 SEAL-P . 

. FA01437C 

CB075 SEAL-P . 

. FB1625C 

CB164 SEAL-P . 

. K1625C 

C534491SBM STEYR 

. F2065C 

CB007S SEAL-P . 

. 614014 

CB076 SEAL-P . 

. G1625C 

CB165Z SEAL-P . 

. FB02256C 

C5423010 QUALIT ... 

. FI1709C 

C6008 SEAL-P . 

. FA01337C 

CB078 SEAL-P . 

. DP1625C 

C6166 SEAL-P . 

. 614007 

C5687 JAGUAR . 

. 206WB 

CB008S SEAL-P . 

. 614013 

CB079 SEAL-P . 

. R1625C 

CB166S SEAL-P . 

. 614066 

C5728 CHRYSL . 

. A6067 

CB01DS SEAL-P . 

. 614023 

CB080G SEAL-P . 

. 614034 

CB167 SEAL-P . 

. 614017 

C5867 JAGUAR . 

. 206WB 

C6011S SEAL-P . 

. 614020 

CB081 SEAL-P . 

. VW1006C 

CB168 SEAL-P . 

. 614017 

C5AP7D375A FORD .. 

. C1086Q 

C6012S SEAL-P . 

. 614025 

C6082 SEAL-P . 

. VW1339C 

CB169 SEAL-P . 

. 614017 

C5AW4625A FORD ... 

. R1535TAV 

C6013S SEAL-P . 

. 614040 

C609D SEAL-P . 

. OP1712C 

C6170 SEAL-P . 

. 614030 

C5AZ10A304A FORD 

. MHIJ471S 

C6015S SEAL-P . 

. 614021 

CB091 SEAL-P . 

. DNA01577C 

CB171 SEAL-P . 

. 614052 

C5AZ3D525B FORD .. 

. SCE148 

C6017S SEAL-P . 

. 614012 

C6093 SEAL-P . 

. 614001 

CB174 SEAL-P . 

. 614010 

C5AZ7118A FORD .... 

. QAR35319 

C6018 SEAL-P . 

. C02135C 

C6094 SEAL-P . 

. 614003 

CB178 SEAL-P . 

. 614022 

C5NF10094A FORD .. 

. R8CC 

C6019 SEAL-P . 

. I2135C 

CB096 SEAL-P . 

. 614004 

C6179 SEAL-P . 

. 614024 

C5NN3N657A FORD . 

. B2012 

C6020 SEAL-P . 

. NH1752C 

CB098 SEAL-P . 

. OP1709C 

C6181S SEAL-P . 

. 614026 

C5NN4B50A FORD 

HM88649-HM8861 

C6023 SEAL-P . 

. I1697C 

CB099 SEAL-P . 

. FI1708C 

C6184S SEAL-P . 

. 614069 

C5NN4878A FORD ... 

. 394A 

CB024G SEAL-P . 

. R2062C 

C60A7548C FORD . 

. F1505C 

CB187 SEAL-P . 

. 614069 

C5NN4878B FORD .... 

. 394A 

CB025 SEAL-P . 

. F1505C 

CB0Z7548B FORD . 

. 614038 

CB187S SEAL-P . 

. 614108 

C5NN4N221B FORD . 

. 395S 

C6026 SEAL-P . 

. R1605C 

C6100 SEAL-P . 

. MG 1716 

CB189 SEAL-P . 

. 614029 

C5NN4N651A FORD . 

. HM88649 

CB027 SEAL-P . 

. PA1505C 

CB101 SEAL-P . 

. AU1715C 

C6190 SEAL-P . 

. 614100 

C5NN4N652A FORD . 

. HM88610 

CB028 SEAL-P . 

. R1505C 

CB102 SEAL-P . 

. 614123 

CB191 SEAL-P . 

. 614101 

C5NN7580A FORD ... 

. 613004 

CB029 SEAL-P . 

. V1505C 

CB103 SEAL-P . 

. 1573 

CB192 SEAL-P . 

. 614102 

C5NN7B00A FORD ... 

. 203S 

C6029S SEAL-P . 

. 614036 

C6105 SEAL-P . 

. VV1250C 

C6194S SEAL-P . 

. 614033 

C5NN7A453A2 FORD 

. 2D7L 

CBD3D SEAL-P . 

. W1505C 

CB106 SEAL-P . 

. 614028 

CB195S SEAL-P . 

. 614146 

C5NN7N041A FORD . 

. 28300 

CBD32 SEAL-P . 

. 1755C 

CB107 SEAL-P . 

. VV1718C 

CB201 SEAL-P . 

. 614132 

C5NN7N044A FORD . 

. 30205M 

CB033 SEAL-P . 

. D2065C 

CB108 SEAL-P . 

. DIMC01576C 

CB205 SEAL-P . 

. 614136 

C5NN7N04BA FORD . 

. 113TB 

CBD34 SEAL-P . 

. DB2065C 

C6109 SEAL-P . 

. DND01576C 

CB207 SEAL-P . 

. 614147 

C5NN7N 1 66A FORD . 

. 110CB 

CBD35 SEAL-P . 

. DC2065C 

C6110 SEAL-P . 

. DIMB01576C 

CB208S SEAL-P . 

. 614043 

C5NN7N432B FORD . 

. 382 

C6036Z SEAL-P . 

. GF2005C 

C6111 SEAL-P . 

. DIME01576C 

CB209HS SEAL-P . 

. 614054 

C5NNA767A FORD ... 

. 387AS 

CB037Z SEAL-P . 

. GD2005C 

C6112 SEAL-P . 

. DNF01576C 

CB21DS SEAL-P . 

. 614050 

C5NNA768A FORD ... 

. 382A 

CBD38 SEAL-P . 

. GB2005C 

C6113 SEAL-P . 

. FI1709C 

C6211S SEAL-P . 

. 614056 

C5NNN755A FORD ... 

. 306TB 

CB038Z SEAL-P . 

. GB2005C 

C6114 SEAL-P . 

. FI1710C 

CB212S SEAL-P . 

. 614068 

C5NNN779B FORD ... 

. 108SSA 

C6039 SEAL-P . 

. GH2005C 

CB116 SEAL-P . 

. F01268C 

CB213HS SEAL-P . 

. 619001 

C5NNP77BA FORD ... 

. 3420 

C6040 SEAL-P . 

. GK2005C 

C6117 SEAL-P . 

. F01267C 

CB214HS SEAL-P . 

. 619002 

C5NNP777A FORD ... 

. 382A 

C6041 SEAL-P . 

. GM2005C 

CB118 SEAL-P . 

. 614001 

CB216S SEAL-P . 

. 614060 

C5TA1201A FORD .... 

. 6461A 

C6042Z SEAL-P . 

. GL2005C 

C6119 SEAL-P . 

. 614006 

C6217S SEAL-P . 

. 614049 

C5TA1201B FORD .... 

. LM29748 

CB043Z SEAL-P . 

. IA2005C 

CB120 SEAL-P . 

. 614000 

C6221S SEAL-P . 

. 614053 

C5TA1202A FORD .... 

. 6420 

C6044 SEAL-P . 

. F01757C 

CB122 SEAL-P . 

. FC1723C 

C6222S SEAL-P . 

. 614061 

C5TA1216A FORD .... 

. 555S 

CB044Z SEAL-P . 

. FD2255C 

C6123 SEAL-P . 

. HIM 1 719C 

C6224S SEAL-P . 

. 614062 


222 


THE TIMKEN COMPANY 


TIMKEN 



THE TIMKEN COMPANY 


223 















































































































































































































































































































































































































































































































































BEARING INTERCHANGE GUIDE 


Part tt/Name 

Timken 

Part ft/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

CB113 LUCAS . 

. TR1716 

CB18001 AUTOSP . 

. 614144 

CB217 LUCAS . 

. 614086 

CB51002 AUTOSP . 

. 01576 

CB114 LUCAS . 

. 614018 

CB18002 AUTOSP . 

. 614080 

CB218 LUCAS . 

. 614088 

CB51002X AUTOSP . 

. DNF01576C 

CB115 LUCAS . 

. 614050 

CB187 LUCAS . 

. 614148 

CB219 LUCAS . 

. 614079 

CB51003 AUTOSP . 

. 1573 

CB1157 BRIT-L . 

. 305AG 

CB188 EBC . 

. 614041 

CB22 EBC . 

. 614129 

CB51004 AUTOSP . 

. DN01575 

CB1161 BRIT-L . 

. 207 

CB19 CHRYSL . 

. 1505 

CB220 LUCAS . 

. 614127 

CB51005 AUTOSP . 

. 614022 

CB1165A LUCAS . 

.VW1006C 

CB19D DORMAN . 

. 1625 

CB221 LUCAS . 

. 613015 

CB51006 AUTOSP . 

. 614049 

CB117 LUCAS . 

. 614048 

CB19D LUCAS . 

. 614122 

CB222 LUCAS . 

. 614059 

CB51007 AUTOSP . 

. 614047 

CB118 EBC . 

. 613010 

CB19002 AUTOSP . 

. 2065 

CB223 LUCAS . 

. 614120 

CB51008 AUTOSP . 

. 614047 

CB119 EBC . 

. 614023 

CB19003 AUTOSP . 

. TR1714 

CB2236 SOLID . 

. 614104 

CB51009 AUTOSP . 

. 614130 

CB12 EBC . 

. T01710 

CB191 DORMAN . 

. 1752 

CB224 DORMAN . 

. 1562 

CB51010 AUTOSP . 

. 613015 

CB120 LUCAS . 

. 614015 

CB193 DORMAN . 

. 1752 

CB224 LUCAS . 

. 614079 

CB52000 AUTOSP . 

. 614107 

CB12001 AUTOSP . 

. AU1715C 

CB195 EBC . 

. 614147 

CB225 LUCAS . 

. 614063 

CB52001 AUTOSP . 

. 614053 

CB12002 AUTOSP . 

. TR1716 

CB20 LUCAS . 

. 614023 

CB226 LUCAS . 

. 614079 

CB52002 AUTOSP . 

. 614066 

CB12004 AUTOSP . 

. MG 1716 

CB200 DORMAN . 

. 2005 

CB228 LUCAS . 

. 614128 

CB52003 AUTOSP . 

. 614126 

CB121 LUCAS . 

. 614041 

CB200 LUCAS . 

. 614104 

CB229 LUCAS . 

. 614079 

CB52003X AUTOSP . 

. 614126 

CB122 LUCAS . 

. 613006 

CB201 DORMAN . 

. 225531 

CB23 EBC . 

. FI1710C 

CB52004 AUTOSP . 

. 614016 

CB123 LUCAS . 

. 614015 

CB201 LUCAS . 

. 614072 

CB23D LUCAS . 

. 614079 

CB53 LUCAS . 

. 1573 

CB126 LUCAS . 

. 614068 

CB202 DORMAN . 

. 1505 

CB231 LUCAS . 

. 614056 

CB53000 AUTOSP . 

. 614127 

CB127 LUCAS . 

. 614031 

CB202 LUCAS . 

. 614077 

CB234 LUCAS . 

. 614099 

CB53002 AUTOSP . 

. FC1723C 

CB131 LUCAS . 

. 614073 

CB203 DORMAN . 

. 1752 

CB26 LUCAS . 

. 614100 

CB53003 AUTOSP . 

. 614079 

CB135 LUCAS . 

. MG 1716 

CB203 LUCAS . 

. 614146 

CB27 LUCAS . 

. 614028 

CB53004 AUTOSP . 

. 614026 

CB136 LUCAS . 

. 614094 

CB204 DORMAN . 

. 1562 

CB28 LUCAS . 

. 614135 

CB53004X AUTOSP . 

. 614026 

CB137 LUCAS . 

. 614039 

CB204 LUCAS . 

. 613003 

CB29 LUCAS . 

. 614123 

CB53005 AUTOSP . 

. 614079 

CB138 LUCAS . 

. 614132 

CB205 LUCAS . 

. 614108 

CB310001IX R-S . 

. HB88508 

CB53005X AUTOSP . 

. 614067 

CB140 LUCAS . 

. 614134 

CB2D5GGRA PM . 

. CB205GGRA 

CB3100021X R-S . 

. HB88508 

CB53006 AUTOSP . 

. 614128 

CB14001 AUTOSP . 

. 614090 

CB2D5GGRA SKF . 

. CB205GGRA 

CB3100031X R-S . 

. HB88508A 

CB53007 AUTOSP . 

. 614120 

CB14002 AUTOSP . 

. 614094 

CB206 LUCAS . 

. 614050 

CB3100051X ROCKWL ... 

. HB88107A 

CB53008 AUTOSP . 

. 614063 

CB142 ROLWAY . 

. 614019 

CB207 LUCAS . 

. 614078 

CB3100061X ROCKWL ... 

. HB88107A 

CB54 LUCAS . 

. DNA01577C 

CB143 LUCAS . 

. 614080 

CB2D7GGRA EM . 

. CB207GGRA 

CB3100071X R-S . 

. HB88509 

CB54000 AUTOSP . 

. 614077 

CB144 LUCAS . 

. 614033 

CB2D7GGRA SKF . 

. CB207GGRA 

CB3100081X R-S . 

. HB1 

CB54001 AUTOSP . 

. 614033 

CB145 LUCAS . 

. 614022 

CB208 LUCAS . 

. 613012 

CB3100091X R-S . 

. HB3 

CB54002 AUTOSP . 

. 613006 

CB146 LUCAS . 

. 614055 

CB209 LUCAS . 

. 614107 

CB3100101X R-S . 

. HB2 

CB54003 AUTOSP . 

. 614031 

CB147 LUCAS . 

. 614049 

CB21 CHRYSL . 

. 2065 

CB3100111X R-S . 

. HB5 

CB54004 AUTOSP . 

. 614068 

CB148 LUCAS . 

. 614049 

CB210 LUCAS . 

. 614053 

CB3165B LUCAS . 

. 614015 

CB54005 AUTOSP . 

. 614146 

CB149 LUCAS . 

. 614026 

CB21000 AUTOSP . 

. VV1250C 

CB32 LUCAS . 

. 614123 

CB54006 AUTOSP . 

. 614104 

CB150 LUCAS . 

. 614043 

CB21001 AUTOSP . 

. 614028 

CB34 LUCAS . 

. 614106 

CB54007 AUTOSP . 

. 614138 

CB15001 AUTOSP . 

. 614135 

CB21002 AUTOSP . 

. VV1718C 

CB35 EBC . 

. 614051 

CB54008 AUTOSP . 

. 614139 

CB15002 AUTOSP . 

. 614136 

CB21003 AUTOSP . 

. 614039 

CB37 EBC . 

. VV1250C 

CB54009 AUTOSP . 

. 614122 

CB15004 AUTOSP . 

. 614132 

CB21004 AUTOSP . 

. 614029 

CB38 EBC . 

. 614105 

CB55 LUCAS . 

. 1573 

CB15005 AUTOSP . 

. 614133 

CB2100842X R-S . 

. HB88509A 

CB39 EBC . 

. 614029 

CB55000 AUTOSP . 

. 614059 

CB15007 AUTOSP . 

. 614134 

CB2100881X R-S . 

. HB88107B 

CB45 EBC . 

. 614144 

CB55001 AUTOSP . 

. 613001 

CB15009 AUTOSP . 

. 614137 

CB210090IX R-S . 

. HB88107C 

CB46 LUCAS . 

. OP1712C 

CB55002 AUTOSP . 

. 614059 

CB151 EBC . 

. 613008 

CB210121IX R-S . 

. HB88510 

CB47 LUCAS . 

. TR1714 

CB56 DORMAN . 

. 614037 

CB152 LUCAS . 

. 613010 

CB2101301X R-S . 

. HB88509B 

CB48 LUCAS . 

. TR1715 

CB56000 AUTOSP . 

. 614084 

CB153 LUCAS . 

. 614049 

CB2101401X R-S . 

. HB88508C 

CB50000 AUTOSP . 

. 614078 

CB56001 AUTOSP . 

. 614043 

CB155 LUCAS . 

. 614130 

CB2101441X ROCKWL . 

. HB108 

CB50001 AUTOSP . 

. 614108 

CB56002 AUTOSP . 

. 614147 

CB156 LUCAS . 

. 614059 

CB2102071X ROCKWL . 

. HB88509 

CB50002 AUTOSP . 

. 614050 

CB56004 AUTOSP . 

. 1773 

CB158 LUCAS . 

. 614082 

CB2103701X R-S . 

. HB88107E 

CB50003 AUTOSP . 

. 614056 

CB56005 AUTOSP . 

. 614086 

CB159 LUCAS . 

. 614056 

CB210391IX ROCKWL . 

. HB108 

CB50004 AUTOSP . 

. 613012 

CB56006 AUTOSP . 

. 614110 

CB16 LUCAS . 

. 614026 

CB210433IX ROCKWL . 

. HB108 

CB50005 AUTOSP . 

. 614050 

CB56007 AUTOSP . 

. 613008 

CB160 LUCAS . 

. 614110 

CB2105271X ROCKWL . 

. HB206DD 

CB5008A WHITE . 

. 16284 

CB56008 AUTOSP . 

. 614003 

CB16000 AUTOSP . 

. 614023 

CB210527X R-S . 

. HB206FF 

CB5D09A WHITE . 

. 3820 

CB56009 AUTOSP . 

. 613010 

CB16002 AUTOSP . 

. 614125 

CB210580IX ROCKWL . 

. HB206DD 

CB5011A WHITE . 

. 652 

CB5601D AUTOSP . 

. 614004 

CB16003 AUTOSP . 

. 614012 

CB210661IX ROCKWL . 

... HB88512AHD 

CB5012 WHITE . 

. 3920 

CB56012 AUTOSP . 

. 613010 

CB161 LUCAS . 

. 614145 

CB2108661X R-S . 

. HB88508AB 

CB5012B WHITE . 

. 472 

CB56013 AUTOSP . 

. 614085 

CB162 LUCAS . 

. 614029 

CB2108731X ROCKWL . 

. HB88508A 

CB5013 WHITE . 

. 3420 

CB56014 AUTOSP . 

. 614091 

CB163 LUCAS . 

. 6408 

CB2108751X R-S . 

. HB88512ASHD 

CB5017 WHITE . 

. 552A 

CB57 LUCAS . 

. DN01575 

CB164 LUCAS . 

. 614111 

CB211 LUCAS . 

. 614126 

CB5017A WHITE . 

. 522 

CB58000 AUTOSP . 

. 614145 

CB166 LUCAS . 

. 614133 

CB211016X R-S . 

. HB88508A 

CB5018 WHITE . 

. 572 

CB59 LUCAS . 

. 614105 

CB167 LUCAS . 

. 614090 

CB212 LUCAS . 

. 614126 

CB5D18A WHITE . 

. 493 

CB603 LUCAS . 

. 614011 

CB168 LUCAS . 

. VW1006C 

CB213 LUCAS . 

. 614084 

CB5021 WHITE . 

. 532A 

CB61 LUCAS . 

. 01496 

CB170 LUCAS . 

. 614161 

CB214 LUCAS . 

. 614084 

CB51 EBC . 

. 614011 

CB611 LUCAS . 

. 614025 

CB171 LUCAS . 

. 614102 

CB215 LUCAS . 

. 613010 

CB51D LUCAS . 

. AU1715C 

CB63 LUCAS . 

. 614006 

CB173 LUCAS . 

. 614125 

CB216 LUCAS . 

. 614088 

CB51000 AUTOSP . 

. 614049 

CB64 LUCAS . 

. 1773 

CB18 LUCAS . 

. 614007 

CB2165 LUCAS . 

. 6408 

CB5100D9 AUTOSP . 

. 614130 

CB65 LUCAS . 

. 614136 

CB18000 AUTOSP . 

. 614051 

CB2165B LUCAS . 

. 614041 

CB51001 AUTOSP . 

... DNA01577C 

CB66 LUCAS . 

. DNC01576C 
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Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

CB67 LUCAS . 

. DND01576C 

CB83016 AUTOSP . 

. 619001 

CCT110 O-HAZL . 

. FI1709C 

CCT98 O-HAZL . 

. F01268C 

CB68 LUCAS . 

. DIMB01576C 

CB83018 AUTOSP . 

. 614093 

CCT111 Q-HAZL . 

. TO1710 

CCT99 Q-HAZL . 

. VV1250C 

CB687 LUCAS . 

. FI1710C 

CB83019 AUTOSP . 

. 614070 

CCT112 O-HAZL . 

. FC1723C 

CCV3344 BRIT-L . 

. 18720 

CB69 LUCAS . 

. DNE01576C 

CB83020 AUTOSP . 

. 619002 

CCT112C FENCO . 

. FC1723C 

CD01186CA EM . 

. 614036 

CB694 LUCAS . 

. 614012 

CB83021 AUTOSP . 

. 619004 

CCT115 O-HAZL . 

. TO1710 

CD01186CAP FM . 

. 614036 

CB70 LUCAS . 

. DNF01576C 

CB84 LUCAS . 

. FC1723C 

CCT117 O-HAZL . 

. 1773 

CD01377CC FM . 

. 614109 

CB70001 AUTOSP . 

. TO1710 

CB84002 AUTOSP . 

. 2065 

CCT123 O-HAZL . 

. FC1723C 

CD1377C FM . 

. CD1377C 

CB70002 AUTOSP . 

. 01296 

CB84003 AUTOSP . 

. 1625 

CCT132 Q-HAZL . 

. F01267C 

CD2010 FEDRAL . 

. NPC010RPC 

CB70003 AUTOSP . 

. 01496 

CB84004 AUTOSP . 

. 614017 

CCT141 O-HAZL . 

. 614105 

CD2012 FEDRAL . 

. NPC012RPC 

CB71 EBC . 

. F01267C 

CB84004X AUTOSP . 

. FB1625C 

CCT146 O-HAZL . 

. 614012 

CD21D0 FEDRAL . 

. NPC100RPC 

CB72 LUCAS . 

. 614000 

CB84005 AUTOSP . 

. 1625 

CCT152 O-HAZL . 

. FI1710C 

CD21D2 FEDRAL . 

. NPC102RPC 

CB73 LUCAS . 

. 613008 

CB84006 AUTOSP . 

. 614013 

CCT16 O-HAZL . 

. 01296 

CD2104A FEDRAL . 

... IMPC103RPCC 

CB75 LUCAS . 

. 614016 

CB85 DORMAN . 

. 2065 

CCT171 O-HAZL . 

. 614129 

CD21D8 FEDRAL . 

. NPC108RPC 

CB756 LUCAS . 

. F11 7090 

CB853 LUCAS . 

. 614129 

CCT186 Q-HAZL . 

. 614015 

CD4982 WABCO 


CB76 DORMAN . 

. 1377C 

CB86 LUCAS . 

. 613001 

CCT202 O-HAZL . 

. 614090 

HM926740-HM926710 

CB76 LUCAS . 

. HIU1719C 

CB87 DORMAN . 

. 1505 

CCT206 O-HAZL . 

. 614025 

CD6251 WABCO . 

... 71450-71750 

CB77 DORMAN . 

. 1872 

CB87 LUCAS . 

. T01711 

CCT217 O-HAZL . 

. F01268C 

CDS209TR6P SKF . 

... CDS209TTRP 

CB77 LUCAS . 

. FC1723C 

CB88 LUCAS . 

. 614143 

CCT23 Q-HAZL . 

. 1505 

CDS209TTR6P FEDRAL . 

... CDS209TTRP 

CB78 DORMAN . 

. 1505 

CB9165 LUCAS . 

. VW1339C 

CCT24 Q-HAZL . 

. 1375 

CDS209TTR6P FM . 

... CDS209TTRP 

CB78 LUCAS . 

. 614013 

CB92 LUCAS . 

. 614079 

CCT25 Q-HAZL . 

. 2063R 

CDS211TR23 SKF . 

.. CDS211TTRW 

CB79 LUCAS . 

. 614014 

CB93 LUCAS . 

. 614126 

CCT25D Q-HAZL . 

. TO1711 

CDS211TTR23 FEDRAL . 

.. CDS211TTRW 

CB802 LUCAS . 

. 01496 

CB93324 LEMPCO . 

. J241248 

CCT251 O-HAZL . 

. 614143 

CDS211TTR23 FM . 

.. CDS211TTRW 

CB803 LUCAS . 

. 01576 

CB93424 LEMPCO . 

. J281248 

CCT252 O-HAZL . 

. MG 1716 

CE01186CB FM . 

. 614092 

CB804 LUCAS . 

. 613010 

CB93428 LEMPCO . 

. J281256 

CCT253 O-HAZL . 

. DN01575 

CE01186CC FM . 

. 614066 

CB805 LUCAS . 

. 01296 

CB939 LUCAS . 

. TR1716 

CCT254 O-HAZL . 

. 613010 

CED1377CD FM . 

. CD1377C 

CB807 LUCAS . 

. 613010 

CB94322 LEMPCO . 

. J241644 

CCT261 O-HAZL . 

. 614022 

CE456D WABCO . 

. 67322 

CB81 LUCAS . 

. 614018 

CB94516 LEMPCO . 

. J321632 

CCT267 Q-HAZL . 

. 6408 

CE4561 WABCO . 

. 67390 

CB81001 AUTOSP . 

. 2065 

CB94622 LEMPCO . 

. J361644 

CCT270 Q-HAZL . 

. 614023 

CE476 CLARK . 

. J361632 

CB81003 AUTOSP . 

. F1505C 

CB951 LUCAS . 

. 614018 

CCT271 O-HAZL . 

. 614095 

CEC01189 AUSTIN . 

. J361B44 

CB81007 AUTOSP . 

. FA01757C 

CB952 LUCAS . 

. 614050 

CCT28 Q-HAZL . 

. 207 

CESK2056 CLARK . 

. 2065 

CB81009 AUTOSP . 

. 614020 

CB953 LUCAS . 

. 614055 

CCT293 O-HAZL . 

. FC1723C 

CEX267 CASE . 

.. 42381-42584 

CB81010 AUTOSP . 

. 614021 

CB954 LUCAS . 

. 614048 

CCT294 O-HAZL . 

. 614026 

CF01186CC FM . 

. 614066 

CB81011 AUTOSP . 

. 614040 

CB95540 LEMPCO . 

. J322080 

CCT295 O-HAZL . 

. 614067 

CF108S4F6 FEDRAL . 

. CF10846AG 

CB81012 AUTOSP . 

. 614060 

CB99000 LEMPCO . 

. J261648 

CCT296 O-HAZL . 

. 614101 

CF108S4F6 FM . 

. CF10846AG 

CB81013 AUTOSP . 

. 614062 

CB99026 LEMPCO . 

. J241248 

CCT297 Q-HAZL . 

. 614033 

CF110S8F10 FM . 

. CF110S8F10 

CB81014 AUTOSP . 

. 614061 

CB99065 LEMPCO . 

. J301248 

CCT298 Q-HAZL . 

. 614150 

CF1154 WHITE . 

. 2780 

CB8165 LUCAS . 

. 614015 

CB9AZ1180A FORD . 

. R88128 

CCT300 Q-HAZL . 

. 614016 

CF1204 WHITE . 

. 25580 

CB82002 AUTOSP . 

. 614037 

CBX2D09 WHITE . 

. LM613449 

CCT302 O-HAZL . 

. 614106 

CF1205 WHITE . 

. 25520 

CB82002X AUTOSP . 

. 614037 

CBX2011 WHITE . 

. 382A 

CCT305 Q-HAZL . 

. 614126 

CF2324 WABCO . 

... 13687-13621 

CB82003 AUTOSP . 

. 1752 

CBX2012 WHITE . 

. M804049 

CCT306 O-HAZL . 

. 614079 

CF2332 WABCO . 

. 596-592A 

CB82004 AUTOSP . 

. 1562 

CBX2013 WHITE . 

. M804010 

CCT307 Q-HAZL . 

. 614031 

CF2333 WABCO . 

. 3767-3720 

CB82005 AUTOSP . 

. W1505C 

CC01186CA EM . 

. 614054 

CCT309 O-HAZL . 

. 613006 

CF2382 WABCO . 

. 612 

CB82006 AUTOSP . 

. 2005C 

CC01377CB EM . 

. 614083 

CCT31D Q-HAZL . 

. 614031 

CF2475 WABCO . 

. 596 

CB82007 AUTOSP . 

. CA02135C 

CC10 O-HAZL . 

. AU1715C 

CCT317 O-HAZL . 

. 614147 

CF2476 WABCO . 

. 13687 

CB8201 1 AUTOSP . 

. 614018 

CC129 UN KB . 

. 1313AG 

CCT319 O-HAZL . 

. 614043 

CF2477 WABCO . 

. 13621 

CB8201IX AUTOSP . 

. 614018 

CC14 Q-HAZL . 

. MG 1716 

CCT32D Q-HAZL . 

. 614068 

CF2478 WABCO . 

. HH221449 

CB82012 AUTOSP . 

. 614009 

CC14A Q-HAZL . 

. MG 1716 

CCT39 O-HAZL . 

. 2063R 

CF2479 WABCO . 

. HH221410 

CB82013 AUTOSP . 

. 614069 

CC15 Q-HAZL . 

. AU1715C 

CCT42 Q-HAZL . 

. 2063R 

CF2483 WABCO . 

. 5335 

CB82016 AUTOSP . 

. 619005 

CC17D5C EM . 

. CC1705C 

CCT47 Q-HAZL . 

. TR1716 

CF2485 WABCO . 

. 3877 

CB82017 AUTOSP . 

. 1377C 

CC22 Q-HAZL . 

. MG 1716 

CCT54 FENCO . 

. TR1716 

CF2486 WABCO . 

. 3820 

CB82018 AUTOSP . 

. 619006 

CC252 O-HAZL . 

. MG 1716 

CCT54 Q-HAZL . 

. TR1716 

CF54D3 WABCO . 

. 46720 

CB83 EBC . 

. TR1716 

CC30 O-HAZL . 

. VW1006C 

CCT58 Q-HAZL . 

. 0P1712C 

CF6032 FM . 

. CF6032 

CB83001 AUTOSP . 

. D2065C 

CC3DZ1225A FORD . 

. 88506AR 

CCT59 O-HAZL . 

. 614037 

CF6032 SKF . 

. CF6032 

CB83002 AUTOSP . 

. DC2065C 

CC3DZ1225B FORD . 

. RWF34R 

CCT62 O-HAZL . 

. 0P1712C 

CF6416 FM . 

. CF6416 

CB83003 AUTOSP . 

. 614036 

CC5 O-HAZL . 

. MG 1716 

CCT64 O-HAZL . 

. 0P1712C 

CF6417 FM . 

. CF6417 

CB83004 AUTOSP . 

. RB01658C 

CC5MW1225A FORD . 

. 514003 

CCT70 O-HAZL . 

. TR1715 

CF6522 FM . 

. CF6522 

CB83006 AUTOSP . 

. R1625C 

CC7745 WABCO . 

. 68462 

CCT71 O-HAZL . 

. VW1006C 

CF6522 SKF . 

. CF6522 

CB83007 AUTOSP . 

. DP1625C 

CC7766 WABCO . 

. 1311AG 

CCT75 O-HAZL . 

. VV1505C 

CF7811 FM . 

. CF7811 

CB83008 AUTOSP . 

. 614017 

CC82 O-HAZL . 

. All 1715C 

CCT76 O-HAZL . 

. FI1708C 

CFF1642SBM STEYR . 

. 614038 

CB83009 AUTOSP . 

. 614030 

CCB101 CMP . 

. HB88510 

CCT82 Q-HAZL . 

. TR1715 

CFF2040SBM STEYR . 

. 614038 

CB8301D AUTOSP . 

. 614089 

CCR1054SBM STEYR . 

. V1505C 

CCT86 FENCO . 

. TR1714 

CFT18D43 FORD . 

. 495A 

CB8301 1 AUTOSP . 

. 619001 

CCT100 O-HAZL . 

. F01267C 

CCT86 Q-HAZL . 

. TR1714 

CFT18044 FORD . 

. 493 

CB83012 AUTOSP . 

. 619002 

CCT101 O-HAZL . 

. 01496 

CCT89 Q-HAZL . 

. 614001 

CFT18045 FORD . 

. 52400 

CB83013 AUTOSP . 

. 614052 

CCT105 O-HAZL . 

. OP1709C 

CCT91 Q-HAZL . 

. 613002 

CFT18046 FORD . 

. 52637 

CB83014 AUTOSP . 

. 614054 

CCT106 Q-HAZL . 

. 01296 

CCT92 O-HAZL . 

. 1573 

CFT18060 FORD . 

. 24780 

CB83015 AUTOSP . 

. 619003 

CCT107 O-HAZL . 

. 614051 

CCT93 Q-HAZL . 

. 01576 

CFT18205 FORD . 

. 3920 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


Part #/Name 

Timken 

Part ft/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

CFT18206 FORD . 

. 3984 

CL4018F JAF . 

. 613002 

CP51001 AUTOSP . 

. PB22 

CT1086HA L&S . 

. PT1705C 

CFT20400 FORD . 

. LM501349 

CL404AF JAF . 

. 01576 

CP53000 AUTOSP . 

. 152016 

CT1087 HOOVER . 

. 2065 

CFT20401 FORD . 

. LM501310 

CL454AF JAF . 

. 1773 

CP70000 AUTOSP . 

. 201AB 

CT1104 HOOVER . 

. 1562 

CFT20402 FORD . 

. 3780 

CL454BF JAF . 

. 614016 

CP70001 AUTOSP . 

. 101SS 

CT1114 HOOVER . 

. 2756 

CFT20403 FORD . 

. 3720 

CL454U3F JAF . 

. 1773 

CP70002 AUTOSP . 

. 202SS 

CT112D Q-HAZL . 

. FC1723C 

CFT20404 FORD . 

. 387 

CL507 WHITE . 

. 02252 

CP70003 AUTOSP . 

. 102CC 

CT1136 HOOVER . 

. 1752 

CFT20405 FORD . 

. 382 

CL597D MASSEY .. 

. 204SS 

CP81003 AUTOSP . 

. PB50DHD 

CT1137 HOOVER . 

. 1752SC 

CFT20406 FORD . 

. 29585 

CL08943 MASSEY 

. 14138A 

CP81004 AUTOSP . 

. 203S 

CT1144H L&S . 

. 1507 

CFT20407 FORD . 

. 29520 

CL08944 MASSEY 

. 14276 

CP81005 AUTOSP . 

. PB50F 

CT1145 HOOVER . 

. B1505C 

CFT20410 FORD . 

. HM903249 

CLVV1200A FORD . 

. SET5 

CP81007 AUTOSP . 

. 8016 

CT1145H L&S . 

. B1505C 

CFT20411 FORD . 

. HM903210 

CLVV1215A FORD . 

. SET3 

CP81008 AUTOSP . 

. FC65662 

CT1166 HOOVER . 

. 2005T 

CFT20423 FORD . 

. 462 

CM 103598 FR-Li ... 

. IMP363298 

CP81009 AUTOSP . 

. 205SS 

CT1167 HOOVER . 

. 2065T 

CFT20424 FORD . 

. 453X 

CM 103599 FR-U ... 

. HIP840302 

CP81010 AUTOSP . 

. 105SSI 

CT1171 HOOVER . 

. 225518 

CFT20425 FORD . 

. 34300 

CM 103600 FR-U ... 

. IMP034946 

CP81011 AUTOSP . 

. FC65174 

CT1178 HOOVER . 

. 1377C 

CFT20426 FORD . 

. 34478 

CM 103601 FR-U ... 

. NP053874 

CP81013 AUTOSP . 

. PB52 

CT1178H L&S . 

. 1377C 

CFT20429 FORD . 

. 42381 

CM2024 WHITE .... 

. 14136A 

CP82001 AUTOSP . 

. 7109 

CT1181 HOOVER . 

. 1625 

CFT20430 FORD . 

. 42584 

CM2025 WHITE .... 

. 14137A 

CP82002 AUTOSP . 

. PB651 

CT1195 L&S . 

. VW1006C 

CG01186C FM . 

. 614007 

CM2026 WHITE .... 

. 14276 

CP82003 AUTOSP . 

. PB652 

CT1196 L&S . 

. VW1339C 

CGM1209PPA FM . 

.CGM1209PPA 

CM3012 WHITE .... 

. 2720 

CP82004 AUTOSP . 

. PB656 

CT1313 HOOVER . 

. D2065C 

CGM1209PPD FM . 

.CGM12D9PPD 

CM49 WHITE . 

. 94700-94113 

CP82007 AUTOSP . 

. PB650 

CT1316 HOOVER . 

. 2065C 

CH1182 FEDRAL . 

. 614018 

C011828 FEDRAL . 

. 614018 

CP82008 AUTOSP . 

. 57080 

CT1317 HOOVER . 

. 1625C 

CH15 CHFDM . 

. 2065 

C01182A FEDRAL . 

. G1697C 

CP83001 AUTOSP . 

. PB70 

CT13224 FORD . 

.MU1305TDM 

CH16 CHFDM . 

. 1505 

C01182B FEDRAL . 

. 614018 

CP83002 AUTOSP . 

. PB74 

CT1328 HOOVER . 

. M1625C 

CH16 SKF . 

. HPC100GP 

C01182BX DORMAN . 614018 

CP83003 AUTOSP . 

. PB76 

CT1331 HOOVER . 

. 1562C 

CHI7 CHFDM . 

. 1377C 

C01Q1202 FORD .. 

. 453X 

CP83004 AUTOSP . 

. PB77 

CT1341 HOOVER . 

. W1505C 

CH18 CHFDM . 

. 1562 

C03161 WHITE . 

. 2720 

CP83005 AUTOSP . 

. FC65446 

CT1343 HOOVER . 

. HI1605C 

CH21 CHFDM . 

. 1752 

C 03162 WHITE . 

. 14274 

CP83006 AUTOSP . 

. PB79 

CT1402 HOOVER . 

. 2005C 

CH22 CHFDM . 

. 1872 

C03846 WHITE . 

. 15250X 

CP83007 AUTOSP . 

. PB286 

CT1407 HOOVER . 

. I2255C 

CH23 CHFDM . 

. 2005 

C04713 WHITE . 

. 14117A-14276 

CR183 WHITE . 

. 14117A 

CT1447 L&S . 

. 614038 

CH24 CHFDM . 

. 225531 

C05287 WHITE . 

. 3720 

CR184 WHITE . 

. 14274 

CT15094 FORD . 

. 495A 

CH26 CHFDM . 

. 1872 

C05289 WHITE . 

. 3320 

CR196 WHITE . 

14117A-14274 

CT22 FEDRAL . 

. 614037 

CH29A CHFDM . 

. B1505C 

C06576 WHITE . 

. 25520 

CR21/16 RHP . 

. 2063R 

CT22 HOOVER . 

. 614037 

CH30 CHFDM . 

. 1505 

C06609 WHITE . 

. 2631 

CS05252235 CHRYSL .. 

. 513084 

CT22 SKF . 

. 614037 

CH36 CHFDM . 

. 614037 

C0DD1200 FORD .. 

. SET4 

CS3564X3 SCHATZ . 

. 204BBAR 

CT22C SKF . 

. C1697C 

CH37 CHFDM . 

. 1505 

C0DD1216A FORD 

. LM11749 

CS5011A WHITE . 

. 659-652 

CT24A NICE . 

. 1505 

CH38 CHFDM . 

. 2065 

C0DW1180A FORD 

. RP109 

CS5012 WHITE . 

. 3982-3920 

CT24A SKF . 

. 1505 

CH40 CHFDM . 

. 2256 

C0DW1180B FORD 

. R34 

CS5012A WHITE . 

. 478-472 

CT24H L&S . 

. 614018 

CH44 CHFDM . 

. 1625 

C0DW1225C FORD 

. RWF34R 

CS5017 WHITE . 

. 560-552A 

CT24HA L&S . 

. G1697C 

CH906 DORMAN . 

. C02135C 

C0DW4615A FORD 

.... M86649-M86610 

CS5017A WHITE . 

. 528-522 

CT24HC L&S . 

. FA01437C 

CHEV2D8 FEDRAL . 

. 208 

C0DW4615B FORD 

.... M86649-M86610 

CS5018 WHITE . 

. 580-572 

CT24HG L&S . 

. 614017 

CHEV306 FEDRAL . 

. 306TB 

C0DW4616A FORD 

. M86610 

CS5018A WHITE . 

. 498-493 

CT24H/HK L&S . 

. 614018 

CHM10 BR/T-L . 

. 497-493 

C0DW4621A FORD 

. M86649 

CS5021 WHITE . 

. 537-532A 

CT24HK L&S . 

. 614018 

CHM3 BRIF-L . 

. 39581-39520 

C0DW4625A FORD 


CS5022 WHITE . 

. 2065T 

CT24HR L&S . 

. R1625C 

CHM4 BRIF-L . 

. 3490-3420 


HM88649-HM88610 

CS5022A WHITE . 

. 2065 

CT24HS L&S . 

. 614014 

CHM5 BRIT-L . 

.... 15112-15250X 

C0DW4625B FORD 


CS53007449 CHRYSL .. 

. 513084 

CT24HT L&S . 

. 614013 

CHM7 BRIF-L . 

. 3982-3920 


HM88649-HM88610 

CS5704EM FM . 

. CS5704EM 

CT25 SKF . 

. 1697 

CIVV1215A FORD . 

. SET3 

C0DZ7065A FORD 

. 206L4 

CSJ4002263 CHRYSL .. 

. 513142 

CT25C SKF . 

. 1377C 

CJ03 SKF . 

. F40R 

C0NN7580A FORD 

. 2062T 

CSMR103564 CHRYSL . 

. HA590306 

CT2D L&S . 

. 614009 

CJ05 SKF . 

. F52R 

C0NN881B FORD .. 

. 17119-90051 

CSMR103653 CHRYSL . 

. HA590306 

CT34HD L&S . 

. 1213 5 C 

CJ945 WABCO . 

. M236849 

C0NV4SZZ2 MRC . 

. 204BBAR 

CSMR103664 CHRYSL . 

. 513157 

CT36 SKF . 

. 02252 

CJ946 WABCO . 

. M236810 

C0TT7127A FORD 

. 1308SL 

CSMR223993 CHRYSL . 

. 513133 

CT38S FKC . 

. 01496 

CJT03 SKF . 

. T40R 

C0TZ7580B FORD 

. 206531 

CT10187 FORD . 

. 47 2A 

CT4007F FKC . 

. 613010 

CJT06 SKF . 

. T62R 

C0WD4625 FORD . 

HM88649-HM88610 

Cl 10*88 FORD . 

. 482 

CT4020SA L&S . 

. 614020 

CJT07 SKF . 

. T72R 

C0WD4625A FORD 


CT1030 HOOVER . 

. 2065 

CT4021SA L&S . 

. 614021 

CJT08 SKF . 

. T80R 


HM88649 HM88610 

CT1031 HOOVER . 

. 2065 

CT4023SA L&S . 

. 614023 

CJT09 SKF . 

. T85R 

CP02001 AUTOSP 

. F85706 

CT1054 HOOVER . 

. 1505 

CT4024SA L&S . 

. GM2005C 

CJT1D SKF . 

. T90R 

CP07000 AUTOSP 

. FC65354 

CT1055 HOOVER . 

. 1872 

CT4026SA L&S . 

. 614026 

CK163 WHITE . 

.... 151 18-15250X 

CP14000 AUTOSP 

. PB38 

CT1072 HOOVER . 

. 2065 

CT4027SA L&S . 

. 614067 

CK189 WABCO . 

. 755 

CP14001 AUTOSP 

. 103CC 

CT1081 HOOVER . 

. 2005 

CT4031SA L&S . 

. 614050 

CK9010 WHITE . 

. 15250X 

CPI6000 AUTOSP 

. PB37 

CT1082 HOOVER . 

. 225531 

CT4032SA L&S . 

. 614026 

CKFL207104 JAF . 

.TWG114R 

CPI719 FEDRAL ... 

. F01267C 

CT1085 HOOVER . 

. 1697 

CT4035SA L&S . 

. 614040 

CL331UF JAF . 

. 01296 

CP21000 AUTOSP 

. 202FF 

CT1085 L&S . 

. 1697 

CT4047SA L&S . 

. 614047 

CL33Z1F JAF . 

. T01711 

CP23 DORMAN . 

. 7109 

CT1085H L&S . 

. S1697C 

CT4050SA L&S . 

. 614050 

CL4007F JAF . 

. 613010 

CP50000 AUTOSP 

. 203FF 

CT1085HC L&S . 

. C1697C 

CT40F FKC . 

. 613010 

CL4014F JAF . 

. T01710 

CP50001 AUTOSP 

. 200CC 

CT1086 HOOVER . 

. 614037 

CT44 L&S . 

. 2755 

CL4016F JAF . 

. 613010 

CP51000 AUTOSP 

. PB21 

CT1086H L&S . 

. 614037 

CT44H L&S . 

. IB2759C 
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Part ft/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

CT45F FKC . 

. 1773 

D100223 GALION . 

. JM205149 

D! 1-168 GALION . 

. 663 

D1840178 CHRUK . 

. 493 

CT930 EM . 

. 1752SC 

D100224 GALION . 

. JLM506810 

D1 1497 GALION . 

. J LM104910 

D1848 5 GALION . 

. 3578 

CT9804 FORD . 

. 498 

D100226 GALION . 

. LM12710 

D11498 GALION . 

. JLM104948 

D1863317 CHRUK . 

. 529X 

CT995 HOOVER . 

. 1752 

D100227 GALION . 

. LM12749 

Dll596 GALION . 

. 34300 

D1863318 CHRUK . 

. 522 

CTAAK1201A FORD .. 

. LM48548 

D100637 GALION . 

. 55176C 

1)1 1 783 GALION . 

. 68450 

D18784 GALION . 

. 752 

CTAAK1202A FORD .. 

. LM48510 

D100638 GALION . 

. 55187C 

D! 178-1 GALION . 

. 68712 

D18785 GALION . 

. 758 

CTAAK7580A FORD .. 

. 2065T 

D101175 GALION . 

. JM822049 

□118781 GALION . 

. 598 

D18786 GALION . 

. 795 

CTJ3240 BRIT-L . 

. 25877 

D101176 GALION . 

. JM822010 

D118782 GALION . 

. 641 

D19C6A205AA FORD . 

. 45290 

CTJ3241 BRIT-L . 

. 25820 

□ 101412 NISSAN . 

. 307TB 

D1 1957 GALION . 

. 34478 

D19C6A206AA FORD . 

. 45220 

CTJ4032 BRIT-L . 

. M12610 

□ 102211 GALION . 

. M8801D 

D12288 CHRUK . 

. 3984 

D19C6A206BA FORD . 

. 5535 

CTJ4033 BRIT-L . 

. LM48548 

□ 102212 GALION . 

. M88048 

D12466 GALION . 

. 563 

D1AR7A452AA FORD .... 

. 207LO 

CTJ4034 BRIT-L . 

. LM48510 

D104048 NISSAN . 

. 30304 

D12467 GALION . 

. 566 

D1F7600B FORD . 

. FC65354 

CTJ4043 BRIT-L . 

. M12649 

D10444 GALION . 

. 477 

D12596 CHRUK . 

. 3920 

D1FZ1225A FORD . 

.RWP30YYR 

CTWAU44135A FORD 

. 3782 

D10445 GALION . 

. 472 

D12A7548A1A FORD ... 

. 614013 

D1FZ7025A FORD . 

. 207LO 

CTYBD44238SA FORD 

' . 59162 

D10446 GALION . 

. 478 

D12A7548A2A FORD ... 

. 614013 

D1FZ7025B FORD . 

. 206SL 

CU7508TM FM . 

. CU7508TM 

D104839 GALION . 

. LM 12711 

D12A7548AA FORD . 

. 614013 

D1FZ7065A FORD . 

. 108A 

CU8907TM FM . 

. CU8907TM 

D10504 GALION . 

. 482 

D12W4220A FORD . 

. SET5 

D1FZ7121A FORD . 

. C407Q 

CW0605834 CHRYSL 

. L610549 

D105331 GALION . 

. 2720 

D12W4221A FORD . 

. LM48548 

D1FZ7121B FORD . 

. B1316Q 

CXI0999 MASSEY .... 

. 3984-3920 

D105332 GALION . 

. 2793 

D12W4222A FORD . 

. LM48510 

D1FZ7548A FORD . 

. 614013 

CXI0105 MASSEY .... 

. 3780-3720 

D106127 GALION . 

. 453X 

D136 CITRON . 

.. 14125A-14274 

D1FZ7600B FORD . 

. FC65354 

CZTA7580A FORD .... 

. 206531 

D106128 GALION . 

. 467 

D14092 GALION . 

. 495 

D1HA7548AA FORD . 

. FB02256C 

D00W1225B FORD .... 

. RW207CCRA 

D106218 GALION . 

. 332 

1)14121 GALION . 

. 52638 

D1HA7548BA FORD . 

. F02256C 

D01302C FM . 

. 614022 

D10769 GALION . 

. 665 

D14122 GALION . 

. 52400 

D1HZ7548A FORD . 

. FB02256C 

□0210F1700 NISSAN 

. SET5 

D10770 GALION . 

. 652 

D14129 GALION . 

. 3767 

D1HZ7548B FORD . 

. F02256C 

□0215F1700 NISSAN 

. SET3 

D10771 GALION . 

. 596 

D14185 GALION . 

. 42587 

D1NN4615A FORD . 

. HM803110 

0055113 IHC . 

. 205FF 

D10774 GALION . 

. 639 

D14186 GALION . 

. 42376 

D1NN4625B FORD 


D0A21217B FORD .... 

. LM12710 

D10775 GALION . 

. 632 

D14188 GALION . 

. 832 

HM903249-HM903210 

D0AA1200A FORD .... 

. SET13 

D10776 GALION . 

. 748S 

D14217 GALION . 

. 495A 

D1NN4N028A FORD . 

. HM803149 

D0AA1201A FORD .... 

. L68149 

D10777 GALION . 

. 742 

D14601 FENCO . 

. 613002 

D1NNB731A FORD . 

. SET45 

D0AA1202A FORD .... 

. L68110 

D108135 GALION . 

. 6580 

D14688 CHRUK . 

. 3490 

D1RY10A303A FORD . 

. 203S 

D0AA1215A FORD .... 

. SET12 

D1082 DORMAN . 

. D2255C 

D14713 CHRUK . 

. 527 

D1RY7548A FORD . 

. F01267C 

D0AA1216A FORD .... 

. LM 12749 

D1087 FEDRAL . 

. D2065C 

D1505754 CHRYSL . 

. 406 

D1TA7548AA FORD . 

. 614038 

D0AA1217A FORD .... 

. LM 12710 

D1087 LEMPCO . 

. D2065C 

D150591067 CHRUK ... 

. 305AG 

D1TA7548BA FORD . 

. F01757C 

D0AA7548A FORD .... 

. 614038 

D109143 GALION . 

. LM11749 

D1546 WABCO . 

. 28300 

D1TA7548CA FORD . 

. FA01757C 

D0AW4221A FORD ... 

. LM 102949 

D109144 GALION . 

. L44643 

D1621818 CHRUK . 

. 482-472 

D1TA7548DA FORD . 

. FA02256C 

D0AW4222A FORD ... 

. LM 102910 

D109145 GALION . 

. L44610 

D16307 GALION . 

. 672 

D1TZ1239A FORD . 

. 387S 

D0AW4630A FORD ... 

. M802048 

D109146 GALION . 

. LM11710 

D16308 GALION . 

. 687 

D1TZ4628A FORD . 

. 31521 

D0AZ1202A FORD .... 

. L68110 

D109838 GALION . 

. 33472 

D1641225A FORD . 

. 308FF 

D1TZ7065A FORD . 

. 307S 

D0AZ1216A FORD .... 

. LM 12749 

□ 110176 GALION . 

. 45291 

D1641225B FORD . 

. 208FF 

D1TZ7065B FORD . 

. 25878 

D0AZ1217A FORD .... 

. LM12710 

D110446 GALION . 

. 3720 

D16Y1225A FORD . 

. 308FF 

D1TZ7065C FORD . 

. 25584 

D0AZ1225A FORD .... 

.RW207CCRA 

D110448 GALION . 

. 45221 

D17076121 CHRUK . 

. 53177 

D1TZ7548A FORD . 

. 614038 

D0AZ1225B FORD .... 

.RW207CCRA 

D1 10450 GALION . 

. 47420 

D17076122 CHRUK . 

. 53375 

D1TZ7548B FORD . 

. F01757C 

D0AZ4630AA FORD .. 

. M802048 

D1 10452 GALION . 

. 539 

D17076123 CHRUK . 

.MU1305TDM 

D1TZ7548C FORD . 

. FA01757C 

D0DZ1225A FORD .... 

. RWF34R 

D1 10453 GALION . 

. 25584 

D17076180 CHRUK . 

. 496 

D1TZ7548D FORD . 

. FA02256C 

D0HZ3517B FORD .... 

. SET14 

D1 10456 GALION . 

. 33275 

D17076181 CHRUK . 

. 493 

D1TZ7548DA FORD . 

. FA02256C 

D0HZ7065A FORD .... 

.MSN1311GELR 

D1 10457 GALION . 

. 45280 

D17076183 CHRUK . 

. 563 

D1TZ7580A FORD . 

. 02256IM 

D0HZ7118A FORD .... 

. MU1307V 

D1 10460 GALION . 

. 47490 

D17076184 CHRUK . 

. 498 

D1TZ7600A FORD . 

. PB50DHD 

D0HZ7120A FORD .... 

. BS61 

D1 10463 GALION . 

. 66212 

D17076185 CHRUK . 

. 493 

D1VY19D666A FORD . 

. 907257 

D0HZ7127B FORD .... 

.MR1311GTVR 

Dll 1499 GALION . 

. JH211710 

D17076186 CHRUK . 

. 482 

D1VY2990A FORD . 

. 907257 

□0NN7R067A FORD .. 

. 383A 

Dll 1500 GALION . 

. JH211749 

D17076187 CHRUK . 

. 47 2A 

D7D0279 HYATT _ 

HM89446 

DORY 1201A FORD .... 

. SET21 

Dll 1501 GALION . 

. JLM714110 

D1736553 CHRUK . 

. 211SL 

D200279Z HYATT . HM89446-HM89410 

□0RY121 BA FORD .... 

. SET2 

Dll 1502 GALION . 

. JLM714149 

D1736556 CHRUK . 

. J361644 

D7D0279Z L&S HM89446-HM89410 

D0RY1225A FORD .... 

. RW109R 

Dll 190 GALION . 

. 52387 

D1736559 CHRYSL . 

. M1207EL 

D2008 FEDRAL . 

. NPS008RPC 

□0RY4621A FORD , 

HM88542-HM8851 

Dll 191 GALION . 

. 52637 

D1736561 CHRUK . 

. 308SL 

D20091 CHRUK . 

. 2065 

D0RY4630A FORD . 

HM89449-HM8941 

D1 12780 GALION . 

. JM511946 

D1792267 CHRUK . 

. 560-552A 

D20091 CHRYSL . 

. 2065 

D0RY7121A FORD .... 

. C407Q 

D1 12781 GALION . 

. JM511910 

D1798 WABCO . 

. 3767 

D2010 FEDRAL . 

.IUPS010RPC 

D0TA1215A FORD .... 

. 14125A-14274 

D1 12783 GALION . 

. 66585 

D17EB9 FORD . 

. KB11786Y 

D2012 FEDRAL . 

.HIPS012RPC 

D0TA1216A FORD .... 

. 14125A 

D112784 GALION . 

. 66520 

D1803026 CHRYSL . 

. 200SL 

D2014 FEDRAL . 

.HIPS014RPC 

D0TW1225A FORD ... 

. RUB1580EBFR 

D11292 GALION . 

. 37425 

D18283 GALION . 

. 64450 

D2015 FEDRAL . 

.HIPS015RPC 

D0TZ1216A FORD .... 

. 14125A 

D11293 GALION . 

. 37625 

D18284 GALION . 

. 64700 

D205 WHITE . 

. 493 

D0TZ1217A FORD .... 

. 14274 

1)1129/ GALION . 

. 623 

D1840116 CHRUK . 

. 580 

D206 WHITE . 

. 498 

D0TZ1225A FORD .... 

. RUB1580EBFR 

D11298 GALION . 

. 612 

D1840117 CHRUK . 

. 572 

D2065C FM . 

. D2065C 

D0TZ4840A FORD .... 

. HB2 

D11301 GALION . 

. 74537 

D1840174 CHRYSL . 

. MUS1307UM 

D2065CN FM . 

. D2065C 

D0TZ4840B FORD .... 

. HB1 

D11302 GALION . 

. 74850 

D1840175 CHRUK . 

. 42381 

D20761 GALION . 

. 469 

D0TZ7515A FORD .... 

. CRF102 

D1 1334 GALION . 

. 799 

D1840176 CHRUK . 

. 42584 

D20925 GALION . 

. 643 

D100222 GALION . 

. JM205110 

D1 1335 GALION . 

. 792 

D1840177 CHRUK . 

. 495A 

D20A7548AA FORD . 

. 614038 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

D20F10A304AA FORD .. 

. MNJ471S 

D27Z7548A FORD . 

. FC1723C 

D34 L&S . 

. B34 

D47245 GALION . 

. 3320 

D20F2A980A FORD . 

. 510BWCC 

D27Z7300A FORD . 

. 202SS 

D34057 GALION . 

. 2631 

D47263 GALION . 

. 462 

D20W1225A FORD . 

.RW207CCRA 

D28024 CHRUK . 

... 53176-53387 

D34058 GALION . 

. 25520 

047499 GALION . 

. 77375 

D20W1225B FORD . 

. RW207CCRA 

D2846711 CHRUK . 

... 53177-53375 

D34063 GALION . 

. 25580 

047500 GALION . 

. 77675 

D20Z10A304A FORD .... 

. MHIJ471S 

D28718 GALION . 

. 205BB 

D3449 WABCO . 

. 212SS 

D47501 GALION . 

. HM212047 

D20Z1225A FORD . 

. RW207CCRA 

D28795 GALION . 

. 47686 

D3450 WABCO . 

. 202SS 

D47502 GALION . 

. HM212011 

D20Z1225B FORD . 

. RW2D7CCRA 

D28808 CHRUK . 

... 33275-33462 

D35549 GALION . 

. 29585 

D47600A FORD . 

. FC65354 

□2100 FEDRAL . 

.IMPS 10ORPC 

D2915 WABCO . 

. 772 

D35550 GALION . 

. 29520 

D47Z10A303A FORD ... 

. 202SS 

D21000 FENCO . 

. 01576 

D2917 WABCO . 

. 64450 

D35551 GALION . 

. 14138A 

D48382 GALION . 

. 46720 

02100A FEDRAL . 

. NPS103RPC 

D2918 WABCO . 

. 64700 

036578 GALION . 

. 48190 

D48383 GALION . 

. 46790 

D2102 FEDRAL . 

.IMPS102RPC 

D29263 CASE . 

. L44643 

03683 WABCO . 

. 212SS 

D48707 GALION . 

. 65237 

D2104 WABCO . 

. 204 

D29267 CASE . 

. L44610 

037115 GALION . 

.... 33275-33462 

D48896 CASE . 

. 15123 

D2104A FEDRAL . 

. NPS103RPC 

D29343 GALION . 

. 23100 

D37160 CASE . 

. 3984 

D49152 GALION . 

. 2729 

D2110037 CHRUK . 

. 307L 

D29347 GALION . 

. 23256 

D3761 WABCO . 

. 938-932 

D49155 GALION . 

. 1779 

D2116 WABCO . 

. 72212C 

D2DW1225A FORD . 

. RWF34R 

D37910 CASE . 

. 319 

049210 GALION . 

. HM617010 

D2117 WABCO . 

. 72487 

D2DZ1225A FORD . 

. RWF34R 

D37Z7A248A FORD . 

. 202S 

D49211 GALION . 

. HM617049 

021444 GALLON . 

. 14276 

D2FZ1225A FORD . 

.RWP30YYR 

D3AH2A898AA FORD ... 

. 203AB 

D49212 GALION . 

. HM807010 

D22W1225A FORD . 

.RWP30YYR 

D2HZ4423A FORD . 

. JH307749 

D3AZ1225A FORD . 

.RW207CCRA 

D49213 GALION . 

. HM807049 

D22Z1225A FORD . 

.RWP30YYR 

D2HZ431BA FORD . 

. JH307710 

D3HZ4222A FORD . 

.JM207010 

D49938 GALION . 

. 855 

D23404 GM . 

. 368A-362A 

D2HZ4321A FORD . 

. 72218C 

D3HZ4423A FORD . 

.JM207049 

D49939 GALION . 

. 854 

D2364 WABCO . 

. 760 

D2HZ7065A FORD . 

.MRB1313EL 

D3HZ7065D FORD . 

. 217SLE 

D49940 GALION . 

. 31594 

D2365 WABCO . 

. 752 

D2HZ70B5B FORD . 

. MR1212EL 

D3HZ70B5E FORD . 

. 214LH 

D4AA1200AA FORD . 

. SET11 

D2366 WABCO . 

. 580 

D2HZ7117B FORD . 

. F53543 

D3HZ7120A FORD . 

. JH1812 

D4AA1201AA FORD . 

. JL69349 

D2367 WABCO . 

. 572 

D2HZ7117C FORD . 

. F53540 

D3HZ7127A FORD . 

. MU1209TM 

D4AZ1201A FORD . 

. JL69349 

D23977 GM .HM89446-HM89410 

D2HZ7118C FORD . 

. MR1308EL 

D3HZ7127B FORD . 

. JLM104948 

D4AZ1202A FORD . 

. JL69310 

023978 GM HM89443-HM89410 

D2HZ7127B FORD . 

.. MR1311EAHL 

D3HZ7145A FORD . 

.W J162116 

D4AZ1202AA FORD . 

. JL69310 

D23979 GM . 

. 25584 

D2NN4N13BA FORD . 

. 27620 

D3HZ7169A FORD . 

. JLM104910 

D4AZ1225A FORD . 

. SET20 

D24667 GALLON . 

. 15118 

D20A7548AA FORD . 

. 614038 

D3NN4874A FORD . 

. LM814810 

D4DA7120AA FORD . 

. FC65174 

D24668 GALLON . 

. 2788 

D20F2A980A FORD . 

. 5106WCC 

D3NN4N028A FORD . 

. 55175C 

D4DZ7600A FORD . 

. FC65174 

D24669 GALLON . 

. 34301 

D20Z10A304A FORD .... 

. MNJ671S 

D3TZ1180A FORD . 

. R88128A 

D4FZ1225A FORD . 

. RW207CCRA 

D24690 GAL ION . 

. 16283 

D20Z1225A FORD . 

.RW207CCRA 

D3TZ4222A FORD . 

. JM511910 

D4HZ10A303A FORD ... 

. 305DD 

D24691 GALLON . 

. 16150 

D20Z1225B FORD . 

.... RW207CCRA 

D3TZ7065A FORD . 

. 2793 

D4HZ7118A FORD . 

.MR1206GEL 

D24728 GAL ION . 

. 14137A 

D20Z7548A FORD . 

. 614017 

D3TZ7065C FORD . 

. 1210L 

D4HZ7118B FORD . 

... 29675-902A8 

D2548037 CHRUK . 

. 31DL 

D2RY10A304 FORD . 

. 201S 

D3TZ7120A FORD . 

. QAR29523 

D4HZ7120A FORD . 

... WSN61219EV 

D2561 WABCO . 

. 95525 

D2RY10A304A FORD .... 

. 201S 

D3TZ7A672A FORD . 

. QBR23549 

D4HZ7548A FORD . 

. FC02256C 

D2561828 CHRUK . 

. 3982-3920 

D2RY7548A FORD . 

. F01267C 

D40307 GALION . 

. 31597 

D40A7548AA FORD . 

. 614038 

D2562 WABCO . 

. 95925 

D2TF10A303AA FORD .. 

. 305DD 

D40308 GALION . 

. 31520 

D4RY7548A FORD . 

. F01267C 

D2563 WABCO . 

. 864 

D2TZ4630A FORD . 

. HM903244 

D41538 GALLON . 

. 28682 

D4TA4800AA FORD . 

. HB88508A 

D2564 WABCO . 

. 687 

D2TZ4840B FORD . 

. X88107B1 

D41539 GALION . 

. 28622 

D4TA4800BA FORD . 

. HB88508A 

D2565 WABCO . 

. 672 

031128 GALION . 

. 567 

D41955 GALION . 

. 59200 

D4TA7548AA FORD . 

. FC02256C 

D26232 GAL ION . 

. 47679 

031129 GALION . 

. 56425 

D42212 GALION . 

. 47896 

D4TJ4800AA FORD . 

. HB88508 

D26233 GAL ION . 

. 47620 

031-30 GALION . 

. 56650 

D42215 GALION . 

. 47820 

D4TJ4800BA FORD . 

. HB88107A 

02383 WABCO . 

. 472 

D31138 GALION . 

. 56650 

D4283 WABCO . 

. 3775 

D4TZ4800A FORD . 

. HB88107A 

0238!: WABCO . 

. 683 

D31388 CASE . 

. 3382 

D43655 GALION . 

. 65200 

D4TZ4800B FORD . 

. HB88107A 

D2B88 WABCO . 

. 59200 

D3182 WABCO . 

. 71450 

D43656 GALION . 

. 65500 

D4TZ4800C FORD . 

. HB108 

D2B89 WABCO . 

. 59412 

D3183 WABCO . 

. 71750 

D4429 WABCO . 

. 14136A 

D4TZ4800D FORD . 

. HB88508 

D2708 WHIFE . 

. 305AG 

D3184 WABCO . 

. 95528 

04430 WABCO . 

. 14137A 

D4TZ4800E FORD . 

. HB88509 

D2719 WABCO . 

. 311TB 

D31970 GALION . 

. 14276 

D4432 WABCO . 

. 14274 

D4TZ4800F FORD . 

. HB88509 

D275093B CHRUK . 

... 56425-56650 

D31971 GALION . 

. 14124 

D44321 CASE . 

. 3877 

D4TZ4800G FORD . 

. HB88510 

D2750937 CHRUK . 

. 497-493 

D32 BROWN . 

. HIPC012RPC 

D44322 CASE . 

. 3820 

D4TZ4800H FORD . 

. HB88510 

D2750989 CHRUK . 

. 55200C-55437 

D3317 WABCO . 

. 776 

D4473 WABCO . 

. 498 

D4TZ4800J FORD . 

.... HB88512AHD 

D2750990 CHRUK . 

. 594-592A 

D33407 GALION . 

. 212 

04474 WABCO . 

. 493 

D4TZ4800K FORD . 

... HB88512AHD 

D27555 GAL ION . 

. 49520 

D33408 GALION . 

. 308SL 

044929 GALION . 

. 47490 

D4TZ70B5A FORD . 

. B3616 

D2755B GAL ION . 

. 49585 

D33409 GALION . 

. 309S 

D44932A GALION . 

. 382A 

D4TZ7145A FORD . 

. C1086Q 

D27557 GALION .... 

... 749 

D33410 GALION .... 

. 309SL 

D44933 GALION .... 

.... 45280-45221 

D4TZ7A029A FORD .... 

. DC005 

D27803 GALION . 

. 4595 

D33414 GALION . 

. 6580 

D44935 GALLON . 

. 559-552A 

D4TZ7A672A FORD . 

. Q8113 

D27804 GALION . 

. 4535 

D33415 GALION . 

. 772 

D44936 GALION . 

. 539-532X 

D4ZA7120AB FORD . 

. FC65354 

D2786 MASSEY . 

. 306S 

D33415B GALION . 

. LM12711 

D44937 GALION . 

.... 25584-25523 

D4ZA7548AB FORD . 

. 614014 

D27Z1201A FORD . 

. 30206M 

D33416 GALION . 

... 64450-64700 

D44985 GALION . 

. 3782-3720 

D4ZZ3571A FORD . 

. NTA1423 

D27Z1216A FORD .... 

.... 30204M 

D33416A GALION .... 

.... 64450 

D45587 GALION .... 

.... 45290-45221 

D4ZZ7120A FORD .... 

.... FC65354 

D27Z1225A FORD . 

. 30208M 

D33416B GALION . 

. 64700 

D4B260 GALION . 

. 02820 

D4ZZ7120B FORD . 

. F33126 

D27Z4B21A FORD . 

. 30307M 

D33417 GALION . 

. 275928 

D4B262 GALION . 

. H414242 

D4ZZ7548A FORD . 

. 614014 

D27Z4621B FORD . 

. 30306M 

D33542 GALION . 

. 3780 

D4B263 GALION . 

. H414210 

D4ZZ7600A FORD . 

. FC65354 

D27Z4840A FORD . 

. 205BB 

D33548 GALION . 

. 3320 

D46264 GALION . 

. 497 

D50044 CASE . 

. 108TB 

D27Z7025A FORD . 

. 306TB 

D33963 GALION . 

. 29620 

D4678 WABCO . 

. 307TB 

D5005810 CHRUK . 

. 623-612 

D27Z7025B FORD . 

. 304WB 

D33964 GALION . 

. 29685 

D47116 CASE . 

... 45285-90011 

D5019398 CHRUK . 

. 203FF 
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TIMKEN 


Part tt/Name 

Timken 

Part ft/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

D50323 GALION . 

. 28678 

D608 CHRYSL . 

. HB88509 

D70826 GALION . 

. 52618 

D82YZ9608A FORD . 

. 614169 

D50326 GALION . 

. 55437 

D609 CHRYSL . 

. HB88509 

D7136 WABCO . 

. 14136A 

D8522 GALION . 

. 3780 

D51058 GALION . 

. 2780 

D610 CHRYSL . 

. HB3 

D71561 GALION . 

. 42687 

D8527 GAIION . 

. 71750 

D51285 GM . 

. KD11786Y 

D611 CHRYSL . 

. HB88510 

D71562 GALION . 

. 66462 

D8529 GALION . 

. 592 

D51370 GALION . 

. 39520 

061115 GAIION . 

. 44348 

D71563 GALION . 

. 42620 

D8532 GALION . 

. 3720 

D51371 GALION . 

. 39585 

D61116 GALION . 

. LM501349 

D71566 GALION . 

. 53375 

D87796 GALION . 

. 621 

D51448 GALION . 

. 492A 

06111/ GALION . 

. LM501310 

D7213J FM . 

. D7213J 

D88506AR L&S . 

. 88506AR 

D51682 GALION . 

. 29675 

D612 CHRYSL . 

... HB88512AHD 

D72827 GALION . 

. 48393 

D88506C MRC . 

. 88506AR 

D52741 GALION . 

. 3920 

D613 CHRYSL . 

. HB88508A 

D72828 GALION . 

. 594 

D88506CR L&S . 

. 88506AR 

D52742 GALION . 

. 3984 

D614 CHRYSL . 

. HB88107A 

D72963 GALION . 

. 48320 

D88506CR SKF . 

. 88506AR 

D5301 WABCO . 

. J923246 

D6175 WABCO . 

. 09194 

D7355 GAIION . 

. 3525 

D88506F l&S . 

. RW206CCR 

D53834 CASE . 

. 115BB 

D6176 WABCO . 

. 09074 

D7356 GALION . 

. 3982 

D88506FR L&S . 

. RW206CCR 

D53883 GALION . 

. 760 

D6190 WABCO . 

. J321648 

D73569 GALION . 

. M86649 

D89688 GALION . 

. JM716610 

D54106 GALION . 

. 572 

D62599 GALION . 

. KD11786Y 

D7357 GALION . 

. 3920 

D89689 GALION . 

. JM716649 

D54110 GALION . 

. 5535 

D62870 GALION . 

. L610549 

D73570 GALION . 

. M86610 

D8AW1225AA FORD . 

. 88128B 

D54661 GALION . 

. 5595 

D63444 GALION . 

. 659 

D73577 GAIION . 

. 25523 

D8AW1225BA FORD . 

. U399A 90012 

D54880 GALION . 

. 25520 

D63445 GALION . 

. 653 

D73578 GAIION . 

. 25580 

D8AZ1225A FORD . 

. 514003 

D54912 GM . 

. SET37 

D63446 GALION . 

. 5584 

D73584 GALION . 

. 3720 

D8AZ1225B FORD . 

. 88128RAP 

D56157 GALION . 

. LM522549 

D64037 GALION . 

. HM617010 

D73586 GALION . 

. 3778 

D8AZ1225C FORD . 

. 514003 

D56158 GALION . 

. LM522510 

D64038 GALION . 

. HM617049 

D74804 GALION . 

. 48220 

D8AZ1225CC9AZ FORD . 

. 514003 

D56506 GALION . 

. 495AX 

D64294 GALION . 

. 453A 

D74805 GALION . 

. 595 

D8AZ3D525A FORD . 

. FC65753 

D57197 GALION . 

. 522 

D66753 GALION . 

. LM48510 

D75621 GALION . 

. 45220 

D8BZ1202A FORD . 

. L68111 

D57198 GALION . 

. 529X 

D66754 GALION . 

. LM48548 

D75622 GALION . 

. 45285 

D8BZ3552A FORD . 

. 201CC 

D5828 WABCO . 

. 09074 

D66755 GALION . 

. 6420 

D76019 GALION . 

. 382 

D8BZ7548A FORD . 

. 614011 

D5829 WABCO . 

. 09194 

D66756 GALION . 

. 6466 

D7701 GALION . 

. 14117A 

D8DZ1225A FORD . 

... RW207CCRA 

D5834 WABCO . 

. HM926710 

D66757 GALION . 

. 394A 

07702 GALION . 

. 14274 

D8DZ1225B FORD . 

... RW207CCRA 

D5836 WABCO . 

. 14138A 

D66758 GALION . 

. 395 

D77718 GALION . 

. 572 

D8DZ1225C FORD . 

... RW207CCRA 

D58361 WABCO . 

. 932 

D66790 GALION . 

. H715311 

D77719 GALION . 

. 580 

D8H24625A FORD . 

. RU1570UM 

D5837 GALION . 

. 14125A 

D66794 GALION . 

. H715336 

D78303 GALION . 

. 42690 

D8HZ10A304E FORD . 

. 203FF 

D5838 GALION . 

. 14283 

D67323 GALION . 

. 592A 

D78808 GALION . 

. 28521 

D8HZ4221A FORD . 

. JM716649 

D5839 GALION . 

. 480 

D67Z7025A FORD . 

. 307L 

D78809 GALION . 

. 28580 

D8HZ4222B FORD . 

. JH211710 

D5841 GALION . 

. 47 2A 

D67Z7025B FORD . 

. 5205KLE 

D79396 GALION . 

. 39521 

D8HZ4222C FORD . 

.... JLM714110 

D5842 GALION . 

. 560 

D67Z7025D FORD . 

. 304WB 

D7AB7580B FORD . 

. 614017 

D8HZ4423A FORD . 

. JM511946 

D5843 GALION . 

. 552A 

D67Z7065A FORD . 

. 305AG 

D7AC3D525AA FORD . 

. FC65753 

D8HZ4423B FORD . 

. JH211749 

D59080 GALION . 

. 02755 

D67Z7548A FORD . 

. FC1723C 

D7HA1244AA FORD . 

. 594A 

D8HZ4424A FORD . 

.... JLM714149 

D5AW3D525AA FORD ... 

. FC65753 

D6808 WABCO . 

. J401652 

D7HZ1244A FORD . 

. 594A 

D8HZ4621B FORD . 

. 72201C 

D5AW4221A/B FORD . 

. LM102949 

D6991 WABCO . 

. 209BB 

D7HZ4221A FORD . 

. 385A 

D8HZ4625A FORD . 

. RU1570UM 

D5AW4221AB FORD . 

. LM102949 

D6996 WABCO . 

. 209BB 

D7HZ4221B FORD . 

. 392 

D8HZ7025A FORD . 

... MU1207UGV 

D5AZ1225A FORD . 

. SET20 

D6HZ07C096A FORD ... 

. FA35688 

D7HZ4222A FORD . 

. 394A 

D8HZ8685A FORD . 

. 5206DD 

D5AZ1225B FORD . 

. SET20 

D6HZ7025A FORD . 

. M802048 

D7HZ4621A FORD . 

. HM804846 

D8NN7580AA FORD . 

. 613004 

D5AZ3D525A FORD . 

. FC65753 

D6HZ7025B FORD . 

. JM511946 

D7HZ7065A FORD . 

. 3979 

D8RZ1216A FORD . 

. SET22 

D5DZ1225A FORD . 

.... RW207CCRA 

D6HZ7065B FORD . 

. 2580 

D7TA1202A1A FORD . 

. L68110 

D8RZ1225A FORD . 

. SET4 

D5DZ1225B FORD . 

. 514003 

D6HZ7118A FORD . 

. QA48181A 

D7TA7120AA FORD . 

. FC65662 

D8RZ1225B FORD . 

. SET1 

D5HZ1244A FORD . 

. 598A 

D6HZ7118B FORD . 

. DD46386 

D7TA7548BA FORD . 

. 614038 

D8RZ4221A FORD . 

. LM29711 

D5NN1200A FORD . 

. LM67048 

D6HZ7118C FORD . 

. QBR49845 

D7TA7548BB FORD . 

. 614038 

D8RZ7065B FORD . 

. 305L 

D5NN1201A FORD . 

. LM67048 

D6HZ7127A FORD . 

.... MU1309UGM 

D7TZ1243A FORD . 

. J LM 104910 

D8RZ7548A FORD . 

. 614011 

D5NN1202A FORD . 

. LM67010 

D6HZ7145A FORD . 

. QA47838 

D7TZ4800A FORD . 

. HB88107A 

D8TR7A452AA FORD . 

. 308LTB 

D5NN1215A FORD . 

. SET2 

D6HZ7169A FORD . 

. TR235383 

D7TZ7548A FORD . 

. 614017 

D8TZ3123A FORD . 

. B2414 

D5NN1216A FORD . 

. LM11949 

D6HZ7169B FORD . 

. M802011 

D7TZ7548B FORD . 

. 614038 

D8TZ4800A FORD . 

. HB88107A 

D5NN1217A FORD . 

. LM 11910 

D6HZ7169C FORD . 

. 28527RB 

D7TZ7548C FORD . 

. 614038 

D8TZ7600A FORD . 

. FC65662 

D5RY1225A FORD . 

. RW110R 

D6HZ7C096A FORD . 

. FA35688 

D7TZ7548E FORD . 

. 614038 

D8TZ7A029A FORD . 

. DC009 

D5TZ1180A FORD . 

. R88107A 

D6TJ4800BA FORD . 

. HB88509 

D80371 GALION . 

. 395A 

D8UZ7025A FORD . 

. 308LTB 

D5TZ4800A FORD . 

. HB88508A 

D6UZ1243A FORD . 

.JLM710910 

D80635 GALION . 

. 394AS 

D90971 GALION . 

. JM719149 

D5UA7548BA FORD . 

. 614038 

D6UZ1244A FORD . 

. JLM710949 

D80649 GALION . 

. 3820 

D90972 GALION . 

. JM719113 

D5UZ4800A FORD . 

. HB88107A 

D70032 GALION . 

. 48220 

D80650 GALION . 

. 3877 

D9124 WABCO . 

. 786 

D5UZ7548A FORD . 

. 614038 

D70034 GALION . 

. 48286 

D80678 GALION . 

. 368 

D91827 GALION . 

. 621 

D5ZZ1180A FORD . 

. R88107A 

D70623 GALION . 

. LM67010 

D80704 GALION . 

. 3782 

D92240 GALION . 

. JM205110 

0600 CHRYSL . 

. HB206FF 

D70624 GALION . 

. LM67048 

D81272 GALION . 

. 36620 

D92241 GALION . 

. JM205149 

0601 CHRYSL . 

. HB88107A 

D70626 GALION . 

. 387A 

D81273 GALION . 

. 36690 

D9360 GAIION . 

. 559 

D602 CHRYSL . 

. HB88107A 

D70805 GALION . 

. 55443 

D81646 GALION . 

. 397 

D96433 GALION . 

. 45290 

D603 CHRYSL . 

. HB88107A 

D70806 GALION . 

. 33281 

D81675 GALION . 

. 593A 

D96435 GALION . 

. 72200C 

D604 CHRYSL . 

. HB1 

D70807 GALION . 

. 33462 

D81676 GALION . 

. 592A 

D97366 GALION . 

. 532X 

0605 CHRYSL . 

. HB88508 

D70809 GALION . 

. 55437 

D81677 GALION . 

. 594A 

D97704 GALION . 

. 932 

D605 TOWMTR . 

. 1752T 

D70814 GALION . 

. HM803110 

D81930 GALION . 

. M88048 

D97Z7548A FORD . 

. 614067 

D606 CHRYSL . 

. HB88508 

D70816 GALION . 

. HM807046 

D81931 GALION . 

. M88010 

D98756 GALION . 

. 493 

D607 CHRYSL . 

. HB2 

D70825 GALION . 

. HM803149 

D82595 GAIION . 

. 72487 

D9901 WABCO . 

. 792 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


TIMKEN 


Part It/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part It/Name 

Timken 

D9902 WABCO . 

. 797 

DC208 FM . 

. W208K3 

DC4985 WABCO . 

. 67320 

DK207 SKF . 

. DRK207 

D99877 EALION . 

. 455 

DC208TT FM . 

. DC208TT 

DC57524 SKF . 

. 512224 

DK208 SKF . 

. DRK208 

D9AZ4222A FORD . 

. LM603012 

DC208TT10 FM . 

. DC208TTE 

DC57524 TORRIN . 

. 512224 

DK209 SKI . 

. DRK209 

D9BZ4630A FORD . 

. HM88648 

DC208TT10 FM . 

. W208PP10 

DC7137 WABCO . 

. 93825 

DK21D SKF . 

. DRK210 

D9HZ1202A FORD . 

. HM212011 

DC208TT2 FM . 

. DC208TTA 

DC8193 WABCO . 

.... MA5211EX 

DK21IF SKF . 

. DRK211F 

D9HZ1216A FORD . 

. HM212047 

DC208TT2 FM . 

.W208K2 

DC9968 WABCO . 

. M5211EX 

DK213 SKF . 

. DRK213 

D9HZ1240A FORD . 

. 580 

DC208TT2 FM . 

. W208PP5 

DCB1D0 CMP . 

. 88508 

DK214 SKF . 

. DRK214 

D9HZ4800A FORD . 

. HB88509 

DC208TT2B FM . 

. DC208TT 

DCB1D1 CMP . 

. HB88508 

DK216 SKF . 

. DRK216 

D9HZ7065A FORD . 

. 25584 

DC208TT5 FM . 

. DC208TTB 

DCB1D2 CMP . 

. HB88508 

DK217F SKF . 

. DRK217F 

D9HZ7127A FORD . 

... MU 1309SGIMV 

DC208TT5 FM . 

.W208PP20 

DCB1D4 CMP . 

. 88508 

DK217R SKF . 

. DRK217F 

D9HZ7548A FORD . 

. FD02256C 

DC208TT6 FM . 

. DC208TTC 

DCB105 CMP . 

. HB88508 

DK218 SKF . 

. DRK218 

D9JL7600C FORD . 

. 304DD 

DC208TT6 FM . 

. W208PP6 

DCB1D6 CMP . 

. HB88508 

DK219R SKF . 

. DRK219R 

D9RZ4221A FORD . 

. LM29711 

DC208TT8 FM . 

. DC208TTD 

DCB1D7 CMP . 

. HB88508 

DK221 SKF . 

. DRK221 

D9TA7548AA FORD .... 

. 614038 

DC208TT8 FM . 

.W208PP8 

DCB1D8 CMP . 

. HB88508 

DK222F SKF . 

. DRK222F 

D9TZ4800A FORD . 

. HB88107A 

DC208TTB FM . 

. DC208TT 

DCB1D9 CMP . 

. HB88508 

DK222R SKF . 

. DRK222R 

D9TZ7548A FORD . 

. 614038 

DC208TTR17 FM .... 

. DC208TTRA 

DD1546 WABCO . 

. 28300 

DK223F SKF . 

. DRK223F 

D9UZ3D525A FORD .... 

. DB53313 

DC208TTR17 FM .... 

.GW208PP17 

DD46386 FM . 

. DD46386 

DK223R SKF . 

. DRK223R 

D9ZC7548AA FORD .... 

. 614014 

DC209TTR10 FM .... 

. DC209TTRJ 

DD46386 SKF . 

. DD46386 

DK23 SKF . 

. DRK23 

D9ZC7548BA FORD . 

. 614013 

DC209TTR8 FM . 

. DC209TTRH 

DD8418 WABCO . 

. 6535 

DK23B SKF . 

. DRK23B 

D9ZE2A898AA FORD .. 

. 203AB 

DC21D FM . 

. DC210 

DDN4222 FORD . 

. 27620 

DK23D SKI . 

. DRK23D 

D9ZZ7548A FORD . 

. FA01437C 

DC21D FM . 

... RM1115K E8370 

DF2485 WABCO . 

. 3877 

DK24 SKF . 

. DRK24 

D9ZZ7548B FORD . 

. FA01337C 

DC21DTT FM . 

. DC210TT 

DF51681 WABCO . 

. 93125 

DK28 SKF . 

. DRK339B 

D9ZZ7548BB FORD . 

. 614013 

DC21DTT FM . 

.W210PP 

DH1000C FENCO . 

.. DNB01576C 

DK29 SKF . 

. DRK339B 

DA01302C FM . 

. 614022 

DC210TT2 FM . 

. DC210TTA 

DH107 WABCO . 

. 88503 

DK300 SKF . 

. DRK300 

DA1823 WABCO . 

. LM67048 

DC210TT2 FM . 

.W210PP2 

DH5000C FENCO . 

.. DND01576C 

DK301 SKF . 

. DRK301 

DA 1824 WABCO . 

. LM11949 

DC210TT3A FM . 

. DC210TTCA 

DHU112R SKF . 

. FD209RB 

DK302 SKF . 

. DRK302 

DA2255CIM FM . 

. DA2255C 

DC210TT4 FM . 

. DC210TTD 

DHU112R2D9 TORRIN .... 

. FD209RB 

DK303 SKF . 

. DRK303 

DA4084 WABCO . 

. 758 

DC210TT4 FM . 

.W210PP4 

DHU112S SKF . 

. FD211RM 

DK304 SKF . 

. DRK304 

DA5011 WHITE . 

. 621 

DC210TTR3 FM . 

. DC210TTRB 

DHU114 SKF . 

. FD209RK 

DK31D SKF . 

. DRK310 

DA5012 WHITE . 

. 566 

DC210TTR3 FM . 

. GW210PP3 

DHU118 SKF . 

. FD209RM 

DK311 SKF . 

. DRK311 

DA5013 WHITE . 

. 3578 

DC210TTR4 FM . 

. DC210TTRA 

DHU134E SKF . 

. FD211RE 

DK311J SKF . 

. DRK311J 

DA5080 WABCO . 

. JM736110 

DC210TTR4 FM . 

. GW210PP4 

DHU134R209 TORRIN .... 

. FD209RA 

1X312 SKF . 

. DRK312 

DA5081 WABCO . 

. JM736149 

DC210TTR7 FM . 

. DC210TTRH 

DHU134R211 TORRIN .... 

. FD211RE 

1X313 SKF . 

. DRK313 

DA5629 WABCO . 

.JLM506810 

DC210TTR9 FM . 

. DC210TTRG 

DHU210R SKF . 

. FD210R 

DK314 SKF . 

. DRK314 

DA5630 WABCO . 

.JLM506849 

DC210TTR9 FM . 

. GW210PP9 

DHU211RJA SKF . 

. FD211RJA 

DK320 SKF . 

. DRK320 

DA6801C FENCO . 

. DNC01576C 

DC211TT2 FM . 

. DC211TTA 

DHU2316R211 TORRIN .. 

. FD211RB 

DK320A SKF . 

. DRK320A 

DB20B5CN FM . 

. DB2065C 

DC211TT2 FM . 

.W211PP2 

DHU491A SKF . 

. FD209RA 

DK321 SKF . 

. DRK321 

DB2230 WHITE . 

. 14283 

DC211TT3 FM . 

. DC211TTB 

DK0400C FENCO . 

.. DIME01576C 

DK321A SKF . 

. DRK321A 

DB2255C FM . 

. DB2255C 

DC211TT3 FM . 

.W211PP3 

DK1 SKF . 

. DRK1 

DK322 SKF . 

. DRK322 

DB2255CN FM . 

. DB2255C 

DC211TT5 FM . 

. DC211TTC 

DK11R SKF . 

. DRK11R 

DK323 SKF . 

. DRK323 

DB2YJ6913 FORD . 

. 614169 

DC211TT5 FM . 

.W211PP5 

DK170 SKF . 

. DRK170 

DK324 SKF . 

. DRK324 

DB4 CACOOP . 

. DS210TTA 

DC211TTR2 FM . 

. DC211TTRC 

IK 1/21A SKF . 

. DRK172FA 

DK324A SKF . 

. DRK324A 

DB43932 SKF . 

. 5707 

DC211TTR2 FM . 

. GW211PP2 

DK172FB SKF . 

.... DRK172FB 

DK325 SKF . 

. DRK325 

DB43932 TORRIN . 

. 5707 

DC211TTR21 FM .... 

. DC211TTRD 

DK172R SKF . 

. DRK172R 

DK325A SKF . 

. DRK325A 

DB48746 TORRIN . 

. MNJ471S 

DC211TTR21 SKF ... 

. DC211TTRD 

DK18D SKF . 

. DRK18D 

DK331 SKF . 

. DRK331 

DB5011 WHITE . 

. 612 

DC211TTR3 FM . 

. DC211TTRA 

DK18E SKF . 

. DRK18E 

DK332 SKF . 

. DRK332 

DB5012 WHITE . 

. 563 

DC211TTR3 FM . 

. GW211PP3 

DK1910 SKF . 

. DRK1910 

DK332HD SKF . 

. DRK332HD 

DB5013 WHITE . 

. 3525 

DC211TTR3E FM .... 

. DC211TTRE 

DK191R SKF . 

. DRK191R 

DK333 SKF . 

. DRK333 

DB5014 WHITE . 

. 3120 

DC211TTR4 FM . 

. DC211TTRB 

DK192RB SKF . 

. DRK192RB 

DK334 SKF . 

. DRK334 

DB50185 SKF . 

. 6408 

DC211TTR4 FM . 

.GW211PP17 

DK193 SKF . 

. DRK193 

DK335 SKF . 

. DRK335 

DB50185 TORRIN . 

. 6408 

DC212TT FM . 

. DC212TT 

DK193A SKF . 

. DRK193A 

DK335J SKF . 

. DRK335J 

DB53313 FM . 

. DB53313 

DC212TTR2 FM . 

. DC212TTRA 

DK194F SKF . 

. DRK194F 

DK336 SKF . 

. DRK336 

DB53313 SKF . 

. DB53313 

DC214TTR2 FM . 

. DC214TTRB 

DK194R SKF . 

. DRK194R 

DK337 SKF . 

. DRK337 

DB53313 TORRIN . 

. DB53313 

DC214TTR2 FM . 

. GW214PP2 

DK194RA SKF . 

.... DRK194RA 

DK338 SKF . 

. DRK338 

DB59722 TORRIN . 

. 5707 

DC214TTR2A FM .... 

. DC214TTRA 

DK195 SKF . 

. DRK195 

DK339 SKF . 

. DRK339 

DB67309 TORRIN . 

. 5707 

DC214TTR3 FM . 

. DC214TTRC 

DK196 SKI . 

. DRK196 

DK339A SKF . 

. DRK339A 

DB68079 TORRIN . 

. DB69881 

DC214TTR3 FM . 

. GW214PP3 

DK197A SKF . 

. DRK197A 

DK50 SKF . 

. DRK50 

DB68126 TORRIN . 

. 6408 

DC216TTR2 FM . 

. DC216TTRB 

DK1A SKF . 

. DRK1A 

DK54185 SKF . 

. R1561TV 

DBA57080 TORRIN . 

. 57080 

DC216TTR2 FM . 

. GW216PP2 

DK20DF SKF . 

. DRK200F 

DK54185 TORRIN . 

. R1561TV 

DBPT45719 TORRIN ... 

. MNJ471S 

DC2255C FM . 

. 614010 

DK200FA SKF . 

. DRK200FA 

IK 1:5836 FM . 

. DK55836 

DBPT45727 TORRIN ... 

. MNJ471S 

DC2255CN FM . 

. 614010 

DK201F SKI . 

. DRK201F 

DK55836 SKF . 

. DK55836 

DBZYJ9004A FORD . 

. 614040 

DC2475 WABCO . 

. 1211L 

DK201FA SKF . 

. DRK201FA 

DK57509 SKF . 

. 513023 

DBZYJ9B03A FORD . 

. 614061 

DC284 WABCO . 

. 303BB 

DK202 SKI . 

. DRK202 

DK57509 TORRIN . 

. 513023 

DC20B5C FM . 

. DC2065C 

DC287 WABCO . 

. 204 

DK203F SKF . 

. DRK203F 

DK59047 SKF . 

. 513067 

DC20B5CN FM . 

. DC2065C 

DC398 WABCO . 

. 1310AG 

DK205 SKI . 

. DRK205 

DK59047 TORRIN . 

. 513067 

DC208 FM . 

. DC208 

DC4984 WABCO . 

. 67391 

DK206 SKI . 

. DRK206 

DK64FD SKF . 

. DRK64FD 


Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part It/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

1X6411 SKF . 

. DRK64FE 

DS12 DORMAN . 

. HB88107A 

DS208TTR6 FM . 

. DS208TTRD 

DS211TTR3 FM . 

. DS211TTRB 

DK67924 TORRIN . 

. R1561TV 

DS12 MMASTR . 

. HB88107A 

DS208TTR6 FM . 

.GW208PPB6 

DS211TTR3 FM . 

.... GW211PPB3 

DK68126 TORRIN . 

. 6408 

DS13B DORMAN . 

. HB206FF 

DS208TTR8 FM . 

. DS208TTRB 

DS211TTR8R FM . 

. DS211TTRC 

DK68327 TORRIN . 

. 513023 

DS13B MMASTR . 

. HB206FF 

DS208TTR8 FM . 

.GW208PPB8 

DS211TTR8R FM . 

.... GW211PPB8 

DK68328 TORRIN . 

. 513067 

DS14 DORMAN . 

. HB88107A 

DS209TT2 FM . 

. DS209TTA 

DS211TTR9 FM . 

. DS211TTRD 

DK72 SKI . 

. DRK72 

DS14 MMASTR . 

. HB88107A 

DS209TT2 FM . 

. W209PPB2 

DS211TTR9 FM . 

.... GW211PPB9 

DK72A SKI . 

. DRK72A 

DS142RA POLARD . 

. J361648 

DS209TT4 FM . 

. DS209TTB 

DS214TT2 FM . 

. DS214TTB 

DK900F SKF . 

. DRK900F 

DS14S DORMAN . 

. HB88107A 

DS209TT4 FM . 

. W209PPB4 

DS214TT2 FM . 

.W214PPB2 

DK900FA SKF . 

. DRK900FA 

DS14S MMASTR . 

. HB88107A 

DS209TT5 FM . 

. DS209TTC 

DS214TTR3 FM . 

. DS214TTRB 

DK9R SKI . 

. DRK9R 

DS15 DORMAN . 

. HB88107A 

DS209TT5 FM . 

. W209PPB5 

DS214TTR3 SKF . 

. DS214TTRB 

DK9RB SKI . 

. DRK9RB 

DS15 MMASTR . 

. HB88107A 

DS209TT6 FM . 

. DS209TTD 

DS214TTR5 FM . 

. DS214TTRE 

DK9RC SKI . 

. DRK9RC 

DS16 DORMAN . 

. HB88508 

DS209TT6E FM . 

. DS209TTE 

DS214TTR5 FM . 

.... GW214PPB5 

DKN66620A FORD . 

. 204 

DS16 MMASTR . 

. HB88508 

DS209TT6E SKF . 

. DS209TTE 

DS214TTRA FM . 

.... DS214TTRA 

DL3269 WABCO . 

. 77675 

DS17 DORMAN . 

. HB88508 

DS209TT6H FM . 

. DS209TTF 

DS214TTRA FM . 

.... GW214PPB6 

DL327D WABCO . 

. 77375 

DS17 MMASTR . 

. HB88508 

DS209TT7 FM . 

. DS209TTI 

DS216TTR2 FM . 

. DS216TTRA 

DM0100 FENCO . 

. DIM01575 

DS18 DORMAN . 

. HB88509 

DS209TT7 FM . 

. W209PPB7 

DS216TTR2 SKF . 

.... DS216TTRA 

DN01575 FM . 

. DIM01575 

DS18 MMASTR . 

. HB88509 

DS209TT8A FM . 

. DS209TTJ 

DS216TTR3 FM . 

. DS216TTRB 

DN1600C FENCO . 

.... DNF01576C 

DS182RA POLARD . 

. J241644 

DS209TTR10 FM . 

. DS209TTRD 

DS22 DORMAN . 

. HB1 

DN1601C FENCO . 

.... DNA01577C 

DS183RA POLARD . 

. J361644 

DS209TTR10 FM . 

.GW209PPB11 

DS22 MMASTR . 

. HB2 

DN1703 FEDRAL . 

. DIMC01576C 

DS19 DORMAN . 

. HB88509 

DS209TTR1IB FM . 

. DS209TTRE 

DS2256813 SKF . 

. WRC67220 

DNA01577C FM . 

.... DNA01577C 

DS19 MMASTR . 

. HB88509 

DS209TTR12 FM . 

. DS209TTRF 

DS23 DORMAN . 

. HB2 

DNB01576C FM . 

.... DNB01576C 

DS20 DORMAN . 

. HB88510 

DS209TTR12 SKF . 

. DS209TTRF 

DS23 MMASTR . 

. HB2 

DNC01576C FM . 

.... DIMC01576C 

DS20 MMASTR . 

. HB88510 

DS209TTR13 FM . 

. DS209TTRM 

DS24 DORMAN . 

. HB3 

DND01576C FM . 

.... DND01576C 

DS201KD1 CMP . 

. HB88107A 

DS209TTR2 FM . 

. DS209TTRA 

DS24 MMASTR . 

. HB3 

DNE01576C FM . 

. DNE01576C 

DS201KDS CMP . 

. HB88107A 

DS209TTR2 FM . 

.GW209PPB2 

DS240RA POLARD . 

. J402064 

DNF01576C FM . 

. DNF01576C 

DS201KF CMP . 

. HB88107A 

DS209TTR4 FM . 

. DS209TTRB 

DS25 DORMAN . 

. HB88508A 

D0A712D1A FORD . 

L68149 

DS201KF1 CMP . 

. HB88107A 

DS209TTR4 FM . 

.GW209PPB4 

DS26 DORMAN . 

. HB5 

n0A717niA-nnA71702R FORD . SFT13 

DS201KF4 CMP . 

. HB88107A 

DS209TTR5 FM . 

. DS209TTRC 

DS301BG CMP . 

. 88508 

D0AZ1202A FORD . 

. L68110 

DS201KG CMP . 

. HB88107A 

DS209TTR5 FM . 

.GW209PPB5 

DS301KF CMP . 

. HB88508 

D0AZ1202B FORD . 

. L68110 

DS201KG1 CMP . 

. HB88107A 

DS209TTR6P FM . 

. DS209TTH 

DS301KF1 CMP . 

. HB88508 

D0AZ1216A FORD . 

. LM12749 

DS201KG3 CMP . 

. HB88107A 

DS209TTR6P SKF . 

. DS209TTH 

DS301KF2 CMP . 

. HB88508 

D0AZ1217A FORD . 

. LM 1271□ 

DS202KD CMP . 

. HB88107A 

DS209TTR8 FM . 

. DS209TTRK 

DS301KF3 CMP . 

. HB88508 

D0AZ1217B FORD . 

. LM 12710 

DS203KC CMP . 

. HB1 

DS209TTR8 FM . 

.GW209PPB8 

DS301KG CMP . 

. HB88508 

D0AZ4630A FORD . 

. M802048 

DS204KF CMP . 

. HB88508A 

DS21 DORMAN . 

. HB88512AHD 

DS301KG1 CMP . 

. HB88508C 

D0DZ1225A FORD . 

. RWF34R 

DS204KF1 CMP . 

. HB88508A 

DS21 MMASTR . 

. HB88512AHD 

DS301KG2 CMP . 

. HB88508 

DORY1180A FORD . 

. RP109 

DS204KF2 CMP . 

. HB88508A 

DS210TT2 FM . 

. DS210TTA 

DS301KG3 CMP . 

. HB88508 

DORY1201A FORD . 

. SET21 

DS204KF3 CMP . 

. HB88508A 

DS210TT2 FM . 

. W210PPB2 

DS303KC CMP . 

. HB2 

DORY1216A FORD . 

. SET2 

DS205KG CMP . 

. HB5 

DS210TT4 FM . 

. DS210TTB 

DS401BG CMP . 

. 88509 

D0RY1225A FORD . 

. RW109R 

DS206GG FM . 

. DS206GG 

DS210TT5 FM . 

. DS210TTC 

DS401KF CMP . 

. HB88509 

D0RY7548A FORD . 

. F01268C 

DS206KF CMP . 

. HB88107A 

DS210TT5 FM . 

. W210PPB5 

DS401KF1 CMP . 

. HB88509A 

D0TZ1225A FORD . 

. RUB1580EBFR 

DS207KF CMP . 

. HB88107A 

DS210TT6 FM . 

. DS210TTF 

DS401KF2 CMP . 

. HB88509 

DPI549 WABCO . 

. 3982 

DS207KG CMP . 

. HB88107A 

DS210TTR2 FM . 

. DS210TTRA 

DS401KF3 CMP . 

. HB88509 

DP 1550 WABCO . 

. 3920 

DS208KF CMP . 

. HB88508A 

DS210TTR2 FM . 

.GW210PPB2 

DS401KG CMP . 

. HB88509 

DP 1552 WABCO . 

. 44348 

DS208TT11 FM . 

. DS208TTH 

DS210TTR4 FM . 

. DS210TTRB 

DS403KC CMP . 

. HB3 

DP 1554 WABCO . 

. 41286 

DS208TT11 FM . 

. W208PPB11 

DS210TTR4 FM . 

.GW210PPB4 

DS5011 WHITE . 

. 621-612 

DP1625C FM . 

. DP1625C 

DS208TT12 FM . 

. DS208TTI 

DS210TTR5A FM . 

. DS210TTRC 

DS5012 WHITE . 

. 566-563 

DP1647 WABCO . 

. 565 

DS208TT12 FM . 

. W208PPB12 

DS210TTR5R FM . 

. DS210TTRC 

DS5013 WHITE . 

. 3578-3525 

DP 1995 WABCO . 

. 3982 

DS208TT12A FM . 

. DS208TTM 

DS210TTR5R FM . 

.GW210PPB5 

DS501KF CMP . 

. HB88510 

DP 1996 WABCO . 

. 3920 

DS208TT13 FM . 

. DS208TTK 

DS210TTR5S FM . 

. DS210TTRD 

DS501KFS CMP . 

. HB88510 

DP5572 WHITE . 

. 3780-3720 

DS208TT14 FM . 

. DS208TTJ 

DS211TT2 FM . 

. DS211TTA 

DS5022 WHITE . 

. 2065T 

DP5573 WHITE . 

. 3578-3525 

DS208TT2A FM . 

. DS208TTA 

DS211TT2 FM . 

. W211PPB2 

DS53007449AB CHRYSL 

. 513084 

DP5772 WHITE . 

. 3780-3720 

DS208TT2A FM . 

. W208PPB2 

DS211TT3 FM . 

. DS211TTB 

DS601KF CMP . 

.. HB88512AHD 

DP5773 WHITE . 

. 3578-3525 

DS208TT3 FM . 

. DS208TTL 

DS211TT3 FM . 

. W211PPB3 

DS601KFS CMP . 

HB88512ASHD 

DP6077 WHITE . 

... 26882-26820 

DS208TT4 FM . 

. DS208TTB 

DS211TT4 FM . 

. DS211TTC 

DS6056 COM . 

. HB88107A 

DP6078 WHITE . 

... 25580-25521 

DS208TT5 FM . 

. DS208TTC 

DS211TT4A FM . 

. DS211TTC 

DS9 DORMAN . 

. HB5 

DR901200 WHITE . 

. 200S 

DS208TT5 FM . 

.W208PPB5 

DS211TT6 FM . 

. DS211TTD 

DS9 MMASTR . 

. HB5 

DR903203 DM . 

. 203AB 

DS208TT6 FM . 

. DS208TTD 

DS211TT6 FM . 

. W211PPB6 

DSH208TTR FM . 

.... DSH208TTR 

DR903305 DM . 

. 305AG 

DS208TT6 FM . 

. W208PPB6 

DS211TTR13 FM . 

. DS211TTRE 

DSMB892408 CHRYSL ... 

. HA590306 

DR908503 EM . 

. 8503 

DS208TT7 FM . 

. DS208TTE 

DS211TTR13 FM . 

.GW211PPB13 

DSMR403970 CHRYSL ... 

. 513157 

DR908504 EM . 

. 8504 

DS208TT7 FM . 

. W208PPB7 

DS211TTR14 FM . 

. DS211TTRF 

DTI 087 DORMAN . 

. DTA2065C 

DS10 DORMAN . 

. 206FF 

DS208TT8 FM . 

. DS208TTF 

DS211TTR14 FM . 

.GW211PPB14 

DT2552377HLDB LUK .... 

.WB000022 

DS101B CMP . 

. 206FF 

DS208TT8 FM . 

. W208PPB8 

DS211TTR2 FM . 

. DS211TTRA 

DT427639AHL LUK . 

.WB000037 

DS101K CMP . 

. HB206FF 

DS208TT9 FM . 

. DS208TTG 

DS211TTR2 FM . 

.GW211PPB2 

DV1087 DORMAN . 

. D2066C 

DS101K2 CMP . 

. HB206FF 

DS208TTR21 FM . 

. DS208TTRE 

DS211TTR20 FM . 

. DS211TTRT 

DV1595 MASSEY . 

. 207 

DS11 DORMAN . 

. HB88508A 

DS208TTR5 FM . 

. DS208TTRA 

DS211TTR23 FM . 

. DS211TTRG 

DV2278 MASSEY . 

. J401664 

DS11 MMASTR .. 

HB88508A 

DS2D8TTR5 FM . 

GW208PPB5 

DS211TTR23 SKF 

DS211TTRG 

DV4322 MASSFY _ 

308WB 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

DV4427 MASSEY . 

. 211TB 

E0A4622B1 FORD . 

. 3490 

E1378476 CHRYSL . 

.. 25590-25520 

E27N4222 FORD . 

. 3920 

DV4428 MASSEY . 

. 209BB 

E0A7025 FORD . 

. 207LO 

El3994 lilt'. . 

. 07100 

E27N4615 FORD . 

... 72200C-72487 

DV4689 MASSEY . 

. 306TB 

E0A7025A FORD . 

. 207LO 

El3995 IHC . 

. 07204 

E27N4616 FORD . 

. 72487 

DX116 COCKSH . 

. J401652 

E0A7025A1 FORD . 

. 207LO 

E140GE9 FORD . 

. 25877 

E27N4621 FORD . 

. 72212C 

DX2528 WHITE . 

. 205S 

E0A7025A2 FORD . 

. 207LO 

E141GE9 FORD . 

. 25820 

E27N7009 FORD . 

. 214 

DX30027 MASSEY . 

. 3877-3820 

E0A7025A3 FORD . 

. 207LO 

E15 FM . 

. E15 

E27NX7009B FORD .... 

. 214 

DX4006 WHITE . 

. 2065 

E0A7025A4 FORD . 

. 207LO 

El 534689 CHRYSL . 

. 02820 

E285T5 FORD . 

. 200SL 

DX4342 WHITE . 

. 1752 

E0A7025A5 FORD . 

. 207LO 

E17EB9 FORD . 

. KB11786Y 

E2930 WABCO . 

. 394A 

DX4343 WHITE . 

. 204S 

E0A7065 FORD . 

. 206WB 

E18EB9 FORD . 

. 387 

E2931 WABCO . 

. 399A 

DX4518 WHITE . 

. 2065 

E0A7065A1 FORD . 

. 206WB 

E19EB9 FORD . 

. 382 

E2932 WABCO . 

. 382 

DX4976 WHITE . 

. 225531 

E0A7065A2 FORD . 

. 206WB 

E1ADDN4220 FORD . 

.. 27687-27620 

E2933 WABCO . 

. 387 

DX5676 WHITE . 

. 305S 

E0A7065A3 FORD . 

. 206WB 

ElADDN4221 FORD . 

. 27687 

E29GA5 FORD . 

. B1316Q 

DX5736 WHITE . 

. 306SS 

E0A7065A4 FORD . 

. 206WB 

ElADDN4222 FORD . 

. 27620 

E2HZ4423A FORD . 

. 3979 

DX5948 WHITE . 

. 206S 

E0A7065A5 FORD . 

. 206WB 

ElADDN4261A FORD . 

. 213TB 

E2HZ4616A EATON .... 

. JM511910 

DX73446 MASSEY . 

. 395A 

E0A7118 FORD . 

. Cl 110Q 

E1ADDN4621A1 FORD .. 

. 213TB 

E2HZ4621A FORD . 

. HM807049 

DX015 COCKSH . 

. 205S 

E0A7121 FORD . 

. C407Q 

E1ADDN7025A FORD . 

. 211TB 

E2HZ7025A FORD . 

. 1309L 

DX02 COCKSH . 

. J321248 

E0A7121A FORD . 

. C407Q 

E1ADKN66618A FORD ... 

. LS9 

E2HZ7025B FORD . 

. MS1309GEXR 

DX026 COCKSH . 

. 14274 

E0ADKN4618 FORD . 

. 552A 

ElADKN66620A1 FORD 

. 204 

E2HZ7065A FORD . 

. MR1211GEL 

DX03 COCKSH . 

. J281248 

E0ADKN4622 FORD . 

. 555S 

E1ADKN7025A FORD . 

. 211TB 

E2TA7548AA FORD .... 

. 614014 

DX041 COCKSH . 

. 209S 

E0AZ1225A FORD . 

. 5707 

E1ADKN7025A1 FORD ... 

. 211TB 

E2TA7548AB FORD .... 

. 614014 

DX042 COCKSH . 

. 207S 

E0HZ4221A FORD . 

. JM822049 

E1ADKN7025A2 FORD ... 

. 211TB 

E2TA7548CA FORD .... 

. 614014 

DX061 COCKSH . 

. 305S 

E0HZ4221B FORD . 

. 68462 

E1ADKN7025A3 FORD ... 

. 211TB 

E2TZ7548A FORD . 

. 614038 

DX064 COCKSH . 

. 206S 

E0HZ4222A FORD . 

. JM822010 

E1ADKN7025A4 FORD ... 

. 211TB 

E2TZ7A029A FORD .... 

. DC012 

DX072 COCKSH . 

. 205BB 

E0HZ4423A FORD . 

. 313 

E1ADKN7600 FORD . 

. 205S 

E3010NA POLARD . 

. MR1310EX 

DX074 COCKSH . 

. 206WB 

E0HZ4475A FORD . 

. MAI211 EL 

E1ADKN7600A FORD . 

. 205S 

E3010RP POLARD . 

. MR1310EX 

DXS72 COCKSH . 

. 205BB 

E0HZ4615A FORD . 

. MU1309CV 

E1ADKN7600A1 FORD ... 

. 205S 

E3010SP POLARD . 

. MR1310EX 

DXS73 COCKSH . 

. 207 

E0HZ4621A FORD . 

. 72225C 

E1ADKN7600A2 FORD ... 

. 205S 

E30116510 MAZDA ... 

. 614026 

DXS74 COCKSH . 

. 20BWB 

E0HZ4625B FORD . 

. MUS1308UM 

E1EC1215AA FORD . 

. SET24 

E3011651OA MAZDA . 

. 614063 

DXS75 COCKSH . 

. 209BB 

E0LH2A980AA FORD .... 

. 5000KFF 

E1EC3K656AA FORD . 

. 201CC 

E30161510A MAZDA . 

. 614026 

DY11210 EATON . 

. 09078-09194 

E0LY19DB6BA FORD .... 

. 5000KFF 

E1ER7548AA FORD . 

. 614020 

E301RB EATON . 

. 49520 

E02A7548AA FORD . 

. 614038 

E0LY2990A FORD . 

. 5000KFF 

E1FZ1216A FORD . 

. SET24 

E31516510 MAZDA ... 

. 614128 

E0767 WABCO . 

. 938 

E0TTA7697 FORD . 

. 206L 

E1FZ1217A FORD . 

. SET24 

E378 SEAL-P . 

. 3120 

E0A1202A FORD . 

. 1922 

E0TZ1225A FORD . 

. R1561TV 

E1FZ1243A FORD . 

. L45410 

E38 TOWMTR . 

. 2005T 

E0A1202A1 FORD . 

. 1922 

E0TZ1225B FORD . 

. 88128RAP 

E1FZ1243B FORD . 

. L45410 

E3AZ19D666A FORD .. 

. 5000KFF 

E0A1202A2 FORD . 

. 1922 

E0TZ1225C FORD . 

. SET20 

E1FZ1244A FORD . 

. L45449 

E3AZ2990A FORD . 

. 5000KFF 

E0A1202B FORD . 

. 1922 

E0TZ1225EI FORD . 

. 514003 

E1FZ4221A FORD . 

. SET45 

E3AZ2990B FORD . 

. 5000KFF 

E0A1216A FORD . 

. 05075 

E0TZ1244A FORD . 

. 469 

E1FZ4221B FORD . 

. SET45 

E3EC1215A1A FORD .. 

. SET39 

E0A1216A1 FORD . 

. 05075 

E0TZ1244B FORD . 

. SET9 

E1FZ7025A FORD . 

. SET30 

E3EC1215AA FORD .... 

. SET39 

E0A1216A2 FORD . 

. 05075 

E0TZ3576C FORD . 

. B1816 

E1FZ7548A FORD . 

. 614020 

E3ER7548AA FORD .... 

. 614021 

E0A1225 FORD . 

. 208 

E0TZ4222A FORD . 

. LM104911A 

E 1 HT7548AA FORD . 

. F01757C 

E3FZ2C134A FORD . 

. SET39 

E0A1225A FORD . 

. 208 

E0TZ7065A FORD . 

. B2012 

ElHT7548B FORD . 

. FHI2255C 

E3FZ4221A FORD . 

. SET45 

E0A1225A1 FORD . 

. 208 

E0TZ7120A FORD . 

. B5020 

ElHT7548BA FORD . 

. FA02256C 

E3FZ4221B FORD . 

. 208 

E0A1225A2 FORD . 

. 208 

E0TZ7127A FORD . 

. J2416 

E 1 HT7548CA FORD . 

. FA02256C 

E3FZ7025A FORD LM67049A-LM6701 

E0A1225A3 FORD . 

. 208 

E0TZ7127B FORD . 

. B2816 

E 1 HT7548DA FORD . 

. FB02256C 

E3FZ7548A FORD . 

. 614021 

E0A1225A4 FORD . 

. 208 

E0TZ7127C FORD . 

. B2012 

E 1 HT7548EA FORD . 

. FB02256C 

E3FZ7F431A FORD . 

. SET16 

E0A1225A5 FORD . 

. 208 

E0TZ7515B FORD . 

. CRF104 

ElHT7548FA FORD . 

. FD02256C 

E3HZ7120A FORD . 

. MU1308L 

E0A4221 FORD . 

. 16150 

E0TZ7548A FORD . 

. 614038 

E 1 HT7548GA FORD . 

. FD02256C 

E3HZ8626A FORD . 

JRM3535 90U01 

E0A4221A FORD . 

. 16150 

E0TZ7548B FORD . 

. 614038 

E 1 HZ7548A FORD . 

. FA02256C 

E3LH 1 9D66BAA FORD 

. 5000KFF 

E0A4221A1 FORD . 

. 16150 

E0TZ7A029A FORD . 

. DC012 

E1HZ7548B FORD . 

. FB02256C 

E3TA7120BA FORD .... 

. FC65662 

E0A4221A2 FORD . 

. 16150 

E0TZ7A132A FORD . 

. B2812 

E1HZ7548C FORD . 

. FD02256C 

E3TA712DBB FORD .... 

. FC65662 

E0A4222 FORD . 

. 16284 

E0TZ7C096A FORD . 

. AXK5070 

E1HZ7548D FORD . 

. FD2255C 

E3TZ1200A FORD . 

. SET6 

E0A4222A FORD . 

. 16284 

E0TZ7CD96B FORD . 

. TC2435 

E1TZ1225A FORD . 

. R1561TV 

E3TZ1201A FORD . 

. LM67048 

E0A4222A1 FORD . 

. 16284 

E0TZ7D234A FORD . 

. NTA2840 

E1TZ7C096A FORD . 

. TC2435 

E3TZ1202A FORD . 

. LM67010 

E0A4222A2 FORD . 

. 16284 

E0TZ7D243A FORD . 

. NTA2840 

E1UZ1225A FORD . 

. R1561TV 

E3TZ1215A FORD . 

. SET2 

E0A4616 FORD . 

. 02420 

E0ZZ7025A FORD . 

. SET5 

E1ZZ7025A FORD . 

. 209L 

E3TZ1216A FORD . 

. LM 11949 

E0A461BA FORD . 

. 02420 

E0ZZ7F431A FORD . 

. SET2 

E1ZZ7065A FORD . 

. 307L 

E3TZ1217A FORD . 

. LM11910 

E0A4616A1 FORD . 

. 02420 

E0ZZ7F431B FORD . 

. SET6 

E22073 AMC . 

. 414 

E3TZ1225A FORD . 

. 6408 

E0A4617B FORD . 

. 3490-3420 

E105GE9 FORD . 

. 2585 

E22074 AMC . 

. 418 

E3TZ1225AA FORD .... 

. 6408 

E0A4617B1 FORD . 

. 3490-3420 

El06699 CHRYSL . 

... 25580-25520 

E23007 IHC . 

... 07100-07204 

E3TZ3123A FORD . 

. SCE188 

E0A4618 FORD . 

. 3120 

E10721 CHRYSL . 

. 8506 

E2330S CASE . 

. 1306TB 

E3TZ3A299A FORD .... 

. NTA1625 

E0A4618A FORD . 

. 3120 

E1202FF16 FEDRAL . 

. 202CCAG 

E23603 AMC . 

14137A-14274 

E3TZ3B470A FORD .... 

. SBK2 

E0A4618A1 FORD . 

. 3120 

E1202LL16 FEDRAL . 

. 202CCAG 

E27N10094B FORD . 

. 202SS 

E3TZ3C076A FORD .... 

. SBK1 

E0A4618A2 FORD . 

. 3120 

El317036 CHRYSL . 

. M5206EL 

E27N1200 FORD . 

. 355X-352 

E3TZ3CD76B FORD .... 

. SBK3 

E0A4618B FORD . 

. 3420 

El374233 CHRYSL . 

. 24780 

E27N1201 FORD . 

. 355X 

E3TZ3C123B FORD .... 

. 5707 

E0A4618B1 FORD . 

. 3420 

El374234 CHRYSL . 

. 15123 

E27N4220 FORD . 

. 3984-3920 

E3TZ3C123C FORD . 

. BH2212 

E0A4622B FORD . 

. 3490 

El3746 !HC . 

. 3490 

E27N4221 FORD . 

. 3984 

E3TZ6700A FORD . 

. FC65662 
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TIMKEN 


Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

E3TZ7025A FORD . 

. 206WB 

E5RY7121A FORD . 

. C407Q 

E6HZ7118C FORD . 

. F94488 

E7GZ4221A FORD . 

. SET17 

E3TZ7025B FORD . 

. 109L 

E5RY7600A FORD . 

. F33126 

E6HZ7169A FORD . 

. M804010 

E7GZ7D25B FORD . 

. SET14 

E3TZ7025C FORD . 

. 108TB 

E5SZ1225A FORD . 

. 5707 

E6HZ7600A FORD . 

. 206FF 

E7GZ7548A FORD . 

. 614063 

E3TZ7025D FORD . 

. 308LTB 

E5TW1239AA FORD .. 

. SET38 

E6HZ7K228A FORD ... 

. 2631 

E7GZ7600A FORD . 

. 202SS 

E3TZ7065A FORD . 

. 108A 

E5TW1240AA FORD .. 

. SET38 

E6HZ7K228B FORD ... 

. 25821 

E7GZ7F431A FORD . 

. 32205 

E3TZ7120A FORD . 

. M18161 

E5TZ1225A FORD . 

. R1561 TV 

E6HZ7K301B FORD ... 

. 25877 

E7GZ7G023A FORD . 

. 32006 

E3TZ7121A FORD . 

. 205FF 

E5TZ3B587A FORD ... 

. 203F 

E6HZ7K310A FORD ... 

. 2689 

E7HZ4221A FORD . 

. 34306 

E3TZ7127A FORD . 

. JH1612 

E5TZ4616A FORD . 

. HM89411 

E6HZ7K310B FORD ... 

. 25877 

E7HZ4221C FORD . 

. 32020X 

E3TZ7548A FORD . 

. 614014 

E5TZ7025B FORD . 

. 308L 

E6HZ7R067A FORD ... 

. 25520 

E7HZ4221C FORD . 

. X32020X 

E3TZ7548B FORD . 

. 614014 

E5TZ7025C FORD . 

. 308LTB 

E6TZ4800A FORD . 

. HB106FF 

E7HZ4221D FORD . 

. 52400 

E3TZ7600A FORD . 

. FC65662 

E5TZ7025F FORD . 

. 306L 

E7058562 LUF . 

. 598-592 

E7HZ4221E FORD . 

. X32021X 

E3TZ7600B FORD . 

. FC66067 

E5TZ7D65A FORD . 

. 30205M 

E7058564 LUF . 

. 94700 

E7HZ4221F FORD . 

. 64450 

E3TZ7600C FORD . 

. F33126 

E5TZ7548A FORD . 

. 614040 

E7058565 LUF . 

. 34300-34500 

E7HZ4221G FORD . 

.JHM720249 

E3ZZ7D234A FORD . 

. FA55505 

E5TZ7548B FORD . 

. 614040 

E7058575 LUF . 

. 95500-95925 

E7HZ4222A FORD . 

. 34478 

E3ZZ7F431B FORD . 

. 5707 

E5TZ7548C FORD . 

. 614040 

E7058586 LUF . 

. 310 

E7HZ4222C FORD . 

. 32020X 

E43Z4221A FORD . 

. SET37 

E5TZ7600A FORD . 

. PB52 

E7058591 LUF . 

. 315 

E7HZ4222C FORD . 

. Y32020X 

E451CL5 FORD . 

. 202AG 

E5TZ7R205A FORD ... 

. 206FF 

E7058694 LUF . 

. 202FF 

E7HZ4222D FORD . 

. Y32021X 

E4HZ7065A FORD . 

. 211L 

E5ZZ7121A FORD . 

. B1316Q 

E7058935 LUF . 

. 23100 

E7HZ4222E FORD . 

. 64700 

E4HZ7120A FORD . 

. SCE2420 

E5ZZ7127A FORD . 

. F218255 

E7059200 LUF . 

. 46790 

E7HZ4222F FORD . 

. JHM720210 

E4HZ7C120A FORD . 

. F95407 

E5ZZ7B369A FORD ... 

. F93934 

E7059242 LUF . 

. 203FF 

E7HZ4621B FORD . 

. HM813843 

E4TZ4800A FORD . 

. HB88508A 

E5ZZ7B369B FORD ... 

. FC662662 

E7059681 LUF . 

. 93800 

E7HZ4621D FORD . 

. 78225C 

E4TZ7515A FORD . 

. CRF115 

E5ZZ7F431A FORD ... 

.LM67010BCE 

E7075507 LUF . 

. 95475-95925 

E7HZ4B25B FORD . 

.. MUB1307UBM 

E4TZ7515C FORD . 

. CRF115 

E603083 EUCLID . 

. 71425 

E7075513 LUF . 

. 93825-93125 

E7HZ4625D FORD . 

.... MUB7309UM 

E5211B ROLWAY . 

. MA5211EX 

E603083 GM . 

. 71425 

E7075734 LUF . 

. 93800-93125 

E7HZ7025A FORD . 

. MSN 1309GEXR 

E5211U ROLWAY . 

. MA5211EX 

E603163 EUCLID . 

. HM212046 

E7075783 LUF . 

. 67983-67920 

E7HZ7025C FORD . 

. 210SLV 

E5213B ROLWAY . 

. MA5213EX 

E603163 GM . 

. HM212046 

E7075784 LUF . 

. 99600 

E7HZ70B5A FORD . 

. MSN1212GEXR 

E5213U ROLWAY . 

. MA5213EX 

E62D5 WABCO . 

. 99550 

E707597D LUF . 

. JH211749 

E7HZ7065C FORD . 

.... MU1211GUM 

E5215B ROLWAY . 

. MA5215EX 

1.62116 GM . 

. 78250-90067 

E7075978 LUF . 

. HM926740 

E7HZ70B5D FORD . 

. F87946 

E5215U ROLWAY . 

. MA5215EX 

E623264 GM . 

. 9285-90015 

E707600A FORD . 

. 203S 

E7HZ7065E FORD . 

. 7211HL 

E5216B ROLWAY . 

. MA5216EX 

E633023 EUCLID . 

. 595 

E7076014 LUF . 

. 67983 

E7HZ7118A FORD . 

. FW707620 

E5216U ROLWAY . 

. MA5216EX 

E633532 GM . 

HM926747-90022 

E7076049 LUF . 

. HH814547 

E7HZ7118C FORD . 

. FW556020 

E5217B ROLWAY . 

. MA5217EX 

E633533 EUCLID . 

. 67983-67920 

E7076D55 LUF . 

. HH221430 

E7HZ7145A FORD . 

. FW404820 

E5217U ROLWAY . 

. MA5217EX 

E633535 EUCLID 


E7076286 LUF . 

. JH307749 

E7RY10A303A FORD .... 

. 203S 

E5220U ROLWAY . 

. MA5220EX 

LM 545849-LM545810 

E7076287 LUF . 

. JM205149 

E7TA1216AA FORD . 

. LM12749F 

E5226B ROLWAY . 

. MA5226EX 

E641382 EUCLID . 

. 95500-95925 

E7077169 LUF . 

. 74550-74850 

E7TA1216TA FORD . 

. LM12749F 

E5226U ROLWAY . 

. MA5226EX 

E642261M CHRYSL ... 

. 204 

E7077171 LUF . 

. 71450-71750 

E7TA7548AA FORD . 

. 614062 

E5231 WABCO . 

. 74850 

E64226M CHRYSL . 

. 204 

E70941M CHRYSL . 

. 1312L 

E7TZ121BA FORD . 

. LM12749F 

E5232 WABCO . 

. 74550 

E6614 FORD . 

. 377 

E73Z1A049B FORD ... 

. 513001 

E7TZ1216AA FORD . 

. LM12749F 

E5233 WABCO . 

. 98788 

E661451 EUCLID . 

. 394A 

E73Z1A094B FORD ... 

. 513001 

E7TZ1216AD0AZ FORD 

. SET12 

E5234 WABCO . 

. 98400 

E6615AR FORD . 

. 3720 

E73Z7120A FORD . 

. SCH78 

E7TZ1216A-D0AZ1217B FORD . SET12F 

E5235 WABCO . 

. 592D 

E6615B FORD . 

. 374 

E747580A FORD . 

. 1505 

E7TZ7025A FORD . 

. 110CB 

E5236 WABCO . 

. 593 

E664950 GM . 

. 772 

E747580A1 FORD . 

. 1505 

E7TZ7025B FORD . 

. 109FF 

E5240 WABCO . 

. J482064 

E66929M CHRYSL . 

. 1313AG 

E747580A2 FORD . 

. 1505 

E7TZ7025B FORD . 

. 109FFL 

E5495 WABCO . 

. 495 

E671604 CHRYSL . 

. 26822 

E747580A3 FORD . 

. 1505 

E7TZ7025C FORD . 

. 206FF 

E55055M CHRYSL . 

. 1217A 

E671737 CHRYSL . 

. 09074-09195 

E7535 WABCO . 

. 218TB 

E7TZ7025D FORD . 

. 5205KLE 

E55056M CHRYSL . 

. 521EKE 

E67207M CHRYSL . 

. 209S 

E75GE9 FORD . 

. 207 

E7TZ7025E FORD . 

. 28521 

E551718 EUCLID . 

. SET6 

E6743 GM . 

. LM29710 

E766 WABCO . 

. 932 

E7TZ7025E FORD . 

. 28580 

1551/18 CM . 

. SET6 

E6744 GM . 

. LM29748 

E76654 NEWPRO . 

. M88010 

E7TZ7D65A FORD . 

. 2580-2520 

E551730 EUCLID . 

. SET5 

E6745 GM . 

. JLM104948 

E76655 NEWPRO . 

. M88048 

E7TZ7120A FORD . 

. BK3026 

E551730 CM . 

. SET5 

E67599M CHRYSL . 

. 206WB 

E76656 NEWPRO . 

. M88048 M88010 

E7TZ7120B FORD . 

J28573-J28521 

E55548 CHRYSL . 

. 363 

E677 SEAL-P . 

. 3720 

E767 WABCO . 

. 938 

E7TZ7121A FORD . 

. F209031 

E55549 CHRYSL . 

. 366 

E683364 GM . JH307749-JH307710 

E78403M CHRYSL . 

. 1212L 

E7TZ7121B FORD . 

. 205FF 

E57297 CM . 

. 214 

E683365 GM .. JLM710949-JLM710910 

E787580 FORD . 

. 2063R 

E7TZ7127A FORD . 

. F206756 

E57298 DM . 

. 314 

E69Z7025A FORD . 

. 307L 

E787580A FORD . 

. 2065 

E7TZ7548A FORD . 

. 614062 

E58950 CHRYSL . 

. 211SS 

E69Z7D25B FORD . 

. 5205KLE 

E79249017 IHC . 

. 1207TB 

E7TZ7E139A FORD . 

. F597071 

E58951 CHRYSL . 

. 1309SS 

E6DC1215AA FORD ... 

. SET49 

E79249018 IHC . 

. 88107 

E7TZ7R205A FORD . 

. J28573 

E58952 CHRYSL . 

. 1305SS 

E6DZ1215A FORD . 

. SET49 

E79249040 IHC . 

. 1206AG 

E80GE9 FORD . 

. LM48510 

E58975 CHRYSL . 

. 1307SS 

E6DZ1244A FORD . 

. LM67048 

E79249051 IHC . 

. 1207TB 

E8110 WABCO . 

. 898 

E58979 CHRYSL . 

. 1307SS 

E6EP7F460A2A FORD 

.JLM67041P 

E79249054 IHC . 

. 88107 

E8111 WABCO . 

. 892 

E59049 CHRYSL . 

. 1214AG 

E6HZ1243A FORD . 

. 42584 

E79249069 IHC . 

. 87503 

E8472M CHRYSL . 

. 1505 

E59D63 CHRYSL . 

. 209SS 

E6HZ1243B FORD . 

. 52618 

E79249070 IHC . 

. 88107 

E8586 WABCO . 

. 33281 

E59080 GAUON . 

. 02755 

E6HZ4221A FORD . 

. 52400 

E7EC1216AA FORD ... 

. LM12749F 

E89795M CHRYSL . 

. 208S 

E5EH19D666AA FORD .... 

. 5001KFF 

E6HZ7025A FORD . 

. M804049 

E7GZ1DA303A FORD 

. 302CC 

E8BZ1216A FORD . 

. SET1 

E5FZ19D666B FORD . 

. 5001KFF 

E6HZ7065A FORD . 

. 25581 

E7GZ1216A FORD . 

. SET2 

E8BZ1244A FORD . 

. SET4 

E5FZ2990A FORD . 

. 5001KFF 

E6HZ7118A FORD . 

. F94490 

E7GZ1216B FORD . 

. SET11 

E8BZ19D666A FORD .... 

. 5001KFF 

E5RY10A303A FORD . 

. 203FF 

E6HZ7118B FORD . 

. F84003 

E7GZ1244A FORD . 

. SET8 

E8BZ2990A FORD . 

. 5001KFF 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


TIMKEN 


Part k/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part it/IVame 

Timken 

Part It/Name 

Timken 

E8BZ4221A FORD . 

. SET17 

E9DC1215AA FORD . 

. SET49 

EEB52ZJ SKF . 

. R10SS 

ET9B885 EATON . 

. 332 

E8BZ7025A FORD . 

. 304DD 

E9DZ1215A FORD . 

. SET49 

EEBB2ZJ SKF . 

. R12SS 

ET9B946 EATON . 

. 342S 

E8BZ7025A REIIALT .... 

. 304DD 

E9GY2990A FORD . 

. 5001KFF 

EEX2928 WABCO . 

. HM813810 

EV1993 CLARK . 

. 21075 

E8BZ7025B FORD . 

. SET3 

E9HZ4625B FORD . 

. RU9008UM 

EEX2929 WABCO . 

. HM813844 

EV2893 CLARK . 

.... 59175-59412 

E8BZ7548A FORD . 

. 614127 

E9HZ6700B FORD . 

. 305DD 

EEX2930 WABCO . 

. 568 

EVN91490 OPEL . 

. 30303 

E8BZ7F431A FORD . 

. 32204 

E9HZ70B5A FORD . 

. 118L 

EEX2931 WABCO . 

. 29522 

EVN91500 OPEL . 

. 30305M 

E8ER7548AA FORD . 

. 614060 

E9HZ7600A FORD . 

. 105SSI 

EEX2932 WABCO . 

. 29590 

EVN91550 OPEL . 

. 5206KE 

E8ER7548BA FORD . 

. 614060 

E9HZ7B00B FORD . 

. 305DD 

EJ1202 FORD . 

. 2735X 

EVN92060 OPEL . 

. 302AG 

E8ER7548CA FORD . 

. 614021 

E9JY10A303A FORD . 

. 303CC 

EL940 BRIT-L . 

. 306TB 

EX26358 SEAL-P . 

. 15250X 

E8FZ7548A FORD . 

. 614060 

E9JY1DA304A FORD . 

. 201S 

ELL25 RIV . 

. 105CB 

EX26359 SEAL-P . 

. 15118 

E8FZ7548CA FORD . 

. 614021 

E9JY19DB6BA FORD . 

. 5001KFF 

ELL30 RIV . 

. 106WB 

EX398 WHITE . 

. 342A 

E8GY10A303A FORD .... 

. 303CC 

E9JY2990A FORD . 

. 5001KFF 

ELL35 RIV . 

. 107WB 

EX5004 WHITE . 

. 18790 

E8GY1224A FORD . 

.... 15123-15245 

E9JY7548A FORD . 

. 614079 

ELL40 RIV . 

. 108TB 

EX51599 MASSEY . 

. 1212AG 

E8GY1244A FORD . 

.... 15123-15245 

E9SC2C300AC FORD .... 

. 513077 

ELL45 RIV . 

. 109TB 

EX51B00 MASSEY . 

. 212 

E8GY2990A FORD . 

. 5001KFF 

E9SH19D666AA FORD .. 

. 5106WCC 

ELL50 RIV . 

. 110CB 

EX51816 MASSEY . 

. 29521 

E8HT7600AA FORD . 

. 105SSI 

E9SW4B413AA FORD ... 

. FC66998 

ELL55 RIV . 

. 111TB 

EX54240ND MASSEY ... 

. HM89410 

E8HT7600BA FORD . 

. 305DD 

E9SZ1104A FORD . 

. 513077 

ELL75 RIV . 

. 115BB 

EX54241ND MASSEY ... 

. HM89449 

E8HZ4424A FORD . 

.... JLM710949C 

E9SZ1104B FORD . 

. 513076 

E0AZ1225A FORD . 

. 5707 

EX55664ND MASSEY ... 

. 48290 

E8N4221 FORD . 

. 29590 

E9SZ19DB66A FORD .... 

. 5106WCC 

E0TZ1225A FORD . 

. R1561TV 

EX55685ND MASSEY ... 

. 48290-48220 

E8N4222 FORD . 

. 29520 

E9SZ2990A FORD . 

. 5106WCC 

E0TZ1225B FORD . 

. 88128RAP 

EX55685ND WHITE . 

.... 48290-48220 

E8N4259 FORD . 

. 28622 

E9SZ4B413AA FORD .... 

. FC66998 

E0TZ1225C FORD . 

. SET20 

EX5714 WHITE . 

. 34300 

E8N4260 FORD . 

. 28682 

E9TZ4800A FORD . 

. HB88508AA 

E0TZ1225D FORD . 

. 88128RAP 

EX5715 WHITE . 

. 14137A 

E8N4621 FORD . 

. 53176 

E9TZ4800B FORD . 

. HB88508AB 

E0TZ7548A FORD . 

. 614017 

EX6393 WHITE . 

. 14125A-14276 

E8N7066X FORD . 

. 14125A 

E9TZ7548A FORD . 

. 614062 

E0TZ7548B FORD . 

. 614017 

EX6431 WHITE . 

. 387A-382A 

E8N7067 FORD . 

. 14276 

E9ZZ1225B FORD . 

. 513057 

EQ0068 COM . 

. 614104 

EX6488 WHITE . 

. 15118 

E8RZ7548AA FORD . 

. 614014 

EA FORD . 

. 3420 

ER14 SKF . 

. ER14 

EX6489 WHITE . 

. 16150 

E8TZ1244A FORD . 

. 39585 

EA305396ZD HYATT .... 

... 55197-90030 

ER16 FM . 

. ER16 

EX6507 WHITE . 

. 25580 

E8TZ7121B FORD . 

. MR1207EL 

EA305396ZD L&S . 

.... 55197-90030 

ER16 SKF . 

. ER16 

EX6609 WHITE . 

. 15126 

E8TZ7548A FORD . 

. 614061 

EA5D04 WHITE . 

. 18790 

ER19 FM . 

. ER19 

EX6657 WHITE . 

. 15250X 

E8TZ7D283A FORD . 

. 304WB 

EA5012 WHITE . 

. 382 

ER19 SKF . 

. ER19 

EX7418 WHITE . 

. 1505 

E8W4222 FORD . 

. 29520 

EB1200 FORD . 

. 15118-15250X 

ER22 FM . 

. ER22 

EX78 WHITE . 

. 15245 

E8W4259 FORD . 

. 28622 

EB1201 FORD . 

. 15118 

ER22 SKF . 

. ER22 

EX79 WHITE . 

. 15113 

E8W426D FORD . 

. 28682 

EB1202 FORD . 

. 15250X 

ER27 SKI . 

. ER27 

EX9238 FM . 

. 614066 

E8ZR7548AA FORD . 

. 614014 

EB5012 WHITE . 

. 387 

ER943 WHITE . 

. 3525 

EX9338 COCKSH . 

. 14137A 

E9052411 LUF . 

. MA5211EX 

EC0126151A MAZDA ... 

. 510029 

ER944 WHITE . 

. 3578 

EX9682 FM . 

. 87503A 

E9052416 LUF . 

. MA5216EX 

EC0133047 MAZDA . 

. 510072 

ER945 WHITE . 

. 3920 

EX9902 WHITE . 

. 29520 

E9052417 LUF . 

. MA5217EX 

EC202 LAZORL . 

. RW128R 

ER946 WHITE . 

. 3982 

EX9961 FM . 

. 513002 

E9052426 LUF . 

. MA5226EX 

EC252 LAZORL . 

. RW128R 

ES5011 WHITE . 

. 3980-3920 

EXV13363 CASE . 

.... 29590-29520 

E9143D1 AMC . 

. 305DD 

EC30029 CHRYSL . 

. 2780-2735X 

ES5012 WHITE . 

. KB11786Y 

EXV5825 CASE . 

. 390-394A 

E91LD9 FORD . 

. 203FF 

EC44638 CHRYSL . 

. 3984 

ES5042 WHITE . 

. 204FF 

F001 FEDRAL . 

. B01 

E92530 CHRYSL . 

. M1210EX 

ECA35523 CHRYSL . 

... 15101-15245 

ET30157 MASSEY . 

. 07196 

F00127305 MAZDA . 

. SET17 

E92Z1225A FORD . 

. 513055 

ECA42056 CHRYSL . 

... 18790-18720 

ET30162 MASSEY . 

. 07100 

F00127350 FORD . 

. SET17 

E92Z1225B FORD . 

. 513057 

ED0283313 IHC . 

. 02755 

ET31127 MASSEY . 

. SET6 

F00127350 MAZDA . 

. SET17 

E92Z3K093A FORD . 

. 206F 

EDDDAA1216A FORD ... 

. L68149 

ET31526 MASSEY . 

. 107DD 

F002 FEDRAL . 

. B02 

E92Z4221A FORD . 

. 32009XM 

EDD0AA1201A FORD ... 

. L68149 

ET33474 MASSEY . 

. LM11949 

F01303C FM . 

. 614026 

E92Z4221B FORD . 

. 32008XM 

EE52RSJ SKI . 

. R10CC 

ET33475 MASSEY . 

. LM11910 

F01337CA FM . 

. 614013 

E92Z7025A FORD . 

. 513185 

EE52Z SKI . 

. R10SS 

ET33512 MASSEY . 

. 14123A 

F01421C FM . 

. 614079 

E92Z7025AB FORD . 

. SET32 

EE52ZJ SKI . 

. R10SS 

ET38515 MASSEY . 

. 387A 

F01437CA FM . 

. 614014 

E92Z7025C FORD . 

. SET32 

EE5ZZ SKI . 

. R10SS 

ET38519 MASSEY . 

. 14276 

F01437CB FM . 

. 614014 

E92Z7548A FORD . 

. 614067 

EE6B1451 DM . 

. 394A 

ET39543 MASSEY . 

. LM48510 

F01750C FM . 

. 614058 

E92Z7548B FORD . 

. 614067 

EE6B1452 DM . 

. 395 

ET39544 MASSEY . 

. LM48548 

F01757C FM . 

. F01757C 

E92Z7548B MAZDA . 

. 614067 

EE6B1937 GM . 

. H715311 

ET43417 MASSEY . 

. LM67048 

F01757CA FM . 

. F01757C 

E93348M CHRYSL . 

. 203S 

EE82ZJ SKF . 

. R14SS 

ET43418 MASSEY . 

. LM67010 

F01945C FM . 

. 614087 

E93649 CHRYSL . 

. 07196 

EE92ZJ SKF . 

. R16SS 

ET43655 MASSEY . 

. LM67048 

F02256C FM . 

. F02256C 

E93A10094 FORD . 

. 202AG 

EE94821 CHRYSL . 

. 14276 

ET43656 MASSEY . 

. LM67010 

F02420 SEAL-P . 

. 02420 

E93A4616 FORD . 

. 2523 

EEA22RSJ SKF . 

. R4CC 

1 1612013 FORD . 

. 3578 

F02474 SEAL-P . 

. 02474 

E9411277 CLARK . 

. 2756 

EEA22Z SKF . 

. R4SS 

ET95628 EATON . 

. M201011 

F02475 SEAL-P . 

. 02475 

E94648 CHRYSL . 

. 03162 

EEA22ZJ SKF . 

. R4SS 

ET95629 EATON . 

. M201047S 

F02476 SEAL-P . 

. 02476 

E94732 CHRYSL . 

. 03062 

EEB32RS SKF . 

. R8CC 

ET95834 EATON . 

. LM102949 

F025 FEDRAL . 

. B25 

E94822 CHRYSL . 

. 14138A 

EEB32RSJ SKF . 

. R6CC 

ET95835 EATON . 

. LM 102910 

F02500 FM . 

. 613004 

E94830 CHRYSL . 

. 15244 

EEB32Z SKF . 

. R6SS 

ET95836 EATON . 

. M86649 

F026 FEDRAL . 

. B26 

E94842 CHRYSL . 

. 15520 

EEB32ZJ SKF . 

. R6SS 

ET95837 EATON . 

. M86610 

F02820 SEAL-P . 

. 02820 

E95059M CHRYSL . 

. 211TB 

EEB42RS SKF . 

. R8CC 

ET96794 EATON . 

. 25577 

F02872 SEAL-P . 

. 02872 

E95610M CHRYSL . 

. 210S 

EEB42RSJ SKF . 

. R8CC 

ET96795 EATON . 

. 25520 

F02876 SEAL-P . 

. 02876 

E96510M CHRYSL . 

. 210S 

EEB42Z SKF . 

. R8SS 

ET9B881 EATON . 

. 12580 

F02877 SEAL-P . 

. 02877 

E99711G4A FORD . 

515000 

EFR427J SKF _ 

R8SS 

FT9B883 EATON .. 

12520 

1028/8 SEAI-P _ 

02878 






Part #/Name Timken 

Part #/Name Timken 

Part #/Name Timken 

Part tt/Name Timken 

F03062 SEAL-P . 03062 

F03162 SEAL-P . 03162 

F03C11D4AB FORD . 518503 

F1181 FEDRAL . 1625C 

F 1 1/8 FM SKI . 62MS 

F 1 1/8 FM SKI . 62MSTR 

F15119 SEAL-P . 15119 

FI5120 SEAL-P . 15120 

F15121T SEAL-P . 15121T 

F18378 IHC . 310 

F18379 IHC . 202AG 

F18380 IHC . 203AB 

F040 FEDRAL . B40 

F041 FEDRAL . B41 

F044 FEDRAL . B44 

F045 FEDRAL . B45 

F046 FEDRAL . B46 

F047 FEDRAL . B47 

F048 ILDRAI . B48 

F1192 FEDRAL . 614038 

F1195 FEDRAL . 614038 

F1199 FEDRAL . F01757C 

FI2 VERMEE . FWG134R 

F1205TS SKI . M1205EL 

F1206TS SKI . M1206EL 

F1207TS SKI . M1207EL 

FI5123 SEAL-P . 15123 

FI5125 SEAL-P . 15125 

FI5126 SEAL-P . 15126 

FI5126151 MAZDA . WB000007 

F1513304X MAZDA . HA590096 

F 15/16 FM SKI . 52MS 

F 15/16 FM SKF . 52MSTR 

F18520 SEAL-P . 18520 

F18590 SEAL-P . 18590 

F18620 SEAL-P . 18620 

FI 8685 SEAL-P . 18685 

FI 8690 SEAL-P . 18690 

F18720 SEAL-P . 18720 

F18780 SEAL-P . 18780 

F05075 SEAL-P . 05075 

F05185 SEAL-P . 05185 

F052 FEDRAL . B52 

F066 ILDRAI . B66 

F067 FEDRAL . B67 

F070 FEDRAL . B70 

F07087 SEAL-P . 07087 

FI2175 SEAL-P . 12175 

FI2189 CASE .WPS104GRC 

FI2303 SEAL-P . 12303 

F12520 SEAL-P . 12520 

F12580 SEAL-P . 12580 

FI280 SEAL-P . 1280 

F1305G FEDRAL . 305SLV 

F 1 5/16 FM SKF . 72MS 

FI52 VERMEE . 14276 

F1521 FORD . 405 

FI521A FORD . 405 

FI522 FORD . 406 

F1522A FORD . 406 

F1523 FORD . 214 

F18790 SEAL-P . 18790 

F19150 SEAL-P . 19150 

F1922 SEAL-P . 1922 

F19628 CASE . 206L 

FI986 SEAL-P . 1986 

FI 987 SEAL-P . 1987 

FI 988 SEAL-P . 1988 

F07097 SEAL-P . 07097 

F1306G FEDRAL . 306SLV 

F1523A FORD . 214 

F1CZ10A303A FORD . 303CC 

F07098 SEAL-P . 07098 

F071D0 SEAL-P . 07100 

F071D0S SEAL-P . 07100S 

FI31OTS SKI . M1310EL 

F 1 3/16 FM SKF . 62MS 

F 1 3/IB FM SKF . 62MSTR 

FI5243 SEAL-P . 15243 

FI5244 SEAL-P . 15244 

FI5245 SEAL-P . 15245 

F1CZ1104A FORD . 513030 

F1CZ1215A FORD . 510013 

F1CZ3552A FORD . 100CCAB 

F07196 SEAL-P . 07196 

F072D4 SEAL-P . 07204 

F07210X SEAL-P . 07210X 

F08125 SEAL-P . 08125 

F08231 SEAL-P . 08231 

F09062 SEAL-P . 09062 

F09067 SEAL-P . 09067 

F09074 SEAL-P . 09074 

F09078 SEAL-P . 09078 

F09081 SEAL-P . 09081 

F09194 SEAL-P . 09194 

F09195 SEAL-P . 09195 

F09196 SEAL-P . 09196 

F09Z7025A FORD . 209BB 

F09Z7065A FORD . 209D 

E09Z7118A FORD . 108TB 

FI3248 CASE . 56425 

F1328 SEAL-P . 1328 

FI3546 CASE . 56650 

FI3620 SEAL-P . 13620 

F13621 SEAL-P . 13621 

F13685 SEAL-P . 13685 

F13686 SEAL-P . 13686 

FI3687 SEAL-P . 13687 

FI380 SEAL-P . 1380 

FI3830 SEAL-P . 13830 

FI3889 SEAL-P . 13889 

F 1 3/8 FM SKI . 72MS 

F13P7F458AA FORD .JLM67020P 

F13P7F460AA FORD .JLM67041P 

F14116 SEAL-P . 14116 

F14117A SEAL-P . 14117A 

F15250X SEAL-P . 15250X 

F1526A FORD . 218TB 

FI527 FORD . 204 

FI54 VERMEE . 332 

FI55 VERMEE . 342A 

FI552 FORD . 308WB 

FI5520 SEAL-P . 15520 

FI553 FORD . 306TB 

FI5578 SEAL-P . 15578 

F15579X SEAL-P . 15579X 

FI5580 SEAL-P . 15580 

FI559 FORD . 474 

F15590 SEAL-P . 15590 

FI560 FORD . 484 

FI565 FORD . 69630 

FI 566 FORD . 69354 

FI DC 1215AA FORD . SET49 

F 1 FM SKF . 52MS 

F 1 FM SKI . 52MSTR 

F1L1006S FM .FIL1006S 

F1SC2B633AA FORD . 513092 

F1SC2C300AA FORD . 513092 

F1SZ1104A FORD . 513092 

F1SZ1104B FORD . 513092 

F1SZ1215A FORD . SET49 

F1TA7548AA FORD . 614062 

F1TZ7548A FORD . 614062 

F1TZ7548C FORD . 614061 

F20116510 MAZDA . 614067 

F202CC1 SEAL-P . 202CCI 

F202CC16 SEAL-P . 202CCAG 

F202FFLB SEAL-P . 202FFLB 

F0CZ7548A FORD . 614128 

F0DC1104A FORD . 512106 

F0DC1104BA FORD . 520000 

F0DC2B644AB FORD . 512105 

F0DC2C299AB FORD . 512105 

F14118S SEAL-P . 14118S 

F14120 SEAL-P . 14120 

F14123A SEAL-P . 14123A 

F14124 SEAL-P . 14124 

F14125A SEAL-P . 14125A 

FI571SK SKF . JV441419 

FI6150 SEAL-P . 16150 

FI6246 CASE . 203RRAG 

F1625CN FM . 614034 

FI6282 SEAL-P . 16282 

F203RR12 SEAL-P . 203RRAB 

F203RRAR10 SEAL-P . 203RRAG 

F203RRAR8 SEAL-P . 203RRAA 

F203RRH10 SEAL-P . 203RRH 

F204BBA4 SEAL-P . 204BBAG 

F0DZ1104A FORD . 512106 

F14130 SEAL-P . 14130 

FI6283 SEAL-P . 16283 

F204BBAR SEAL-P . 204BBAR 

F0DZ1104A FORD . 512105 

F0DZ1104B FORD . 512105 

F0HZ70B5A FORD . 7211HFL 

F0JY10A303A FORD . 303CC 

F0JY7D25B FORD . 32205 

F0JY7548A FORD . 614128 

F0TZ4800A FORD . HBD206FF 

F14131 SEAL-P . 14131 

F14132T SEAL-P . 14132T 

F14136A SEAL-P . 14136A 

F14136AA SEAL-P . 14136AA 

F14137A SEAL-P . 14137A 

F14138A SEAL-P . 14138A 

F14139 SEAL-P . 14139 

FI6284 SEAL-P . 16284 

FI637 VERMEE . JL69349 

F1638 VERMEE . JL69310 

F 1 7/16 FM SKF . 72MS 

FI71768 AMC . 25577 

FI71769 AMC . 25523 

FI71770 AMC . 02872 

F204FGB SEAL-P . 204FGB 

F204GGB SEAL-P . 204GGB 

F205TTH SEAL-P . 205TTH 

F2065C FM . F2065C 

F2065CN FM . F2065C 

F206755 FM . F206755 

F206755 SKF . F206755 

F0TZ7025B FORD . 207 

F0TZ7548A FORD . 614062 

F100R FM . F100R 

F10265 CASE . 208F 

F10753 CASE . 88107 

F1087 FEDRAL . 2065C 

E1088 FEDRAL . FB2065C 

F10898 CASE . 212CC 

F110R FM . F110R 

F11294 CASE .WPC103GPCC 

F14274 SEAL-P . 14274 

F14276 SEAL-P . 14276 

F14283 SEAL-P . 14283 

F1505C FM . F1505C 

F1505CN FM . F1505C 

F151 VERMEE . 14137A 

FI5100 SEAL-P . 15100 

FI 5101 SEAL-P . 15101 

FI5103 SEAL-P . 15103 

F15103S SEAL-P . 15103S 

FI71846 AMC . 15245 

FI71847 AMC . 24721 

F1721 FEDRAL . F01757C 

FI722 FEDRAL . FA02256C 

FI7244 SEAL-P . 17244 

FI729 SEAL-P . 1729 

F1729X SEAL-P . 1729X 

F17520 SEAL-P . 17520 

FI755 SEAL-P . 1755 

FI7580 SEAL-P . 17580 

F206756 FM . F206756 

F206756 SKF . F206756 

F208323 FM . F208323 

F209031 FM . F209031 

F209031 SKF . F209031 

F209348 FM . F209348 

F21025 CASE .WPS108GRC 

F21075 SEAL-P . 21075 

F21212 SEAL-P . 21212 

F212285 FM . F212285 

F 1 1/4 AFM SKI . 62MSTR 

F 1 1/4 AMF SKF . 62MS 

F11520 SEAL-P . 11520 

F11590 SEAL-P . 11590 

F1171 DORMAN . F2255C 

F11739 FM . F11739 

FI5106 SEAL-P . 15106 

F15112 SEAL-P . 15112 

F15113 SEAL-P . 15113 

F15116 SEAL-P . 15116 

FI5117 SEAL-P . 15117 

F15118 SEAL-P . 15118 

FI779 SEAL-P . 1779 

F17831 SEAL-P . 17831 

F17887 SEAL-P . 17887 

F18020 IHC . 204 

F18140 CASE . J241232 

F1837 EATON . 6461A 

F212285 SKF . F212285 

1213118 FM . F213118 

F213118 SKF . F213118 

F218255 FM . F218255 

F22720 SEAL-P . 22720 

F22780 SEAL-P . 22780 
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THE TIMKEIM COMPANY 


TIMKEN 


Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

F36691 SEAL-P . 

. 36691 

F39585 SEAL-P . 

. 39585 

F3U228H UNK-B . 

. FWG134R 

F3Y230H LiNK-B . 

. FWG178R 

F368 SEAL-P . 

. 368 

F39590 SEAL-P . 

. 39590 

F3U228N UNK-B . 

. FWG134R 

F3Y230N UNK-B . 

.FWG178R 

F368A SEAL-P . 

. 368A 

F395A SEAL-P . 

. 395A 

F3U230H UNK-B . 

. FWG178R 

F3Y231H UNK-B . 

. FWG11516R 

F368S SEAL-P . 

. 368S 

F395CS SEAL-P . 

. 395CS 

F3U230N UNK-B . 

. FWG178R 

F3Y231N UNK-B . 

. FWG11516R 

F36920 SEAL-P . 

. 36920 

F395S SEAL-P . 

. 395S 

F3U231H UNK-B . 

. FWG11516R 

F3Y232N LiNK-B . 

. FWG2R 

F36990 SEAL-P . 

. 36990 

F397 SEAL-P . 

. 397 

F3U231N UNK-B . 

. FWG11516R 

F3Y235H UNK-B . 

.FWG2316R 

F369A SEAL-P . 

. 369A 

F3975 SEAL-P . 

. 3975 

F3U235H UNK-B . 

. FWG2316R 

F3Y235N UNK-B . 

.FWG2316R 

F370A SEAL-P . 

. 370A 

F3979 SEAL-P . 

. 3979 

F3U235N UNK-B . 

. FWG2316R 

F3Y239H UNK-B . 

.FWG2716R 

F372 SEAL-P . 

. 372 

F3980 SEAL-P . 

. 3980 

F3U239H UNK-B . 

. FWG2716R 

F3Y239N UNK-B . 

.FWG2716R 

13/23 SEAL-P . 

. 3720 

F3982 SEAL-P . 

. 3982 

F3U239N UNK-B . 

. FWG2716R 

F3Y2B08H UNK-B . 

. FNR12R 

F372A SEAL-P . 

. 372A 

F3984 SEAL-P . 

. 3984 

F3U2B08H UNK-B . 

. FNR12R 

F3Y2B08N UNK-B . 

. FNR12R 

F373D SEAL-P . 

. 3730 

F3994 SEAL-P . 

. 3994 

F3U2B08N UNK-B . 

. FIMR12R 

F3Y2E32H UNK-B . 

. FWG2R 

F3732 SEAL-P . 

. 3732 

F399A SEAL-P . 

. 399A 

F3U2E32H UNK-B . 

. FWG2R 

F3Y2E32N UNK-B . 

. FWG2R 

F374 SEAL-P . 

. 374 

F3C61215AA1 FOFLD .... 

. 510013 

F3U2E32N UNK-B . 

. FWG2R 

F3ZZ7025A FORD . 

. SET1 

F37425 SEAL-P . 

. 37425 

F3CZ7G023A FORD . 

. SET17 

F3W210U UNK-B . 

. FNR58R 

143 SKF . 

. 40MS 

F375 SEAL-P . 

. 375 

F3DC1104AB FORD . 

. 512106 

F3W212U UNK-B . 

. FNR34R 

143' AMC . 

. 205BB 

F376 SEAL-P . 

. 376 

F3DC2B664AB FORD .... 

. 512107 

F3W215U UNK-B . 

. FIMR1516R 

F401 17190 MAZDA .... 

. SET4 

F37625 SEAL-P . 

. 37625 

F3DC2C299BA FORD .... 

. 512106 

F3W216U UNK-B . 

. FNR1R 

14320 FM . 

. F4020 

F3767 SEAL-P . 

. 3767 

F3DZ1104A FORD . 

. 512107 

F3W218U UNK-B . 

. FNR118R 

F4020 SKF . 

. F4020 

F377 SEAL-P . 

. 377 

F3DZ1104B FORD . 

. 512107 

F3W219U UNK-B . 

. FNR1316RM 

F40432 CASE . 

. 208FF 

F3775 SEAL-P . 

. 3775 

F3HT7548BA FORD . 

. 614058 

F3W220U UNK-B . 

. FNR114R 

F40704 CASE . 

.WPS112GRC 

F3776 SEAL-P . 

. 3776 

F3HT7548CA FORD . 

. 614087 

F3W222U UNK-B . 

. FNR138R 

F40835 CASE . 

. 24721 

F3778 SEAL-P . 

. 3778 

F3HZ10A303A FORD .... 

. 305DD 

F3W223U UNK-B . 

. FNR1716R 

F40936 CASE . 

. NPC102RPC 

F3779 SEAL-P . 

. 3779 

F3HZ7548A FORD . 

. 614058 

F3W2B08U UNK-B . 

. FIMR12R 

F40948 CASE . 

. NPC100RPC 

13/83 SEAL-P . 

. 3780 

F3HZ7548B FORD . 

. 614087 

F3W2E20U UNK-B . 

. FNR114R 

F40984 CASE . 

. NPC012RPC 

F3782 SEAL-P . 

. 3782 

F3LW4222A1A FORD .... 

. LM603012 

F3XA1200AA FORD . 

. 510028 

F40R FM . 

. F40R 

F3783 SEAL-P . 

. 3783 

F3LZ4222AA FORD . 

. LM603019 

F3XA1225AA FORD . 

. 511008 

F41125 SEAL-P . 

. 41125 

F3784 SEAL-P . 

. 3784 

F3SC2B663AA FORD .... 

. 513092 

F3XY10A303A FORD .... 

. 303CC 

F41286 SEAL-P . 

. 41286 

F3795 SEAL-P . 

. 3795 

F3SC2C300AA FORD .... 

. 513092 

F3XY1225A FORD . 

. 511008 

F414 SEAL-P . 

. 414 

F382 SEAL-P . 

. 382 

F3SZ10094A FORD . 

. 303CC 

F3XY3123A FORD . 

. 510028 

F414A SEAL-P . 

. 414A 

F382D SEAL-P . 

. 3820 

F3SZ1104A FORD . 

. 513092 

F3XY4221A FORD . 

. 32009XM 

F416 VERM EE . 

. 203RRH 

F382A SEAL-P . 

. 382A 

F3TZ4628A FORD . 

. M802011 

F3Y210H UNK-B . 

. FNR58R 

F417 SEAL-P . 

. 417 

F382S SEAL-P . 

. 382S 

F3TZ4630A FORD . 

. M802048 

F3Y210N UNK-B . 

. FMR58R 

F418 SEAL-P . 

. 418 

F383 SEAL-P . 

. 383 

F3U210H UNK-B . 

. FNR58R 

F3Y212H UNK-B . 

. FWG34R 

F419 SEAL-P . 

. 419 

F383A SEAL-P . 

. 383A 

F3U210N UNK-B . 

. FIMR58R 

F3Y212N UNK-B . 

. FWG34R 

F420 SEAL-P . 

. 420 

F385 SEAL-P . 

. 385 

F3U212H UNK-B . 

. FWG34R 

F3Y214H UNK-B . 

. FWG78R 

F42346 SEAL-P . 

. 42346 

F385A SEAL-P . 

. 385A 

F3U212N UNK-B . 

. FWG34R 

F3Y214N UNK-B . 

. FWG78R 

F42350 SEAL-P . 

. 42350 

F385SD SEAL-P . 

. 385SD 

F3U214H UNK-B . 

. FWG78R 

F3Y215H UNK-B . 

.FWG1516R 

F42368 SEAL-P . 

. 42368 

F387 SEAL-P . 

. 387 

F3U214N UNK-B . 

. FWG78R 

F3Y215N UNK-B . 

.FWG1516R 

F42381 SEAL-P . 

. 42381 

F3872 SEAL-P . 

. 3872 

F3U215H UNK-B . 

. FWG1516R 

F3Y216H UNK-B . 

. FWG1R 

F42584 SEAL-P . 

. 42584 

F3875 SEAL-P . 

. 3875 

F3U215N UNK-B . 

. FWG1516R 

F3Y216N UNK-B . 

. FWG1R 

F42620 SEAL-P . 

. 42620 

F3876 SEAL-P . 

. 3876 

F3U216H UNK-B . 

. FWG1R 

F3Y216N REXNOR . 

. FWG1R 

F42687 SEAL-P . 

. 42687 

F3877 SEAL-P . 

. 3877 

F3U216N UNK-B . 

. FWG1R 

F3Y217H UNK-B . 

.... FWG1116RM 

F42688 SEAL-P . 

. 42688 

F3878 SEAL-P . 

. 3878 

F3U217H UNK-B . 

.... FWG1116RM 

F3Y217N UNK-B . 

.... FWG1116RM 

F42690 SEAL-P . 

. 42690 

F387A SEAL-P . 

. 387A 

F3U217N UNK-B . 

.... FWG1116RM 

F3Y218H UNK-B . 

. FWG118R 

F42A1200 FORD . 

. 15590-15520 

F387AS SEAL-P . 

. 387AS 

F3U218H UNK-B . 

. FWG118R 

F3Y218N UNK-B . 

. FWG118R 

F42A1200 SIMCA . 

. 15590-15520 

F387S SEAL-P . 

. 387S 

F3U218N UNK-B . 

. FWG118R 

F3Y219H UNK-B . 

.... FWG1316RM 

F42A1201 FORD . 

. 15590 

13883 SEAL-P . 

. 3880 

F3U219H UNK-B . 

.... FWG1316RM 

F3Y219N UNK-B . 

.... FWG1316RM 

F42A1201 SIMCA . 

. 15590 

F388A SEAL-P . 

. 388A 

F3U219N UNK-B . 

.... FWG1316RM 

F3Y220H UNK-B . 

. FWG114R 

F42A1202 FORD . 

. 15520 

F389A SEAL-P . 

. 389A 

F3U220H UNK-B . 

. FWG114R 

F3Y220N UNK-B . 

. FWG114R 

F42A1202 SIMCA . 

. 15520 

F390 SEAL-P . 

. 390 

F3U220N UNK-B . 

. FWG114R 

F3Y221H UNK-B . 

.... FWG1516RM 

F42A1216 SIMCA . 

. 17580 

F390A SEAL-P . 

. 390A 

F3U221H UNK-B . 

.... FWG1516RM 

F3Y221N UNK-B . 

.... FWG1516RM 

F42A1216B SIMCA . 

. LM11949 

F391315 SKF . 

. 6410 

F3U221N UNK-B . 

.... FWG1516RM 

F3Y222H UNK-B . 

. FWG138R 

F42A1217 SIMCA . 

. 17520 

F392 SEAL-P . 

. 392 

F3U222H UNK-B . 

. FWG138R 

F3Y222N UNK-B . 

. FWG138R 

F42A1217B S/MCA . 

. LM11910 

F392D SEAL-P . 

. 3920 

F3U222N UNK-B . 

. FWG138R 

F3Y223H UNK-B . 

.FWG1716R 

F42A4221 SIMCA . 

. 16150 

F3925 SEAL-P . 

. 3925 

F3U223E UNK-B . 

. SFIMR1716R 

F3Y223N UNK-B . 

.FWG1716R 

F42A4616 SIMCA . 

. 02420 

F3926 SEAL-P . 

. 3926 

F3U223H UNK-B . 

. SFNR1716R 

F3Y224H UNK-B . 

. FWG112R 

F42A4628 SIMCA . 

. 31520 

F394A SEAL-P . 

. 394A 

F3U223N UNK-B . 

. FWG1716R 

F3Y224N UNK-B . 

. FWG112R 

F42A4630 SIMCA . 

. 31597 

F394AS SEAL-P . 

. 394AS 

F3U224E UNK-B . 

. SFNR112R 

F3Y225H UNK-B . 

.FWG1916R 

F42Z1104A FORD . 

. 513055 

F394CS SEAL-P . 

. 394CS 

F3U224N UNK-B . 

. FWG112R 

F3Y225N UNK-B . 

.FWG1916R 

F42Z4221B FORD . 

. 32008XM 

F395 SEAL-P . 

. 395 

F3U225H UNK-B . 

. FWG1916R 

F3Y226H UNK-B . 

. FWG158R 

F43125 SEAL-P . 

. 43125 

F39520 SEAL-P . 

. 39520 

F3U225N UNK-B . 

. FWG1916R 

F3Y226N UNK-B . 

. FWG158R 

F432 SEAL-P . 

. 432 

F39521 SEAL-P . 

. 39521 

F3U226H UNK-B . 

. FWG158R 

F3Y227H UNK-B . 

. FWG11116R 

F432A SEAL-P . 

. 432A 

F39573 SEAL-P . 

. 39573 

F3U226N UNK-B . 

. FWG158R 

F3Y227N UNK-B . 

. FWG11116R 

F4335 SEAL-P . 

. 4335 

F39580 SEAL-P . 

. 39580 

F3U227H UNK-B . 

. FWG11116R 

F3Y228H LiNK-B . 

. FWG134R 

F4378 SKF . 

. J4378P 

F39581 SEAL-P . 

. 39581 

F3U227N UNK-B . 

. FWG11116R 

F3Y228N UNK-B . 

. FWG134R 

F438 SEAL-P . 

. 438 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


Part it/Name Timken 

F4388 SEAL-P . 4388 

F4395 SEAL-P . 4395 

F44143 SEAL-P . 44143 

F44156 SEAL-P . 44156 

F44348 SEAL-P . 44348 

F44363D SEAL-P . 443B3D 

F444 SEAL-P . 444 

F447 SEAL-P . 447 

F45220 SEAL-P . 45220 

F45221 SEAL-P . 45221 

F45280 SEAL-P . 45280 

F45282 SEAL-P . 45282 

F45284 SEAL-P . 45284 

F45285 SEAL-P . 45285 

F45287 SEAL-P . 45287 

F45290 SEAL-P . 45290 

F45291 SEAL-P . 45291 

F452A SEAL-P . 452A 

F4535 SEAL-P . 4535 

F4536 SEAL-P . 4536 

F453A SEAL-P . 453A 

F453X SEAL-P . 453X 

F454 SEAL-P . 454 

F455 SEAL-P . 455 

F455S SEAL-P . 455S 

F456 SEAL-P . 456 

F4595 SEAL-P . 4595 

F460 SEAL-P . 460 

F462 SEAL-P . 462 

F46368 SEAL-P . 46368 

F467 SEAL-P . 467 

F46720 SEAL-P . 46720 

F46790 SEAL-P . 46790 

F469 SEAL-P . 469 

F47 SKF . 47MS 

F472 SEAL-P . 472 

F472A SEAL-P . 472A 

F472X SEAL-P . 472X 

F473 SEAL-P . 473 

F47420 SEAL-P . 47420 

F47487 SEAL-P . 47487 

F47490 SEAL-P . 47490 

F47620 SEAL-P . 47620 

F47623A SEAL-P . 47623A 

F47678 SEAL-P . 47678 

F47679 SEAL-P . 47679 

F47681 SEAL-P . 47681 

F47685 SEAL-P . 47685 

F47686 SEAL-P . 47686 

F47687 SEAL-P . 47687 

F477 SEAL-P . 477 

F47820 SEAL-P . 47820 

F47890 SEAL-P . 47890 

F479 SEAL-P . 479 

F47R FM . F47R 

F480 SEAL-P . 480 

F48120 SEAL-P . 48120 

F4815 SKF . J4815P 

F48190 SEAL-P . 48190 

F482 SEAL-P . 482 

F48320 SEAL-P . 48320 

F48393 SEAL-P . 48393 

F48620 SEAL-P . 48620 

F48684 SEAL-P . 48684 

F49175 SEAL-P . 49175 

F492A SEAL-P . 492A 


Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

F492E4617 FORD . 

.... 31593-31520 

F532A SEAL-P . 

. 532A 

F492E4618 FORD . 

. 31520 

F532X SEAL-P . 

. 532X 

F492E4622 FORD . 

. 31593 

F53375 SEAL-P . 

. 53375 

F492E8626 FORD . 

. 202S 

F53387 SEAL-P . 

. 53387 

F492E8627 FORD . 

. 305AG 

F53539 SKF . 

. F53539 

F493 SEAL-P . 

. 493 

F53540 FM . 

. F53540 

F4936 CASE . 

. NPC102RPC 

F53540 SKF . 

. F53540 

F49368 SEAL-P . 

. 49368 

F53541 SKF . 

. F53541 

F495 SEAL-P . 

. 495 

F53542 FM . 

. F53542 

F49520 SEAL-P . 

. 49520 

F53542 SKF . 

. F53542 

F49577 SEAL-P . 

. 49577 

F53543 FM . 

. F53543 

F49585 SEAL-P . 

. 49585 

F53543 SKF . 

. F53543 

F495A SEAL-P . 

. 495A 

F5358 SEAL-P . 

. 5358 

F495AS SEAL-P . 

. 495AS 

F537 SEAL-P . 

. 537 

F495AX SEAL-P . 

. 495AX 

F539 SEAL-P . 

. 539 

F496 SEAL-P . 

. 496 

F54540 FM . 

. F54540 

F497 SEAL-P . 

. 497 

F54540 SKF . 

. F54540 

F498 SEAL-P . 

. 498 

F54637 CASE . 

.WPC103GPCC 

F4BZ10A303A FORD ... 

. 303CC 

F54720 CASE . 

.WPS100GRC 

F4BZ1215A FORD . 

. SET11 

F54721 CASE . 

.WPS100GRC 

F4BZ1215B FORD . 

. SET4 

F54970 FM . 

. F54970 

F4BZ121BA FORD . 

. SET1 

F54970 SKF . 

. F54970 

F4BZ4221A FORD . 

. SET13 

F55175C SEAL-P . 

. 55175C 

F4BZ4221B FORD . 

. SET17 

F55176C SEAL-P . 

. 55176C 

F4BZ7025A FORD . 

. 304DD 

F55187C SEAL-P . 

. 55187C 

F4BZ7025B FORD . 

. SET3 

F552 SEAL-P . 

. 552 

F4BZ7548A FORD . 

. 614063 

F5520 SEAL-P . 

. 5520 

F4BZ7F431A FORD . 

. 32204 

F55200C SEAL-P . 

. 55200C 

F4C61215AC FORD . 

. 510013 

F552A SEAL-P . 

. 552A 

F4CB2B663AA FORD ... 

. 512161 

F5535 SEAL-P . 

. 5535 

F4CZ1104C FORD . 

. 513030 

F553BA SEAL-P . 

. 553BA 

F4CZ1104D FORD . 

. 512161 

F553X SEAL-P . 

. 553X 

F4CZ1215A FORD . 

. 510013 

F55433D SEAL-P . 

. 55433D 

F4ZZ1104A FORD . 

. 513115 

F55437 SEAL-P . 

. 55437 

F4ZZ7025A FORD . 

. SET5 

F55443 SEAL-P . 

. 55443 

F50055 CASE . 

. 205FF 

F555 SEAL-P . 

. 555 

F5020 SKF . 

. B5020 

F5557 SEAL-P . 

. 5557 

F50311 CASE . 

. NPS012RPC 

F555S SEAL-P . 

. 555S 

F50404 CASE . 

. NPS014RPC 

F557A SEAL-P . 

. 557A 

F50752 CASE . 

. NPS100RPC 

F557S SEAL-P . 

. 557S 

F50Y1104A FORD . 

. 513100 

F558 SEAL-P . 

. 558 

F51085 CASE . 

... WPS103GPCC 

F5583 SEAL-P . 

. 5583 

F52 SKF . 

. 52MS 

F558A SEAL-P . 

. 558A 

F52017181 MAZDA .... 

. 32205 

F559 SEAL-P . 

. 559 

F522 SEAL-P . 

. 522 

F5595 SEAL-P . 

. 5595 

F52375 SEAL-P . 

. 52375 

F560 SEAL-P . 

. 560 

F52387 SEAL-P . 

. 52387 

F560S SEAL-P . 

. 560S 

F52400 SEAL-P . 

. 52400 

F563 SEAL-P . 

. 563 

F52401 SEAL-P . 

. 52401 

F56418 SEAL-P . 

. 56418 

F525 SEAL-P . 

. 525 

F56425 SEAL-P . 

. 56425 

F526 SEAL-P . 

. 526 

F565 SEAL-P . 

. 565 

F52618 SEAL-P . 

. 52618 

F566 SEAL-P . 

. 566 

F52637 SEAL-P . 

. 52637 

F56619 FM . 

. F56619 

F52638 SEAL-P . 

. 52638 

F56619 SKF . 

. F56619 

F527 SEAL-P . 

. 527 

F56650 SEAL-P . 

. 56650 

F528 SEAL-P . 

. 528 

F56B50D SEAL-P . 

. 56650D 

F529 SEAL-P . 

. 529 

F56662 SEAL-P . 

. 56662 

F52C1225 SIMCA . 

. 88128B 

F567 SEAL-P . 

. 567 

F52C4621 SIMCA . 

. 02872 

F567A SEAL-P . 

. 567A 

F52R FM . 

. F52R 

F568 SEAL-P . 

. 568 

F53 VERMEE . 

.... NPC103RPCC 

F570 SEAL-P . 

. 570 

F53162 SEAL-P . 

. 53162 

F572 SEAL-P . 

. 572 

F53176 SEAL-P . 

. 53176 

F5735 SEAL-P . 

. 5735 

F53177 SEAL-P . 

. 53177 

F575 SEAL-P . 

. 575 

F53178 SEAL-P . 

. 53178 

F575S SEAL-P . 

. 575S 

F5320 SEAL-P . 

. 5320 

F576 SEAL-P . 

. 576 


F576D SEAL-P . 5760 

F57A1104CA FORD . SP450200 

F57A1104CC FORD . SP450200 

F57Z3A379AB FORD . 5707 

F57Z3C123AA FORD . S268 

F57Z7025A FORD . 306H 

F57Z7127A FORD . 209L0 

F57Z7D221A FORD . FC67945 

F580 SEAL-P . 580 

F581 SEAL-P . 581 

F582 SEAL-P . 582 

F5886 WABCO . 850 

F 5/8 FM SKF . 40MS 

F59162 SEAL-P . 59162 

F59175 SEAL-P . 59175 

F59187 SEAL-P . 59187 

F592 SEAL-P . 592 

F 59230 SEAL-P . 59200 

F592D1 SEAL-P . 59201 

F592A SEAL-P . 592A 

F592D SEAL-P . 592D 

F592XS SEAL-P . 592XS 

F593 SEAL-P . 593 

F593A SEAL-P . 593A 

F593X SEAL-P . 593X 

F594 SEAL-P . 594 

F59412 SEAL-P . 59412 

F594A SEAL-P . 594A 

F595 SEAL-P . 595 

F595A SEAL-P . 595A 

F596 SEAL-P . 596 

F597D71 FM . F597071 

F597D71 SKF . F597071 

F598 SEAL-P . 598 

F598A SEAL-P . 598A 

F5AC2B663AA FORD . 513104 

F5AC2C300AC FORD . 513104 

F5AZ1104A FORD . 513104 

F5AZ1104B FORD . 513104 

F5HZ7025A FORD . 39590 

F5RZ1104B FORD . 512024 

F5RZ1215A FORD . 510029 

F5RZ7025B FORD . 32205 

F5SZ1104AA FORD . 513092 

F5TZ1104A FORD . SP450200 

F5TZ7025B FORD . 211TB 

F5TZ7025C FORD . 208 

F5TZ7025D FORD . 308WB 

F5TZ7D221A FORD . NTA2233 

F5TZ7N430A FORD . 210 

F5ZZ7131A FORD . F218255 

F6D695 CASE . 203FF 

F6D823 CASE . HM807010 

F6D824 CASE . HM807040 

163826 CASE . 47687 

F60827 CASE . 47620 

F60828 CASE . 47687 

FBI2 SEAL-P . 612 

F612X SEAL-P . 612X 

F613B SEAL-P . 613B 

FBI5 SEAL-P . 615 

F62 SKF . 62MS 

16203/ CASE . 26822 

F62052 CASE . 3379 

F62096 CASE . NPS100RPC 

F62097 CASE . 13621 
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Part it/Name Timken 

F62098 CASE . 13685 

F621 SEAL-P . 621 

F62131 CASE . 304WB 

F62198 CASE . 88107 

F622D0 CASE . 206FF 

F62233 CASE . NPS102RPC 

F62239 CASE . NPS103RPC 

F623 SEAL-P . 623 

F624 SEAL-P . 624 

F628D SEAL-P . 6280 

F62R FM . F62R 

F632 SEAL-P . 632 

F632D SEAL-P . 6320 

F6321 SEAL-P . 6321 

F632251 FUNK . 2065 

F633 SEAL-P . 633 

F635 SEAL-P . 635 

F636 SEAL-P . 636 

F6375 SEAL-P . 6375 

F6376 SEAL-P . 6376 

F6379 SEAL-P . 6379 

F6386 SEAL-P . 6386 

F6386A SEAL-P . 6386A 

F6389 SEAL-P . 6389 

F639 SEAL-P . 639 

F641 SEAL-P . 641 

F6420 SEAL-P . 6420 

F643 SEAL-P . 643 

F644 SEAL-P . 644 

F64450 SEAL-P . 64450 

F645 SEAL-P . 645 

F6460 SEAL-P . 6460 

F6461 SEAL-P . 6461 

F64B1A SEAL-P . 6461A 

F6464 SEAL-P . 6464 

F6466 SEAL-P . 6466 

F64700 SEAL-P . 64700 

F652 SEAL-P . 652 

F652D0 SEAL-P . 65200 

F65212 SEAL-P . 65212 

F65225 SEAL-P . 65225 

F65237 SEAL-P . 65237 

F653 SEAL-P . 653 

F65320 SEAL-P . 65320 

F6535 SEAL-P . 6535 

F65385 SEAL-P . 65385 

F65390 SEAL-P . 65390 

F65500 SEAL-P . 65500 

F6559C SEAL-P . 6559C 

F6567 WABCO . 759 

F657 SEAL-P . 657 

F65706 CASE . 47820 

F6580 SEAL-P . 6580 

F659 SEAL-P . 659 

F65A1201AA FORD . JL69349P 

F65A1202AA FORD . JL69310 

F65A1216AA FORD . LM12749FP 

F65A1216AA FORD . LM12749F 

F65A1217AA FORD . LM29710 

F65A7120AA FORD . FC68329 

F65W1104AA FORD . SP550200 

F65W3N106AA FORD . HK1816 

F65W4B413A1A FORD . FC66998 

F65W4B413BA FORD . HK4012 

F65Z1104AA FORD . SP550200 

F65Z1104AB FORD . SP550200 


Part ft/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

F65Z1104BA FORD . 

. 515017 

F72 SKF . 

. 72MS 

F65Z1201AA FORD . 

. JL69349P 

F72187C SEAL-P . 

. 72187C 

F65Z1201AA FORD . 

. JL69310P 

F72188C SEAL-P . 

. 72188C 

F65Z1216AA FORD . 

... LM12749FP 

F72200C SEAL-P . 

. 72200C 

F65Z1216AA-F65Z1217AA AUDI 

F72201C SEAL-P . 

. 72201C 


SET12FP 

F72212C SEAL-P . 

. 72212C 

F65Z1216AA-F65Z1217AA FORD 

F72218C SEAL-P . 

. 72218C 


SET12FP 

F72225C SEAL-P . 

. 72225C 

F65Z1217AA FORD . 

. LM12710P 

F72487 SEAL-P . 

. 72487 

F65Z3N1DBAA FORD . 

. HK1816 

F7293 CASE . 

. 203FF 

F65Z4B413A1A FORD ... 

. FC66998 

F72R FM . 

. F72R 

F65Z4B413BA FORD . 

. HK4012 

F73Z1A049B FORD . 

. 516002 

F661 SEAL-P . 

. 661 

F740 SEAL-P . 

. 740 

F662 SEAL-P . 

. 662 

F742 SEAL-P . 

. 742 

F66212 SEAL-P . 

. 66212 

F74500 SEAL-P . 

. 74500 

F66225 SEAL-P . 

. 66225 

F74550A SEAL-P . 

. 74550A 

F663 SEAL-P . 

. 663 

F745A SEAL-P . 

. 745A 

F663A SEAL-P . 

. 663A 

F74850 SEAL-P . 

. 74850 

F664 SEAL-P . 

. 664 

F748S SEAL-P . 

. 748S 

F66462 SEAL-P . 

. 66462 

F749 SEAL-P . 

. 749 

F665 SEAL-P . 

. 665 

F749A SEAL-P . 

. 749A 

F66521DB SEAL-P . 

. 66521DB 

F750A SEAL-P . 

. 750A 

F66585 SEAL-P . 

. 66585 

F752 SEAL-P . 

. 752 

F66589 SEAL-P . 

. 66589 

F7548C FENCO . 

. 614011 

F665A SEAL-P . 

. 665A 

F75BA SEAL-P . 

. 756A 

F672 SEAL-P . 

. 672 

F757 SEAL-P . 

. 757 

F67320 SEAL-P . 

. 67320 

F758 SEAL-P . 

. 758 

F67322 SEAL-P . 

. 67322 

F7588 WABCO . 

. 202AG 

F67388 SEAL-P . 

. 67388 

F7589 WABCO . 

. 202S 

F67390 SEAL-P . 

. 67390 

F759 SEAL-P . 

. 759 

F67720 SEAL-P . 

. 67720 

F75A4628AA FORD . 

. NP434567 

F67780 SEAL-P . 

. 67780 

F75W1104AA FORD . 

. 515022 

F67782 SEAL-P . 

. 67782 

F75W1104CA FORD . 

. SP550201 

F67787 SEAL-P . 

. 67787 

F75W1104DA FORD . 

. SP550200 

F67820 SEAL-P . 

. 67820 

F75W1104EA FORD . 

. 515017 

F67885 SEAL-P . 

. 67885 

F75W420AA FORD 


F67Z7025AA FORD . 

. 109TB 

NP343847 NP372019 

F67Z7025BA FORD . 

. IM1061 

F75W4221AA FORD . 

. NP343847 

F67Z7025CA FORD . 

. 208SL 

F75W4222AA FORD . 

. NP372019 

F67Z7120AA FORD . 

. SCH1310 

F75W4B2RAA FORD 


F681 SEAL-P . 

. 681 

NP576375 NP434567 

F681A SEAL-P . 

. 681A 

F75W4628AA FORD . 

. HIP434567 

F6826 CASE . 

. PWG138R 

F75W4630AA FORD . 

. NP576375 

F683 SEAL-P . 

. 683 

F75Z1104AA FORD . 

. 515022 

F68450 SEAL-P . 

. 68450 

F75Z1104CA FORD . 

. SP550201 

F68462 SEAL-P . 

. 68462 

F75Z1225BA FORD . 

. R1561TV 

F685 SEAL-P . 

. 685 

F75Z4221AA FORD . 

. NP343847 

F687 SEAL-P . 

. 687 

F75Z4222AA FORD . 

. IMP372019 

F68712 SEAL-P . 

. 68712 

F75Z4628AA FORD . 

. I1IP434567 

F69W1226 FORD . 

. 495A 

F75Z4630AA FORD . 

. NP576375 

F69W1227 FORD . 

. 493 

F75Z7548BA FORD . 

. 614169 

F6CZ7548AA FORD . 

. 614155 

F75Z7D221AA FORD . 

. AXK4060 

F6CZ7548BB FORD . 

. 614155 

F760 SEAL-P . 

. 760 

F6SZ1104AA FORD . 

. 513092 

F7612 CASE . 

. 37425 

F6SZ1104AB FORD . 

. 513092 

F7637 CASE . 

. 212CC 

F6SZ1104BA FORD . 

. 513092 

F766 SEAL-P . 

. 766 

F6ZC2B6B3AA FORD . 

. 513115 

F7661 WABCO . 

. 532X 

F6ZR7F431AA FORD . 

. LM67048 

F7662 WABCO . 

. 537 

F6ZZ1104AA FORD . 

. 513115 

F771 VERMEE . 

. 14123A 

F6ZZ7B00A FORD . 

. FC68329 

F772 SEAL-P . 

. 772 

F6ZZ7F431AA FORD . 

. LM67048 

F77375 SEAL-P . 

. 77375 

Mali!/ FieldB . 

. Field3 

F776 SEAL-P . 

. 776 

F710632 CASE . 

... NPS010RPC 

F77675 SEAL-P . 

. 77675 

F7118 WABCO . 

. J401664 

F778 SEAL-P . 

. 778 

F71450 SEAL-P . 

. 71450 

F780 SEAL-P . 

. 780 

F71750 SEAL-P . 

. 71750 

F782 SEAL-P . 

. 782 


F78215C SEAL-P . 78215C 

F78225 SEAL-P . 78225 

F78225C SEAL-P . 78225C 

F78250AC SEAL-P . 78250AC 

F78250C SEAL-P . 78250C 

F78537 SEAL-P . 78537 

F78551 SEAL-P . 78551 

F7860 CASE . 88107 

F 7/8 FM SKF . 52MS 

F 7/8 FM SKF . 52MSTR 

F78Z1104AA FORD . 512149 

F78Z1104AAFC FORD . 512149 

F792 SEAL-P . 792 

F795 SEAL-P . 795 

F7AC2B300AA FORD . 512149 

F7AZ1104AC FORD . 512149 

F7CZ1104AB FORD . 513030 

F7CZ1104BA FORD . 512161 

F7CZ1215AA FORD . 510013 

F7DC2C300AB/XF1Z1104AE OEM 

513100 

F7XZ1109BB FORD . HA590057 

F7ZR7548AA FORD . 614014 

F7ZZ7548AA FORD . 614014 

F8D111303 FORD . 202SS 

F8D111303 MAZDA . 202SS 

F8025 CASE . 208FF 

F80R FM . F80R 

F81118W27 MAZDA . 303CC 

F81205 FM . F81205 

F81205 SKF . F81205 

F817 VERMEE . LM67048 

F818 VERMEE . LM67010 

F81A1239AA FORD . 39412 

F81A1240AA FORD . 39250 

F81A2BB63BE FORD . SP580204 

F81A2BB63BF FORD . SP580204 

F81A2B663BG FORD . SP580204 

F81A2B663BG FORD . 515025 

F81A2B663BH FORD . SP580204 

F81A2B663BH FORD . 515025 

F81A2B663CE FORD . HA590425 

F81A2B663CH FORD . 515025 

F81A2BB63EF FORD . 515021 

F81A7548AA FORD . 614175 

F81A7548AB FORD . 614175 

F81A7548AC FORD . 614175 

F81W1242AA FORD 

NP114036-NP064306 

F81W1243AA FORD . NP064306 

F81W1244AA FORD . NP114036 

F81W4628AA FORD . NP949481 

F81W4630AA FORD . NP504493 

F81Z1104BE FORD . SP580204 

F81Z1104BG FORD . 515020 

F81Z1104BH FORD . 515020 

F81Z1104CE FORD . HA590425 

F81Z1104CH FORD . 515025 

F81Z1104EC FORD . HA590132 

F81Z1104ED FORD . 515021 

F81Z1104EE FORD . 515021 

F81Z12244AB FORD . NP114036 

F81Z1239AA FORD . 39412 

F81Z1240AA FORD . 39250 

F81Z1240BA FORD . LM104949 

F81Z1243AA FORD . NP064306 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


TIMKEN 


Part It/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part it/IVame 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

F81Z1244AB FORD . 

. IUP114036 

F93290 FM . 

. F93290 

F95624 SKF . 

. J362048 

FB1625CRN FM . 

. FB1625C 

F81Z1244BA FORD . 

. 387AS 

F93290 SKF . 

. F93290 

F95732 SEAL-P . 

. J402064 

FB168 SEAL-P . 

. 8 168 

F81Z4616DA FORD . 

. NP673386 

F93316 SKF . 

. J241232 

F95732 SKF . 

. J4020B4 

FBI88 SEAL-P . 

. SCE188 

F81Z4B21AA FORD . 

. IMP516549 

F93324 SEAL-P . 

. J241248 

F95740 SEAL-P . 

. J402080 

FB2001 BROWNG . 

. FWG1R 

F81Z4621BA FORD . 

. NP516549 

F93324 SKF . 

. J241248 

F95925 SEAL-P . 

. 95925 

FB200111/16 BROWNG .. 

... FWG11116R 

F81Z4628AA FORD . 

. IMP949481 

F93416 SKF . 

. J281232 

F95932 SEAL-P . 

. J482064 

FB2001 1/16 BROWNG .... 

.. FWG1116RM 

F81Z4B30AA FORD . 

. NP504493 

F93424 SEAL-P . 

. J281248 

F95932 SKF . 

. J482064 

FB2001 1/2 BROWNG . 

.FWG112R 

F81Z7025BA FORD . 

. 211TB 

F93424 SKF . 

. J281248 

F96732 SEAL-P . 

. J402464 

FB2001 1/4 BROWNG . 

.FWG114R 

F81Z7548AA FORD . 

. 614175 

F93428 SEAL-P . 

. J281256 

F96732 SKF . 

. J4024B4 

FB2001 15/16 BROWNG .. 

... FWG11516R 

F81Z7548AC FORD . 

. 614175 

F93428 SKF . 

. J281256 

F96740 SEAL-P . 

. J402480 

FB20011/8 BROWNG . 

.FWG118R 

F821 VERMEE . 

. LM11949 

F93750 SEAL-P . 

. 93750 

F96740 SKF . 

. J402480 

FB20D1/2 BROWNG . 

. FAIR 12R 

F832 SEAL-P . 

. 832 

F938 SEAL-P . 

. 938 

F9747 CASE . 

. 205L 

FB20013/16 BROWNG .... 

.. FWG1316RM 

F84003 FM . 

. F84003 

F93934 FM . 

. F93934 

F9803 CASE . 

. 34478 

FB20013/4 BROWNG . 

.FWG134R 

184033 SKF . 

. F84003 

F941 SEAL-P . 

. 941 

F9804 CASE . 

. 34306 

FB20013/8 BROWNG . 

.FWG138R 

F84032 CASE . 

.WPS108GRC 

F94232 

SKF . 

. J201664 

F9842 CASE . 

. 34300 

FB20015/16 BROWNG .... 

.. FWG1516RM 

F8428 CASE . 

.PWG138R 

F94320 

SKF . 

. J241640 

195030 SEAL-P . 

. J261648 

FB20015/8 BROWNG . 

.FWG158R 

F850 SEAL-P . 

. 850 

F94322 

SEAL-P . 

. J241644 

F99000 SKF . 

. J261648 

FB20017/16 BROWNG .... 

. FWG1716R 

F85265 FM . 

. F85265 

F94322 

SKF . 

. J241644 

F99015 SKF . 

. J322080 

FB20017/8 BROWNG . 

.FWG178R 

F85265 SKF . 

. F85265 

F94324 

SEAL-P . 

. J241648 

F99026 SKF . 

. J241248 

FB20019/16 BROWNG .... 

. FWG1916R 

F85316510 MAZDA . 

. 614067 

F94324 

SKF . 

. J241648 

F99053 SKF . 

. J782039 

FB20D2 BROWNG . 

. FWG2R 

F854 SEAL-P . 

. 854 

F94338 

SKF . 

. J241676 

F99550 SEAL-P . 

. 99550 

FB20023/16 BROWNG .... 

. FWG2316R 

F856 WABCO . 

. 74525 

F94420 

SKF . 

. J281640 

F99VH4221 FORD . 

. 42381 

FB20027/16 BROWNG .... 

. FWG2716R 

F857D6 FM . 

. F85706 

F94432 

SKF . 

. J281664 

F99WH4221 FORD . 

. 42381 

FB20D3/4 BROWNG . 

. FWG34R 

F85706 SKF . 

. F85706 

F94488 

FM . 

. F94488 

F99WH4222 FORD . 

. 42584 

FB20D5/8 BROWNG . 

. FAIR58R 

F85R FM . 

. F85R 

F94488 

SKI . 

. F94488 

FA01447CA FM . 

. 614038 

FB20D7/8 BROWNG . 

. FWG78R 

F861 SEAL-P . 

. 861 

F94490 

FM . 

. F94490 

FA01447CAP FM . 

. 614038 

FB2065C FM . 

. FB2065C 

F861D9 CASE . 

. FWG114R 

F94490 

SKF . 

. F94490 

FA01757C FM . 

.... FA01757C 

FB2065CN FM . 

. FB2065C 

F86214 CASE . 

.WPS104GRC 

F94516 

SEAL-P . 

. J321632 

FA01757CA FM . 

.... FA01757C 

FB21D1 BROWNG . 

. TNR1R 

F86218 CASE . 

... WPC103GPCC 

F94516 

SKF . 

. J321632 

FA0225BC FM . 

.... FA02256C 

FB21011/2 BROWNG . 

. TAIR112R 

F864 SEAL-P . 

. 864 

F94520 

SEAL-P . 

. J321640 

FA02256CA FM . 

.... FA02256C 

FB21011/4 BROWNG . 

. TNR114R 

F86516 CASE . 

... WPC103GPCC 

F94520 

SKI . 

. J321640 

FA 1054 FEDRAL . 

. F1505C 

FB21011/8 BROWNG . 

. TNR118R 

F87326 CASE . 

. NPS012RPC 

F94526 

SKF . 

. J321652 

FA1307TS SKF . 

... MA1307EL 

FB2101/2 BROWNG . 

. TNR12R 

F87946 FM . 

. F87946 

F94532 

SEAL-P . 

. J321BB4 

FA20157 FM . 

. FA20157 

FB21013/16 BROWNG .... 

... TNR131BRM 

F87A1104AB FORD . 

. 515027 

F94532 

SKF . 

. J321664 

FA20157 SKF . 

. FA20157 

FB21013/8 BROWNG . 

. TNR138R 

F87A1104AC FORD . 

. 515027 

F94540 

SEAL-P . 

. J321680 

FA20157 TORRIN . 

. FA20157 

FB21017/16 BROWNG .... 

. TAIR1716R 

F87A1104BB FORD . 

. 515026 

F94616 

SKF . 

. J361632 

FA2255C FM . 

. FA2255C 

FB2103/4 BROWNG . 

. TNR34R 

F87A1104BC FORD . 

. 515026 

F94622 

SEAL-P . 

. J361644 

FA2255CN FM . 

. FA2255C 

FB2105/8 BROWNG . 

. TNR58R 

F87A1104CA FORD . 

. SP450200 

F94622 

SKF . 

. J361644 

FA35688 FM . 

. FA35688 

FB2107/8 BROWNG . 

. TNR78R 

F87A1104CB FORD . 

. SP450200 

F94624 

SEAL-P . 

. J361648 

FA35688 SKF . 

. FA35688 

FB2201 BROWNG . 

. FWG1R 

F87Z1104AB FORD . 

. 515027 

F94624 

SKF . 

. J361648 

FA35688 TORRIN . 

. FA35688 

FB220111/16 BROWNG .. 

... FWG11116R 

F87Z1104BB FORD . 

. 515026 

F94626 

SEAL-P . 

. J361652 

FA4059 SEAL-P . 

. A4059 

FB22011/16 BROWNG .... 

.. FWG1116RM 

F87Z1104CA FORD . 

. SP450200 

F94626 

SKF . 

. J361652 

FA4138 SEAL-P . 

. A4138 

FB2201 1/2 BROWNG . 

.FWG112R 

F881D8 SEAL-P . 

. 88108 

F94628 

SKI . 

. J361656 

FA55505 FM . 

. FA55505 

FB2201 1/4 BROWNG . 

.FWG114R 

F88128 SEAL-P . 

. 88128 

F94632 

SKF . 

. J361664 

FAA10095A FORD . 

. 200CC 

FB220115/16 BROWNG .. 

... FWG11516R 

F889D CASE . 

. 305D 

F94720 

SKI . 

. J401640 

1AHdl12 FM . 

. FAHG112 

FB22011/8 BROWNG . 

.FWG118R 

F89038 CASE . 

.WPS112GRC 

F94724 

SKF . 

. J401648 

1AHdl12 SKF . 

. FAHG112 

FB2201/2 BROWNG . 

. FAIR 12R 

F892 SEAL-P . 

. 892 

F94726 

SEAL-P . 

. J401652 

FA01447CA FM . 

. 614038 

FB22013/16 BROWNG .... 

.. FWG1316RM 

F8AC2B663AB FORD ... 

. 513202 

F94726 

SKF . 

. J401652 

1 9!) 126151 OEM . 

. 510010 

FB22013/4 BROWNG . 

.FWG134R 

F8AC2C300AC FORD ... 

. 513202 

F94728 

SEAL-P . 

. J401656 

FB0126151A FORD . 

. 510010 

FB22013/8 BROWNG . 

.FWG138R 

F8AZ1104AA FORD . 

. 513202 

F94728 

SKF . 

. J401656 

FB0126151A MAZDA . 

. 510010 

FB22015/16 BROWNG .... 

.. FWG1516RM 

F8AZ1104BA FORD . 

. 513202 

F94732 

SEAL-P . 

. J401664 

FB0126151A OEM . 

. 510010 

FB22015/8 BROWNG . 

.FWG158R 

F8CZ1104AA FORD . 

. 512161 

F94732 

SKF . 

. J401664 

FB0126151B OEM . 

. 510010 

FB22017/16 BROWNG .... 

. FWG1716R 

F8DC2B664AA FORD ... 

. 512107 

F95332 

SKF . 

. J242064 

FB0126151C MAZDA . 

. 510010 

FB22017/8 BROWNG . 

.FWG178R 

F8DC2C299AA FORD ... 

. 512106 

F954D7 

FM . 

. F95407 

FB0126151CMV MAZDA ... 

. 510010 

FB22019/16 BROWNG .... 

. FWG1916R 

F8DZ1104AA FORD . 

. 512106 

F954D7 

SKF . 

. F95407 

FB0133047 MAZDA . 

. SET11 

FB2202 BROWNG . 

. FWG2R 

F8DZ1104AB FORD . 

. 512107 

F95416 

SEAL-P . 

. J282032 

FB01338C FM . 

. 614021 

FB22023/16 BROWNG .... 

. FWG2316R 

F8RZ1104AA FORD . 

. 513100 

F95416 

SKI . 

. J282032 

FB01747CA FM . 

. 614062 

FB22027/16 BROWNG .... 

. FWG2716R 

F8ZC2B6B3AA FORD ... 

. 513115 

F95424 

SKF . 

. J321648 

FB02256C FM . 

.... FB02256C 

FB2203/4 BROWNG . 

. FWG34R 

F8ZZ1104AA FORD . 

. 513115 

F95432 

SKF . 

. J282064 

FB02256CA FM . 

.... FB02256C 

FB2205/8 BROWNG . 

. FAIR58R 

F903D6 CASE . 

. NPS014RPC 

F95524 

SEAL-P . 

. J322048 

FB12235YK SEAL-P . 

.... B12235YK 

FB2207/8 BROWNG . 

. FWG78R 

F90R FM . 

. F90R 

F95525 

SEAL-P . 

. 95525 

FBI2408 CASE . 

. LM67010 

FB2301 BROWNG . 

. TNR1R 

F9121 SEAL-P . 

. 9121 

F95532 

SEAL-P . 

. J322064 

FBI48 SEAL-P . 

. SCE148 

FB2301 1/2 BROWNG . 

. TAIR112R 

F9185 SEAL-P . 

. 9185 

F95532 

SKF . 

. J322064 

FBI4849 CASE . 

. M12610 

FB2301 1/4 BROWNG . 

. TAIR114R 

F9253 WABCO . 

. 5206KE 

F95540 

SEAL-P . 

. J322080 

FBI4850 CASE . 

. Ml2649 

FB23011/8 BROWNG . 

. TAIR118R 

F93 WHITE . 

. 332 

F95540 

SKF . 

. J322080 

FB1625C FM . 

. FB1625C 

FB2301/2 BROWNG . 

. TNR12R 

F932 SEAL-P _ 

932 

F95624 

SEAL-P . 

. J362048 

FR16250N FM . 

. FB1625C 

FB23013/1 fi BROWNG .... 

... TNR1316RM 








Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part 11/Name 

Timken 

FB23013/8 BROWNG . 

. TNR138R 

FC208WT2 SEAL-P . 

. DC208TT 

FD02256C FM . 

. FD02256C 

FF2207RW SEAL-P . 

. FWG2716R 

FB23015/16 BROWNG .... 

... THIR1516RM 

FC208WT5 SEAL-P . 

. DC208TTB 

FD02256CA FM . 

. FD02256C 

FFA35688 SEAL-P . 

. FA35688 

FB23017/16 BROWNG .... 

. TAIR1716R 

FC208WT6 SEAL-P . 

. DC208TTC 

FD209RA FM . 

. FD209RA 

FFC65174 SEAL-P . 

. FC65174 

FB2303/4 BROWNG . 

. TNR34R 

FC208WT8 SEAL-P . 

. DC208TTD 

FD209RA FM . 

. DHU1 3/4R209A 

FFC65354 SEAL-P . 

. FC65354 

FB2305/8 BROWNG . 

. TNR58R 

FC208WTR17 SEAL-P ... 

. DC208TTRA 

FD209RA FM . 

. DHU491A 

FFC65446 SEAL-P . 

. FC65446 

FB2307/8 BROWNG . 

. TNR78R 

FC210WT2 SEAL-P . 

. DC210TTA 

FD209RA FM . 

... DHU1 3/4R209A 

FFC66067 SEAL-P . 

. FC66067 

FB2414 SEAL-P . 

. B2414 

FC210WTR4 SEAL-P . 

. DC210TTRA 

FD209RA SKF . 

. FD209RA 

FFU689 MASSEY . 

. 211TB 

FB2501 BROWNG . 

. FWG1R 

FC211WT2 SEAL-P . 

. DC211TTA 

FD209RB FM . 

. FD209RB 

FFV126 SEAL-P . 

. RW126 

FB250111/16 BROWNG .. 

... FWG11116R 

FC211WT3 SEAL-P . 

. DC211TTB 

FD209RB FM . 

... DHU1 1/2R209 

FG02256CA FM . 

. 614024 

FB2501 1/16 BROWNG .... 

.. FWG1116RM 

FC211WT5 SEAL-P . 

. DC211TTC 

FD209RK FM . 

. FD209RK 

FG10095 FORD . 

. 200CC 

FB2501 1/4 BROWNG . 

. FWG114R 

FC211WTR3 SEAL-P . 

. DC211TTRA 

FD209RK FM . 

... DHU1 1/4S209 

FGP10095A FORD . 

. 200CC 

FB250115/16 BROWNG .. 

... FWG11516R 

FC213/16 MCGILL . 

... STAIR 1316RA/1 

FD209RM FM . 

. FD209RM 

FGP10095B FORD . 

. 200CC 

FB2501 1/8 BROWNG . 

. FWG118R 

FC215/16 MCGILL . 

. STAIR1516R 

FD209RM FM . 

.... DHU1 1/8S209 

FH050104 CASE . 

. 07196 

FB2501/2 BROWNG . 

. FAIR 12R 

FC2251 MCGILL . 

. STNR1R 

FD210R FM . 

. FD210R 

FH050112 CASE . 

. 07100 

FB25013/16 BROWNG .... 

.. FWG1316RM 

FC22511/2 MCGILL . 

. STAIR 112R 

FD211RB FM . 

. FD211RB 

FH050302 CASE . 

. NPS100RPC 

FB25013/4 BROWNG . 

. FWG134R 

FC22511/4 MCGILL . 

. ST AIR 114R 

FD211RB FM . 

. DHU2 3/16 R211 

FH050435 CASE . 

.FWG112R 

FB25013/8 BROWNG . 

. FWG138R 

FC22511/4S MCGILL .... 

. STNR1142R 

FD211RE FM . 

. FD211RE 

FH051079 CASE . 

. 206FF 

FB25015/16 BROWNG .... 

.. FWG1516RM 

FC22511/8 MCGILL . 

. STAIR 118R 

FD211RE FM . 

... DHU1 3/4R211 

FH313429 CASE . 

.FWG112R 

FB25015/8 BROWNG . 

. FWG158R 

FC2251/2 MCGILL . 

. STAIR12R 

FD211RJA FM . 

. FD211RJA 

FH414210 SEAL-P . 

. H414210 

FB25017/16 BROWNG .... 

. FWG1716R 

FC22513/8 MCGILL . 

. STAIR138R 

FD211RJA SKF . 

. FD211RJA 

FH414242 SEAL-P . 

. H414242 

FB25017/8 BROWNG . 

. FWG178R 

FC22515/16 MCGILL .... 

. STAIR1516R 

FD211RM FM . 

. FD211RM 

FH414249 SEAL-P . 

. H414249 

FB25019/16 BROWNG .... 

. FWG1916R 

FC22517/16 MCGILL .... 

. STA1R1716R 

10211 IIP FM . 

. FD211RP 

FH710251 CASE . 

. 88506AR 

FB2502 BROWNG . 

. FWG2R 

FC2253/4 MCGILL . 

. STNR58R 

FD211RP FM . 

.... DHU2316R211 

FH710574 CASE . 

... IMPC103RPCC 

FB25023/16 BROWNG .... 

. FWG2316R 

FC2255/8 MCGILL . 

. STNR58R 

11)211 IIP FM . 

. DHU2 3/16 R211 

FH711432 CASE . 

... WPS103GRCC 

FB2503/4 BROWNG . 

. FWG34R 

FC2255C FM . 

. FC2255C 

FDB50185 SEAL-P . 

. 6408 

FH711465 CASE . 

.WPS103GRC 

FB2505/8 BROWNG . 

. FAIR58R 

FC2255CN FM . 

. FC2255C 

FDK57509 SEAL-P . 

. 513023 

FH715310 SEAL-P . 

. H715310 

FB2507/8 BROWNG . 

. FWG78R 

FC2257/8 MCGILL . 

. STNR78R 

FDK59047 SEAL-P . 

. 513067 

FH715311 SEAL-P . 

. H715311 

FB2601 BROWNG . 

. STAIR1R 

FC25213/16 MCGILL .... 

... STNR1316RM 

FDT2316R FM . 

. FDT2316R 

FH715311W SEAL-P . 

. H715311W 

FB2601 1/2 BROWNG . 

. STAIR 112R 

FC42511/2 MCGILL . 

.SFAIR112R 

FE0118327 MAZDA ... 

. 302CC 

FH715313W SEAL-P . 

. H715313W 

FB2601 1/4 BROWNG . 

. TNR114R 

FC42517/16 MCGILL .... 

.SFA1R1716R 

FE0124503 MAZDA ... 

. 201CC 

FH715332 SEAL-P . 

. H715332 

FB26011/4S BROWNG .... 

.... STNR1142R 

FC65174 FM . 

. FC65174 

FE3818W27 MAZDA .. 

. 302CC 

FH715334 SEAL-P . 

. H715334 

FB2601 1/8 BROWNG . 

. STA1R118R 

FC65354 COM . 

. FC65354 

FE3824523A MAZDA . 

. 302CC 

FH715336 SEAL-P . 

. H715336 

FB2601/2 BROWNG . 

. STAIR 12R 

FC65354 FM . 

. FC65354 

FE396 WHITE . 

. 455 453A 

FH715340 SEAL-P . 

. H715340 

FB26013/8 BROWNG . 

. STNR138R 

FC65354 SKF . 

. FC65354 

FE6216510 MAZDA ... 

. 614067 

FH715341 SEAL-P . 

. H715341 

FB26017/16 BROWNG .... 

.... STAIR1716R 

FC65446 FM . 

. FC65446 

FE6216510A MAZDA . 

. 614079 

FH715343 SEAL-P . 

. H715343 

FB2603/4 BROWNG . 

. STNR58R 

FC65446 SKF . 

. FC65446 

FE6416510 MAZDA ... 

. 614067 

FH715345 SEAL-P . 

. H715345 

FB2605/8 BROWNG . 

. STNR58R 

FC65661 COM . 

. FC65661 

FE6524503 MAZDA ... 

. 202FF 

FH913810 SEAL-P . 

. H913810 

FB2607/8 BROWNG . 

. STNR78R 

FC65662 COM . 

. FC65662 

FE6524523 MAZDA ... 

. 202FF 

FH913842 SEAL-P . 

. H913842 

FB347R FM . 

. FB347R 

FC65662 FM . 

. FC65662 

FE8216510 MAZDA ... 

. 614067 

FH913849 SEAL-P . 

. H913849 

FB347R SKF . 

. FB347R 

FC65662 SKF . 

. FC65662 

FE8416510 MAZDA ... 

. 614067 

FHH221410 SEAL-P . 

. HH221410 

FB352R FM . 

. FB352R 

FC65753 COM . 

. FC65753 

FF2012RN SEAL-P . 

. FNR34R 

FHH221449 SEAL-P . 

. HH221449 

FB352R SKF . 

. FB352R 

FC65753 FM . 

. FC65753 

FF2012RW SEAL-P . 

. FWG34R 

FHH506310 SEAL-P . 

. HH506310 

FB362R FM . 

. FB362R 

FC65753 SKF . 

. FC65753 

FF2013RW SEAL-P . 

. FWG1316R 

FHH506348 SEAL-P . 

. HH506348 

FB362R SKF . 

. FB362R 

FC66067 FM . 

. FC66067 

FF2014RW SEAL-P . 

. FWG78R 

FHJ223020 SEAL-P . 

. IR18200H 

FB372R FM . 

. FB372R 

FC662662 FM . 

. FC662662 

FF2015RW SEAL-P . 

. FWG1516R 

FHM212010 SEAL-P . 

. HA/1212010 

FB40R FM . 

. FB40R 

FC66426 FM . 

. FC66426 

FF2100RIM SEAL-P . 

. FNR1R 

FHM212011 SEAL-P . 

. HA/1212011 

FB52R FM . 

. FB52R 

FC66561 FM . 

. FC66561 

FF2100RW SEAL-P . 

. FWG1R 

FHM212044 SEAL-P . 

. HM212044 

FB52R SKF . 

. FB52R 

FC66561 SKF . 

. FC66561 

FF2101RW SEAL-P . 

. FWG1116RM 

FHM212046 SEAL-P . 

. HM212046 

FB62R FM . 

. FB62R 

FC66998 COM . 

. FC66998 

FF2102RW SEAL-P . 

. FWG118R 

FHM212047 SEAL-P . 

. HM212047 

FB7025 SKI . 

. 208 

FC66998 FM . 

. FC66998 

FF2103RW SEAL-P . 

. FWG1316RM 

FHM212049 SEAL-P . 

. HM212049 

FB7065 FORD . 

. 306L 

FC66998 SKF . 

. FC66998 

FF2104RIM SEAL-P . 

. FAIR 114R 

FHM212049X SEAL-P ... 

. HM212049X 

FB7065 SKF . 

. 306L 

FC67063 FM . 

. FC67063 

FF2104RW SEAL-P . 

. FWG114R 

FHM218210 SEAL-P . 

. HA/1218210 

FB72R FM . 

. FB72R 

FC67945 FM . 

. FC67945 

FF2104RWA SEAL-P ... 

. FWG1142R 

FHM218248 SEAL-P . 

. HM218248 

FB7600 SKF . 

. 203S 

FC68096 FM . 

. FC68096 

FF2105RW SEAL-P . 

.FWG1516RM 

FHM516410 SEAL-P . 

. HA/1516410 

FBP16 FM . 

. FBP16 

FC68096 SKF . 

. FC68096 

FF2106RW SEAL-P . 

. FWG138R 

FHM516414B SEAL-P ... 

. HM516414B 

FBU1308ZA SKF . 

... MU1308CHL 

FC68329 FM . 

. FC68329 

FF2107RW SEAL-P . 

. FWG1716R 

FHM516448 SEAL-P . 

. HM516448 

FC01338C FM . 

. 614060 

FC68329 SKF . 

. FC68329 

FF2108RN SEAL-P . 

. FNR112R 

FHM516449 SEAL-P . 

. HM516449 

FC1206TS SKF . 

. M1206EL 

FC68336 FM . 

. FC68336 

FF2108RW SEAL-P . 

. FWG112R 

FHM518410 SEAL-P . 

. HM518410 

FC1207 SKI . 

. M1207EL 

FC69906 FM . 

. FC69906 

FF2109RW SEAL-P . 

. FWG1916R 

FHM518445 SEAL-P . 

. HM518445 

FC1500 SKF . 

. R1500EL 

FC69906 SKF . 

. FC69906 

FF2110RW SEAL-P . 

. FWG158R 

FHM617010 SEAL-P . 

. HA/1617010 

FC1502 SKF . 

. R1502EL 

FC69907 FM . 

. FC69907 

FF2111RW SEAL-P . 

. FWG11116R 

FHM617049 SEAL-P . 

. HM617049 

FC154 LINK B . 

. 5216KE 

FC69907 SKF . 

. FC69907 

FF2112RW SEAL-P . 

. FWG134R 

FHM801310 SEAL-P . 

. HA/1801310 

FC1723 FEDRAL . 

. FC1723C 

FCR5010/2E VALEO . 

. 614026 

FF2114RW SEAL-P . 

. FWG178R 

FHM801346 SEAL-P . 

. HM801346 

FC1723C FM . 

. FC1723C 

FCR501/2E VALEO . 

. 614026 

FF2115RW SEAL-P . 

. FWG11516R 

FHM801346X SEAL-P ... 

. HM801346X 

FC208WT SEAL-P . 

. DC208TT 

FCR5410/2E VALEO . 

. 614067 

FF2200RW SEAL-P . 

. FWG2R 

FHM803110 SEAL-P . 

. HA/18031 10 

FC208WT10 SEAL-P . 

. DC208TTE 

FCR551/2E VALEO . 

. 614016 

FF2203RW SEAL-P . 

. FWG2316R 

FHM803145 SEAL-P . 

. HM803145 


THE TIMKEIM COMPANY THE TIMKEN COMPANY 


240 


241 





















































































































































































































































































































































































































































































































































BEARING INTERCHANGE GUIDE 


Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part #/l\lame 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

FHM803146 SEAL-P . 

. HM803146 

FJLM710949 SEAL-P .... 

.... JLM710949 

FLM29711 SEAL-P . 

. LM29711 

FNR1142R FM . 

. FAIR 1142R 

FHM803149 SEAL-P . 

. HM803149 

FJLM714110 SEAL-P . 

.... JLM714110 

FLM29749 SEAL-P . 

. LM29749 

FNR114R FM . 

. FNR114R 

FHM804810 SEAL-P . 

. HM804810 

FJLM714149 SEAL-P .... 

.... JLM714149 

FLM300811 SEAL-P . 

. LM300811 

FNR 1 /14R FM . 

. FNR114R 

FHM804840 SEAL-P . 

. HM804840 

FJLM813010 SEAL-P .... 

.... JLM813010 

FLM300849 SEAL-P . 

. LM300849 

FNR114R FM . 

. VCJ1 1/4 

FHM804843 SEAL-P . 

. HM804843 

FJLM813049 SEAL-P .... 

.... JLM813049 

FLM48510 SEAL-P . 

. LM48510 

FNR12R FM . 

. FAIR 12R 

FHM804846 SEAL-P . 

. HM804846 

FJM205110 SEAL-P . 

. JM205110 

FLM48510XL SEAL-P .... 

.LM48510XL 

FNR12R FM . 

. VC J1/2 

FHM804848 SEAL-P . 

. HM804848 

FJM205149 SEAL-P . 

. JM205149 

FLM48511 SEAL-P . 

. LM48511 

FNR1316RM FM . 

... FAIR1316RM 

FHM804849 SEAL-P . 

. HM804849 

FJM205149A SEAL-P .... 

.... JM205149A 

FLM48548 SEAL-P . 

. LM48548 

FNR 13/4 FAFNIR . 

. FNR134R 

FHM807010 SEAL-P . 

. HM807010 

FJM207010 SEAL-P . 

. JM207010 

FLM48548XL SEAL-P .... 

.LM48548XL 

FNR138R FM . 

. FNR138R 

FHM807040 SEAL-P . 

. HM807040 

FJM207049 SEAL-P . 

. JM207049 

FLM501311 SEAL-P . 

. LM501311 

FNR1/38R FM . 

. FNR138R 

FHM807044 SEAL-P . 

. HM807044 

FJM207049A SEAL-P .... 

.... JM207049A 

FLM501334SD SEAL-P .. 

.. LM501334SD 

FNR1716R FM . 

. FNR1716R 

FHM807046 SEAL-P . 

. HM807046 

FJM511910 SEAL-P . 

. JM511910 

FLM501349A SEAL-P .... 

.... LM501349A 

FNR1/716R FM . 

. FNR1716R 

FHM807049 SEAL-P . 

. HM807049 

FJM511946 SEAL-P . 

. JM511946 

FLM503310 SEAL-P . 

. LM503310 

FNR1R FM . 

. FNR1R 

FHM813810 SEAL-P . 

. HM813810 

FJM515610 SEAL-P . 

. JM515610 

FLM503349A SEAL-P .... 

.... LM503349A 

FNR1R FM . 

. VCJ1 

FHM813811 SEAL-P . 

. HM813811 

FJM515649 SEAL-P . 

. JM515649 

FLM522510 SEAL-P . 

. LM522510 

FNR34R FM . 

. FNR34R 

FHM813840 SEAL-P . 

. HM813840 

FJM612910 SEAL-P . 

. JM612910 

FLM522548 SEAL-P . 

. LM522548 

FNR58R FM . 

. FNR58R 

FHM813841 SEAL-P . 

. HM813841 

FJM612949 SEAL-P . 

. JM612949 

FLM603014 SEAL-P . 

. LM603014 

FNTA2435 SEAL-P . 

. TC2435 

FHM813842 SEAL-P . 

. HM813842 

FJM716610 SEAL-P . 

. JM716610 

FLM603015 SEAL-P . 

. LM603015 

F01561TBW773 LIMB 

. TF01561R 

FHM813843 SEAL-P . 

. HM813843 

FJM716649 SEAL-P . 

. JM716649 

FLM613449 SEAL-P . 

. LM613449 

F062 FEDRAL . 

. B62 

FHM813844 SEAL-P . 

. HM813844 

FJM718110 SEAL-P . 

. JM718110 

FLM67010 SEAL-P . 

. LM67010 

F073 FEDRAL . 

. B73 

FHM813846 SEAL-P . 

. HM813846 

FJM718149 SEAL-P . 

. J M 718149 

FLM67010XL SEAL-P .... 

. LM67010XL 

F0CZ7548A FORD . 

. 614128 

FHM813849 SEAL-P . 

. HM813849 

FJM719113 SEAL-P . 

. JM719113 

FLM67048 SEAL-P . 

. LM67048 

F0DZ1104B FORD . 

. 512106 

FHM81610 SEAL-P . 

. HM81610 

FJM719149 SEAL-P . 

. JM719149 

FLM67048XL SEAL-P .... 

.LM67048XL 

FP62052RS IHC . 

. 205FF 

FHM81B49 SEAL-P . 

. HM81649 

FJM720210 SEAL-P . 

. JM720210 

FLMB7049A SEAL-P . 

. LM67049A 

FP62062RS IHC . 

. 206FF 

FHM88547 SEAL-P . 

. HM88547 

FJM720249 SEAL-P . 

. JM720249 

FLM78310A SEAL-P . 

. LM78310A 

FPBS6 SEAL-P . 

. HB206DD 

FHM88B48 SEAL-P . 

. HM88648 

FJM822010 SEAL-P . 

. JM822010 

FLM78349 SEAL-P . 

. LM78349 

FPC2008PN SEAL-P . 

. NPC008RPC 

FHM89210 SEAL-P . 

. HM89210 

FJM822D49 SEAL-P . 

. JM822049 

FLM806310 SEAL-P . 

. LM806310 

FPC2010PN SEAL-P . 

. NPC010RPC 

FHM89249 SEAL-P . 

. HM89249 

FKA11630Z SEAL-P . 

. KA11630Z 

FLM806349C SEAL-P .... 

.... LM806349C 

FPC2013PN SEAL-P . 

. NPC013RPC 

FHM89411 SEAL-P . 

. HM89411 

FKA1 1820Z SEAL-P . 

. KA11820Z 

FLM806610 SEAL-P . 

. LM806610 

FPC2014PN SEAL-P . 

. NPC014RPC 

FHM89443 SEAL-P . 

. HM89443 

FKA11820Z SKF . 

. KA11820Z 

FLM80B649 SEAL-P . 

. LM806649 

FPC2015PN SEAL-P . 

. NPC015RPC 

FHM89444 SEAL-P . 

. HM89444 

FKA11950Z SEAL-P . 

. KA11950Z 

FLS60RA POLAFiD . 

. J923246 

FPC2100PN SEAL-P . 

. NPC100RPC 

FHM8944B SEAL-P . 

. HM89446 

FKB11B30Z SEAL-P . 

. KB11630Z 

FM001 FM . 

. BT134 

FPC2102PN SEAL-P . 

. NPC102RPC 

FHM89448 SEAL-P . 

. HM89448 

FKB11786Y SEAL-P . 

. KB11786Y 

FM002 FM . 

. BT100 

FPC2104PNA SEAL-P .... 

.. NPC103RPCC 

FHM903210 SEAL-P . 

. HM903210 

FKC11445Y SEAL-P . 

. KC11445Y 

FM003 FM . 

. BT101 

FPC2104PWA SEAL-P ... 

.. WPC103GPCC 

FHM903216 SEAL-P . 

. HM903216 

FKD12051Z SEAL-P . 

. KD12051Z 

FM004 FM . 

. BT114 

FPC2108PN SEAL-P . 

. NPC108RPC 

FHM903244 SEAL-P . 

. HM903244 

FKD12051Z SKF . 

. KD12051Z 

FM111012 SEAL-P . 

. Ml 11012 

FPH2010RN SEAL-P . 

. PNR58RS 

FHM903245 SEAL-P . 

. HM903245 

FKR12051Z SEAL-P . 

. KR12051Z 

FM1 1 1048 SEAL-P . 

. Mill048 

FPH2012RW SEAL-P . 

. PWG34RS 

FHM903247 SEAL-P . 

. HM903247 

FL2255CN FM . 

. FL2255C 

FM12610 SEAL-P . 

. M12610 

FPH2014RW SEAL-P . 

. PWG78RS 

FHM903249 SEAL-P . 

. HM903249 

FL44610 SEAL-P . 

. L44610 

FM12649 SEAL-P . 

. M12649 

FPH2015RW SEAL-P . 

... PWG1516RS 

FHM903249A SEAL-P ... 

.... HM903249A 

FL44640 SEAL-P . 

. L44640 

FM13678SD CASE . 

. 13678SD 

FPH2100RW SEAL-P . 

.PWG1RS 

FHM911210 SEAL-P . 

. HM911210 

FL44643 SEAL-P . 

. L44643 

FM1724 DORMAN . 

. 614018 

FPH2102RW SEAL-P . 

. PWG118RS 

FHM911245 SEAL-P . 

. HM911245 

FL44649 SEAL-P . 

. L44649 

FM201011 SEAL-P . 

. M201011 

FPH2103RW SEAL-P . 

PWG1316RSM 

F11798 FEDRAL . 

. FI1708C 

FL45410 SEAL-P . 

. L45410 

FM201047 SEAL-P . 

. M201047 

FPH2104RW SEAL-P . 

. PWG114RS 

FI1709C FM . 

. FI1709C 

FL45449 SEAL-P . 

. L45449 

FM201047S SEAL-P . 

. M201047S 

FPH2106RW SEAL-P . 

. PWG138RS 

Ill/IOC EM . 

. F1171 DC 

FL60RA POLAFiD . 

. J923246 

FM385SD CASE . 

. 385SD 

FPH2107RW SEAL-P . 

... PWG1716RS 

F JH1396)7 SEAL-P . 

. C5107EV 

FL610510 SEAL-P . 

. L610510 

FM514512 SEAL-P . 

. M514512 

FPH2108RW SEAL-P . 

. PWG112RS 

FJH1407D SEAL-P . 

. 5707 

FL610549 SEAL-P . 

. L610549 

FM514546 SEAL-P . 

. M514546 

FPH2112RW SEAL-P . 

. PWG134RS 

FJH16283 SEAL-P . 

. 6408 

FL623110 SEAL-P . 

. L623110 

FM804010 SEAL-P . 

. M804010 

FPH2115RW SEAL-P . 

. PWG11516RS 

FJH17D119 SEAL-P . 

. R1561 TV 

FL623149 SEAL-P . 

. L623149 

FM804049 SEAL-P . 

. M804049 

FPH2202RW SEAL-P . 

. PWG218RS 

FJH211710 SEAL-P . 

. JH211710 

FL68110 SEAL-P . 

. L68110 

FM84210 SEAL-P . 

. M84210 

FPH2203RW SEAL-P . 

... PWG2316RS 

FJH211749 SEAL-P . 

. JH211749 

FL68111 SEAL-P . 

. L68111 

FM84249 SEAL-P . 

. M84249 

FPH2204RW SEAL-P . 

. PWG214RS 

FJH307710 SEAL-P . 

. JH307710 

FL68149 SEAL-P . 

. L68149 

FM84510 SEAL-P . 

. M84510 

FPH2207RW SEAL-P . 

... PWG2716RS 

FJH307749 SEAL-P . 

. JH307749 

FLB17 SKF . 

. 7017 

FM84548 SEAL-P . 

. M84548 

FPHM2102RW SEAL-P .. 

. PWG118R 

FJHM516810 SEAL-P .... 

.... JHM516810 

FLM102911 SEAL-P . 

. LM102911 

FM86647 SEAL-P . 

. M86647 

FPHM2202RW SEAL-P .. 

. PWG118R 

FJHM516849 SEAL-P .... 

.... JHM516849 

FLM104911A SEAL-P .... 

.... LM104911A 

FM86649A SEAL-P . 

. M86649A 

FPL2008RN SEAL-P . 

. PNR12R 

FJHM720210 SEAL-P .... 

.... JHM720210 

FLM104912 SEAL-P . 

. LM104912 

FM88010 SEAL-P . 

. M88010 

FPL2010RN SEAL-P . 

. PNR58R 

FJHM720249 SEAL-P .... 

.... JHM720249 

FLM104949 SEAL-P . 

. LM104949 

FM88011 SEAL-P . 

. M88011 

FPL2012RN SEAL-P . 

. PNR34R 

FJLB9310 SEAL-P . 

. JL69310 

FLM11710 SEAL-P . 

. LM11710 

FM88043 SEAL-P . 

. M88043 

FPL2012RW SEAL-P . 

. PWG34R 

FJLB9349 SEAL-P . 

. JL69349 

FLM1 1749 SEAL-P . 

. LM11749 

FM88046 SEAL-P . 

. M88046 

FPL2013RW SEAL-P . 

.PWG1316R 

FJLM104948 SEAL-P .... 

.... JLM104948 

FLM11910 SEAL-P . 

. LM11910 

FM88047 SEAL-P . 

. M88047 

FPL2014RN SEAL-P . 

. PNR78R 

FJLM506810 SEAL-P .... 

.... JLM506810 

FLM11910XL SEAL-P .... 

. SET88 

FM88048A SEAL-P . 

. M88048A 

FPL2014RW SEAL-P . 

. PWG78R 

FJLM50681 1 SEAL-P .... 

.... JLM506811 

FLM11949XL SEAL-P .... 

. SET88 

FM903310 SEAL-P . 

. M903310 

FPL2015RW SEAL-P . 

.PWG1516R 

FJLM506849 SEAL-P .... 

.... JLM506849 

FLM 12710 SEAL-P . 

. LM12710 

FM903345 SEAL-P . 

. M903345 

FPL2100RW SEAL-P . 

. PWG1R 

FJLM704610 SEAL-P .... 

.... JLM704610 

FLM 12711 SEAL-P . 

. LM12711 

FNR112R FM . 

. FNR112R 

FPL2101RW SEAL-P . 

... PWG1116RM 

FJLM704649 SEAL-P .... 

.... JLM704649 

FLM12748 SEAL-P . 

. LM 12748 

FNR1/12R FM . 

. FAIR 112R 

FPL2102RW SEAL-P . 

. PWG118R 

FJLM710910 SEAL-P .... 

.... JLM710910 

FLM12749 SEAL-P . 

. LM 12749 

FNR 1 12R FM . 

. VCJ1 1/2 

FPL2103RN SEAL-P . 

... PNR1316RM 
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Part tt/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part #/l\lame 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

FPL2103RW SEAL-P . 

.... PWG1316RM 

FS1177 FEDRAL . 

. 206LI 

FS210WTR5S SEAL-P .... 

. DS210TTRC 

FS665RA POLARD . 

. J322064 

FPL2104RN SEAL-P . 

. PNR114R 

FS1180X2 FEDRAL . 

. 202CCI 

18211VV12 SEAL-P . 

. DS211TTA 

FS66RA POLARD . 

. J361632 

FPL2104RW SEAL-P . 

. PWG114R 

FS1194 FEDRAL . 

. 8500 

18211W13 SEAL-P . 

. DS211TTB 

FSB8RA POLARD . 

. J361652 

FPL2104RWA SEAL-P .... 

.PWG1142R 

FS12 SEAL-P . 

. SET12 

18211VV1B SEAL-P . 

. DS211TTD 

FS69RA POLARD . 

. J361664 

FPL2106RN SEAL-P . 

. PNR138R 

FS13 SEAL-P . 

. SET13 

FS211WTR2 SEAL-P . 

. DS211TTRA 

FS7 SEAL-P . 

. SET7 

FPL2106RW SEAL-P . 

. PWG138R 

FS131 SEAL-P . 

. 513007 

FS211WTR3 SEAL-P . 

. DS211TTRB 

FS7109 FEDRAL . 

. 7109 

FPL2107RW SEAL-P . 

.PWG1716R 

FS139 SEAL-P . 

. SET39 

FS211WTR9 SEAL-P . 

. DS211TTRD 

FS768RA POLARD . 

. J361656 

FPL2108RN SEAL-P . 

. PNR112R 

FS14 SEAL-P . 

. SET14 

FS22 SEAL-P . 

. SET25 

FS76RA POLARD . 

. J401648 

FPL2108RW SEAL-P . 

. PWG112R 

FS142 SEAL-P . 

. 513015 

FS23 SEAL-P . 

. SET23 

FS77RA POLARD . 

. J401640 

FPL2109RW SEAL-P . 

.PWG1916R 

FS143 SEAL-P . 

. SET49 

FS23RA POLARD . 

. J201248 

FS78RA POLARD . 

. J401652 

FPL2110RW SEAL-P . 

. PWG158R 

FS146 SEAL-P . 

. 513001 

FS24 SEAL-P . 

. SET27 

FS79RA POLARD . 

. J401664 

FPL2111RW SEAL-P . 

.PWG11116R 

FS15 SEAL-P . 

. SET8 

FS28 SEAL-P . 

. SET28 

FS7KL SEAL-P . 

. SET7K 

FPL2112RW SEAL-P . 

. PWG134R 

FS16 SEAL-P . 

. SET16 

FS29 SEAL-P . 

. SET22 

FS7KR SEAL-P . 

. SET7K 

FPL2113RW SEAL-P . 

. PWG11316R 

FS17 SEAL-P . 

. SET17 

FS3 SEAL-P . 

. SET3 

FS8013 FEDRAL . 

. 8013 

FPL2114RW SEAL-P . 

. PWG178R 

FS1736 FEDRAL . 

. 304D 

FS30 SEAL-P . 

. SET30 

FS8016 FEDRAL . 

. 8016 

FPL2115RW SEAL-P . 

. PWG11516R 

FS1736X1 FEDRAL . 

. 304D 

FS31 SEAL-P . 

. SET24 

FS8016L FEDRAL . 

. 8016 

FPL2200RW SEAL-P . 

. PWG2R 

FS1761 FEDRAL . 

. 01496 

FS32 SEAL-P . 

. SET32 

FS8500 FEDRAL . 

. 8500 

FPL2203RW SEAL-P . 

. PWG2316R 

FS1771 FEDRAL . 

. 105SSI 

FS33 SEAL-P . 

. SET33 

FS8500L FEDRAL . 

. 8500 

FPL2204RW SEAL-P . 

. PWG214R 

FS1771 SCHATZ . 

. 105SSI 

FS3386 FEDRAL . 

. 200CC 

FS8502 FEDRAL . 

. 8502 

FPL2207RW SEAL-P . 

. PWG2716R 

FS1785 FEDRAL . 

. N1307L 

FS33RA POLARD . 

. J241232 

FS8502L FEDRAL . 

. 8502 

FPN206 IHC . 

. 02135 

FS1787 FEDRAL . 

. N307LOE 

FS34 SEAL-P . 

. SET34 

FS8503 FEDRAL . 

. 8503 

FPS2008PN SEAL-P . 

. NPS008RPC 

FS1792 FEDRAL . 

. 5106WCC 

FS35 SEAI-P . 

. SET45 

FS8503L FEDRAL . 

. 8503 

FPS2010PN SEAL-P . 

. NPS010RPC 

FS1793 FEDRAL . 

. 907257 

FS350 SKF . 

. 406 

FS8504 FEDRAL . 

. 8504 

FPS2012PN SEAL-P . 

. NPS012RPC 

FS18 SEAL-P . 

. SET11 

FS351 SKF . 

. 214 

FS8504L FEDRAL . 

. 8504 

FPS2012RN SEAL-P . 

. NPS012RRC 

FS1817 FEDRAL . 

. 204BBAR 

FS35RA POLARD . 

. J241248 

FS8505 FEDRAL . 

. 8505 

FPS2012RW SEAL-P . 

.... WPS012GRC 

FS1821 FEDRAL . 

. 203RRAG 

FS36 SEAL-P . 

. SET36 

FS8505L FEDRAL . 

. 8505 

FPS2014PW SEAL-P . 

.WPS014GPC 

FS1824 FEDRAL . 

. 203RRAA 

FS37 SEAL-P . 

. SET37 

FS8506 FEDRAL . 

. 8506 

FPS2014RN SEAL-P . 

. NPS014RRC 

FS1827 FEDRAL . 

. N309L 

FS37RA POLARD . 

. J241264 

FS8506L FEDRAL . 

. 8506 

FPS2015PN SEAL-P . 

. NPS015RPC 

FS1833 FEDRAL . 

. 205TTH 

FS38 SEAL-P . 

. SET38 

FS8507 FEDRAL . 

. 8507 

FPS2100PN SEAL-P . 

. NPS100RPC 

FS1836 FEDRAL . 

. 203RRH 

FS39 SEAL-P . 

. SET46 

FS8603 FEDRAL . 

. 8603 

FPS2100RN SEAL-P . 

. NPS100RRC 

FS1847 FEDRAL . 

. 203RRAB 

FS39RA POLARD . 

. J241648 

FS8603L FEDRAL . 

. 8603 

FPS2100RW SEAL-P . 

.... WPS100GRC 

FS1849 FEDRAL . 

. 307L 

FS4 SEAL-P . 

. SET4 

FS8604 FEDRAL . 

. 8604 

FPS2101RN SEAL-P . 

. NPS101RRC 

FS1859 FEDRAL . 

. N1211L 

FS40 SEAL-P . 

. SET26 

FS8604L FEDRAL . 

. 8604 

FPS2102PN SEAL-P . 

. NPS102RPC 

FS1860 FEDRAL . 

. 207XLO 

FS41 SEAL-P . 

. SET41 

FS8605 FEDRAL . 

. 8605 

FPS2103RW SEAL-P . 

.... WPS103GRC 

FS1866 SCHATZ . 

. N207XE 

FS4100 FEDRAL . 

.RW607NR 

FS8605L FEDRAL . 

. 8605 

FPS2104PNA SEAL-P .... 

. NPS103RPC 

FS19 SEAL-P . 

. SET15 

FS4101 FEDRAL . 

.RW607NR 

FS87013 FEDRAL . 

. 87013 

FPS2104PWA SEAL-P .... 

... WPS103GPCC 

FS2 SEAL-P . 

. SET2 

FS41RA POLARD . 

. J281232 

FS87013L FEDRAL . 

. 87013 

FPS2104RNA SEAL-P .... 

... NPS103RRCC 

FS200 SEAL-P . 

. 513056 

FS42 SEAL-P . 

. SET42 

FS87016 FEDRAL . 

. 87016 

FPS2104RW SEAL-P . 

.... WPS104GRC 

FS201 SEAL-P . 

. 513026 

FS4218RA POLARD . 

. J322080 

FS87016L FEDRAL . 

. 87016 

FPS2104RWA SEAL-P ... 

... WPS103GRCC 

FS208WT11 SEAL-P . 

. DS208TTH 

FS4220RA POLARD . 

. J261648 

FS87500 FEDRAL . 

. 87500 

FPS2104RWA3 SEAL-P . 

... WPS103TRCC 

FS208WT12 SEAL-P . 

. DS208TTI 

FS43 SEAI-P . 

. SET43 

FS87500L FEDRAL . 

. 87500 

FPS2107RW SEAL-P . 

.... WPS107GRC 

FS208WT14 SEAL-P . 

. DS208TTJ 

FS43RA POLARD . 

. J281248 

FS87501 FEDRAL . 

. 87501 

FPS2108RW SEAL-P . 

.... WPS108GRC 

FS208WT2A SEAL-P . 

. DS208TTA 

FS45RA POLARD . 

. J281256 

FS87501L FEDRAL . 

. 87501 

FPS2112RW SEAL-P . 

.... WPS112GRC 

FS208WT4 SEAL-P . 

. DS208TTB 

FS46RA POLARD . 

. J281632 

FS87502 FEDRAL . 

. 87502 

FR1206TS SKI . 

. MR1206EL 

FS208WT5 SEAL-P . 

. DS208TTC 

FS47RA POLARD . 

. J281640 

FS87502L FEDRAL . 

. 87502 

FR201047 SEAL-P . 

. R201047 

FS208WT6 SEAL-P . 

. DS208TTD 

FS49RA POLARD . 

. J281664 

FS87503 FEDRAL . 

. 87503 

FRA99212 SEAL-P . 

. J923246 

FS208WT7 SEAL-P . 

. DS208TTE 

FS5 SEAL-P . 

. SET5 

FS87503L FEDRAL . 

. 87503 

FRB057 SEAL-P . 

. 613010 

FS208WT8 SEAL-P . 

. DS208TTF 

FS53386 FEDRAL . 

. 200CC 

FS87504 FEDRAL . 

. 87504 

FRB091 SEAL-P . 

. 614067 

FS208WT9 SEAL-P . 

. DS208TTG 

FS53RA POLARD . 

. J321248 

FS87504L FEDRAL . 

. 87504 

FRB201 SEAL-P . 

. 613010 

FS208WTR5 SEAL-P . 

. DS208TTRA 

FS540RA POLARD . 

. J241676 

FS87505 FEDRAL . 

. 87505 

FRB300 SEAL-P . 

. 614031 

FS208WTR8 SEAL-P . 

. DS208TTRB 

FS5504 FEDRAL . 

. 5204KSE 

FS87505L FEDRAL . 

. 87505 

FRB352 SEAL-P . 

. 614033 

FS209WT2 SEAL-P . 

. DS209TTA 

FS5505 FEDRAL . 

. 5205KSE 

FS87506 FEDRAI . 

. 87506 

FRB370 SEAL-P . 

. 614031 

FS209WT5 SEAL-P . 

. DS209TTC 

FS5506 FEDRAL . 

. 5206KSE 

FS87506L FEDRAL . 

. 87506 

FRW509KR SEAL-P . 

. RW509KR 

FS209WT6 SEAL-P . 

. DS209TTD 

FS55503 FEDRAL . 

. 5203KSSE 

FS87507 FEDRAL . 

. 87507 

FRWC35R SEAL-P . 

.RWC35YYR 

FS209WTR10 SEAL-P .... 

. DS209TTRD 

FS55504 FEDRAL . 

. 5204KSE 

FS87605 FEDRAL . 

. 87605 

FRWF34R SEAL-P . 

. RWF34R 

FS209WTR12 SEAL-P .... 

. DS209TTRF 

FS55505 FEDRAL . 

. 5205KSSE 

FS87605L FEDRAL . 

. 87605 

FS095RA POLARD . 

. J242064 

FS209WTR2 SEAL-P . 

. DS209TTRA 

FS55506 FEDRAL . 

. 5206KSSE 

FS88013 FEDRAL . 

. 88013 

FS1 SEAL-P . 

. SET1 

FS209WTR4 SEAL-P . 

. DS209TTRB 

FS55RA POLARD . 

. J321264 

FS88013L FEDRAL . 

. 88013 

FS1047 FEDRAL . 

. 202CCI 

FS209WTR5 SEAL-P . 

. DS209TTRC 

FS56RA POLARD . 

. J321632 

FS88016 FEDRAL . 

. 88016 

FS105RA POLARD . 

. J282064 

FS20A SEAI-P . 

. SET20 

FS57ARA POLARD . 

. J321648 

FS88016L FEDRAL . 

. 88016 

FS1097 FEDRAL . 

. 202CCI 

FS21 SEAL-P . 

. SET21 

FS57RA POLARD . 

. J321640 

FS88107 FEDRAL . 

. 88107 

FS1098 FEDRAL . 

. 308LI 

FS210WT2 SEAL-P . 

. DS210TTA 

FS58RA POLARD . 

. J321652 

FS88107FR FEDRAL . 

. 88107AR 

FS1098 l&S . 

. 308LI 

FS210WT4 SEAL-P . 

. DS210TTB 

FS59RA POLARD . 

. J321664 

FS88108 FEDRAL . 

. 88108 

FS10A SEAL-P . 

. SET10 

FS210WT5 SEAL-P . 

. DS210TTC 

FSB SEAL-P . 

. SET6 

FS88128 FEDRAL . 

. 88128B 

FS1165 FEDRAL . 

. 205FF 

FS210WTR2 SEAL-P . 

. DS210TTRA 

FS655RA POLARD . 

. J322064 

FS88128R FEDRAL . 

. 514003 

181169 FEDRAL . 

. RW507ER 

FS210WTR4 SEAL-P . 

. DS210TTRB 

FS656RA POLARD . 

. J321680 

FS88131R FEDRAL . 

. 88131R 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


Part #/Name 

Timken 

Part It/Name 

Timken 

Part #/l\lame 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

FS88500 FEDRAL . 

. 88500 

FSD28 SEAL-P . 

. DRK339B 

FST201 SEAL-P . 

. TRK201 

FT7010 WHITE . 

. 594 

FS885D0L FEDRAL . 

. 88500 

FSD50 SEAL-P . 

. TRA50 

FST202 SEAL-P . 

. TRK202 

FT7011 WHITE . 

. 572 

FS88501 FEDRAL . 

. 88501 

FSD50A SEAL-P . 

. TRA50A 

FST203 SEAL-P . 

. TRK203 

FT7012 WHITE . 

. 575 

FS88501L FEDRAL . 

. 88501 

FSD64F SEAL-P . 

. TRA64F 

FST204 SEAL-P . 

. TRK204 

FT7014 WHITE . 

. 3578 

FS88502 FEDRAL . 

. 88502 

FSD64FC SEAL-P . 

. TRA64FC 

FST205 SEAL-P . 

. TRK205 

FT7020 WHITE . 

. 453A 

FS88502L FEDRAL . 

. 88502 

FSD64FD SEAL-P . 

. TRA64FD 

FST206 SEAL-P . 

. TRK20B 

FT7021 WHITE . 

. 462 

FS885D3 FEDRAL . 

. 88503 

1813541 E SEAL-P . 

. TRA64FE 

FST207 SEAL-P . 

. TRK207 

FT7022 WHITE . 

. 455 

FS885D3L FEDRAL . 

. 88503 

FSD72 SEAL-P . 

. TRA72 

FST208 SEAL-P . 

. TRK208 

FT7023 WHITE . 

. 552A 

FS885D4 FEDRAL . 

. 88504 

FSD72A SEAL-P . 

. DRK72A 

FST209 SEAL-P . 

. TCRK203 

FT7024 WHITE . 

. 555S 

FS88504L FEDRAL . 

. 88504 

FSD900F SEAL-P . 

. TRA900F 

FST212 SEAL-P . 

. TRK212 

FT7027 WHITE . 

. 3420 

FS88505 FEDRAL . 

. 88505 

FSD900FA SEAL-P . 

. TRA900FA 

FST23 SEAL-P . 

. TRK23 

FT7055 WHITE . 

. 532A 

FS88505L FEDRAL . 

. 88505 

FSD9F SEAL-P . 

. TRA9F 

FST23B SEAL-P . 

. TRK23B 

FT7056 WHITE . 

. 537 

FS885D6 FEDRAL . 

. 88506 

FSD9R SEAL-P . 

. TRA9R 

FST25 SEAL-P . 

. TRK25 

FT7065 WHITE . 

. 623 

FS885D6L FEDRAL . 

. 88506 

FSD9RB SEAL-P . 

. TRA9RB 

FST27 SEAL-P . 

. TRK27 

FT7066 WHITE . 

. 581 

FS88507 FEDRAL . 

. 88107 

FSD9RC SEAL-P . 

. TRA9RC 

FST28 SEAL-P . 

. TRK28 

FT85 WHITE . 

. 3578-3525 

FS885D8 FEDRAL . 

. 88508 

FSE1D97 FEDRAL . 

. 202CCI 

FST29 SEAL-P . 

. TRK29B 

FT9002 WHITE . 

. 15119 

FS885D9 FEDRAL . 

. 88509 

FSE1180X2 FEDRAL . 

. 202CCI 

FST2A SEAL-P . 

. TRK2A 

FT9005 WHITE . 

. 65500 

FS91 SEAL-P . 

. 513185 

FSK6146 mi: . 

. SETB 

FST3 SEAL-P . 

. TRK3 

FT9006 WHITE . 

. 65200 

FS979RA POLARD . 

. J402464 

FSK6151 IHC . 

. SET2 

FST390F SEAL-P . 

. TRK390F 

FT96 WHITE . 

. 575-572 

FS9A SEAL-P . 

. SET9 

FST1000 SEAL-P . 

. TRK1000 

FST390G SEAL-P . 

. TRK390G 

FTT1031H SEAL-P .. 

. R2062C 

FSA1011 SEAL-P . 

. 55197-90030 

FST127 SEAL-P . 

. TRK127 

FST390H SEAL-P . 

. TRK390H 

FTT906HF SEAL-P ... 

. I2135C 

FSA2892 SEAL-P . 

. 29675-902A8 

FST130 SEAL-P . 

. TRK130 

FST48 SEAL-P . 

. TRK48 

FTT9953 SEAL-P . 

. 1752T 

FSA3071 SEAL-P . 

. 390A-902A2 

FST132 SEAL-P . 

. TRK132 

FST58 SEAL-P . 

. TRK58 

FU1206TM SKF . 

. MU1206TM 

FSBK1 SEAL-P . 

. SBK1 

FST133 SEAL-P . 

. TRK133 

FST72 SEAL-P . 

. TRK72 

FU1215TM SKF . 

. MU1215TM 

FSBK3 SEAL-P . 

. SBK3 

FST139 SEAL-P . 

. TRK139 

FT1087 FEDRAL . 

. FT20B5C 

FU1307TM SKF . 

. MU1307TM 

FSD1 SEAL-P . 

. TRA1 

FST140 SEAL-P . 

. TRK140 

FT 1 1/16 FM SKF . 

. B2MST 

FU60196A0 FORD ... 

. SET17 

FSD111 SEAL-P . 

. TRA 111 

FST141 SEAL-P . 

. TRK141 

FT 1 1/8 FM SKF . 

. B2MST 

FUC1306TAM SKF .. 

.MU1306TDM 

FSD11FA SEAL-P . 

. TRA11FA 

FST145 SEAL-P . 

. TRK145 

FT 1/2 FM SKF . 

. 40MST 

FUC1306TM SKF .... 

. MU1306TDM 

FSD11R SEAL-P . 

. TRA11R 

FST145A SEAL-P . 

. TRK145A 

FT 1 3/16 FM SKF . 

. B2MST 

FV101 SKF . 

. 206F 

FSD170 SEAL-P . 

. TRA170 

FST146 SEAL-P . 

. TRK14B 

FT 15/16 FM SKF . 

. 52MST 

FV102R L&S . 

. RW101R 

FSD172F SEAL-P . 

. TRA172F 

FST147 SEAL-P . 

. TRK147 

FT 1 FM SKF . 

. 52MST 

FV103R L&S . 

. RW103R 

FSD172FA SEAL-P . 

. TRA172FA 

FST148 SEAL-P . 

. TRK148 

FT2008RN SEAL-P . 

. TNR12R 

FV104R L&S . 

. RW104R 

FSD172FB SEAL-P . 

. TRA172FB 

FST149 SEAL-P . 

. TRK149 

FT2010RN SEAL-P . 

. TNR58R 

FV105R L&S . 

. RW105R 

FSD172R SEAL-P . 

. TRA172R 

FST152 SEAL-P . 

. TRK152 

FT2012RN SEAL-P . 

. TNR34R 

FV109R L&S . 

. RW109R 

FSD187F SEAL-P . 

. TRA187F 

FST155 SEAL-P . 

. TRK155 

FT2014RN SEAL-P . 

. TNR78R 

FV110R L&S . 

. RW110R 

FSD18D SEAL-P . 

. TRA18D 

FST156 SEAL-P . 

. TRK15B 

FT2065CN FM . 

. FT20B5C 

IV111 L&S . 

. RW111 

FSD18E SEAL-P . 

. TRA18E 

FST157 SEAL-P . 

. TRK157 

FT2100RN SEAL-P . 

. TNR1R 

FV114R L&S . 

. RW114R 

FSD191F SEAL-P . 

. TRA191F 

FST157A SEAL-P . 

. TRK157 

FT2102RN SEAL-P . 

. TNR118R 

FV115R L&S . 

. RW115R 

FSD191R SEAL-P . 

. TRA191R 

FST158 SEAL-P . 

. TRK158 

FT2103 WHITE . 

. 759-752 

(VI16 l&S . 

. RW116 

FSD192FA SEAL-P . 

. TRA192FA 

FST159 SEAL-P . 

. TRK159 

FT2103RN SEAL-P . 

.TNR1316RM 

FV117 l&S . 

. RW117 

FSD192FB SEAL-P . 

. TRA192FB 

FST159A SEAL-P . 

. TRK159A 

FT2104RN SEAL-P . 

. TNR114R 

FV119 l&S . 

. RW119 

FSD192FC SEAL-P . 

. TRA192FC 

FST160 SEAL-P . 

. TRK1B0 

FT2104RNA SEAL-P . 

. STNR1142R 

FV120 l&S . 

. 513116 

FSD192RRB SEAL-P . 

. TRA192RB 

FST161 SEAL-P . 

. TRK1B1 

FT2104RW SEAL-P . 

. TWG114R 

FV122 l&S . 

. 513181 

FSD193 SEAL-P . 

. TRA193 

FST166A SEAL-P . 

. TRK166A 

FT2105RN SEAL-P . 

. TNR1516RM 

FV124R L&S . 

. RW124R 

FSD193A SEAL-P . 

. TRA193A 

FST167 SEAL-P . 

. TRK1B7 

FT2106RN SEAL-P . 

. TNR138R 

FV125 L&S . 

. RW125 

FSD194F SEAL-P . 

. TRA194F 

FST172 SEAL-P . 

. TRK172 

FT2107RN SEAL-P . 

. TNR1716R 

FV127R L&S . 

. RW507ER 

FSD194RRA SEAL-P . 

. TRA194RA 

FST174 SEAL-P . 

. TRK174 

FT2108RN SEAL-P . 

. TNR112R 

FV3001 L&S . 

. 513001 

FSD195 SEAL-P . 

. TRA195 

FST177 SEAL-P . 

. TRK177 

FT2110 WHITE . 

. 581-572 

FV3002 L&S . 

. 513002 

FSD196 SEAL-P . 

. TRA196 

FST179 SEAL-P . 

. TRK179 

FT2112RN SEAL-P . 

. TNR134R 

FV3005 L&S . 

. 206FFL 

FSD197A SEAL-P . 

. TRA197A 

FST180 SEAL-P . 

. TRK180 

FT2115RN SEAL-P . 

. TNR11516R 

FV3006 L&S . 

. 513006 

FSD198 SEAL-P . 

. TRA198 

FST181 SEAL-P . 

. TRK181 

FT2119 WHITE . 

. 623-612 

FV3014 L&S . 

. SET39 

FSD1A SEAL-P . 

. TRA1A 

FST182 SEAL-P . 

. TRK182 

FT 3/4 FM SKF . 

. 47MST 

FV3015 L&S . 

. 513015 

FSD20DF SEAL-P . 

. TRA200F 

FST184 SEAL-P . 

. TRK184 

FT3604 WHITE . 

. 2756 

FV3022 L&S . 

. 513022 

FSD201F SEAL-P . 

. TRA201F 

FST185 SEAL-P . 

. TRK185 

FT396 WHITE . 

. 455 453A 

FV3024 L&S . 

. 513024 

FSD201R SEAL-P . 

. TRA201R 

FST186 SEAL-P . 

. TRK18B 

FT396A WHITE . 

. 537 

FV3028 L&S . 

. SET49 

FSD202 SEAL-P . 

. TRA202 

FST187 SEAL-P . 

. TRK187 

FT397 WHITE . 

. 462453A 

FV3031 SKF . 

. 513031 

FSD203F SEAL-P . 

. TRA203F 

FST188 SEAL-P . 

. TRK188 

FT398 WHITE . 

. 555S-552A 

FV31 l&S . 

.. JRM3535A 90U02 

FSD204F SEAL-P . 

. TRA204F 

FST189 SEAL-P . 

. TRK189 

FT40 SKF . 

. 40MST 

FV3106 L&S . 

. 513149 

FSD204R SEAL-P . 

. TRA204R 

FST19 SEAL-P . 

. TRK19 

FT47 SKF . 

. 47MST 

FV3147 L&S . 

. 513147 

FSD205 SEAL-P . 

. TRA205 

FST190 SEAL-P . 

. TRK190 

FT52 SKF . 

. 52MST 

FV32 L&S . 

. B32 

FSD206 SEAL-P . 

. TRA206 

FST191 SEAL-P . 

. TRK191 

FT 5/8 FM SKF . 

. 40MST 

FV3241 L&S . 

. 513241 

FSD207 SEAL-P . 

. TRA207 

FST192 SEAL-P . 

. TRK192 

FT62 SKF . 

. 62MST 

FV33 L&S . 

. B33 

FSD23 SEAL-P . 

. TRA23 

FST193 SEAL-P . 

. TRK193 

FT62R SKF . 

. 62MSTR 

FV34 L&S . 

. B34 

FSD23B SEAL-P . 

. TRA23B 

FST195 SEAL-P . 

. TRK195 

FT7001 WHITE . 

. 3525 

FV35 L&S . 

. SET35 

FSD23D SEAL-P . 

. TRA23D 

FST2 SEAL-P . 

. TRK2 

FT7003 WHITE . 

. 2523 

FV36 L&S . 

. B36 

FSD24 SEAL-P . 

. TRA24 

FST200 SEAL-P . 

. TRK200 

FT7009 WHITE . 

. 592A 

FV37 L&S . 

. B37 
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Part tt/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part #/l\lame 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

FV38 L&S . 

. SET39 

FW164 SKF . 

. 510035 

FW63 SKF . 

. 510056 

FWRH21516R FM . 

.... FWRH21516R 

FV39 L&S . 

. B39 

FW165 SKF . 

. 513141 

FW657020 FM . 

. FW657020 

FWRH2316R FM . 

.FWRH2316R 

FV4001 L&S . 

. 514001WB 

FW166 SKF . 

. 510010 

FW657030 FM . 

. FW657030 

FWRH2716R FM . 

.FWRH2716R 

FV4002 L&S . 

. 514002B 

FW166 SKF . 

. 510053 

FW68 SKF . 

. 510029 

FWRH2R FM . 

. FWRH2R 

FV46 BRtT-L . 

. 210S 

FW167 SKF . 

. 510020 

FW7D SKF . 

. 510034 

FWRH31516R FM . 

.... FWRH31516R 

FV808 L&S . 

. MA1206EF 

FW168 SKF . 

. 510024 

FW7D762D FM . 

.FW707620 

FWRH3716R FM . 

.FWRH3716R 

FV88106RK L&S . 

. RW129RK 

FW169 SKF . 

. 510032 

FW77 SKF . 

.WB000008 

FWT11116R FM . 

. FWT11116R 

FV88506BR L&S . 

. 88506BR 

FW170 SKF . 

. 510016 

FW78 SKF . 

. 510089 

FWT114R FM . 

.FWT114R 

FV99507RK L&S . 

. 514004 

FW171 SKF . 

. 510030 

1 S/81 SKF . 

. BM500012 

FWT11516R FM . 

. FWT11516R 

FV99608RK L&S . 

. 308CC1 

FW172 SKF . 

. 517007 

FW94 SKF . 

. 510090 

FX3216N UNK-B . 

. TNR1R 

FW101 SKF . 

. 513036 

FW176 SKF . 

. 517008 

FW97 SKF . 

.WB000020 

FX3U21 OH UNK-B . 

. STNR58R 

FW102 SKF . 

. 513024 

FW177 SKF . 

. 510029 

FWA1830 FM . 

.FWA1830 

FX3U21 ON UNK-B . 

. STNR58R 

FW103 SKF . 

. B32 

FW178 SKF . 

. 510055 

FWB101 SKF . 

. 513036 

FX3U212H UNK-B . 

. STNR58R 

FW104 SKF . 

. 513002 

FW179 SKI . 

. 512305 

FWB11 SKI . 

. 513025 

FX3U212N UNK-B . 

. TIMR34R 

FW105 SKF . 

. 513015 

FW180 SKF . 

. 510052 

FWB110 SKF . 

. 513144K 

FX3U214H UNK-B . 

. STNR78R 

FW107 SKF . 

. 513021 

FW180 SKF . 

. 510065 

FWB112 SKF . 

. 513005 

FX3U214N UNK-B . 

. STNR78R 

FW109 SKF . 

. 513106 

1W181 SKI . 

. 516006 

FWB114 SKF . 

. 514002B 

FX3U215N UNK-B . 

. STNR1516R 

FW110 SKF . 

. 513144K 

FW182 SKF . 

. 513135 

FWB116 SKF . 

. 510008 

FX3U216H UNK-B . 

. STNR1R 

FW111 SKF . 

. 513025 

FW183 SKF . 

. SET35 

FWB12 SKF . 

. 513024 

FX3U216N UNK-B . 

. STNR1R 

FW112 SKF . 

. 513005 

FW184 SKF . 

. 510038 

FWB13D SKF . 

. 510004 

FX3U218H UNK-B . 

. TNR118R 

FW113 SKF . 

. SET39 

FW185 SKI . 

. 510075 

FWB14 SKF . 

. 513002 

FX3U218N UNK-B . 

. TNR118R 

FW114 SKF . 

. 514002B 

FW186 SKI . 

. 510072 

FWB15 SKI . 

. 513015 

FX3U219H UNK-B . 

. TNR1316RM 

FW115 SKF . 

. SET49 

FW187 SKI . 

. 510033 

FWB17 SKI . 

. 513021 

FX3U219N UNK-B . 

.... STNR1316RM 

FW115 SKF . 

. 510058 

FW187 SKI . 

. 510083 

FWB29 SKI . 

. 513077 

FX3U220H UNK-B . 

. STNR114R 

FW115 SKF . 

. SET49 

FW188 SKF . 

. 510070 

FWB31 SKF . 

. B31 

FX3U220N UNK-B . 

. STNR114R 

FW116 SKF . 

. 510008 

FW189 SKF . 

. SET29 

FWB32 SKI . 

. B32 

FX3U221H UNK-B . 

. STNR1516R 

FW117 SKF . 

. 513054 

FW191 SKF . 

. 510076 

FWB34 SKI . 

. B34 

FX3U221N UNK-B . 

. TNR1516RM 

FW118 SKF . 

. 513241 

FW192 SKF . 

. 510081 

FWB36 SKI . 

. B36 

FX3U222H UNK-B . 

. STNR138R 

FW119 SKF . 

. 510009 

FW194 SKF . 

. BM500007 

FWB37 SKF . 

. B37 

FX3U222N UNK-B . 

. STNR138R 

FW12 SKF . 

. 510012 

1W194 SKI . 

. BM500009 

FWB390 SKF . 

. B39 

FX3U223H UNK-B . 

. STNR1716R 

FW120 SKF . 

. 513071 

FW195 SKI . 

. BM513161 

FWB42 SKI . 

. 513006 

FX3U223N UNK-B . 

. STNR1716R 

FW121 SKF . 

. 513244 

FW198 SKI . 

. 510069 

FWG11116R FM . 

. FWG11116R 

FX3U224H UNK-B . 

. TNR112R 

FW123 SKF . 

. 510031 

FW2D SKF . 

. 517005WB 

FWG11116R FM . 

. RCJ1 11/16 

FX3U224N UNK-B . 

. TNR112R 

FW124 SKF . 

. 513053 

FW210 SKF . 

. WB000004 

FWG112R FM . 

. FWG112R 

FX3U231H UNK-B . 

. STNR11516R 

FW125 SKF . 

. 513052 

FW211 SKI . 

. BM500017 

FWG112R FM . 

. RCJ1 1/2 

FX3U2B08H UNK-B .... 

. STNR12R 

FW126 SKF . 

. 510023 

FW211 SKF . 

. BM500018 

FWG114R FM . 

. FWG114R 

FX3U2B08N UNK-B .... 

. STNR12R 

FW127 SKF . 

. 513057 

FW212 SKF . 

. WB000024 

FWG114R FM . 

. RCJ1 1/4 

FX3U2E20N UNK-B .... 

. STNR1142R 

FW128 SKF . 

. 510007 

FW22 SKF . 

. 510001 

FWG11516R FM . 

. FWG11516R 

FX3W210U UNK-B . 

. TNR58R 

FW129 SKF . 

. 510057 

FW26 SKF . 

.WB000019 

FWG11516R FM . 

. RCJ1 15/16 

FX3W214U UNK-B . 

. TNR78R 

FW130 SKF . 

. 510004 

FW30 SKF . 

. 510062 

FWG118R FM . 

. FWG118R 

FX3W215U UNK-B . 

. TNR1516R 

FW131 SKF . 

. 513113 

FW31 SKF . 

. 510054 

FWG118R FM . 

. RCJ1 1/8 

FX3W216U UNK-B . 

. TNR1R 

FW132 SKF . 

. 513150 

FW311 GM . 

. SP500300 

FWG1316RM FM . 

. FWG1316RM 

FX3W218U UNK-B . 

. TNR118R 

FW133 SKF . 

. 510059 

FW32 SKF . 

. 510061 

FWG1316RM FM . 

. RCJ1 3/16 

FX3W219U UNK-B . 

. TNR1316R 

FW134 SKF . 

. BH2212 

FW32 SKF . 

. 510021 

FWG134R FM . 

. FWG134R 

FX3W220U UNK-B . 

. TNR114R 

FW135 SKF . 

. 510002 

FW33 SKF . 

. 510082 

FWG134R FM . 

. RCJ1 3/4 

FX3W222U UNK-B . 

. TIHR138R 

FW136 SKF . 

. 510019 

FW34 SKF . 

. 510079 

FWG138R FM . 

. FWG138R 

FX3W223U UNK-B . 

. TNR1716R 

FW137 SKF . 

. 513242 

FW38 SKF . 

. 510074 

FWG138R FM . 

. RCJ1 3/8 

FX3W2B08U UNK-B ... 

. TNR12R 

FW138 SKF . 

. 517004WB 

FW40 SKF . 

. 510078 

FWG158R FM . 

. FWG158R 

FX3W2E20U UNK-B .... 

. TNR114R 

FW14 SKF . 

. 510014 

FW404820 FM . 

. FW404820 

FWG158R FM . 

. RCJ1 5/8 

FX3Y21DH UNK-B . 

. TNR58R 

FW142 SKF . 

. 513093 

ISM3 SKF . 

. 510052 

FWG1716R FM . 

. FWG1716R 

FX3Y210N UNK-B . 

. TNR58R 

FW143 SKF . 

. 510013 

FW44 SKF . 

. 510087 

FWG1716R FM . 

. RCJ1 7/16 

FX3Y212H UNK-B . 

. TNR34R 

FW145 SKF . 

. 510039 

FW45 SKF . 

. 510050 

FWG178R FM . 

. FWG178R 

FX3Y212N UNK-B . 

. TNR34R 

FW146 SKF . 

. 510018 

FW455017 FM . 

. FW455017 

FWG1R FM . 

. FWG1R 

FX3Y214H UNK-B . 

. TNR34R 

FW147 SKF . 

. 510011 

FW47 SKF . 

. 513073 

FWG1R FM . 

. RCJ1 

FX3Y214N UNK-B . 

. TNR78R 

FW148 SKF . 

. 517003 

FW475325 FM . 

. FW475325 

FWG2316R FM . 

. FWG2316R 

FX3Y216H UNK-B . 

. TNR1R 

FW149 SKF . 

. 510017 

FW48 SKF . 

. 510073 

FWG2316R FM . 

. RCJ2 3/16 

FX3Y216N UNK-B . 

. TNR1R 

FW150 SKF . 

. 510033 

FW4Z4628AA FORD . 

. HIP945727 

FWG2716R FM . 

. FWG2716R 

FX3Y218H UNK-B . 

. TNR118R 

FW151 SKF . 

. 517009 

FW4Z463DAA FORD . 

. NP559445 

FWG2716R FM . 

. RCJ2 7/16 

FX3Y218N UNK-B . 

. TNR118R 

FW152 SKF . 

. 510015 

FW5D SKF . 

. 510063 

FWG2R FM . 

. FWG2R 

FX3Y219H UNK-B . 

. TNR1316RM 

FW153 SKF . 

. 510006 

FW5D1 SKI . 

. 510029 

FWG2R FM . 

. RCJ2 

FX3Y219N UNK-B . 

. TNR1316RM 

FW154 SKF . 

. 510028 

FW50552D FM . 

. FW505520 

FWG34R FM . 

. FWG34R 

FX3Y22DH UNK-B . 

. TNR114R 

FW155 SKF . 

. 510051 

FW51 SKF . 

.WB000007 

FWG34R FM . 

. RCJ 3/4 

FX3Y220N UNK-B . 

. TNR114R 

FW156 SKF . 

. 513098 

FW55 SKF . 

.WB000014 

FWG78R FM . 

. FWG78R 

FX3Y221H UNK-B . 

.TNR1518RM 

FW158 SKF . 

. 513099 

FW55602D FM . 

. FW556020 

FWH556320 FM . 

. FWH556320 

FX3Y221N UNK-B . 

. TNR1516RM 

FW161 SKF . 

. 513180 

FW60 SKF . 

. 510060 

FWK1 SKF . 

. SBK1 

FX3Y222H UNK-B . 

. TNR138R 

FW162 SKF . 

. 517006 

FW62 SKF . 

. 513147 

FWRH21116R FM . 

. FWRH21116R 

FX3Y222N UNK-B . 

. TNR138R 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

FX3Y223H LIMB . 

. TWR1716R 

FY78WM SKF . 

. F52R 

FYTJ107S SKF . 

... STNR1716R 

G1103KPP3C0L TORRIN .. 

... WPC103TPC 

FX3Y223N LIMB . 

. TNR1716R 

FY8 SKF . 

. FNR12R 

FYTJ14S SKF . 

. STNR78R 

G1103KPPB3C0L TORRIN 

. WPS103TRC 

FX3Y224H LIMB . 

. TNR112R 

FY8FM SKF . 

. FNR12R 

FYTJ8P SKF . 

. TNR12R 

G1103KPPB4 FAFNIR . 

WPS103TRCC 

FX3Y224N LIMB . 

. TNR112R 

FY8X SKF . 

. FNR12R 

FYTJ8S SKF . 

. STNR12R 

G1103KPPB4+C0L FAFNIR 

FX3Y231N LIMB . 

. TNR11516R 

FYD209RB SKF . 

. FD209RB 

FYTP100 SKI . 

.. NPS100RRC 


WPS103TRCC 

FX3Y2B08H LINK-B . 

. TWR12R 

FYP014 SKF . 

. F52R 

FYTP1D02 SKF . 

.. NPS100RRC 

G1103KPPB4C0L TORRIN 


FX3Y2B08N LIMB . 

. TWR12R 

FYP015 SKF . 

. F52R 

FYTP1D5 SKF . 

.. IMPS 105RRC 


WPS103TRCC 

FX538 COCKSH . 

. 14137A 

FYP10 SKF . 

. FNR58R 

FYTP1D52 SKF . 

.. NPS105RRC 

G1103KRR SKF . 

. WPC103GRC 

FXS16 COCKSH . 

. 3780 

FYP100 SKF . 

. F52R 

FYTP8 SKI . 

. TNR12R 

G1103KRRB FAFNIR . 

.. WPS103GRC 

FXS17 COCKSH . 

. 3720 

FYP1022 SKF . 

. FWG118R 

FYTP82 SKF . 

. TWR12R 

G1103KRRB SKI . 

. WPS103GRC 

FXS38 COCKSH . 

. 14137A 

FYP103 SKF . 

. FNR1316RM 

G01187C FM . 

. 614069 

G1103KRRB2C0L TORRIN 


FXS39 COCKSH . 

. 3984-3920 

FYP1D32 SKF . 

. FWG1316RM 

G01377C FM . 

. 614009 


WPS103GRCC 

FXS40 COCKSH . 

. 09196 

FYP1042 SKF . 

. FWG114R 

G01697CA FM . 

. 614037 

G1103KRRB3 FAFNIR . 

WPS103GRCC 

FXS41 COCKSH . 

. 09078 

FYP1062 SKF . 

. FWG138R 

G01697CAP FM . 

. 614037 

G1103KRRB3 SKF . 

WPS103GRCC 

FY10 SKI . 

. FNR58R 

FYP1072 SKF . 

. FWG1716R 

G017TS7118 FORD . 

. 306TB 

G1103KRRB + C0L FAFNIR 

. WPS103GR 

FY100 SKF . 

. F52R 

FYP14 SKF . 

. F52R 

G0BA4220 FORD . 

. 30207M 

G1103PPB3 SKF . 

.. WPS103TRC 

FY100WM SKF . 

. F52R 

FYP142 SKF . 

. F52R 

G1008KRRB SKF . 

. WPS108GRC 

G1103PPB4 SKF . 

WPS103TRCC 

FY100X SKF . 

. F52R 

FYP15 SKF . 

. F52R 

G100MSA FM . 

. G100MSA 

G1104KLLB FAFNIR . 

.. WPS104GRC 

FY10FM SKF . 

. FNR58R 

FYP152 SKF . 

. F52R 

G100MSA SKF . 

. G100MSA 

G1104KPP2C0L TORRIN .. 

. WPC104TRC 

FY10X SKF . 

. FNR58R 

FYP8 SKI . 

. FNR12R 

G100MSB SKF . 

. G100MSA 

G1104KPPB2C0L TORRIN 

. WPS104TRC 

FY111/16WM SKF . 

. FWG11116R 

FYP82 SKF . 

. FNR12R 

G1010KRRB SKF . 

. WPS010GRC 

G1104KRRB FAFNIR . 

.. WPS104GRC 

FY11J2FM SKI . 

. FNR112R 

FYT100FM SKF . 

. NPS100RRC 

G1010KRRB + COL FAFHIR 

. WPS010GR 

G1104KRRB SKF . 

. WPS104GRC 

FY112FM SKF . 

. FIMR112R 

FYT104WL SKF . 

. T72R 

G1012KLLB FAFNIR . 

.. WPS012GRC 

G1104KRRB + C0L FAFNIR 

. WPS104GR 

FY11/2TM SKF . 

. SFIXIR112R 

FYT105FM SKF . 

. NPS105RRC 

G1012KRR SKF . 

. WPC012GRC 

G1104KRRBC0L TORRIN . 

.. WPS104GRC 

FY11/2WM SKI . 

. FWG112R 

FYT107WL SKF . 

. T72R 

G1012KRRB FAFNIR . 

.. WPS012GRC 

G1104PPB2 SKF . 

.. WPS104TRC 

FY11/4AFM SKF . 

. FNR1142R 

FYT11116WM SKF . 

. T85R 

G1012KRRB SKF . 

. WPS012GRC 

G1105KRRBC0L TORRIN . 

.. WPS105GRC 

FY114AFM SKF . 

. FNR1142R 

FYT111WL SKF . 

. T85R 

G1012KRRB + COL FAFNIR 

. WPS012GR 

G1106KRR SKF . 

. WPC106GRC 

FY11J4FM SKF . 

. FIMR114R 

FYT112FM SKF . 

. TNR112R 

G1012KRRBC0L TORRIN . 

.. WPS012GRC 

G1106KRRB SKF . 

. WPS106GRC 

FY114FM SKF . 

. FNR114R 

FYT11/2FM SKF . 

. TNR112R 

G1013KRRB FM . 

... G1013KRRB 

G1106KRRBC0L TORRIN . 

.. WPS106GRC 

FY11/4WM SKF . 

. FWG114R 

FYT112WM SKF . 

. T80R 

G1013KRRB SKI . 

. WPS013GRC 

G1107KLLB FAFNIR . 

.. WPS107GRC 

FY115/16WM SKF . 

. FWG1151BR 

FYT114FM SKF . 

. TNR114R 

G1013KRRBC0L TORRIN . 

.. WPS013GRC 

G1107KPPB2C0L TORRIN 

. WPS107TRC 

FY11/8WM SKF . 

. FWG118R 

FYT11I4FM SKF . 

. TNR114R 

G1014KRR SKF . 

. WPC014GRC 

G1107KRR SKF . 

. WPC107GRC 

FY1/2FM SKI . 

. FNR12R 

FYT11/4TM SKF . 

. STNR114R 

G1014KRRB SKF . 

. WPS014GRC 

G1107KRRB FAFNIR . 

.. WPS107GRC 

FY12FM SKF . 

. FNR12R 

FYT11/4WM SKF . 

.TWG114R 

G1014KRRBC0L TORRIN . 

.. WPS014GRC 

G1107KRRB SKI . 

. WPS107GRC 

FY1316FM SKF . 

. FNR1316RM 

FYT114WM SKF . 

. T72R 

G1015KRR SKF . 

. WPC015GRC 

G1107KRRB + C0L FAFNIR 

. WPS107GR 

FY1316WM SKI . 

.FWG1316RM 

FYT11516WM SKF . 

. T90R 

G1015KRRB SKF . 

. WPS015GRC 

G1107KRRBC0L TORRIN . 

.. WPS107GRC 

FY13/16WM SKF . 

.FWG1316RM 

FYT115WL SKF . 

. T90R 

G1015KRRBC0L TORRIN . 

.. WPS015GRC 

G1107PPB2 SKF . 

.. WPS107TRC 

FY13/4WM SKI . 

. FWG134R 

FYT118FM SKF . 

. TNR118R 

G1024 COCKSH . 

. 208 

G1108KLLB FAFNIR . 

.. WPS108GRC 

FY13/8FM SKF . 

. FIMR138R 

FYT11J8FM SKF . 

. TNR118R 

G1025 COCKSH . 

. 208S 

G1108KPPB3C0L TORRIN 

. WPS108TRC 

FY13/8WM SKI . 

. FWG138R 

FYT11/8TM SKF . 

. STWR118R 

G1025C COCKSH . 

. 208S 

G1108KRRB FAFNIR . 

.. WPS108GRC 

FY14 SKF . 

. F52R 

FYT12FM SKI . 

. TNR12R 

G10334 GALION . 

. 522 

G1108KRRB SKI . 

. WPS108GRC 

FY14WM SKF . 

. F52R 

FYT1/2TM SKF . 

. STNR12R 

G10335 GALION . 

. 529X 

G1108KRRB + C0L FAFNIR 

. WPS108GR 

FY14X SKF . 

. F52R 

FYT1316FM SKF . 

.TIMR1316RM 

G10414 CASE . 

. 388A 

G1108PPB3 SKF . 

.. WPS108TRC 

FY15 SKI . 

. F52R 

FYT134WM SKF . 

. T85R 

G10415 CASE . 

. 383A 

G1109KRRB SKF . 

. WPS109GRC 

FY15/8WM SKI . 

. FWG158R 

FYT13/8FM SKF . 

. TNR138R 

G10416 CASE . 

. 306L 

G1109KRRBC0L TORRIN . 

.. WPS109GRC 

FY15WM SKF . 

. F52R 

FYT138WM SKF . 

. T72R 

G10418 CASE . 

. 110CR 

G1110KRR SKF . 

. WPC110GRC 

FY15X SKI . 

. F52R 

FYT13WL SKF . 

. T62R 

G10425 CASE . 

. 18520 

G1110KRRB SKI . 

. WPS110GRC 

FY1716FM SKF . 

. FNR1716R 

FYT15/16FM SKF . 

.TNR1516RM 

G10623 CASE . 

. 203S 

Gill0KRRBC0L TORRIN . 

.. WPS110GRC 

FY17/16FM SKF . 

. FNR1716R 

FYT17/16FM SKF . 

. TNR1716R 

G10624 CASE . 

. 206SS 

G1110PPB4 SKF . 

.. WPS110TRC 

FY17/16TM SKF . 

. SFNR1716R 

FYT1716FM SKF . 

. TNR1716R 

G10814 CASE . 

. LM1191D 

Gill1KPPB4C0L TORRIN 

. WPS111TRC 

FY17/16WM SKF . 

. FWG1716R 

FYT17/16TM SKF . 

. STNR1716R 

G10815 CASE . 

. LM11949 

G1111KRR SKF . 

. WPC111GRC 

FY1FM SKF . 

. FIMR1R 

FYT1716WM SKF . 

. T72R 

G1100KPP3C0L TORRIN .. 

. WPC100TRC 

G1111KRRB SKF . 

. WPS 111 GRC 

1Y11VI SKF . 

. SFNR1R 

FYT1FM SKF . 

. TNR1R 

G1100KPPB3C0L TORRIN 

. WPS100TRC 

G1111KRRBC0L TORRIN . 

.. WPS 111 GRC 

FY1WM SKF . 

. F52R 

FYT1TM SKF . 

. STNR1R 

G1100KRRB FAFNIR . 

.. WPS100GRC 

G1111PPB4 SKF . 

.. WPS111TRC 

FY207 SKF . 

. FWG2716R 

FYT3/4FM SKF . 

. TNR34R 

G1100KRRB SKI . 

. WPS100GRC 

Gill2KLLB FAFNIR . 

.. WPS 112GRC 

FY207WM SKF . 

. FWG2716R 

FYT34FM SKI . 

. TNR34R 

G1100KRRB + COL FAFNIR 

. WPS100GR 

G1112KPPB4C0L TORRIN 

. WPS112TRC 

FY207X SKF . 

. FWG2716R 

FYT5/8FM SKF . 

. TNR58R 

G1100KRRBC0L TORRIN . 

.. WPS100GRC 

Gill2KRRB FAFNIR . 

.. WPS112GRC 

FY23/16WM SKF . 

. FWG2316R 

FYT58FM SKI . 

. TNR58R 

G1100PPB3 SKF . 

.. WPS100TRC 

Gill2KRRB SKF . 

. WPS112GRC 

FY2716WM SKF . 

. FWG2716R 

FYT7/8FM SKF . 

. TNR78R 

G1101KRRB SKF . 

. WPS101GRC 

Gill2KRRB + COL FAFNIR 

. WPS112GR 

FY27/16WM SKF . 

. FWG2716R 

FYT7/8TM SKI . 

. STNR78R 

G1101KRRBC0L TORRIN . 

.. WPS101GRC 

Gill2KRRBC0L TORRIN . 

.. WPS112GRC 

FY34FM SKF . 

. FNR34R 

FYT8FM SKF . 

. TNR12R 

G1102KRR SKF . 

. WPC102GRC 

G1112PPB4 SKF . 

.. WPS112TRC 

FY3/4FM SKI . 

. FNR34R 

FYTJ1OOP SKF . 

. NPS100RRC 

G1102KRRB SKF . 

. WPS102GRC 

Gill3KRRB SKF . 

. WPS112GRC 

FY3/4WM SKF . 

. FWG34R 

FYTJ10DS SKF . 

. STNR1R 

G1102KRRBC0L TORRIN . 

.. WPS102GRC 

Gill3KRRBC0L TORRIN . 

.. WPS113GRC 

FY58FM SKF . 

. FNR58R 

FYTJ100X SKF . 

. NPS100RRC 

G1102PPB3 SKF . 

.. WPS102TRC 

G1114KRRB SKI . 

. WPS114GRC 

FY5/8FM SKF . 

. FNR58R 

FYTJ102S SKF . 

. STWR118R 

G1103KLLB FAFNIR . 

.. WPS103GRC 

G1114KRRBC0L TORRIN . 

.. WPS114GRC 

FY7/8WM SKF . 

. FWG78R 

FYTJ104S SKF . 

. STNR114R 

G1103KLLB3 FAFNIR . 

WPS103GRCC 

G1115KPPB3C0L TORRIN 

. WPC115TRC 
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Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

G1115KRR SKF . 

.. WPC115GRC 

G223297 CLARK . 

. 15120-15245 

G88501 SKF . 

. 88501 

GAKA283655A FORD .... 

. 395A 

G1115KRRB SKF . 

.. WPS115GRC 

G223304 CLARK . 

. 757-752 

G88502 SKF . 

. 88502 

GAUB241268A FORD .... 

. 462 

Gill5KRRBC0L TORRIN . 

.. WPS115GRC 

G223306 CLARK . 

L225849-L225810 

G88503 SKF . 

. 88503 

GB1202 FORD . 

. 47620 

Gill5KRRC0L TORRIN ... 

.. WPC115GRC 

G223307 CLARK . 

. 565-563 

G88504 SKF . 

. 88504 

GB4589 MASSEY . 

. 207S 

G1115PPB3 SKF . 

.. WPS115TRC 

G223308 CLARK . 

L432349-L432310 

G88505 SKF . 

. 88505 

GB6205 HONDA . 

. 205BB 

G1200KRRB SKF . 

.. WPS200GRC 

G223309 CLARK . 

. 758-752 

G88506 SKI . 

. 88506 

GB6207 HONDA . 

. 207 

G1200KRRBC0L TORRIN . 

. WPS200GRC 

G223310 CLARK . 

. 47686-47620 

G88506AR SKF . 

. 88506AR 

GB6208 HONDA . 

. 208 

G1203KRR SKF . 

. WPC203GRC 

G2396 WHITE . 

. 204S 

G88506BR SKF . 

. 88506BR 

GB6302Z HONDA . 

. 302S 

G1203KRRB SKF . 

.. WPS203GRC 

G3005 MASSEY . 

. 205BB 

G88508 SKF . 

. 88508 

GB6304Z HONDA . 

. 304S 

G1203KRRBC0L TORRIN . 

.. WPS203GRC 

G305SF MRC . 

. 305SLV 

G88509 SKI . 

. 88509 

GB6305 HONDA . 

. 305AG 

G1203KRRC0L TORRIN ... 

.. WPC203GRC 

G306SF MRC . 

. 306SLV 

G885151E SKF . 

. 885151E 

GB983937 FM . 

. GB983937 

G1204KRRB SKF . 

.. WPS204GRC 

G33S2615X MAZDA . 

. HA590193 

G885152 SKF . 

. 885152 

GBT307753A FORD . 

. 359S 

G1204KRRBC0L TORRIN . 

.. WPS204GRC 

G40117180A MAZDA 

. 513185 

G8MTH7025 FORD . 

. 308LI 

GBT307768 FORD . 

. 15250X 

G1207KRRB SKF . 

.. WPS207GRC 

G40117290 FORD . 

. 32205 

G907588 AMC . 

. 1377C 

GBT307770 FORD . 

. 09078 

G1207KRRBC0L TORRIN . 

.. WPS207GRC 

G40117290 MAZDA . 

. 32205 

G909001 SKI . 

. B01 

GBT307779 FORD . 

. 382 

G13075 CASE . 

. 109TB 

G4538 MASSEY . 

. 212 

G909002 SKF . 

. B02 

GBT307781 FORD . 

. 387A 

G13600 CASE . 

13685-13621 

G508350 FORD . 

. 31597-31520 

G909025 SKF . 

. B25 

GBT307793 FORD . 

. 25520 

G13605 CASE . 

.. 395S-394AS 

G510603 FORD . 

. 88107 

G909026 SKF . 

. B26 

GBT307794 FORD . 

. 25580 

G13606 CASE . 

. 208L 

G52MSA FM . 

. G52MSA 

G909040 SKF . 

. B40 

GBT307795 FORD . 

. 15120 

G13610 CASE . 

.... 368A-362A 

G52MSA FM .G52MSA/MSBZPPRAG 

G909041 SKF . 

. B41 

GBT308121 FORD . 

. 15100 

G13624 CASE . 

. 2005T 

G52MSA REXNOR . 

. G52MSA 

G909044 SKI . 

. B44 

GBTA307751 FORD . 

. 09194 

G14V2615XB MAZDA . 

. 513131 

G52MSA SKI . 

. G52MSA 

G909045 SKF . 

. B45 

GC220 me . 

. 204L 

G15200 CASE . 

. 13621 

G56017290 MAZDA . 

. SET32 

G909046 SKF . 

. B46 

GC225 IHC . 

. 205L 

G15201 CASE . 

. 13685 

G56117180 MAZDA . 

. 513185 

G909047 SKI . 

. B47 

GC230 IHC . 

. 206L 

G15202 CASE . 

. 24720 

G56117190 MAZDA . 

. SET32 

G909048 SKF . 

. B48 

GC230N IHC . 

. 206L 

G15203 CASE . 

. 29590 

G57204 CASE . 

. SET6 

G909052 SKF . 

. B52 

GC235 IHC . 

. 207L 

G15204 CASE . 

. 29520 

G57444 CASE . 

. LM67010 

G909062 SKF . 

. B62 

GC240 IHC . 

. 208L 

G15205 CASE . 

. 59175 

G57445 CASE . 

. LM67048 

G909066 SKF . 

. B66 

GC245 IHC . 

. 209L 

G15207 CASE . 

. 395S 

G57451 CASE . 

. LM48510 

G909067 SKF . 

. B67 

GC250 IHC . 

. 210L 

G15208 CASE . 

. 394AS 

G57452 CASE . 

. LM48548 

G909070 SKI . 

. B70 

GC2505CN FM . 

. GC2505C 

G15210 CASE . 

. 362A 

G5F017180 MAZDA . 

. SET32 

G909073 SKF . 

. B73 

GC255 IHC . 

. 211L 

G15211 CASE . 

. 368A 

G62MSA FM . 

. G62MSA 

G90MSA FM . 

. G90MSA 

GC320 me . 

. 304L 

G15213 CASE . 

. 2585 

G62MSA REXNOR . 

. G62MSA 

G90MSA SKI . 

. G90MSA 

GC325 IHC . 

. 305L 

G15214 CASE . 

. LM603011 

G62MSA SKI . 

. G62MSA 

G91TH12120 FORD . 

. 203AB 

GC330 IHC . 

. 306L 

G15215 CASE . 

. LM603049 

G7109 SKF . 

. 7109 

G922 HUCO . 

. 663 

GC335 IHC . 

. 307L 

G15217 CASE . 

. 59187 

G71733075 MAZDA . 

. 513057 

G9221/2 HUCO . 

. 652 

GC335N IHC . 

. 307L 

G15218 CASE . 

. LM501310 

G72MSAMSBZPPAIRAG FM 

G93A10094 FORD . 

. 202AG 

GC340 me . 

. 308L 

G15219 CASE . 

. LM501349 

G72MSAIMSB ZP PAIR AG 

G93A4220 FORD . 

. 2788 2729X 

GC340N IHC . 

. 308L 

G15221 CASE . 

. 31597 

G73A10094 FORD .... 

. 202AG 

G93A4221 FORD . 

. 2788 

GC345 IHC . 

. 309L 

G1625C FM . 

. G1625C 

G8013 SKF . 

. 8013 

G93A8626 FORD . 

. 202S 

GC345W IHC . 

. HI309L 

G1625CN FM . 

. G1625C 

G8026 SKI . 

. 8026 

GA01250CA FM . 

. 614108 

GC350 me . 

. 310L 

G16687 GALION . 

. 88505 

G80MSA FM . 

. G80MSA 

GA01377CA FM . 

. 614009 

GC355 IHC . 

. 311L 

G1697C FM . 

. G1697C 

G80MSA REXNOR . 

. G80MSA 

GA1023 MASSEY . 

. 5203KE 

GCT22 SKI . 

. 614037 

G1697CN FM . 

. G1697C 

G80MSA SKI . 

. G80MSA 

GA1773 MASSEY . 

. 206WB 

GD2005C FM . 

. GD2005C 

G1709 HUCO . 

. 744 

G8339 SKF . 

. 8984YY 

GA2255C FM . 

. GA2255C 

GD2005CN FM . 

. GD2005C 

G17091/2 HUCO . 

. 742 

G8500 SKF . 

. 8500 

GA2255CIM FM . 

. 614019 

GD2505C FM . 

. GD2505C 

G1713 HUCO . 

. 657 

G8503 SKF . 

. 8503 

GA2A2615X MAZDA . 

. 512119 

GD2505CN FM . 

. GD2505C 

G17131/2 HUCO . 

. 652 

G8505 SKF . 

. 8505 

GA2A33047C MAZDA . 

. 510010 

GD7A2615X MAZDA . 

. 512119 

G206KPP4 SKF . 

. HPC100TR 

G8506 SKF . 

. 8506 

GA2A33047DMV MAZDA . 

. 510010 

GD7G2615X MAZDA . 

. 512186 

G206KPP4 TORRIN . 

. HPC100TR 

G8507 SKF . 

. 8507 

GA2G2615X MAZDA . 

. 512118 

GD88506C SKF . 

. 88506AR 

G206KPPB4 SKF . 

. HPS100TR 

G8537 SKI . 

. 8537 

GA4067 MASSEY . 

. 305AG 

GE21 FORD . 

. 203FF 

G206KPPB4 TORRIN . 

. HPS100TR 

G85MSA FM . 

. G85MSA 

GA4069 MASSEY . 

. 305AG 

GE2505C FM . 

. GE2505C 

G206KRRB6 SKF . 

. HPS100GP 

G85MSA REXNOR . 

. G85MSA 

GA5S2615XA MAZDA . 

. 512118 

GE2505CN FM . 

. GE2505C 

G207KPPB2 SKF . 

. HPS102GR 

G85MSA SKI . 

. G85MSA 

GAA10094 FORD . 

. 209BB 

GE31 FORD . 

. MNJ471S 

G207KPPB2 TORRIN . 

. HPS102GR 

G85MSAZPSNGL FM 

G85MSA ZP SNG 

GAA10094A FORD . 

. 209BB 

GE8 FORD . 

. 304DD 

G207M MRC . 

. 207L 

G8605 SKF . 

. 8605 

GAA10094B FORD . 

. 204S 

GEB7065 FORD . 

. 305SL 

G2163 MASSEY . 

. 203AB 

G87013 SKF . 

. 87013 

GAA100954A FORD . 

. 205BB 

GF10 ROBERT . 

. FNR58R 

G223277 CLARK . 

47490-47420 

G87501 SKF . 

. 87501 

GAA6934B FORD . 

. 210S 

GF12 ROBERT . 

. FWG34R 

G223282 CLARK . 

. 3782-3720 

G87503 SKF . 

. 87503 

GAA6944B FORD . 

. 209BB 

GF14 ROBERT . 

. FWG78R 

G223284 CLARK . 

. 387A-382A 

G87504 SKF . 

. 87504 

GAA7633 FORD . 

. 1214S 

GF15 ROBERT . 

. FWG1516R 

G223286 CLARK . 

45280-45221 

G87505 SKF . 

. 87505 

GAA7633B FORD . 

. 1214S 

GF16 ROBERT . 

. FWG1R 

G223288 CLARK . 

. 559-552A 

G87507 SKF . 

. 87507 

GAA8530 FORD . 

. 8502 

GF1789 MASSEY . 

. 204 

G223289 CLARK . 

. 539-532X 

G88107 SKF . 

. 88107 

GAD 10094 FORD . 

. 305S 

GF18 ROBERT . 

. FWG118R 

G223291 CLARK . 

25584-25523 

G88107AR SKF . 

. 88107AR 

GAF6925 FORD . 

. 307TB 

GF19 ROBERT . 

.... FWG1316RM 

G223294 CLARK ... HM89449-HM89411 

G88128RA SKF . 

. 88128RAP 

GAKA283654A FORD . 

. 33281 

GF2005CN FM . 

. GF2005C 

G223296 CLARK . 

45290-45221 

G88131R SKF . 

. 88131R 

GAKA283654B FORD . 

. 33472 

GF20H ROBERT . 

. FWG114R 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


Part tt/Name 

Timken 

Part ft/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

GF22 ROBERT . 

. FWG138R 

GHB 197 BR/T-L . 

. SET37 

GKP204D12 JAF . 

. PWG34R 

GN4020 SKF . 

. 614020 

GF23 ROBERT . 

. FWG1716R 

GJ2126151 FORD . 

. 513055 

GKP205 JAF . 

.PWG25R 

GN4021 SKF . 

. 614021 

GF24 ROBERT . 

. FWG112R 

GJ2126151 MAZDA . 

. 513055 

GKP205013 JAF . 

.... PWG1316R 

GN4035 SKF . 

. 614040 

GF25 ROBERT . 

. FWG1916R 

GJ2126151 OEM . 

. 513055 

GKP205014 JAF . 

.PWG78R 

GN4042 SKF . 

. 614108 

GF26 ROBERT . 

. FWG158R 

GK1346 MASSEY . 

. 303BB 

GKP205015 JAF . 

.... PWG1516R 

GN4060 SKF . 

. 614060 

GF27 ROBERT . 

. FWG11116R 

GK2151 MASSEY . 

. 211SS 

GKP205100 JAF . 

.PWG1R 

GNF307A SKF . 

. MU1307DV 

GF28 ROBERT . 

. FWG134R 

GK23B9 MASSEY . 

. 204S 

GKP2D6 JAF . 

. PWG30R 

GQ17TS7065 FORD . 

. 308WB 

GF30 ROBERT . 

. FWG178R 

GK2396 MASSEY . 

. 204S 

GKP2D6101 JAF . 

. PWG1116RM 

G017TS7118 FORD . 

. 306TB 

GF31 ROBERT . 

. FWG11516R 

GK2410 MASSEY . 

. 307S 

GKP206102 JAF . 

. PWG118R 

G017TS7129 FORD . 

. 307TB 

GF32H ROBERT . 

. FWG2R 

GK2G2615X MAZDA .... 

. 512272 

GKP206103 JAF . 

. PWG1316RM 

G02A4611 FORD . 

. 30306M 

GF32L ROBERT . 

. FWG2R 

GK2G2615X MAZDA .... 

. HA590095 

GKP206104 JAF . 

.... PWG1142R 

GQ52 BR/T-L . 

. 207 

GF35 ROBERT . 

. FWG2316R 

GK2G2B15XA MAZDA .. 

. HA590095 

GKP207 JAF . 

.PWG35R 

G0BA4611 FORD . 

. 32206M 

GF39 ROBERT . 

. FWG271BR 

GK2H2615X MAZDA .... 

. HA590100 

GKP207104 JAF . 

. PWG114R 

GP10 ROBERT . 

. PNR58R 

GF4K2615X MAZDA 

. 51227D 

GK3370 MASSEY . 

. 5305KE 

GKP207106 JAF . 

. PWG138R 

GP10094 FORD . 

. 14131 

GF4K2615XB MAZDA 

. 51227D 

GK3844 MASSEY . 

. J322080 

GKP207107 JAF . 

.... PWG1716R 

GP12 ROBERT . 

. PWG34R 

GF8 ROBERT . 

. FNR12R 

GK3845 MASSEY . 

. J261648 

GKP208 JAF . 

.PWG40R 

GP1200 FORD . 

.... 18590-18520 

GFZ1D ROBERT . 

. FNR58R 

GK4133 MASSEY . 

. 203AB 

GKP2D8108 JAF . 

. PWG112R 

GP1201 FORD . 

. 18590 

GFZ12 ROBERT . 

. FWG34R 

GK4203 MASSEY . 

. 14137A 

GKP2D8109 JAF . 

.... PWG1916R 

GP1202 FORD . 

. 18520 

GFZ14 ROBERT . 

. FWG78R 

GK42031/2 MASSEY .... 

. 14137A-14274 

GKP209 JAF . 

.PWG45R 

GP14 ROBERT . 

. PWG78R 

GFZ15 ROBERT . 

. FWG1516R 

GK4205 MASSEY . 

. 14274 

GKP209110 JAF . 

. PWG158R 

GP15 ROBERT . 

.PWG1516R 

GFZ16 ROBERT . 

. FWG1R 

GK4337 MASSEY . 

. 14138A 

GKP209111 JAF . 

.. PWG11116R 

GP16 ROBERT . 

. PWG1R 

GFZ18 ROBERT . 

. FWG118R 

GK4338 MASSEY . 

. 14276 

GKP209112 JAF . 

. PWG134R 

GP18 ROBERT . 

. PWG118R 

GFZ19 ROBERT . 

. FWG1316RM 

GK4338 WHITE . 

. 14276 

GKP210 JAF . 

. PWG50R 

GP19 ROBERT . 

.PWG1316RM 

GFZ20H ROBERT . 

. FWG114R 

GKF203 JAF . 

. FNR17R 

GKP210113 JAF . 

.. PWG11316R 

GP20H ROBERT . 

.PWG114R 

GFZ22 ROBERT . 

. FWG138R 

GKF203D08 JAF . 

. FNR12R 

GKP210114 JAF . 

. PWG178R 

GP22 ROBERT . 

. PWG138R 

GFZ23 ROBERT . 

. FWG1716R 

GKF203D09 JAF . 

. FNR916R 

GKP210115 JAF . 

.. PWG11516R 

GP23 ROBERT . 

.PWG1716R 

GFZ24 ROBERT . 

. FWG112R 

GKF203010 JAF . 

. FNR58R 

GKP211 JAF . 

.PWG55R 

GP24 ROBERT . 

. PWG112R 

GFZ25 ROBERT . 

. FWG1916R 

GKF204 JAF . 

. FWG20R 

GKP211200 JAF . 

.PWG2R 

GP25 ROBERT . 

.PWG1916R 

GFZ26 ROBERT . 

. FWG158R 

GKF204012 JAF . 

. FWG34R 

GKP211202 JAF . 

. PWG218R 

GP26 ROBERT . 

. PWG158R 

GFZ27 ROBERT . 

. FWG11116R 

GKF205 JAF . 

. FWG25R 

GKP211203 JAF . 

.... PWG231BR 

GP27 ROBERT . 

.PWG11116R 

GFZ28 ROBERT . 

. FWG134R 

GKF205013 JAF . 

.FWG1316RM 

GL1050 MASSEY . 

. 310 

GP28 ROBERT . 

. PWG134R 

GFZ3D ROBERT . 

. FWG178R 

GKF205014 JAF . 

. FWG78R 

GL1179 MASSEY . 

. 205S 

GP29 ROBERT . 

.PWG11316R 

GFZ31 ROBERT . 

. FWG11516R 

GKF205015 JAF . 

.FWG1516R 

GL2005C FM . 

. GL2005C 

GP30 ROBERT . 

. PWG178R 

GFZ32H ROBERT . 

. FWG2R 

GKF205100 JAF . 

. FWG1R 

GL2005CN FM . 

. GL2005C 

GP31 ROBERT . 

.PWG11516R 

GFZ32L ROBERT . 

. FWG2R 

GKF2D6 JAF . 

. FWG30R 

GL255 IHC . 

. 1211L 

GP3161 FORD . 

. 11590 

GFZ35 ROBERT . 

. FWG231BR 

GKF206101 JAF . 

.FWG1116RM 

GL3203 MASSEY . 

. 304WB 

GP3162 FORD . 

. 11520 

GFZ39 ROBERT . 

. FWG271BR 

GKF2D6102 JAF . 

. FWG118R 

GL3408 MASSEY . 

. 208S 

GP32H ROBERT . 

. PWG2R 

GFZ8 ROBERT . 

. FIMR12R 

GKF206103 JAF . 

.FWG1316RM 

GL3429 MASSEY . 

. 210S 

GP32L ROBERT . 

. PWG2R 

GG6395 FORD . 

. 5205KE 

GKF206104 JAF . 

.FWG1142R 

GL355 IHC . 

. 1311AGL 

GP35 ROBERT . 

.PWG2316R 

GG6432 FORD . 

. 5209W 

GKF207 JAF . 

. FWG35R 

GM1167 DORMAN . 

. G2062C 

GP36 ROBERT . 

. PWG214R 

GGB465 FORD . 

. 108TB 

GKF207104 JAF . 

. FWG114R 

GM1181 FEDRAL . 

. G1625C 

GP39 ROBERT . 

.PWG2716R 

GH2005C EM . 

. GH2005C 

GKF207105 JAF . 

.FWG1516RM 

GM1183 DORMAN . 

. G2505C 

GP3A4222 FORD . 

. 2729X 

GH5310A SKF . 

. 5310WA 

GKF207106 JAF . 

. FWG138R 

GIV11193 FEDRAL . 

. GD2005C 

GP4221 FORD . 

. 24780 

GHB101 BRIT-L . 

. SET4 

GKF207107 JAF . 

.FWG1716R 

GM 1194 FEORAL . 

. GD2005C 

GP4222 FORD . 

. 24721 

GHB102 BRIT-L . 

. SET2 

GKF2D8 JAF . 

. FWG40R 

GM1561TBW773 LiNK-B . 

.... TGM1561R 

GP4628 FORD . 

. 02820 

GHB104 BRIT-L . 

. 09067-09195 

GKF208108 JAF . 

. FWG112R 

GM1561TB/W773 REXNOR . TGM1561R 

GP4630 FORD . 

. 02872 

GHB105 BRIT-L . 

. SETB 

GKF208109 JAF . 

.FWG1916R 

GM1561TBW773 REXNOR 

.. TGM1561R 

GP7028 FORD . 

. 207SL 

GHB1D6 BRIT-L . 

. SET21 

GKF2D9 JAF . 

. FWG45R 

GM1561TBW773A REXNOR TGM1561 

GP7065 FORD . 

. 307S 

GHB107 BRIT-L . 

. SET1 

GKF209110 JAF . 

. FWG158R 

GM1724 FEDRAL . 

. 614018 

GP/'18 FORD . 

. J241644 

GHB110 BRIT-L . 

. 03062-03162 

GKF209111 JAF . 

.FWG11116R 

GM2005C FM . 

. GM2005C 

GP7718 FORD . 

. J241644 

GHB112 BRIT-L . 

LM29749-LM29710 

GKF209112 JAF . 

. FWG134R 

GM2005CN FM . 

. GM2005C 

GP7718A FORD . 

. J241644 

GHB117 TRIMPH . 

. LS10 

GKF210 JAF . 

. FWG50R 

GM524 DORMAN . 

. 2128RC 

GP7718A2 FORD . 

. J241644 

GHB128 BR/T-L . 

. 30303 

GKF210113 JAF . 

.FWG11316R 

GM901203 AMC . 

. 203AB 

GP7719 FORD . 

. 206WB 

GHB129 BRIT-L . 

. 30205M 

GKF210114 JAF . 

. FWG178R 

GM903210 AMC . 

. 210S 

GP7723 FORD . 

. 14131 

GHB130 BRIT-L . 

. 207 

GKF210115 JAF . 

.FWG11516R 

GM906 DORMAN . 

. G2135C 

GP7725 FORD . 

. 14131 

GHB136 BRIT-L . 

. 14138A 14276 

GKF211 JAF . 

. FWG55R 

ON 1086 SKF . 

. 614037 

GP7A33047 MAZDA .... 

. 510010 

GHB137 BR/T-L . 

. 25877-25820 

GKF211200 JAF . 

. FWG2R 

GN115KRRB SKF . 

WPSH115RRC 

GP8 ROBERT . 

. PNR12R 

GHB139 BRIT-L . 

. 18590-18520 

GKF211202 JAF . 

. FWG218R 

GN1444 SKF . 

. 614017 

GPA10094 FORD . 

. 209BB 

GHB140 BRIT-L . 

. 1869018620 

GKF211203 JAF . 

.FWG2316R 

GN1463 SKF . 

. 614036 

GPA5B49 AMC . 

. 302S 

GHB142 BRIT-L . 

. SET45 

GKFL203 JAF . 

. TNR17R 

GN1488 SKF . 

. 614018 

GPA5B49 FORD . 

. 302S 

GHB144 BRIT-L . 

. SET5 

GKFL203008 JAF . 

. TNR12R 

GN203KRRB SKF . 

WPSH203RRC 

GPA7205 FORD . 

. 207SL 

GHB158 MG . 

. RW118 

GKFL203009 JAF . 

. TNR916R 

GN207KRRB SKF . 

WPSH207RRC 

GPA7271 FORD . 

. 205BB 

GHB 1 59 BRIT-L . 

. 14125A-14274 

GKFL2D3D10 JAF . 

. TNR58R 

GN211KRRB SKF . 

WPSH211RRC 

GPC220 me . 

. 2D4SL 

GHB167 BRIT-L . 

. 30206M 

GKP203008 JAF . 

. PNR12R 

GN215KRRB SKF . 

WPSH215RRC 

GPC225 me . 

. 205SL 

GHB180 TRIMPH . 

. RW119 

GKP203010 JAF . 

. PNR58R 

GN3013 SKF . 

. 614007 

GPC230 me . 

. 206SL 

GHB194 TRIMPH . 

. RW126 

GKP204 JAF . 

.PWG20R 

GN3063 SKF . 

. 614022 

GPC235 IHC . 

. 207SL 
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Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

GPC240 me . 

. 208SL 

GRA012RRB + C0L FAFNIR 

. NPS012RRC 

GRW122 SKI . 

. RW122 

GRVV218 SKI . 

. 510034 

GPC245 IHC . 

. 209SL 

GRA014NPPB FAFNIR . 

.. NPS014RRC 

GRW123 SKF . 

. RW123 

GRW219 SKI . 

. 513130 

GPC250 me . 

. 210SL 

GRA014RRB FAFNIR . 

... NPS014RRC 

GRW124R SKF . 

. RW124R 

GRW219 SKF . 

. 512234 

GPC255 me . 

. 211SL 

GRA014RRB + CQL FAFNIR 

. NPS014RRC 

GRW124RA SKF . 

. 511018 

GRW221 SKF . 

. 513151 

GPC260 me . 

. 212SL 

GRA100NPPB FAFNIR . 

.. NPS100RRC 

GRW125 SKI . 

. RW125 

GRW230 SKI . 

. 513113 

GPC325 me . 

. 305SL 

GRA100RRB FAFNIR . 

... NPS100RRC 

GRW127 SKI . 

.RW507ER 

GRW231 SKF . 

. 513106 

GPC330 me . 

. 306SL 

GRA100RRB SKF . 

.. NPS100RRC 

GRW127R SKF . 

. RW127R 

GRW232 SKF . 

. 511002 

GPC335 me . 

. 307SL 

GRA100RRB + C0L FAFNIR 

. NPS100RRC 

GRW128R SKF . 

. RW128R 

GRW232R SKF . 

. 511004 

GPC340 me . 

. 308SL 

GRA 101NPPB FAFNIR . 

.. IMPS 101RRC 

GRW129R SKF . 

. RW129R 

GRW233 SKF . 

. 511012 

GPC345 me . 

. 309SL 

GRA101RRB FAFNIR . 

... IMPS 101 RRC 

GRW130R SKF . 

. RW130R 

GRW234 SKF . 

. 511019 

GPC350 me . 

. 310SL 

GRA 101RRBC0L TORRIN . 

.. IMPS101 RRC 

GRW131R SKF . 

. RW131R 

GRW237 SKF . 

. 510003 

GPL265 me . 

. 1213SL 

GRA102RRB SKF . 

.. NPS102RRC 

GRW132 SKF . 

. 511007 

GRV7239 SKF . 

. 516007 

GPL325 IHC . 

. 305SL 

GRA103NPPB2 FAFNIR .... 

NPS103RRCC 

GRW133 SKF . 

. 510020 

GRW241 SKF . 

. 512183 

GPW10094 FORD . 

. 203SS 

GRA103RRB2 FAFNIR . 

NPS103RRCC 

GRW140 SKF . 

. 513136 

GRW250 SKI . 

. A149 

GPW7025 FORD . 

. 207SL 

GRA103RRB2 SKF . 

IMPS 103RRCC 

GRW141 SKF . 

. 513031 

GRW259 SKI . 

. 516008 

GPW7025A FORD . 

. 207SL 

GRA103RRB2 + C0L FAFNIR 

GRW142 SKI . 

. 513056 

GRW260 SKF . 

. 511013 

GPW7065 FORD . 

. 307S 


NPS103RRCC 

GRW144 SKI . 

. RW144 

GRW266 SKF . 

. 510029 

GPW/199 FORD . 

. 14131 

GRA105RRBC0L TORRIN . 

.. IMPS105RRC 

GRW145 SKF . 

. 513001 

GRW270 SKF . 

. HA590050 

GPW7580 FORD . 

. 1505 

GRA109NPPBC0L TORRIN 

. NPS109RRC 

GRW146 SKF . 

. 513008 

GRW271 SKF . 

. HA594246 

GPZ10 ROBERT . 

. PNR58R 

GRA203008 JAF . 

. NPS08RRC 

GRW146R SKF . 

. 513008 

GRVV2/2 SKI . 

. BM500004 

GPZ12 ROBERT . 

. PWG34R 

GRA204012 JAF . 

... NPS012RRC 

GRW1479 SKI . 

. 513007 

GRW273 SKF . 

. BM500005 

GPZ14 ROBERT . 

. PWG78R 

GRA205014 JAF . 

... NPS014RRC 

GRW147R SKF . 

. 514000 

GRW274 SKF . 

.WB000002 

GPZ15 ROBERT . 

... PWG1516R 

GRA205100 JAF . 

... NPS100RRC 

GRW148 SKF . 

. 513007 

GRW274 SKF . 

. HA590235 

GPZ16 ROBERT . 

. PWG1R 

GRA206101 JAF . 

.. NPS101RRC 

GRW149 SKF . 

. 513051 

GRW307R SKF . 

. RW307R 

GPZ18 ROBERT . 

.PWG118R 

GRA206104 JAF . 

NPS103RRCC 

GRW152 SKI . 

. 516001WB 

GRW309 SKI . 

. 511011 

GPZ20H ROBERT . 

.PWG114R 

GRB103 RHP . 

. 614043 

GRW153 SKF . 

. 516000 

GRW31D SKF . 

. 511010 

GPZ22 ROBERT . 

.PWG138R 

GRB106 MG . 

. MG 1716 

GRW154 SKI . 

. 513055 

GRW311 SKF . 

. 511011 

GPZ23 ROBERT . 

... PWG1716R 

GRB107 MG . 

. AU1715C 

GRW155R SKF . 

. 511016 

GRW329 SKF . 

. 516010 

GPZ24 ROBERT . 

.PWG112R 

GRB109 RHP . 

. MG 1716 

GRW156 SKF . 

. 513182 

GRW33D SKF . 

. BM500022 

GPZ25 ROBERT . 

... PWG1916R 

GRB115 RHP . 

. MG 1716 

GRW158R SKF . 

. 514001 WB 

GRW38 SKF . 

. 511029 

GPZ26 ROBERT . 

. PWG158R 

GRB207 TRIMPH . 

. TR1715 

GRW159 SKF . 

. RW132 

GRW39 SKF . 

. 511030 

GPZ27 ROBERT . 

PWG11116R 

GRB209 TRIMPH . 

. TR1716 

GRW160 SKF . 

. 512014 

GRW494 SKF . 

. BM500010 

GPZ28 ROBERT . 

.PWG134R 

GRB211 TRIMPH . 

. TR1714 

GRW162R SKF . 

. 513032 

GRW495 SKF . 

. 512225 

GPZ29 ROBERT . 

PWG11316R 

GRI5211 MCGILL . 

... MA5211EX 

GRW163 SKF . 

. 511014 

GRW496 SKI . 

. HA590241 

GPZ30 ROBERT . 

.PWG178R 

GRI5213 MCGILL . 

... MA5213EX 

GRW164 SKF . 

. 513029 

GRW506 SKF . 

. 510083 

GPZ31 ROBERT . 

PWG11516R 

GRI5215 MCGILL . 

... MA5215EX 

GRW165 SKF . 

. 511015 

GRW506AR SKF . 

. RW506AR 

GPZ32H ROBERT . 

. PWG2R 

GRI5216 MCGILL . 

... MA5216EX 

GRW166 SKF . 

. 513022 

GRW507CR SKF . 

. RW507CR 

GPZ32L ROBERT . 

. PWG2R 

GRI5217 MCGILL . 

... MA5217EX 

GRW167R SKF . 

. 511017 

GRW507ER SKF . 

. RW507ER 

GPZ35 ROBERT . 

... PWG2316R 

GRR203008 JAF . 

. NPS08RRC 

GRW168 SKF . 

. 512009 

GRW508BR SKF . 

. RW508BR 

GPZ36 ROBERT . 

.PWG214R 

GRR204012 JAF . 

.. WPS012GRC 

GRW170 SKF . 

. 513246 

GRW509FR SKF . 

. RW509FR 

GPZ39 ROBERT . 

... PWG2716R 

GRR205100 JAF . 

.. WPS100GRC 

GRW171 SKF . 

. 510010 

GRW607NR SKI . 

.RW607NR 

GPZ8 ROBERT . 

. PNR12R 

GRR206103 JAF . 

.. WPS103GRC 

GRW172 SKF . 

. 513245 

GRW77 SKF . 

.WB000009 

GQ1202 FORD . 

. 47620 

GRR206104 JAF . 

WPS103GRCC 

GRW173 SKF . 

. 511023 

GS1D2615XA MAZDA . 

. HA590195 

GQA283277B FORD . 

. 3720 

GRR207104 JAF . 

.. WPS104GRC 

GRW174 SKF . 

. 513071 

GS1D2615XB MAZDA . 

. HA590195 

GQA283278A FORD . 

. 26878 

GRR207107 JAF . 

.. WPS107GRC 

GRW175 SKF . 

. 513248 

GSQ2081D2A CONBRG .... 

.. DS208TTRA 

GQA283799A FORD . 

. 26884 

GRR208108 JAF . 

.. WPS108GRC 

GRW176 SKF . 

. 512181 

GSQ2081D2A GULF . 

... DS208TTRA 

GR1012 MASSEY . 

. 206S 

GRR209112 JAF . 

.. WPS112GRC 

GRW178 SKF . 

. 516004 

GSQ208102XA CONBRG .. 

... DS208TTRB 

GR102 SKF . 

. R102 

GRT206104 JAF . 

WPS103TRCC 

GRW180R SKF . 

. 511001 

GSQ208102XA GULF . 

... DS208TTRB 

GR114 SKI . 

. R114 

GRW100 SKF . 

. 512038 

GRW181R SKF . 

. 510005 

GSQ208102XA JAF . 

... DS208TTRB 

GR124 SKI . 

. R124 

GRW101 SKF . 

. RW101 

GRW182 SKF . 

. 516003 

GT1 MRC . 

. PWG1R 

GR2W/SHIM MRC . 

.PWG2RS 

GRW102 SKF . 

. RW102R 

GRW183 SKF . 

. 513001 

G11 3 ROBERT . 

. TNR58R 

GR5211 MCGILL . 

. M5211EX 

GRW102R SKF . 

. RW102R 

GRW185R SKF . 

. 511002 

GT1013 HUCO . 

. 26878 

GR5213 MCGILL . 

. M5213EX 

GRW103R SKF . 

. RW103R 

GRW186 SKF . 

. 511032 

GT10131/2 HUCO . 

. 26820 

GR5215 MCGILL . 

. M5215EX 

GRW104R SKF . 

. RW104R 

GRW186R SKF . 

. 511027 

GT1159 MASSEY . 

. 304S 

GR5216 MCGILL . 

. M5216EX 

GRW105R SKF . 

. RW105R 

GRW190 SKF . 

. 516005 

GT12 ROBERT . 

. TNR34R 

GR5217 MCGILL . 

. M5217EX 

GRW108 SKI . 

. 511024 

GRW192 SKF . 

. 511026 

GT1296 MASSEY . 

. 3382 

GR88107 SKF . 

. 88107AR 

GRW109R SKF . 

. RW109R 

GRW200 SKF . 

. 513130 

GT1338 MASSEY . 

. 3320 

GR88107A SKF . 

. R88107A 

GRW110R SKF . 

. RW110R 

GRW204 SKF . 

. RW122 

GT13381/2 MASSEY . 

.... 3382-3320 

GR88128A SKF . 

. R88128A 

GRW111 SKF . 

. RW111 

GRW207CCR SKF . 

. RW207CCRA 

GT1339 MASSEY . 

. 2631 

GR88506A SKF . 

. R88506A 

GRW114R SKF . 

. RW114R 

GRW207CCRA SKF . 

.RW207CCRA 

GT14 ROBERT . 

. TNR78R 

GRA008RRB FAFNIR . 

... NPS08RRC 

GRW115R SKF . 

. RW115R 

GRW209 SKF . 

. 511008 

GT140D MASSEY . 

. 206SS 

GRA008RRB SKF . 

. NPS008RRC 

GRW116 SKF . 

. RW116 

GRW210 SKF . 

. 513102 

GT1401 MASSEY . 

. 209S 

GRA010RRB + C0L TORRIN 

NPS010RR 

GRW117 SKI . 

. RW117 

GRW21 1 SKF . 

. 88107 

GHB IB MRC . 

.... PWG1516R 

GRA0 1 2NPPB FAFNIR . 

NPS012RRC 

GRW118 SKI . 

. RW118 

GRW213 SKI . 

. 511020 

GT16 ROBERT . 

. TNR1R 

GRA012RRB FAFNIR . 

NPS012RRC 

GRW119 SKF . 

. RW119 

GRW213 SKI . 

. 511035 

GT18 ROBERT . 

. TIMR118R 

GRA012RRB SKF . 

. NPS012RRC 

GRW120 SKI . 

. 513116 

GRW214 SKF . 

. 513180 

GT19 ROBERT . 

. TNR1316RM 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


Part #/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

GT2088 MASSEY . 

. 205SS 

GW209PPB12 SKF . 

.... DS209TTRF 

GWSQ111108 JAF . 

DC211TTRA 

GY1115KRRBTDCSGTFS913 FM 

GT20H ROBERT . 

. TNR114R 

GW209PPB16 FAFNIR . 

... DS209TTRE 

GWSQ211108 CONBRG . 

DS211TTRB 

GY1115KRRBTDCSGTFS913 

GT22 ROBERT . 

. TNR138R 

GW209PPB2 FAFIIIR . 

... DS209TTRA 

GWSQ211108 GULF . 

. DS211TTRB 

GYA008RRB SKF . 

. SHIPS08RR 

GT23 ROBERT . 

. TNR1716R 

GW209PPB2 SKF . 

.... DS209TTRA 

GWSQ211108 JAF . 

DS211TTRB 

GYA010RRB FAFNIR . 

. SNPS10RR 

GT24 ROBERT . 

. TNR112R 

GW209PPB4 FAFIIIR . 

... DS209TTRB 

GWZ208PP17 FAFNIR . 

. DC208TTRA 

GYA010RRB SKF . 

. SNPS10RR 

GT2480 MASSEY . 

. 5203KE 

GW209PPB4 SKF . 

.... DS209TTRB 

GX1023 MASSEY . 

. 5203KE 

GYA012RRB FAFNIR . 

. SNPS12RR 

GT3/4W/SHIM MRC .... 

.PWG34RS 

GW209PPB5 FAFNIR . 

... DS209TTRC 

GX1042 MASSEY . 

. 306TB 

GYA012RRB SKF . 

. SNPS12RR 

GT5/8 MRC . 

. PNR58R 

GW209PPB5 SKF . 

... DS209TTRC 

GX1043 MASSEY . 

. 204L 

GYA014RRB FAFNIR . 

. SNPS14RR 

GT7/8 MRC . 

. PWG78R 

GW209PPB6P SKF . 

. DS209TTH 

GX3228 MASSEY _ 

21 IS 

GYA014RRB SKF . 

. SNPS14RR 

GT8 ROBERT . 

. TNR12R 

GW209PPB8 SKI . 

.... DS209TTRK 

GX420312 MASSEY ...... 14137A-14274 

GYA015RRB SKF . 

. SNP015RR 

GTB1201 FORD . 

. 33281 

GW209PPB8 TORRIN . 

.... DS209TTRE 

GXP12L ROBERT . 

.PWG34RS 

GYA100RRB SKF . 

. SNPS100RR 

GTB1202 FORD . 

. 33462 

GW210PP3 SKF . 

... DC210TTRB 

GXP14 ROBERT . 

.PWG78RS 

GYA100RRB TORRIN . 

. SNPS100RR 

GTB1202B FORD . 

. 33462 

GW210PP3 TORRIN . 

.... DC210TTRB 

GXP15 ROBERT . 

PWG1516RS 

GYA102RRB SKF . 

. SNPS102RR 

GTB1215 FORD . 

. 399A-394A 

GW210PP4 FAFNIR . 

... DC210TTRA 

GXP16 ROBERT . 

. PWG1RS 

GYA102RRB TORRIN . 

. SNPS102RR 

GTB1216 FORD . 

. 399A 

GW210PP4 SKF . 

... DC210TTRA 

GXP19 RORFRT . .PWG1316RSM 

GYA103RRB SKI . 

. SNPS103RR 

GTB1217 FORD . 

. 394A 

GW210PP9 SKF . 

... DC210TTRG 

GXP20H ROBERT . 

.. PWG114RS 

GYA103RRB TORRIN . 

. SNPS103RR 

GTB1239A FORD . 

. 453X 

GW210PP9 TORRIN . 

.... DC210TTRG 

GXP20L ROBERT . 

... PWG114RS 

GYA103RRB2 SKF . 

... SNPS103RRA 

GTB1240A FORD . 

. 462 

GW210PPB2 FAFNIR . 

... DS210TTRA 

GXP22 ROBERT . 

.. PWG138RS 

GYA103RRB2 TORRIN ... 

... SNPS103RRA 

GTB19059 FORO . 

. 309 

GW210PPB2 SKF . 

.... DS210TTRA 

GXP23 ROBERT . 

PWG1716RS 

GYA104RRB SKF . 

. SNPS104RR 

GTB3160 FORD . 

. 23100-23256 

GW210PPB4 FAFNIR . 

... DS210TTRB 

GXP24 ROBERT . 

.. PWG112RS 

GYA104RRB TORRIN . 

. SNPS104RR 

GTB3161 FORD . 

. 23100 

GW210PPB4 SKI . 

... DS210TTRB 

GXP28 ROBERT . 

.. PWG134RS 

GYA106RRB SKF . 

. SNPS106RR 

GTB3162 FORD . 

. 23256 

GW210PPB5 FAFNIR . 

... DS210TTRC 

GXP31 ROBERT .1 

PWG11516RS 

GYA106RRB TORRIN . 

. SNPS106RR 

GTB5383 FORD . 

. 309 

GW210PPB5 SKF . 

... DS210TTRC 

GXP35 ROBERT . 

PWG2316RS 

GYA107RRB SKF . 

. SNPS107RR 

GTB7271 FORD . 

. 207 

GW211PP17 SKF . 

... DC211TTRB 

GXP36 ROBERT . 

.. PWG214RS 

GYA107RRB TORRIN . 

. SNPS107RR 

GTB7285 FORD . 

. 5207W 

GW211PP2 SKF . 

... DC211TTRC 

GXP39 ROBERT . 

PWG2716RS 

GYA108RRB SKF . 

. SNPS108RR 

GTB7286 FORD . 

. J321664 

GW211PP2 TORRIN . 

.... DC211TTRC 

GXPZ12L ROBERT . 

. PWG34RS 

GYA108RRB TORRIN . 

. SHIPS 108RR 

GTB7287 FORD . 

. J321652 

GW211PP21 TORRIN . 

... DC211TTRD 

GXPZ14 ROBERT . 

.... PWG78RS 

GYAE20RRB SKF . 

. SNPS20RR 

GTB7723 FORD . 

. 342S 

GW211PP3 FAFNIR . 

... DC211TTRA 

GXPZ15 ROBERT . 

PWG1516RS 

GYAE20RRB TORRIN . 

. SNPS20RR 

GTB7872 FORD . 

. 332 

GW211PP3 SKF . 

... DC211TTRA 

GXPZ16 ROBERT . 

. PWG1RS 

GYAE25RRB SKF . 

. SNPS25RR 

GTB7873 FORD . 

. 342S 

GW211PP4 FAFNIR . 

... DC211TTRB 

GXPZ19 ROBERT . PWG1316RSM 

GYAE25RRB TORRIN . 

. SNPS25RR 

GTB7874 FORD . 

. 14276 

GW211PPB13 FAFNIR . 

... DS211TTRE 

GXPZ20H ROBERT . 

.. PWG114RS 

GYAE30RRB SKF . 

. SNPS30RR 

GTB7874A FORD . 

. 14274 

GW211PPB13 SKF . 

... DS211TTRE 

GXPZ20L ROBERT . 

... PWG114RS 

GYA0015RR SKF . 

. SNP015RR 

GTB7874B FORD . 

. 14276 

GW211PPB14 SKF . 

... DS211TTRF 

GXPZ22 ROBERT . 

.. PWG138RS 

H00126151 FORD . 

. SET39 

GTB7875 FORD . 

. 3720 

GW211PPB14 TORRIN .... 

.... DS211TTRF 

GXPZ23 ROBERT . 

PWG1716RS 

H00126151 MAZDA . 

. SET39 

GTBA19007 FORD . 

. 53375 

GW211PPB2 FAFNIR . 

... DS211TTRA 

GXPZ24 ROBERT . 

.. PWG112RS 

H00126151A MAZDA ... 

. SET39 

GTBA19008 FORD . 

. 53177 

GW211PPB2 SKF . 

.... DS211TTRA 

GXPZ28 ROBERT . 

.. PWG134RS 

H00126151B MAZDA ... 

. SET39 

GTBA7285 FORD . 

. 5207W 

GW211PPB23 SKF . 

... DS211TTRG 

GXPZ31 ROBERT .1 

PWG11516RS 

H01142C FM . 

. 614033 

GTZ10 ROBERT . 

. TNR58R 

GW211PPB23 TORRIN .... 

... DS211TTRG 

GXPZ35 ROBERT . 

PWG2316RS 

H01222C FM . 

. 614031 

GTZ12 ROBERT . 

. TNR34R 

GW211PPB3 FAFNIR . 

... DS211TTRB 

GXPZ36 ROBERT . 

.. PWG214RS 

H01378 FM . 

. 613003 

GTZ14 ROBERT . 

. TNR78R 

GW211PPB3 SKI . 

.... DS211TTRB 

GXPZ39 ROBERT . 

PWG2716RS 

H01378A FM . 

. 613006 

GTZ16 ROBERT . 

. TNR1R 

GW211PPB8 FAFNIR . 

... DS211TTRC 

GY1012KRRBTDCFSGT FM 


H0586 WABCO . 

. 47620 

GTZ18 ROBERT . 

. TNR118R 

GW211PPB8 SKF . 

... DS211TTRC 

GY1012KRRB TDCF SGT 

HI069 WABCO . 

. 305AG 

GTZ19 ROBERT . 

. TPJR1316RM 

GW211PPB9 FAFNIR . 

... DS211TTRD 

GY1015KRRBTDCFSGT FM 


HI0840 JAGUAR . 

. 3490-3420 

GTZ20H ROBERT . 

. TNR114R 

GW211PPB9 SKF . 

.... DS211TTRD 

GY1015KRRB TDCF SGT 

H10841 JAGUAR . 

... 02475-02420 

GTZ22 ROBERT . 

. TNR138R 

GW214PP2 SKF . 

... DC214TTRB 

GY1103KRRBTDCFSGT FM 


HI201 FORD . 

. 15118 

GTZ23 ROBERT . 

. TNR1716R 

GW214PP2 TORRIN . 

.... DC214TTRB 

GY1103KRRB TDCF SGT 

HI202 FORD . 

. 15250X 

GTZ24 ROBERT . 

. TNR112R 

GW214PP3 TORRIN . 

... DC214TTRC 

GY1104KRRB SKF . 

. SWPS104TR 

HI60437 AMC . 

. 78551 

GTZ8 ROBERT . 

. TNR12R 

GW214PPB3 SKF . 

... DS214TTRB 

GY1104KRRBTDCFSGT FM 


HI60487 AMC . 

. 07098 

GV47 BRIT-L . 

. 208 

GW214PPB5 SKF . 

... OS214TTRE 

GY1104KRRB TDCF SGT 

111615 WABCO . 

. 759 

GW208PP17 FAFIIIR .. 

. DC2D8TTRA 

GW214PPB5 TORRIN . 

.... DS214TTRE 

GY1106KRRBSGT FM 


11161/ WABCO . 

. 557S 

GW208PP17 SKF . 

. DC2D8TTRA 

GW214PPB6 SKF . 

.... DS214TTRA 

GY1106KRRB SGT 

HI622 WABCO . 

. 77375 

GW208PPB21 SKF . 

. DS208TTRE 

GW214PPB6 TORRIN . 

... DS214TTRA 

GY110BKRRBTDCFSGT FM 


HI624 WABCO . 

. 740 

GW208PPB22 SKF . 

. HPS104TR 

GW216PP2 SKF . 

... DC216TTRB 

GY11D6KRRB TDCF SGT 

HI625 WABCO . 

. 6320 

GW208PPB22AG FM .. 

. GW208PPB22AG 

GW216PP2 TORRIN . 

.... DC216TTRB 

GY1107KRRB SKF . 

SWPS107TR 

HI626 WABCO . 

. 6386 

GW208PPB29 FAFIIIR 

. DSH208TTR 

GW216PPB2 SKF . 

.... DS216TTRA 

GY1107KRRBTDCFSGT FM 


HI631 WABCO . 

. 832 

GW208PPB29 SKF . 

. DSH208TTR 

GW216PPB2 TORRIN . 

... DS216TTRA 

GY1107KRRB TDCF SGT 

HI671 AUTOUN . 

. 306TB 

GW208PPB5 SKF . 

. DS208TTRE 

GW216PPB3 SKF . 

... DS216TTRB 

GY1108KRRB SKF . 

. SWPS108TR 

HI702 AUTOUN . 

. 307TB 

GW208PPB5 TORRIN .. 

. DS208TTRE 

GWC8503 SKF . 

. 7017 

GY1108KRRBTDCFSGT FM 


HI81523 WABCO . 

. 28622 

GW208PPB6 SKF . 

. DS208TTRD 

GWC87503 SKF . 

. WC87503 

GY1108KRRB TDCF SGT 

HI81524 WABCO . 

. 28682 

GW208PPB6 TORRIN .. 

.... DS208TTRD 

GWC87504 SKF .... 

... WC87504 

GY111IKRRRTnnFSGT FM 


H?rW?79 HYATT 

HMR9449 

GW208PPB8 FAFIIIR .. 

. DS208TTRB 

GWC88503 SKF . 

. WC88503 

GY1111KRRB TDCF SGT 

H200279Z HYATT . HM89449-HM89410 

GW208PPB8 SKF . 

. DS208TTRB 

GWSQ100102 CONBRG ... 

... DC210TTRA 

GY1117KRRRTFIGFSGT FM 


H203KC PROCAN . 

. HB1 

GW209PP8 SKF . 

. DC209TTRH 

GWSQ100102 GULF . 

... DC210TTRA 

GY1112KRRB TDCF SGT 

H203KRR3 SKF . 

. 8984YY 

GW209PPB11 FAFIIIR 

. DS209TTRE 

GWSQ110102 JAF . 

... DC210TTRA 

GY1115KRRBTDCFSGT FM 


H204RR11 SKF . 

. 204FRK 

GW209PPB11 SKF . 

. DS209TTRD 

GWSQ111108 CONBRG ... 

... DC211TTRA 

GY1115KRRB TDCF SGT 

H2204 WABCO . 

. 206WB 

GW209PPB12 FAFIIIR 

. DS209TTRF 

GWSQ111108 GULF . 

... DC211TTRA 



H22626151 MAZDA . 

. 513057 
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Part tt/Name 


Timken 

Part tt/Name 


Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

H2472 WABCO . 


. 206S 

H6060 PROCAN .. 


. HB88510 

H913842H913810 COM 


HB 150040 MBI . 

. HB11 

H24721 WABCO . 


. 206S 

H60616510 MAZDA . 

. 614067 

H913842 H913810 

HB150040 SKF . 

. HB11 

H2594 WABCO . 


. 5204KE 

H60616510A MAZDA . 

. 614079 

H913849 FM . 

. H913849 

HB 155010 MBI . 

. HB32 

H26026175 MAZDA . 


. 307FF 

H6088 WABCO .... 


. 5216KE 

H913849 SKF . 

. H913849 

HB155010 SKF . 

. HB32 

H26033047 MAZDA . 


. 510035 

H60881 WABCO .. 


. 5216KE 

H913849H913810 COM 


HB16 FM . 

. HB16 

H263152 CASE . 


.. 4497-904A3 

H614 HUCO . 


. 3780 

H913849 H913810 

HB 160010 SKF . 

. HB3031 

H26626151 MAZDA . 


. 513057 

H6141/2 HUCO .... 


. 3720 

11914811 FM . 

. H914811 

HB165010 SKF . 

. HB88108D 

H26626151A MAZDA 


. 513057 

H615 HUCO . 


. 3490 

H914841 FM . 

. H914841 

HB 168010 MBI . 

. HB14 

H2982 WABCO . 


. 309S 

H6151/2 HUCO .... 


. 3420 

H9337 WABCO . 

. 529 

HB168010 SKF . 

. HB14 

H2985 WABCO . 


. J402064 

H6161 PROCAN .. 


. HB88512AHD 

H9338 WABCO . 

. 522 

HB168020 SKF . 

. HB30 

H2987 WABCO . 


. 2756 

H6241/2 HUCO .... 


. 3120 

H972 WABCO . 

. 202SS 

HB17 FM . 

. HB17 

H29875 WABCO . 


. 2756 

H625 HUCO . 


. 09074 

HA01222C FM . 

. 614031 

HB170010 SKF . 

. HB3033 

H3007SF POLARD .... 


... MU1307TM 

H6251/2 HUCO .... 


. 09194 

HA1341 HOUGH . 

. 2062T 

HB171010 SKF . 

. HB3034 

H303KC PROCAN . 


. HB2 

H715310 FM . 


. H715310 

HA1341 UW . 

. 2065T 

HB172010 SKF . 

. HB3035 

H3465 WABCO . 


. 33462 

H715310 SKF . 


. H715310 

HA5004 WHITE . 

. 15101 

HB 175010 MBI . 

. HB19 

H3768 WHITE . 


. 09195 

11/15311 FM . 


. H715311 

HA5026 WHITE . 

. 12580 

HB175010 SKF . 

. HB19 

H403KC PROCAN . 


. HB3 

H715311 SKF . 


. H715311 

HB1 FM . 

. HB1 

HB18 FM . 

. HB18 

Il l 14210 FM . 


. H414210 

H715311W SKF ... 


. H715311W 

HB1 SKI . 

. HB1 

HB19 FM . 

. HB19 

H414210 SKF . 


. H414210 

H715313W FM .... 


. H715313W 

HB10 FM . 

. HB10 

HB2 FM . 

. HB2 

H414211W SKF . 


. H414211W 

H715313W SKF ... 


. H715313W 

HB101 FEDRAL . 

. HB1 

HB2 SKI . 

. HB2 

H414235 FM . 


. H414235 

H715332 SKF . 


. H715332 

HB102 FEDRAL . 

. HB2 

HB20 FM . 

. HB20 

H414235 SKF . 


. H414235 

H715334 FM . 


. H715334 

HB103 FEDRAL . 

. HB3 

HB20 MBI . 

. HB20 

H414242 FM . 


. H414242 

H715334 SKF . 


. H715334 

HB106FF FM . 

. HB106FF 

HB20 SKF . 

. HB20 

H414242 SKF . 


. H414242 

H715334H715311 

COM 


HB106FF SKF . 

. HB106FF 

HB206FF FM . 

. HB206FF 

H414245 SKF . 


. H414245 


H715334-H715311 

HB108 FM . 

. HB108 

HB206FF SKF . 

. HB206FF 

H414245A FM . 


.... H414245A 

H715336 SKF . 


. H715336 

HB108 SKF . 

. HB108 

HB206FFSB SILVER . 

. HB206FF 

H41424RH414210 COM 


H715336H715310 

COM 


HB108D FEDRAL . 

. HB4010A 

HB209KF SKI . 

. HBD206FF 


H414245-H414210 


H715336 H715310 

HB11 FM . 

. HB11 

HB21 FM . 

. HB21 

H414249 FM . 


. H414249 

H715336H715311 

COM 


HB12 FM . 

. HB12 

HB21 MBI . 

. HB21 

H414249 SKF . 


. H414249 


H715336-H715311 

HB1206LL FEDRAL . 

. HB206FF 

HB21 SKF . 

. HB21 

H414249H414210 COM 


H715340 FM . 


. H715340 

HB128010 MB1 . 

. HB18 

HB22 FM . 

. HB22 


H414242 H414210 

H715340 SKF . 


. H715340 

HB128010 SKF . 

. HB18 

HB2206RF POLARD . 

. MUB5206UM 

H4212 WABCO . 


. 81600 

H715340H715310 

COM 


HB128020 MB1 . 

. HB12 

HB2206SF POLARD . 

. MUB5206UM 

H4213 WABCO . 


. 81962 


H715340-H715310 

HB128020 SKF . 

. HB12 

HB23 FM . 

. HB23 

H4407 PROCAN . 


. HB88107A 

H715341 SKF . 


. H715341 

HB 128030 MBI . 

. HB6 

HB238020 MBI . 

. HB7 

H4513 PROCAN . 


. HB88107A 

H715343 FM . 


. H715343 

HB128030 SKF . 

. HB6 

HB238020 SKF . 

. HB7 

H5019 WABCO . 


. 581 

H715343 SKF . 


. H715343 

HB 128040 MBI . 

. HB13 

HB238040 MBI . 

. HB31 

H5023 WABCO . 


. 795 

H715343H715310 

COM 


HB128040 SKF . 

. HB13 

HB238040 SKF . 

. HB31 

H5038 WABCO . 


. 560 


H715343-H715310 

HB128050 SKF . 

. HB18 

HB24 FM . 

. HB24 

H5275 WABCO . 


. 65390 

H715343H715311 

COM 


HB128070 SKF . 

. HB3020 

HB25 FM . 

. HB25 

H5276 WABCO . 


. 65320 


H715343-H715311 

HB13 FM . 

. HB13 

HB26 FM . 

. HB26 

H5310A FEDRAL . 


. 5310WA 

H715345 FM . 


. H715345 

HB 135010 MBI . 

. HB16 

HB27 FM . 

. HB27 

H5310A HOOVER . 


. 53IOWA 

H715345 SKF . 


. H715345 

HB135010 SKF . 

. HB16 

HB278020 SKF . 

. HB3039 

H5310A L&S . 


. 5310WA 

H715345H715311 

COM 


HB 138010 MBI . 

. HB9 

HB278060 SKF . 

. HB3015 

H5310A MRC . 


. 53IOWA 


H715345-H715311 

HB138010 SKF . 

. HB9 

HB28 FM . 

. HB28 

H5310A SKF . 


. 53IOWA 

H747758 CASE ... 


. LM29749 

HB 138020 MBI . 

. HB17 

HB29 FM . 

. HB29 

H5310WA L&S . 


. 53IOWA 

H751370 CASE ... 


. LM29710 

HB138020 SKF . 

. HB17 

HB3 FM . 

. HB3 

H5409 WABCO . 


. 855 

H759118 CASE ... 


. 28584-90038 

HB 138030 MBI . 

. HB10 

HB3 SKF . 

. HB3 

H553 WABCO . 


. 26882 

H7780 WABCO .... 


. 68712 

HB138030 SKF . 

. HB10 

HB30 FM . 

. HB30 

H554 WABCO . 


. 26822 

H7781 WABCO .... 


. 68450 

HB 138040 MBI . 

. HB24 

HB30 MBI . 

. HB30 

H5620 PROCAN . 


. HB108 

H8074 WABCO .... 


. 205BB 

HB138040 SKF . 

. HB24 

HB3007SF POLARO . 

. MU1307TM 

H5732 PROCAN . 


. HB108 

H8110 WABCO .... 


. 898 

HB 138050 MBI . 

. HB26 

HB31 FM . 

. HB31 

H5762 WABCO . 


. 207 

H8186 WABCO .... 


. J281232 

HB138050 SKF . 

. HB26 

HB32 FM . 

. HB32 

H5763 WABCO . 


. 208 

H8187 WABCO .... 


. J241232 

HB 138060 MBI . 

. HB27 

HB33 FM . 

. HB33 

H5764 WABCO . 


. 1211 AG 

H8190 WABCO .... 


. 207L 

HB138060 SKF . 

. HB27 

HB33 MBI . 

. HB33 

H57980 JEFREY . 


. 544118 

H826 TRIMPH . 


. 203AB 

HB 138070 MBI . 

. HB28 

HB4220 FORD . 

. 368-363 

H582 WABCO . 


. 77362 

H8407 PROCAN .. 


. HB88508A 

HB138070 SKF . 

. HB28 

HB4220R FORD . 

. 368-363 

H583 WABCO . 


. 77675 

H8530 FORD . 


. 202AG 

HB 138080 MBI . 

. HB8 

HB4221 FORD . 

. 368 

H5841 PROCAN . 


. HB88509 

H8730 WABCO .... 


. 205BB 

HB138080 SKF . 

. HB8 

HB4222 FORD . 

. 363 

H585 WABCO . 


. 47681 

H8739 WABCO .... 


. 368 

HB14 FM . 

. HB14 

HB5 FM . 

. HB5 

H586 WABCO . 


. 47620 

H8740 WABCO .... 


. 362 

HB 140010 MBI . 

. HB25 

HB5 SKI . 

. HB5 

H5880 WABCO . 


. 209S 

11913813 FM . 


. H913810 

HB140010 SKF . 

. HB25 

HB5004 WHITE . 

. 15250X 

H5954 PROCAN . 


. HB88509 

H913810 SKF . 


. H913810 

HB 142010 MBI . 

. HB29 

HB5026 WHITE . 

. 12520 

H6030 PROCAN . 


. HB206DD 

H913842 FM . 


. H913842 

HB142010 SKF . 

. HB29 

HB59 LINK B . 

. 306S 

H6045 WABCO . 


. 42584 

H913842 SKF . 


. H913842 

HB15 FM . 

. HB15 

HB6 FM . 

. HB6 

H6047 WABCO . 


. 850 




HB15 SKF . 

. HB15 

HB7 FM . 

. HB7 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part tt/Name 



Timken 

Part tt/Name 

Timken 

HB8 FM . 

. HB8 

HC1094 HUSO . 

. 28985 

HD5335 B&BECK 



. 614078 

HK1210 SKF . 

. HK1210 

HB88107A FM . 

. HB88107A 

HC10941/2 HUCO . 

. 28920 

HD5337 B&BECK 



. 614126 

UK1216 FM . 

. HK1216 

HB88107A SKF . 

. HB88107A 

HC1635 WABCO . 

. M5215EX 

HD5424 B&BECK 



. 614067 

HK1512 FM . 

. HK1512 

HB88107AR PCIRCL .... 

. HB88107A 

IIC194! A FM . 

. 619001 

HD6338 B&BECK 



. 614044 

UK 1816 COM . 

. HK1816 

HB88107ASB SILVER .. 

. HB88107A 

HC1941B CHRYSL . 

. 619001 

HD8408 WABCO . 



. 316 

HK1816 FM . 

. HK1816 

HB88107B FM . 

. HB88107B 

HC1941B FM . 

. 619001 

HDT112SR FM .... 



... HDT112SR 

HK2816 FM . 

. HK2816 

HB88107B SKF . 

. HB88107B 

HC1941C FM . 

. 619001 

HE5244 B&BECK 



. 614016 

HK2816 SKF . 

. HK2816 

HB88107C FM . 

. HB881D7C 

IIC 194li) FM . 

. 619001 

HE5245 B&BECK 



. 614079 

HK3016 FM . 

. HK3016 

HB88107C SKF . 

. HB881D7C 

HC1941E FM . 

. 619007 

HF4624 WABCO . 

HH224335 HH224310 

HK3016 SKF . 

. HK3016 

HB88107D FM . 

. HB88107D 

HC1942A FM . 

. 619002 

HF4644 WABCO . 

HH221449 HH221410 

HK4012 COM . 

. HK4012 

HB88107D SKF . 

. HB88107D 

HC1942B FM . 

. 619002 

HF5132 WABCO . 



... HH224310 

HK4012 FM . 

. HK4012 

HB88107E FM . 

. HB88107E 

HC1942C FM . 

. 619003 

HF5134 WABCO . 



... HH224346 

HK4012 SKF . 

. HK4012 

HB88107E SKF . 

. HB88107E 

HC1942D FM . 

. 619003 

HF5346 WABCO . 



.. 3877-3820 

HK4020 SKF . 

. F4020 

HB88108D FM . 

. HB88108D 

HC1942E FM . 

. 619003 

HF5347 WABCO . 



24780-24720 

HM14911A CLARK .... 

. 88504 

HB88108FD FM . 

. HB881D8FD 

HC1942F FM . 

. 619004 

HF9718 WABCO . 



.. HM807046 

HM14912B CLARK .... 

. 88503 

HB88505 SKF . 

. HB4019A 

HC1942G FM . 

. 619002 

HF9719 WABCO . 



.. HM807010 

HM204040 ISO . 

. HM204040 

HB88505 SKF . 

. HB108D 

HC1942H FM . 

. 619008 

HF9720 WABCO . 



. H715340 

HM204049 SKF . 

. HM204049 

HB88506 SKF . 

. HB4010A 

HC247 FM . 

. 619005 

HF9721 WABCO . 



. H715311 

HM212010 FM . 

. HA/1212010 

HB88508 FM . 

. HB88508 

HC247T FM . 

. 619005 

HF9732 WABCO . 



. 93125 

HM212010 SKF . 

. HM212010 

HB88508 SKF . 

. HB88508 

HC248 FM . 

. 619006 

HF9733 WABCO .. 



. 93800 

HM212011 FM . 

. HM212011 

HB88508A FM . 

. HB88508A 

HC3005SAF POLARD .... 

.MU1305TDM 

HH212749HH2172U1 

COM 


HM212011 SKF . 

. HM212011 

HB88508A SKF . 

. HB88508A 

HCB101 CMP . 

.... HB88512AHD 


HH212249-HH212210 

Hiyi212C.!1 FM . 

. HM212044 

HB88508AA FM . 

. HB88508AA 

HCP177 FM . 

. 614061 

HH221410 FM .... 



... HH221410 

HI/1212044 SKF . 

. HM212044 

HB88508AA SKF . 

. HB88508AA 

HD1 SKF . 

. HD1 

HH221410 SKF ... 



... HH221410 

HM212044HM212011 

COM 

HB88508AB FM . 

. HB88508AB 

HD 1023 B&BECK . 

. TO1710 

HH221430 FM .... 



... HH221430 

HM212044-HM212011 

HB88508AB SKF . 

. HB88508AB 

HD 1024 B&BECK . 

. 01296 

HH221430 SKF ... 



... HH221430 

HM212046 FM . 

. HM212046 

HB88508B FM . 

. HB88508B 

HD 1057 B&BECK . 

. 1573 

HH?2143nHH?71410 

COM 


HM212046 SKF . 

. HM212046 

HB88508B SKF . 

. HB88508B 

HD 1058 B&BECK . 

. 613002 


NH221430HH221410 

HM71704BHM212010 

COM 

HB88508C FM . 

. HB88508C 

HD 1062 B&BECK . 

. 01576 

HH221434 FM .... 



... HH221434 

HM212046-HM212010 

HB88508C SKF . 

. HB885D8C 

HD 1239 B&BECK . 

. TO1711 

HH221434 SKF ... 



... HH221434 

HM21704BHM212011 

COM 

HB88508D FM . 

. HB88508D 

HD 1242 B&BECK . 

. FC1723C 

HH221434HH221410 

COM 


HM212046-HM212011 

HB88508D SKF . 

. HB88508D 

HD1251 B&BECK . 

. 01496 


HH221434-HH221410 

HM212047 FM . 

. HI/1212047 

HB88508E FM . 

. HB88508E 

HD 1252 B&BECK . 

. 614016 

HH22144(1 SKF ... 



... HH221440 

HM212047 SKF . 

. HM212047 

HB88508E SKF . 

. HB88508E 

HD1024 B&BECK . 

. TO1713 

HH22144(lHH2214in 

COM 


HM212047HM212010 

COM 

HB88508SB SILVER .... 

. HB88508 

HD200 FM . 

. SET413 


HH221440 HH221410 

HM212047-HM212010 

HB88509 FM . 

. HB88509 

HD201 FM . 

. SET414 

HH221442 SKF ... 



... HH221442 

HM212047HM212011 

COM 

HB88509 SKF . 

. HB88509 

HD202 FM . 

. SET412 

HH221442HH221410 

COM 


HM212047-HM212011 

HB88509A FM . 

. HB88509A 

HD203 FM . 

. SET403 


HH221442HH221410 

HM212048 ISO . 

. HM212048 

HB88509A SKF . 

. HB88509A 

HD204 FM . 

. SET404 

HH221449 FM .... 



... HH221449 

HM212049 FM . 

. HM212049 

HB88509B FM .... 

. HB88509B 

HD205 FM .... 

.... SET406 

HH221449 SKF ... 



... HH221449 

HM? 17049 SKF _ 

HM21704R 

HB88509B SKF . 

. HB88509B 

HD206 FM . 

. SET401 

HH221449HH2714K1 

COM 


HM212049AHM212011 COM 

HB88509C FM . 

. HB88509C 

HD207 FM . 

. SET405 


HH221449 HH221410 

HM212049A-HM212011 

HB88509C SKF . 

. HB885D9C 

HD208 FM . 

. SET415 

HH224310 FM .... 



... HH224310 

HM217049HM212010 

COM 

HB88510 FM . 

. HB88510 

HD209 FM . 

. SET411 

HH224310 SKF ... 



... HH224310 

HM212049-HM212010 

HB8851D SKF . 

. HB88510 

HD210 FM . 

. SET408 

HH224335 FM .... 



... HH224335 

HM212049HM212011 

COM 

HB8851DS FM . 

. HB88510S 

HD211 FM . 

. SET402 

HH224335 SKF ... 



... HH224335 

HM212049-HM212011 

HB8851DS SKF . 

. HB88510S 

HD212 FM . 

. SET422 

HH224335HH2243in 

COM 


HM212049X FM . 

. HM212049X 

HB88512A FM . 

. HB88512AHD 

HD213 FM . 

. SET407 


HH224335-HH224310 

H1/I212049X SKF . 

.HM212049X 

HB88512A SKF . 

. HB88512AHD 

HD214 FM . 

. SET421 

HH224346 FM .... 



... HH224346 

HM215210 SKF . 

. HM215210 

HB88512AHD SKF . 

. HB88512AHD 

HD215 FM . 

. SET426 

HH22434R SKF ... 



... HH224346 

HM215249 SKF . 

. HI/1215249 

HB88512AS FM . 

... HB88512ASHD 

HD216 FM . 

. SET425 

HH274346HH 22431(1 

COM 


HA/1218210 FM . 

. HA/1218210 

HB88512AS SKF . 

... HB88512ASHD 

HD217 FM . 

. SET424 


HH224346-HH224310 

HM218210 SKF . 

. HA/1218210 

HB8853D SKF . 

. HB3513 

HD218 FM . 

. SET423 

HH506310 FM .... 



... HH506310 

HM218248 FM . 

. HA/1218248 

HB88532 SKF . 

. HB3514 

HD219 FM . 

. SET409 

HH506310 SKF ... 



... HH506310 

HM218248 SKF . 

. HM218248 

HB88540 SKF . 

. HB401BA 

HD2246 B&BECK . 

. 613001 

HH506348 FM .... 



... HH506348 

HM218248HM218210 

COM 

HB9 FM . 

. HB9 

HD2382 B&BECK . 

. DN01575 

HH506348 SKF ... 



... HH506348 

HM218248 HM218210 

HBD2D6FF FM . 

. HBD20BFF 

HD2429 B&BECK . 

. 613010 

HH50B348HH 50631(1 

COM 


HM2201 1 □ SKF . 

. HA/1220110 

HBD881D7 FEDRAL . 

. HB88107A 

HD3853 B&BECK . 

. 614031 


HH506348-HH506310 

HM220149 SKF . 

. HM220149 

HBF88107 FEDRAL . 

. HB88107A 

HD3946 B&BECK . 

. 613010 

HH814510 SKF ... 



... HH814510 

HM221442 ISO . 

. HM221442 

HBF88507A FEDRAL ... 

. HB88508A 

HD5092 B&BECK . 

. 614031 

Hll 05505 MASSEY .. 


. 88505 

HM231110 FM . 

. HA/1231110 

HBF88508 FEDRAL . 

. HB88508 

HD5233 B&BECK . 

. 614147 

HJ223D20 FM . 



.... IR18200H 

HA/1231 MS FM . 

. HA/1231148 

HBF88509 FEDRAL . 

. HB88509 

HD5234 B&BECK . 

. 614050 

HJ223D20 ISO .... 



.... IR18200H 

HA/1237510 FM . 

. HM237510 

HBF88510 FEDRAL . 

. HB88510 

HD5236 B&BECK . 

. 614026 

H.I223020 SKF ... 



. FWA1830 

HA/1237510 SKF . 

. HM237510 

HBF88512 FEDRAL . 

. HB88512AHD 

HD5246 B&BECK . 

. 614067 

HJ445616 TORRtN .. 


. 308LTB 

HM237535HM237510 

COM 

HBF88512A FEDRAL ... 

. HB88512AHD 

HD5312 B&BECK . 

. 614077 

HJ60 R&M . 



. 412 

HM237535-H A/1237510 

HRG8R107 FEDRA1 . 

HBB 

HD5334 R&RFCK _ 

614031 

HK1210 FM . 



HK1210 

HA/1737545 FM . 

HM237545 
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TIMKEN 


Part #/Name 


Timken 

Part #/Name 


Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

HM737545 SKF . 


. HM237545 

HM803149HM8031 12 

COM 

H1/188648 SKF . 

. H1/188648 

HMB11245HM911210 

COM 

HM237545HM237510 

COM 


HM803149-HM803112 

HA/188648HA/188610 

COM 

HM911245-HM911210 


HM237545-HM23751D 

HM804810 FM .. 


. HM804810 


HM88648-HM88610 

HI/1911247 ISO . 

. HM911247 

HA/1506310 ISO .. 


. HM506310 

HM804810 SKF 


. HM804810 

HA/88649 FM . 

. H1/188649 

HI/1911249 SKF . 

. HI/1911249 

HA/I5(1B34S ISO .. 


. HM506348 

HM804840 SKF 


. HM804840 

H1/IR8B49 SKF ...... 

H1/188649 

H1/1926710 FM . 

. H1/1926710 

HMRflfi348HMF>nfi3in 

mm 

HM804842 FM 


.... HM804842 

HM88649AHM88610 COM 

HM926710 SKF . 

. HM926710 


HM506348-HI\/I506310 

H1/1804843 FM .. 


. HM804843 

HM88649A HM88610 

H1/1926740 FM . 

. H1/1926740 

HA/1516410 FM .. 


. HM516410 

HM804843 SKF 


. HM804843 

HA/188649HA/188610 

COM 

H1/1926740 SKF . 

. HM926740 

HA/1516410 SKF . 


. HM516410 

H1/1804846 FM .. 


. HM804846 


HM88649 HM88610 

HM97B740HM976710 

COM 

HA/1516414B FM 


. HM516414B 

HM80484B SKF 


. HM804846 

HA/189210 FM . 

. H1/189210 

HM926740-HM926710 

HA/1516414B SKF 


. HM516414B 

HM80484BHM804810 

COM 

HA/189210 SKF . 

. H1/189210 

H1/1926747 FM . 

. HM926747 

HM516442 FM .. 


. HA/1516442 


HM804846-HM804810 

111*89241! FM . 

. H1/189249 

H1/1926747 SKF . 

. HM926747 

HA/151 B447 SKF . 


. HM516442 

HM804848 FM .. 


. HM804848 

HM89249 SKF . 

. HM89249 

H1/I97B747HM97B710 

COM 

HA/1516442HA/I516410 

COM 

HI/1804848 SKF 


. HM804848 

HA/189249HA/189210 

COM 

H A/1926747 HM926710 


HA/1516442 HM516410 

H1/I804848HM804810 

COM 


HM89249 HM89210 

HN1136 DORMAN . 

. 1IH1752C 

HA/1516448 FM .. 


. HM516448 


HM894848-HM804810 

111/89410 FM . 

. H1/189410 

HN1719C FM . 

. HIM 1719C 

HA/1516448 SKF . 


. HM516448 

HM804849 FM .. 


. HM804849 

HM89410 SKF . 

. H1/189410 

HNC205AV SKF . 

. MU 1205T1/I 

HM516449 FM .. 


. HM516449C 

HM804849 SKF 


. HM804849 

HA/189411 FM . 

. H1/189411 

HNC206AV SKF . 

. MU1206TM 

HI/1516449 ISO .. 


. HM516449 

H1/I804849HM804810 

COM 

HA/189411 SKF . 

. H1/189411 

HNC207AV SKF . 

.MUB1207TM 

HM516449 SKF . 


. HM516449C 


HM804849-HM80481G 

111/89443 FM . 

. H1/189443 

HNC209A SKF . 

.MU1209TV 

HA/1516449A FM 


. HM516449A 

HM807010 FM .. 


. HM807010 

HM89443 SKF . 

. H1/189443 

HNC209AV SKF . 

. MU1209TM 

HA/1516449A SKF 


. HM516449A 

HM807010 SKF 


. HA/1807010 

HM89443HM89410 

COM 

HNC215AV SKF . 

. MU1215TM 

HMR1B449C SKF 


HM516449C 

HM807035 SKF 


. HM807035 


HM89443-H1/I89410 

HNC221AV SKF . 

.MU1221UM 

HA/1516449CHA/1516410 COM 

HM807040 FM .. 


. HM807040 

111/894-14 FM . 

. H1/189444 

HNC305AV SKF . 

.MU1305TM 

H1/I516449C HI/1516410 

HM807040 SKF 


. HM807040 

HM89444 SKF . 

. H1/189444 

HNC306AV SKF . 

.MU1306UM 

HA/1516449HA/I516410 

COM 

H1/I807040HM807010 

COM 

HM89444HM89410 

COM 

HNC307A SKF . 

. MU1307TM 


HA/1516449 HM516410 


HM807040-HM807010 


HM89444-H1/I89410 

HNC307AV SKF . 

. MU1307TM 

HA/1518410 FM .. 


. HM518410 

HM807040HM807011 

COM 

HA/189446 FM . 

. H1/189446 

HNC308A SKF . 

.MU1308TV 

HA/1518410 SKF . 


. HM518410 


HM80704G-HM897011 

HA/1R944B SKF ...... 

. HMR944R 

HNC309A SKF . 

. MU1309UV 

HI/1518445 FM .. 


. HM518445 

HM807044 FM .. 


. HM807044 

HM89446AHM89410 COM 

HNC310A SKF . 

.MU1310UV 

HM518445 SKF . 


. HM518445 

H1/1807044 SKF 


. HM807044 

HM89446A HM89410 

HNC310AV SKF . 

.MU1310UM 

HM518445HA/I518410 

COM 

HM807044HM807010 

COM 

HM89446HM89410 

COM 

HNC311A SKF . 

.MU 1311UV 


HA/1518445 HM518410 


HM807G44-HM807G10 


HM89446-H1/I89410 

HNC311AV SKF . 

.MU1311UM 

HA/1617010 FM .. 


. HM617010 

HM807046 FM .. 


. HM807046 

HM89448 SKF . 

. HM89448 

HNC312AV SKF . 

.MU1312UM 

HA/1617010 SKF . 


. HM617010 

HM80704R SKF 


. HM807046 

111/89441) FM . 

. H1/189449 

HNC3205AV SKF . 

. MUB5205UM 

HA/1617049 FM .. 


. HM617049 

HM80704BHM807010 

COM 

HM89449 SKF . 

. H1/189449 

HNC3206AV SKF . 

. MUB5206UM 

HA/lfil7049 SKF . 


. HM617049 


HM8G7Q4G-HM8Q7Q10 

HA/189449HA/189410 

COM 

HNC3207AV SKF . 

. MU5207UM 

HMB17049HMfi17nin 

COM 

HM807049 FM .. 


. HM807049 


HM89449 HM89410 

HNC3208AV SKF . 

. MU5208UM 


HM617D49 HM617010 

H1/1807049 SKF 


. HM807049 

HA/189449HA/189411 

COM 

HNJ205A SKF . 

.MR1205EL 

HA/1718149 ISO .. 


.JM718149 

HM807049HM807010 

COM 


HM89449 HI/189411 

HNJ206A SKF . 

.MR1206EL 

HA/1801310 FM .. 


. HA/1801310 


HM807049-HM807010 

HA/1903210 FM . 

. H1/1903210 

HNJ207A SKF . 

.MR1207EL 

HA/1801310 SKF . 


. HA/1801310 

HA/1813810 FM .. 


. HIVI813810 

HA/1903210 SKF .... 

. H1/1903210 

HNJ208A SKF . 

. MR1208EL 

HA/1801346 FM .. 


. HM801346 

HA/1813810 SKF 


. HM813810 

HA/1903216 SKF .... 

. HM903216 

HNJ209A SKF . 

.MR1209EL 

HM80134B SKF . 


. HM801346 

HA/1813841 FM .. 


. HM813841 

HM903244 FM . 

. H1/1903244 

HNJ212A SKF . 

.MR1212EL 

HM80134BHM8ni3in 

COM 

HM813841 SKF 


. HM813841 

H1/1903244 SKF .... 

HI/1903244 

HNJ213A SKF . 

.MR1213EL 


HM801346-HM801310 

HA/1813841HM813810 

COM 

HM903244HM903210 COM 

HNJ307A SKF . 

.MR1307EL 

HM801346X FM 


. HM801346X 


HM813841-H1/I813810 

HM9G3244 HM9Q3210 

HNJ308A SKF . 

. MR1308TV 

HM80134BX SKF 


HM801346X 

HA/1813842 SKF 


. HM813842 

HM903245 FM . 

. H1/1903245 

HNJ310A SKF . 

. MR131DEX 

HA/1801346XHA/I801310 COM 

HA/1813843 FM .. 


. HM813843 

H1/1903745 SKF .... 

HI/1903245 

HNJ313A SKF . 

.MR1313EL 

HM8D1346X HM801310 

HA/1813843 SKF 


. HM813843 

HA/I903245HM903210 COM 

HNJ3205A SKF . 

.MR5205EL 

HA/1801349 SKF . 


. HM801349 

HM813844 FM .. 


. HA/1813844 

HM9G3245-H1/I9Q3210 

HNJ3206A SKF . 

.MR5206EL 

HA/1803110 FM .. 


. HA/18031 10 

HM813844 SKF 


. HA/1813844 

H1/1903247 SKF .... 

. H1/1903247 

HNJ3208A SKF . 

.MR5208EL 

HA/1803110 SKF . 


. HA/18031 10 

HA/1813846 SKF 


. HM813846 

H1/1903249 FM . 

. H1/1903249 

HNU205A SKF . 

. MA1205EL 

HA/1803111 SKF . 


. HM803111 

HA/1813849 FM .. 


. HM813849 

H1/1903249 SKF .... 

. HM903249 

HNU207A SKF . 

. MA1207EL 

HA/1803145 SKF . 


. HM803145 

HA/1813849 SKF 


. HA/1813849 

H1/I903249A FM ... 

. HM903249A 

HNU208A SKF . 

. MA1208EL 

HA/1803146 FM .. 


. HM803146 

HA/181610 SKF .. 


. HA/181610 

HM903749A SKF .. 

HM903249A 

HNU209A SKF . 

. MA1209EL 

HM80314B SKF . 


. HM803146 

HA/181649 SKF .. 


. HM81649 

HM903249AHIVI903210 COM 

HNU210A SKF . 

. MA1210EL 

HM80314BHM8031 10 

COM 

HA/188510 FM .... 


. HA/188510 

HM903249A HM903210 

HNU211A SKF . 

. MAI211 EL 


H1/I803146-H1/I803110 

HA/188510 SKF .. 


. HA/188510 

HM903249HM903210 COM 

HNU211AAIR SKF . 

. MAI211 GEL 

HA/1803146XHA/1803110 COM 

HM88542 FM .... 


. HM88542 

HM9G3249 HM9Q3210 

HNU212A SKF . 

. MA1212EL 

HM8D3146X HM803110 

HM88542 SKF .. 


. HM88542 

HA/1911210 FM . 

. H1/1911210 

HNU213A SKF . 

. MA1213EL 

HA/1803149 FM .. 


. HM803149 

HM88547 FM .... 


. HM88547 

HA/1911210 SKF .... 

. H1/1911210 

HNU214A SKF . 

. MA1214EL 

HM803149 SKF . 


. HM803149 

HM88547 SKF .. 


. HM88547 

HA/1911242 SKF .... 

. H1/1911242 

HNU215A SKF . 

. MA1215EL 

HM803149HM8031 10 

COM 

HA/188610 FM .... 


. HM88610 

HA/1911245 FM . 

. HM911245 

HNU216A SKF . 

. MA1216EL 


HM803149-HI1/1803110 

HA/188610 SKF .. 


. HM88610 

HI/1911745 SKF .... 

H1/1911245 

HAIU217A SKI . 

. MA1217EL 




HI/188648 FM .... 


. HM88648 


HNU218A SKF . 

. MA1218EL 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


TIMKEN 


Part it/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part it/IVame 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 


Timken 

HNU305A SKF . 

. MA1305EL 

HPS108GPB FM . 

. 210RRB6 

HUB67 MOTORC . 

. SP470200 

J01106C FM . 

. 614004 

J281248 FM . 

. J281248 

J3222723 CHRYSL . 

. PB76 

J402480 COM . 

. J402480 

JA00986C FM . 


. DNB01576C 

HNJ306A SKF . 

. MA1306EL 

HPS108GPH FM . 

. HPS108GPH 

HUB68 MOTORC . 

. HA590028 

J01146C FM . 

. HN1719C 

J281248 ISO . 

. J281248 

J3222723 JEEP . 

. PB76 

J402480 FM . 

. J402480 

JA01306C FM . 


. DIMC01576C 

HNU307A SKF . 

. MA1307EL 

HR30209J HOOVER . 

. 30209C 

HUB69 MOTORC . 

. HA590259K 

J01296 FM . 

. T01711 

J281248 SKF . 

. J281248 

J3230115 CHRYSL . 

. SET10 

J402480 SKI . 

. J402480 

JA01386C FM . 


. 614002 

HNJ308A SKF . 

.MA1308TV 

HR32007XJ HOOVER ... 

. 32007X 

HUB9 MOTORC . 

. 513156 

J01302C FM . 

. 614022 

J281256 FM . 

. J281256 

J3236561 JEEP . 

. 614115 

J402836 ISO . 

. J402836 

JA1054 DORMAN ... 


. 614036 

HNU309A SKF . 

. MA1309EL 

HR32008XJ HOOVER ... 

. 32008XM 

HW1136 DORMAN . 

. NH1752C 

J01303C FM . 

. 614026 

J281256 ISO . 

. J281256 

J3236726 CHRYSL . 

. PB79 

J4378P FM . 

. J4378P 

JA192 BRIT-L . 


. 304WB 

HNU310A SKF . 

. MA1310EL 

HR32013XJ HOOVER ... 

. 32013X 

HXS78 COCKSH . 

. 204 

J01306C FM . 

. 614003 

J281256 SKF . 

. J281256 

J3236726 JEEP . 

. PB79 

J4423135 CHRYSL 

. 513070 

JA5191 BRIT-L . 


. 206WB 

HNU312A SKF . 

. MA1312EL 

HR32028XJ HOOVER ... 

. SET32 

HXS78A COCKSH . 

. 204 

J01386C FM . 

. 614005 

J2816 SKF . 

. B2816 

J3236762 AMC . 

. PB79 

J4811P FM . 

. J4811P 

JA5192 BRIT-L . 


. 304WB 

HNU313A SKF . 

. MA1313EL 

HR32307C HOOVER . 

. 32307 

HY3008SF POLARD . 

.... MUS1308UM 

JO'421C FM . 

. 614067 

J281632 FM . 

. J281632 

.13238136 CHRYSL 


J4811P SKF . 

. J4811P 

JA5716 BRIT-L . 


. 208 

HNU314A SKF . 

. MA1314EL 

HS5004 WHITE . 

.. 15101-15250X 

I02135C FM . 

. I02135C 

J01576 FM . 

. 613010 

J281632 ISO . 

. J281632 

JLM104946-JLM104910 

J4815P FM . 

. J4815P 

JA5724 BRIT-L . 


. 306TB 

HNJ315A SKF . 

. MA1315EL 

HS5011 WHITE . 

. 390-394A 

11 SEALM . 

.WPS100GRC 

J0252879 AMC . 

. 02820 

J281632 SKF . 

. J281632 

J3241263 CHRYSL . 

. 614017 

J482040 FM . 

. J482040 

JB01306C FM . 


.. DNE01576C 

HNU316A SKF . 

. MA1316EL 

HS5016 WHITE . 

.. 14137A-14274 

11066 FEDRAL . 

. 2005C 

J07204 FM . 

. DN01575 

J281640 FM . 

. J281640 

J3241263 JEEP . 

. 614017 

J482040 ISO . 

. J482040 

JB01386C FM . 


. 614006 

HNU3205A SKF . 

. MA5205EL 

HS5022 WHITE . 

. 1505 

11081 LEM PC 0 . 

. 2005C 

J0791284 CHRYSL . 

. 513078 

J281640 ISO . 

. J281640 

J3241463 JEEP . 

. 614017 

J482064 FM . 

. J482064 

JB01576 FM . 


. TO1710 

HNU32DBA SKF . 

. MA5206EL 

HS5026 WHITE . 

.... 12580-12520 

11166 FEDRAL . 

. 2005C 

J0807266 AMC . 

. 31594 

J281640 SKF . 

. J281640 

J3250005 JEEP . 

. FC65446 

J482064 ISO . 

. J482064 

JC01306C FM . 


.. DNF01576C 

HNJ3207A SKF . 

. MA5207EL 

HS5125 NEWIDA . 

.... WPS103GPCC 

11171 DORMAN . 

. X2255C 

J0925447 CHRYSL . 

. LM501310 

J281648 FM . 

. J281648 

J361632 FM . 

. J361632 

J482064 SKI . 

. J482064 

JC01386C FM . 


. 614000 

HNU3208A SKF . 

. MA5208EL 

HS584 WHITE . 

. 1505 

11173 DORMAN . 

. I2759C 

J0933737 AMC . 

. 15117 

J281664 COM . 

. J281664 

J361632 ISO . 

. J361632 

J4828P FM . 

. J4828P 

JC220 IRC . 


. 8504 

HNU3209A SKF . 

. MA5209EL 

HSX3006 WHITE . 

. 15123 

11193 FEDRAL . 

. IB2005C 

J0942113 AMC . 

. 14116 

J281664 FM . 

. J281664 

J361632 SKI . 

. J361632 

J4831P FM . 

. J4831P 

JC225 IHC . 


. 8505 

HNU3210A SKF . 

. MA5210EL 

HSX836 WHITE . 

. 13685 

I1697CN FM . 

. I1697C 

J1142039 FM . 

. J114203A 

J281664 SKF . 

. J281664 

J361644 FM . 

. J361644 

J4831P SKF . 

. J4831P 

JC235 IHC . 


. 8507 

HNU3211A SKF . 

.MA5211 EX 

HSX864 WHITE . 

. 387A-382A 

I1C SEALM . 

.WPS100GRC 

J1202026 FM . 

. J120202A 

J282032 FM . 

. J282032 

J361644 ISO . 

. J361644 

J4834P FM . 

. J4834P 

JC317 me . 


. 8603 

HNU3212A SKF . 

. MA5212EL 

HSX865 WHITE . 

. 387AS-382A 

I2005C FM . 

. I2005C 

J1282446 FM . 

. J128244A 

J282032 ISO . 

. J282032 

J361644 SKI . 

. J361644 

J4840P FM . 

. J4840P 

JC325 me . 


. 8605 

HNJ3214A SKF . 

. MA5214EL 

HU0383 WHITE . 

. 395A 

I2005CN FM . 

. I2005C 

J188 TORRIN . 

. SCE188 

J282032 SKF . 

. J282032 

J361648 FM . 

. J361648 

J4840P SKF . 

. J4840P 

JD01306C FM . 


. DNA01577C 

HNU3219A SKF . 

. MA5219EL 

HUB10 MOTORC . 

. 513115 

12816 SKF . 

. B2816 

J201248 FM . 

. J201248 

J282064 FM . 

. J282064 

J361648 ISO . 

. J361648 

J4896P FM . 

. J4896P 

JD01576 FM . 


. 613002 

HNU3222A SKF . 

. MA5222EL 

HUB107 MOTORC . 

. 515030 

1700071 NR SKF . 

. 308LI 

J201248 ISO . 

. J201248 

J282064 ISO . 

. J282064 

J361648 SKI . 

. J361648 

J4896P SKF . 

. J4896P 

JD22675 CHRYSL ... 


. 2788 

HNU3307A SKF . 

. MA5307EL 

HUB108 MOTORC . 

. 513115 

1700536 SKF . 

. HB206FF 

J201632 FM . 

. J201632 

J282064 SKF . 

. J282064 

J361652 FM . 

. J361652 

J5252137 CHRYSL 

. 619003 

JD22677 CHRYSL ... 


. 2729 

HNU3313A SKF . 

. MA5313EL 

HUB11 MOTORC . 

. 515025 

1700537 SKF . 

. HB88107A 

J201632 SKI . 

. J201632 

J28573 SKF . 

. J28573 

J361652 ISO . 

. J361652 

J5356918 JEEP . 

. RB01658C 

JD34962 CHRYSL ... 


14131-14276 

HOI26204200 MACK .... 

. 572 

HUB111 MOTORC . 

. SP580205 

1700538 SKF . 

. HB88508 

J201664 FM . 

. J201664 

J28573J28521 COM .. 

... J28573-J28521 

J361652 SKI . 

. J361652 

J5357394 CHRYSL 

. JLM104910 

JE01306C FM . 


. 614001 

H0126234330 MACK .... 

. 66462 

HUB115 MOTORC . 

. HA590259K 

1700547 SKF . 

. HB88107A 

J202KRR8 SKF . 

. 202RRE 

J301248 FM . 

. J301248 

J361656 FM . 

. J361656 

J5357401 CHRYSL 

. LM104949 

JE35047 CHRYSL .... 


. 09074 

H014C FEI\ICO . 

. 614149 

HUB116 MOTORC . 

. 512107 

1700548 SKF . 

. HB88508 

J202KRR8AG FM . 

. J202KRR8AG 

J301248 ISO . 

. J301248 

J361656 ISO . 

. J361656 

J662456 FM . 

. J662456 

JE35048 CHRYSL .... 


. 14131 

H036199 CHRYSL . 

. 614036 

HUB 117 MOTORC . 

. 512163 

1700810 SKF . 

. HB88510 

J20382 JAGUAR . 

. 2D6L 

J301248 SKF . 

. J301248 

J361656 SKF . 

. J361656 

J782039 FM . 

. J782039 

JE5601 TRIMPH . 


. 3720 

HPC011GP FM . 

. HPC011GP 

HUB118 MOTORC . 

. 512164 

1700912 SKF . 

... HB88512AHD 

J22677 CHRYSL . 

. 2729 

J3090222 CHRYSL . 

. 513144K 

J361664 FM . 

. J361664 

J8124052 CHRYSL 

. 02872-02820 

JF7010 SKF . 


. JF7010 

HPC011GP FM . 

. 204KRR2 

HUB12 MOTORC . 

. 513100 

1906 FEDRAL . 

. I2135C 

J241232 FM . 

. J241232 

J3124570 AMC . 

. 15245 

J361664 ISO . 

. J361664 

J8124071 CHRYSL 

. 25590-25523 

JF7049A SKF . 


. JF7049A 

HPC011GPB FM . 

. HPC011GPB 

HUB120 MOTORC . 

. SP550213 

199010 NICE . 

. 1505 

J241232 ISO . 

. J241232 

J3156052 CHRYSL . 

. LM501349 

J361664 SKF . 

. J361664 

J8125181 AMC . 

. 203S 

JH13349 SKF . 


. JH13349 

HPC014GP FM . 

. HPC014GP 

HUB128 MOTORC . 

. HA590095 

IA02135C FM . 

. IA02135C 

J241232 SKI . 

. J241232 

J3156062 AMC . 

. M86610 

J362048 FM . 

. J362048 

J8126449 CHRYSL 


JH1416 FM . 


. JH 1416 

HPC014GP FM . 

. 205KRR2 

HUB 128 MOTORC . 

. HA590100 

IA2005C FM . 

. IA2005C 

J241248 FM . 

. J241248 

J3171166 CHRYSL . 

. LM501314 

J362048 ISO . 

. J362048 


HM88649 HM88610 

JH1612 FM . 


. JH1612 

HPC100GP FM . 

. HPC100GP 

HUB129 MOTORC . 

. HA590022 

IA2005CN FM . 

. IA2005C 

J241248 ISO . 

. J241248 

J3190517 JEEP . 

. R1605C 

J362048 SKI . 

. J362048 

.18126499 CHRYSL 

. HMRRfilO 

JH1612 SKF . 


. JH1612 

HPC100GP FM . 

. 206KRR6 

HUB129 MOTORC . 

. HA590021 

IB02135C FM . 

. IB02135C 

J241248 SKF . 

. J241248 

J3200491 AMC . 

. 8537 

J3752487 CHRYSL . 

. PB656HD 

.18126500 AMC LM501349 LM501314 

JH 1612 TORRIN . 


. JH 1612 

HPC100TP FM . 

. HPC10DTP 

HUB13 MOTORC . 

. HA590024 

IB2005C FM . 

. IB2005C 

J241256 FM . 

. J241256 

J3200492 AMC . 

. 8537 

J3752487 JEEP . 

. PB656HD 

J8126709 AMC . 

. 203FF 

JH 16283 HYATT . 


. 6408 

HPC100TPD FM . 

. HPC100TPD 

HUB130 MOTORC . 

. HA590021 

IB2005CN FM . 

. IB2005C 

J241264 FM . 

. J241264 

J321232 FM . 

. J321232 

J4002263 CHRYSL . 

. 513142 

J8129777 AMC . 

. 303S 

JH 170110 PCIRCL .. 


. R1561TV 

HPC100TPD FM . 

. 206KPP3 

H0B131 MOTORC . 

. SP550206 

IB2255CN FM . 

. IB2255C 

J241264 ISO . 

. J241264 

J321248 FM . 

. J321248 

J401640 FM . 

. J401640 

J8129781 AMC . 

. 201S 

JH 170119 L&S . 


. R1561 TV 

HPC100TR FM . 

. HPC100TR 

HUB132 MOTORC . 

. HA590259K 

ICS16002 FWD . 

. 205BB 

J2416 FM . 

. J2416 

J321248 ISO . 

. J321248 

J401640 ISO . 

. J401640 

J8130761 CHRYSL 

. BH2012 

JH1812 FM . 


. JH1812 

HPC102GPE FM . 

. HPC102GPE 

HUB135 MOTORC . 

. SP940203 

ICS16003 FWD . 

. 5203KE 

J2416 SKF . 

. J2416 

J321264 COM . 

. J321264 

J401640 SKF . 

. J401640 

J8130807 AMC . 

. 207 

JH1812 SKF . 


. JH1812 

HPC102GPE FM . 

. 207KRR12 

HUB135 MOTORC . 

. SP940202 

ID598 DRILL . 

. NPS012RPC 

J2416 TORRIN . 

. J2416 

J321264 FM . 

. J321264 

J401648 FM . 

. J401648 

J8130875 AMC . 

. AXK5070 

JH1812 TORRIN . 


. JH1812 

HPC103TP2 FM . 

. HPC103TPB 

HUB136 MOTORC . 

. SP550210 

IHS100880 WHITE . 

. 206SS 

J241640 FM . 

. J241640 

J3213751 AMC . 

. PB77 

J401648 ISO . 

. J401648 

J8130879 AMC . 

. TC2435 

JH1818 FM . 


. JH1818 

HPC103TP2N FM . 

. HPC103TPB 

HUB137 MOTORC . 

. SP550211 

IJ112025 turn . 

. HA590200 

J241640 ISO . 

. J241640 

J321632 FM . 

. J321632 

J401648 SKF . 

. J401648 

J8131075 AMC . 

. AXK5070 

JH1818 SKF . 


. JH1818 

HPC103TR2 FM . 

. HPC1032RB 

HUB138 MOTORC . 

. SP550209 

IJ112029 ILJIN . 

. 512199 

J241640 SKF . 

. J241640 

J321632 ISO . 

. J321632 

J401652 FM . 

. J401652 

J8131682 AMC . 

. 209BB 

JH211/1D FM . 


.... JH211710 

HPC104TPA FM . 

. HPC104TPA 

HUB139 MOTORC . 

. SP550208 

IJ 112030 ILJIN . 

. 512198 

J241644 FM . 

. J241644 

J321632 SKF . 

. J321632 

J401652 ISO . 

. J401652 

J8132821 CHRYSL 

. 107WB 

JH211710 SKF . 


.... JH211710 

HPC104TPA FM . 

. W208PP21 

HUB14 MOTORC . 

. HA590025 

IK0009325B FWD . 

. 2756 

J241644 ISO . 

. J241644 

J321640 FM . 

. J321640 

J401652 SKF . 

. J401652 

J8134213 AMC . 

. SCE108 

JH211749 FM . 


.... JH211749 

HPS014GP FM . 

. HPS014GP 

HUB15 MOTORC . 

. SP450202 

1K0407621D VW . 

. HA590198 

J241644 SKF . 

. J241644 

J321640 ISO . 

. J321640 

J401656 FM . 

. J401656 

J8134239 AMC . 

. 25880 

JH211749 SKF . 


.... JH211749 

HPS014GP FM . 

. 205KRRB2 

IIUB16 MOTORC . 

. SP550212 

IP6873 TOWMTR . 

. HM88542 

J241648 FM . 

. J241648 

J321640 SKF . 

. J321640 

J401656 ISO . 

. J401656 

J8134239 CHRYSL 

. 25880 

JH21174SJH211710 

COM 


HPS100GP FM . 

. HPS100GP 

HUB17 MOTORC . 

. HA590017 

IP6874 TOWMTR . 

. HM88510 

J241648 ISO . 

. J241648 

J321648 FM . 

. J321648 

J401656 SKF . 

. J401656 

J8134445 AMC . 

. 206WB 

JH211749-JH211710 

HPS100GP FM . 

. 206KRRB6 

IIUB18 MOTORC . 

. HA590026 

IR1502 SKF . 

. RA1502 

J241648 SKI . 

. J241648 

J321648 ISO . 

. J321648 

J401664 FM . 

. J401664 

J8134450 JEEP . 

. SCH1810 

JH217249 SKF . 


.... JH217249 

HPS100TPD FM . 

. HPS100TPD 

HUB19 MOTORC . 

. 513196 

IR1816 FM . 

. IR1816 

J241664 FM . 

. J241664 

J321648 SKF . 

. J321648 

J401664 ISO . 

. J401664 

J8134586 CHRYSL 

. 5707 

JH307710 FM . 


.... JH307710 

HPS100TPD FM . 

. 206KPPB3 

HUB20 MOTORC . 

. HA590213 

IR18200H FM . 

. IR18200H 

J241676 FM . 

. J241676 

J321652 FM . 

. J321652 

J401664 SKI . 

. J401664 

J8134586AB JEEP 

. 5707 

JH307710 SKF . 


.... JH307710 

HPS100TR FM . 

. HPS1D0TR 

HUB22 MOTORC . 

. HA590095 

IR18200H SKF . 

. IR18200H 

J241676 ISO . 

. J241676 

J321652 ISO . 

. J321652 

J401672 FM . 

. J401672 

J8136626 AMC . 

. 207 

JH307749 FM . 


.... JH307749 

HPS100TR FM . 

. G206KPPB4 

HUB23 MOTORC . 

. SP550202 

IR18200H TORRIN . 

. IR18200H 

J241676 SKF . 

. J241676 

J321652 SKF . 

. J321652 

J401680 FM . 

. J401680 

J8506010 RENALT 

. 204 

JH307749 SKF . 


.... JH307749 

HPS102GPE FM . 

. HPS102GPE 

HUB24 MOTORC . 

. 515029 

IR2016 FM . 

. IR2016 

J241680 FM . 

. J241680 

J321664 FM . 

. J321664 

J401680 ISO . 

. J401680 

J8519610 RENALT 

. 23256 

JH307749JH307710 

COM 


HPS102GPE FM . 

. 207KRRB12 

HUB25 MOTORC . 

. SP450202 

IR2016 SKF . 

. IR2016 

J242064 FM . 

. J242064 

J321664 ISO . 

. J321664 

J402048 FM . 

. J402048 

J8519611 RENALT 

. 23100 

JH307749-JH307710 

HPS102GR FM . 

. HPS102GR 

HUB26 MOTORC . 

. SP940200 

IR8048 INGERS . 

. 513144K 

J242064 ISO . 

. J242064 

J321664 SKF . 

. J321664 

J402048 ISO . 

. J402048 

J8553100 RENALT 

. 206WB 

JHM318410 FM . 


. JHM318410 

HPS103GP2 FM . 

. HPS103GPB 

HUB27 MOTORC . 

. SP940201 

ISH8718 WHITE . 

. 225518 

J242064 SKF . 

. J242064 

J321680 FM . 

. J321680 

J402048 SKI . 

. J402048 

J8556989 RENALT 

. 200CC 

JHM318410 SKF . 


. JHM318410 

HPS103GP3 FM . 

. HPS1033PC 

IIUB28 MOTORC . 

. SP940202 

IT53 WHITE . 

. 02252 

J25873J25821 COM .. 

... J25873 J25821 

J321680 ISO . 

. J321680 

J402064 COM . 

. J402064 

J8575681 RENALT 

. 30207M 

JHM318448 FM . 


. JHM318448 

HPS103TP2 FM . 

. HPS103TPB 

II1JB29 MOTORC . 

. HA590156 

J00126151 MAZDA . 

. 511019 

J261648 FM . 

. J261648 

J322048 ISO . 

. J322048 

J402064 FM . 

. J402064 

J8576295 RENALT 

. 201AB 

JHM318448 SKF .... 


JHM318448 

HPS104TR FM . 

. HPS104TR 

IIUB30 MOTORC . 

. SP550207 

J0013315XA MAZDA ... 

. 513131 

J261648 ISO . 

. J261648 

J322064 FM . 

. J322064 

J402064 SKI . 

. J402064 

J8672A BURCH . 

. DS211TTRB 

JHM318448JHM318410 COM 

HPS106GP FM . 

. HPS106GP 

IIUB33 MOTORC . 

. HA590180 

J00333060A MAZDA ... 

. 513131 

J261648 SKF . 

. J261648 

J322064 ISO . 

. J322064 

J402080 ISO . 

. J402080 

J8878 CHRYSL . 

. 559-552 

JHM318448-JHM318410 

HPS106GP FM . 

.... W208KRRB6 

IHJB34 MOTORC . 

. HA590183 

J0051277 AMC . 

. 14274 

J281224 ISO . 

. J281224 

J322064 SKF . 

. J322064 

J402432 ISO . 

. J402432 

J923246 ISO . 

. J923246 

JHM522610 FM . 


. JHM522610 

HPS108GPA FM . 

.... HPS108GPA 

HUB3b MOTORC . 

. 513230 

J0052799 AMC . 

. 25877 

J281232 FM . 

. J281232 

J322080 FM . 

. J322080 

J402464 FM . 

. J402464 

J9373 BURCH . 

. DS208TTC 

JHM522649 FM . 


. JHM522649 

HPS108GPA FM . 

. 209KRRB2 

HUB37 MOTORC . 

. HA590029 

J0052800 AMC . 

. 25821 

J281232 ISO . 

. J281232 

J322080 ISO . 

. J322080 

J402464 ISO . 

. J402464 

J9532 CHRYSL . 

. 3383-3320 

JHM534110 FM . 


. JHM534110 

HPS1D8GPB FM . 

HPS108GPB 

HIIR38 MOTORC . 

512299 

.1009860 FM . 

DHID01576C 

.1281232 SKF 

J281232 

.1322080 SKF _ 

J322080 

.1402464 SKI _ 

J402464 

.19681 CHRYSL ...... 

2788-2729 

JHM534149 FM . 


JHM534149 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


Part #/Name 

Timken 

Part tt/Name 


Timken 

Part #/l\lame 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

JHM534149JHM534110 

COM 

JLM710949JLM710910 COM 

JM719149JM719113 COM 


K10 HYATT . 

. 17883-17830 

JHM534149 JHM534110 

JLM710949-JLM710910 

JM719149-JM719113 

K10075A EATON . 

. 64450-64700 

JHM720210 FM . 

.JHM720210 

JLM714110 FM . 


JLM714110 

JM720210 FM . 

... JM720210 

K1040 FULLER . 

. TRK1000 

JHM72021D SKF . 

.JHM720210 

JLM714110 SKF . 


JLM714110 

JM720210 SKF . 

.. JM720210 

K1041 FULLER . 

. TRK1000 

JHM720249 FM . 

.JHM720249 

JLM714149 FM . 


JLM714149 

JM720249 FM . 

... JM720249 

K1042 FULLER . 

. TRK1000 

JHM720249 SKF . 

.JHM720249 

JLM714149 SKF . 


JLM714149 

JM720249 SKF . 

.. JM720249 

K1043 FULLER . 

. TRK1000 

JHM720249JHM720210 

COM 

JLM714149JLM714110 COM 

JM720249JM720210 COM 


K1044 FULLER . 

. TRK1000 

JHM720249-JHM720210 

JLM714149-JLM714110 

JM720249-JM720210 

K1045 FULLER . 

. TRK1000 

JI282446 FM . 

. JI282446 

JM16283 HYATT . 


. 6408 

JM734410 FM . 

... JM734410 

K1046 FULLER . 

. TRK1000 

JJC215 IHC . 

. 88502 

JM205110 FM . 


.. JM205110 

JM734410 SKF . 

.. JM734410 

K1047 FULLER . 

. TRK1000 

JJC215B me . 

. 88016 

JM205110 SKF . 


.. JM205110 

JM734449 FM . 

... JM734449 

K1048 FULLER . 

. TRK1000 

JJC215BZ me . 

. 88016 

JM205149 FM . 


.. JM205149 

JM734449 SKF . 

.. JM734449 

K1049 FULLER . 

. TRK1000 

JJC215Z2 me . 

. 88502 

JM205149 SKF . 


.. JM205149 

JM734449JM734410 COM 


K1050 FULLER . 

. TRK1000 

JJC216 me . 

. 88016 

JM205149A FM . 


JM205149A 

JM734449-JM734410 

K1051 FULLER . 

. TRK1000 

jjc 216 z me . 

. 88016 

JM205149A SKF . 


JM205149A 

JM7361 10 FM . 

... JM736110 

K1052 FULLER . 

. TRK1000 

JJC220 me . 

. 88504 

JM205149AS SKF .... 

JM205149AS 

JM736149 FM . 

... JM736149 

K1053 FULLER . 

. TRK1000 

JJC225 me . 

. 88505 

.IM205149.IM2051 10 

COM 


JM738210 FM . 

... JM738210 

K1054 FULLER . 

. TRK58 

JJC240 me . 

. 88508 

JM205149 JM2051 10 

JM738210 SKF . 

.. JM738210 

K1055 FULLER . 

. TRK58 

JL1616 SKF . 

. B1616 

JM207010 FM . 


.. JM207010 

JM738249 FM . 

... JM738249 

K1056 FULLER . 

. TRK58 

JL26700 SKF . 

. SET46 

JM207010 SKF . 


.. JM207010 

JM738249 SKF . 

.. JM738249 

K1057 FULLER . 

. TRK145 

JL26710 SKF . 

. JL26710 

JM207049 FM . 


.. JM207049 

.IM738249.IM738210 COM 


K1058 FULLER . 

. TRK149 

JL26749 ISO . 

. JL26749 

JM207049 SKF . 


.. JM207049 

JM738249-JM738210 

K1061 FULLER . 

. TRK146 

JL26749F SKF . 

. JL26749F 

JM207049A FM . 


JM207049A 

JM822010 FM . 

... JM822010 

<1062 FULLER . 

. TRK159 

JL26749FJL267 SKF . 

. SET46 

JM207049A SKF . 


JM207049A 

JM822010 SKF . 

.. JM822010 

K1063 FULLER . 

. TRK179 

JL2B749FJL26710 COM 

. SET46 

JM207049JM207010 

COM 


JM822049 FM . 

... JM822049 

K1064 FULLER . 

. TRK160 

JL6814511Z COM . 

. SET24 

JM207049-JM207010 

JM822049 SKF . 

.. JM822049 

K1065 FULLER . 

. TRK1000 

JL69310 FM . 

. JL69310 

JM47 MFC . 


. B47 

.IM877049.IM877ni0 COM 


K10655 EATON . 

. 87750-87111 

JL69310 SKF . 

. JL69310 

JM511910 FM . 


.. JM511910 

JM822049-JM822010 

<1066 FULLER . 

. TRK1000 

JL69348 SKF . 

. JL69348 

JM511910 SKF . 


.. JM511910 

JP0228 COM . 

. 513107 

K1067 FULLER . 

. TRK1000 

JL69349 FM . 

. JL69349 

JM51 1945 FM . 


.. JM511945 

JP12010 FM . 

. JP12010 

K1068 FULLER . 

. TRK1000 

JL69349 SKF . 

. JL69349 

JM511945 SKF . 


.. JM511945 

JP12049 FM . 

. JP12049 

K1069 FULLER . 

. TRK1000 

JL69349H SKF . 

. JLB9349H 

JM51 1946 FM . 


.. JM511946 

JP7449 COM . 

. 513084 

K1070 FULLER . 

. TRK1000 

JLM104910 FM . 

. JLM104910 

JM511946 SKF . 


.. JM511946 

JP926000060 JABSCO . 

. 207FF 

K1073 FULLER . 

. TRK200 

JLM104910 SKF . 

.JLM 10491□ 

JM51194BJM511910 

COM 


JRN1579WSR FEDRAL . 

. SET10 

K1074 FULLER . 

. TRK200 

JLM10494610Z COM ... 

. SET2B 

JM511946-JM511910 

JRN1579WSRA GM . 

U399-90010 

K1076 FULLER . 

. TRK188 

JLM104948 FM . 

. JLM 104948 

JM511949JM511910 

COM 


JRN1579WSRA HYATT . 

. SET10 

K1077 FULLER . 

. TRK184 

JLM104948 SKF . 

. JLM104948 

JM511949-JM511910 

JT10504 WHITE . 

. 399A 

K1079 FULLER . 

. TRK159A 

JLM104948JLM104910 

COM 

JM515610 FM . 


.. JM515610 

JT10510 WHITE . 

. 41125 

<1104 FEDRAL . 

. 1562C 

JLM 104948-JLM 104910 

JM515610 SKF . 


.. JM515610 

JT10511 WHITE . 

. 41286 

K1104 LEMPCO . 

. 1562C 

JLM506810 FM . 

. JLM506810 

JM515649 FM . 


.. JM515649 

JT10551 WHITE . 

. 44348 

K1 1859 EATON . 

. 659-652 

JLM506810 SKF . 

.JLM506810 

JM515649 SKF . 


.. JM515649 

JT10778 WHITE . 

. 14124 

K12 HYATT . 

. 17888-17830 

JLM506811 FM . 

. JLM506811 

.IM515B49.IM515610 

COM 


JT2784 WHITE . 

34300-34478 

K12081 BRIT-L . 

. 559-552A 

JLM506811 SKF . 

.JLM506811 

JM515649-JM515610 

.IT2787 WHITE _ 

14137 A 

K12284 BRIT-L . 

. 482-472A 

JLM506849 FM . 

. JLM506849 

JM606151 MITSUB .. 


. 1773 

.IT2787A WHITE 14138A-14276 

K12316 BRIT-L . 

. 418-414 

JLM506849 SKF . 

.JLM506849 

JM714210 SKF . 


.. JM714210 

JT2797 WHITE . 

. 2788 

K12338 EATON . 

. 93825-93125 

JLM506849A FM . 

... JLM50B849A 

JM714249 SKF . 


.. JM714249 

JT287 WHITE . 

. 477-472 

K12339 EATON . 

. 74550-74850 

JLM506849A SKF . 

... JLM50B849A 

JM716610 FM . 


.. JM716610 

JT3015 WHITE . 

. 1697 

K14 HYATT . 

. KC11445Y 

JLM506849AJLM506811 

COM ... SET42 

JM716610 SKF . 


.. JM716610 

JT3090 WHITE . 

. 14274 

K1435 CASE . 

. 115BB 

JIMR(lfi849.ILMSfifi8in 

COM 

JM716612A FM . 


JM71BB12A 

JT3095 WHITE . 

. 3820 

K1435P CASE . 

. 115BB 

JLM506849-JLM506810 

JM716612A SKF . 


JM71BB12A 

JT787A WHITE . 

. 14138A 

K15103S SKI . 

. 15103S 

JLM603013Z FM . 

.... JLM603013Z 

JM716649 FM . 


.. JM716649 

JT9001 WHITE . 

. 477 

K1528 WHITE . 

. 205S 

JLM603013Z SKF . 

.... JLM603013Z 

JM716649 SKF . 


.. JM716649 

JT9002 WHITE . 

. 612 

K 1 618 NEWIDA . 

. 15250X 

JLM603048F FM . 

.JLM603048F 

.IM71fiB49.IM71fiB10 

COM 


JT9009 WHITE . 

. 342 

<1619 NEWIDA . 

. 15118 

JLM603048F SKF . 

.... JLM603048F 

JM71BB49 JM71BB10 

JT9021 WHITE . 

. 47620 

<1620 NEWIDA . 

. 14274 

JLMB03048F13Z COM 


JM718110 FM . 


.. JM718110 

JT9025 WHITE . 

. 34300 

<1621 NEWIDA . 

. 14136A 

JLM603048F JLM603013Z 

JM718110 SKF . 


.. JM718110 

JT9033 WHITE . 

. 14137A 

K1621A NEWIDA . 

. 14136A-14274 

JLM67D41P SKF . 

.JLMB7041P 

JM718149 FM . 


.. JM718149 

JT9052 WHITE . 

. 33462 

K1665 NEWIDA . 

. 13686 

JLM704610 FM . 

. JLM704610 

JM718149 SKF . 


.. JM718149 

JT9052A WHITE . 

. 33472 

K1736 FULLER . 

. TRK145A 

JLM704610 SKF . 

.JLM704610 

.IM718149.IM718110 

COM 


JT9203 WHITE . 

. 14276 

K1737 FULLER . 

. TRK146 

JLM704649 FM . 

. JLM704649 

JM718149-JM718110 

JT9204 WHITE . 

. 34478 

K1738 FULLER . 

. TRK205 

JLM704649 SKF . 

.JLM704649 

JM719113 FM . 


.. JM719113 

JT9205 WHITE . 

. 34300 

K1739 FULLER . 

. TRK206 

JLM710910 FM . 

. JLM710910 

JM719113 SKF . 


.. JM719113 

.11920(1 WHITE _ 

14138A 

K1740 FULLER . 

. TRK203 

JLM710910 SKF . 

.JLM710910 

JM719149 FM . 


.. JM719149 

.IT954 WHITE ...... 14137A-14274 

<1741 FULLER . 

. TRK203 

JLM710949 FM . 

.... JLM710949C 

JM719149 SKF . 


.. JM719149 

JV441419 FM . 

.... JV441419 

K1742 FULLER . 

. TRK203 

JLM710949 ISO . 

. JLM710949 

JM719149JM719110 

COM 


JV441419 SKF _ 

J1/441419 

K1743 FULLER . 

. TRK203 

JLM710949 SKF . 

.... JLM710949C 

JM719149 JM719110 

K1 HYATT . 15574A-15522A 

K1744 FULLER . 

. TRK203 
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THE TIMKEN COMPANY 


TIMKEN 


Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

<1/4!: FULLER . 

. TRK203 

K20936 CHRUK . 

. 495A-493 

<4590 NEWIDA . 

. 13620 

<A 12075Z HYATT . 

.... 29675-29620 

<1746 FULLER . 

. TRK203 

<21010 CHRUK . 

. 53177-53375 

<4605 CHRUK . 

. 09074-09196 

<A 12075Z L&S . 

.... 29675-29620 

<1747 FULLER . 

. TRK203 

<21011 CHRYSL . 

.MUS1307UM 

<4609 CHRUK . 

. 306TB 

<A5005 WHITE . 

. 65390 

<1748 FULLER . 

. TRK203 

<2120 FULLER . 

. TRK208 

<4612 CHRUK . 

. 305AG 

<A5011 WHITE . 

. 575 

<1/49 FULLER . 

. TRK203 

<2124 FULLER . 

. TRK390F 

<4659815 CHRYSL ... 

. NP853895 

<A5011A WHITE . 

. 42687 

<1750 FULLER . 

. TRK203 

<2125 FULLER . 

. TRK390H 

<4659816 CHRYSL ... 

. IMP352518 

<A5012 WHITE . 

. 29675 

<1751 FULLER . 

. TRK207 

<2126 FULLER . 

. TRK390G 

<4714D FORD . 

. 02252 

<A5012A WHITE . 

. 29685 

<1752 FULLER . 

. TRK201 

<2127 NEWIDA . 

. 14123A 

<4714< FORD . 

. 2065 

<A5013 WHITE . 

. 14138A 

<1753 FULLER . 

. TRK202 

<2130 NEWIDA . 

. 88013 

<4715AR FORD . 

. 2063R 

<A5014 WHITE . 

. 28580 

<1755 FULLER . 

. TRK200 

<2175 NEWIDA . 

. 2788 

<4715B FORD . 

. 2065 

<A5021 WHITE . 

. 3984 

<1756 FULLER . 

. TRK200 

<2176 NEWIDA . 

. 2720 

<4723874 CHRYSL ... 

. 619003 

<AS5012 WHITE . 

... 29675-29620 

<1799 CHRUK . 

. 304WB 

<2191 EATON . 

. 566-563 

<4728059 CHRYSL ... 

. 619001 

<AS5021 WHITE . 

. 3984-3925 

<1812 NEWIDA . 

. 8505 

<2195A EATON . 

. 387A-383A 

<4728063 CHRYSL ... 

. 619002 

<AS5031 WHITE . 

. 3984-3925 

<1813 NEWIDA . 

. 8504 

<22 HYATT . 

. KB11786Y 

<4729 CASE . 

. 45291 

<B11630 L&S . 

. KB11630Z 

<1817 NEWIDA . 

. 09078 

<2212 CHRUK . 

. 307TB 

<4819 CASE . 

. 205FF 

<B11630Z FM . 

. KB11630Z 

<181/A NEWIDA . 

. 09078-09194 

<2249 NEWIDA . 

. 14137A 

<4904 EATON . 

. 598-592A 

<B1 1630Z HYATT . 

. 368A-362 

<1818 NEWIDA . 

. 09194 

<2283 FULLER . 

. TRK203 

<4905 EATON . 

. 528-522 

<B11630Z SKF . 

. KB11630Z 

<1819 NEWIDA . 

. 15125 

<2283 NEWIDA . 

. 15245 

<4977 EATON . 

. 455 453A 

<B11786Y FM . 

. KB11786Y 

<1850 FULLER . 

. TRK145A 

<23 HYATT . 

. KD11786Y 

<4ZA712AB FORD .... 

. FC65354 

<B11786Y SKF . 

. KB11786Y 

<1851 FULLER . 

. TRK146 

<23 HYATT . 

. KD11786Y 

<5 HYATT . 

... 15579A-15522A 

<B1 1902Z HYATT . 

.... 45290-45221 

<1852 FULLER . 

. TRK58 

<23555 CHRUK . 

. 204SS 

<5212504 CHRYSL ... 

. B34 

<B16071 CASE . 

. 342S 

<1853 FULLER . 

. TRK1000 

<23556 CHRUK . 

. 204S 

<532X SKI . 

. 532X 

<B16889 CASE . 

. M12610 

<1854 FULLER . 

. TRK1000 

<2410 WHITE . 

. 307S 

<537 SKF . 

. 537 

<B4052 TOYOTA . 

. 30305M 

<1855 FULLER . 

. TRK1000 

<25 HYATT . 

. KA11820Z 

<6044 FORD . 

. 44162 

<B4053 TOYOTA . 

. 30206M 

<1856 FULLER . 

. TRK1000 

<2551 NEWIDA . 

. 88505 

<6075 FORD . 

. 44348 

<B5008 WHITE . 

. 33821 

<1858 FULLER . 

. TRK179 

<2575 NEWIDA . 

. WPS103GRCC 

<619460 MITSUB . 

. 01496 

<B5011 WHITE . 

. 572 

<1859 FULLER . 

. TRK188 

<2576 NEWIDA . 

.WPS100GRC 

<620153 CASE . 

. 2756 

<B5D11A WHITE . 

. 42620 

<1860 FULLER . 

. TRK184 

<2604 NEWIDA . 

. 414 

<6320 SKF . 

. 6320 

<B5012 WHITE . 

. 29620 

<1861 FULLER . 

. TRK160 

<2751 NEWIDA . 

. NPS103RPG 

<6386 SKF . 

. 6386 

<B5012A WHITE . 

. 29620 

<1862 FULLER . 

. TRK149 

<2751A NEWIDA . 

. NPS103RPC 

<653 SKF . 

. 653 

<B5012B WHITE . 

. 563 

<1863 FULLER . 

. TRK159A 

<2752 NEWIDA . 

. NPS100RPC 

<6558 CHRUK . 

. 30305M 

<B5013 WHITE . 

. 14274 

<1864 FULLER . 

. TRK200 

<2752A NEWIDA . 

. NPS100RPC 

<6559 CHRUK . 

. 32306 

<B5014 WHITE . 

. 28521 

<1865 FULLER . 

. TRK204 

<2753 NEWIDA . 

. NPC100RPC 

<6608B FORD . 

. 3383 

<B5021 WHITE . 

. 3984-3925 

<1866 FULLER . 

. TRK201 

<2753A NEWIDA . 

. NPC100RPC 

<661 OB FORD . 

. 3320 

<B<B1 1786Y HYATT .... 

. KB11786Y 

<1867 FULLER . 

. TRK202 

<2780 FULLER . 

. TRK1000 

<661 IB FORD . 

. 2523 

<C11445Y FM . 

. KC11445Y 

<1868 FULLER . 

. TRK203 

<29 HYATT . 

. KA11950Z 

<6614 FORD . 

. 377 

<C11445Y HYATT . 

. KC11445Y 

<1869 FULLER . 

. TRK203 

<3 CHRUK . 

. 308WB 

<6615AR FORD . 

. 3720 

<C11445Y SKF . 

. KC11445Y 

<1870 FULLER . 

. TRK205 

<30 HYATT . 

. 390A-394AS 

<6615B FORD . 

. 374 

<05352 WHITE . 

. 211TB 

<1871 FULLER . 

. TRK206 

<32 HYATT . 

. KD12051Z 

<663 SKF . 

. 663 

<05360 WHITE . 

. 593A 

<1872 FULLER . 

. TRK207 

<33 HYATT . 

. KR12051Z 

<6644 FORD . 

. 44162 

<05361 WHITE . 

. 27620 

<1878 FULLER . 

. TRK204 

<3300 NEWIDA . 

. NPC014RPC 

<6675 FORD . 

. 44348 

<05363 WHITE . 

. 42350 

<1879 FULLER . 

. TRK203 

<3300A NEWIDA . 

. NPC014RPC 

<672 SKF . 

. 672 

<05364 WHITE . 

. 45221 

<1880 FULLER . 

. TRK203 

<3316 CASE . 

. DS208TTI 

<683 SKF . 

. 683 

<05365 WHITE . 

. 45290 

<1888 NEWIDA . 

. 14117A 

<3330 NEWIDA . 

. 88107 

<700003 AMC . 

. 1562 

<09537 WHITE . 

. 27690 

<19 HYATT . 

. 25584-25520 

<3352 NEWIDA . 

. 205FF 

<7162 CHRUK . 

. 566-563 

<D11786Y FM . 

. KD11786Y 

<1938 NEWIDA . 

. 14276 

<3356 NEWIDA . 

. M12610 

<732698 AMC . 

. 1562C 

<D11786Y HYATT . 

. KD11786Y 

<1971 FULLER . 

. TRK205 

<3357 NEWIDA . 

. M12649 

<737 CHRUK . 

. 202AG 

<D11786Y SKF . 

. KD11786Y 

<1972 FULLER . 

. TRK206 

<3358 NEWIDA . 

. LM48510 

<7975 CASE . 

. 28521 

<13123512 FM . 

. KD12051Z 

<1973 FULLER . 

. TRK203 

<3359 NEWIDA . 

. LM48548 

<7976 CASE . 

. 28580 

<D 1 205 1Z HYATT . 

. KD12051Z 

<1974 FULLER . 

. TRK203 

<3408 WABCO . 

. 24780 

<8 HYATT . 

. 16986-16929 

<D12051Z SKF . 

. KD12051Z 

<1975 FULLER . 

. TRK203 

<3409 WABCO . 

. 24720 

<92 WHITE . 

. 462 

<13/3461 FM . 

. KD73461 

<1976 FULLER . 

. TRK203 

<35 HYATT . 

. B12235YK 

<93 WHITE . 

. 453X 

<13/3461 SKI . 

. KD73461 

<1977 FULLER . 

. TRK203 

<3501 NEWIDA . 

. NPS102RPC 

<9960662063 KIA .... 

. 1206 

<EX 1789 BRIT-L . 

. LM603049 

<1978 FULLER . 

. TRK203 

<3538 NEWIDA . 

. NPC103RPCC 

<9960682064 KIA .... 

. RW101 

<<15033047 KIA . 

. SET11 

<1979 FULLER . 

. TRK207 

<3549 NEWIDA . 

. LM67048 

<A1 1020Z HYATT .... 

... 15574A-15522A 

«I!/50!:IT 1 FM . 

... KKD7505TTA 

<1980 FULLER . 

. TRK201 

<3565 NEWIDA . 

. NPS012RPC 

<A1 1035Z HYATT .... 

... 15579A-15522A 

<L12051 W HYATT . 

. 3984-3925 

<1981 FULLER . 

. TRK202 

<3627 EATON . 

. 37425-37625 

<A11242Z HYATT .... 

. 17888-17830 

<L12051 W L&S . 

. 3984-3925 

<20 HYATT . 

. KB11630Z 

<362/A EATON . 

. 42376-42587 

<A11360Z HYATT .... 

. 16986-16929 

<LM501349 CHRYSL .... 

. LM501349 

<20 HYATT . 

. 368A-362 

<3798 CHRUK . 

. 482-472A 

<A11410Z HYATT .... 

. 17883-17830 

<LM603012 SKF . 

. LM603012 

<2046 FULLER . 

. TRK206 

<3839 NEWIDA . 

. LM11910 

<A11820Z FM . 

. KA11820Z 

<M84510 SKF . 

. M84510 

<206 WHITE . 

. 206WB 

<3840 NEWIDA . 

. LM11949 

<A1 1820Z HYATT .... 

. KA11820Z 

<VI88043 SKI . 

. M88043 

<2066 NEWIDA . 

. 15101 

<39520 SKF . 

. 39520 

<A11820Z SKF . 

. KA11820Z 

<I\I12051W HYATT . 

. 3984-3920 

<2067 NEWIDA . 

. 14125A 

<39580 SKF . 

. 39580 

<A11950Z FM . 

. KA11950Z 

<l\l 141808 KAY . 

. SCE148 

<2070316 CHRYSL . 

. M86649 

<4296 NEWIDA . 

. 07196 

<A11950Z HYATT .... 

. KA11950Z 

<P707 WABCO . 

. 462 

K2070317 CHRYSL . 

. M86610 

<4334 CASE . 

. NPC100RPC 

<A11950Z SKF . 

. KA11950Z 

<P708 WABCO . 

. 453A 

K20935 CHRUK . 

. 42381-42584 

<4505353 CHRYSL .... 

. 614092 

<A11985Z HYATT .... 

. 390A-394AS 

<R1 2051 Z FM . 

. KR12051Z 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


TIMKEN 


Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part It/Name 

Timken 

KR12051Z SKF . 

. KR12051Z 

KW1122 

KENWOR . 

. J402464 

KW1236 

KENWOR . 

. 55437 

KW1466 

KENWOR . 

. LM501311 

KRR10735 JAF . 

. 88107 

KW 1123 

KENWOR . 

. J402480 

KW1238 

KENWOR . 

. 66520 

KW1467 

KENWOR . 

. 776 

KRR204012LC JAF . 

. 204GGB 

KW 1138 

KENWOR . 

. 88501 

KW1240 

KENWOR . 

. 88126 

KW1468 

KENWOR . 

. Ill 

KRR7n5(11 FI C JAF .... 

. 205TTH 

KW1148 

KENWOR . 

. 02135 

KW1242 

KENWOR . 

. 544118 

KW1471 

KENWOR . 

. HM804810 

KS5011 

WHITE . 

. 575-572 

KW1152 

KENWOR . 

. 359S 

KW1246 

KENWOR . 

. 31594 

KW1472 

KENWOR . 

. 3720 

KS5011A WHITE . 

. 42587-42620 

KW1154 

KENWOR . 

. 462 

KW1247 

KENWOR . 

. 308WB 

KW1473 

KENWOR . 

. HM804849 

KS5012 

WHITE . 

. 29575-29620 

KW1155 

KENWOR . 

. 559 

KW1249 

KENWOR . 

. 15113 

KW1474 

KENWOR . 

. HM813810 

KS5021 

WHITE . 

. 3984-3920 

KW1156 

KENWOR . 

. 567A 

KW125D 

KENWOR . 

. 88107AR 

KW1476 

KENWOR . 

. 33462 

KS5022 

WHITE . 

. 1872 

KW1158 

KENWOR . 

. 643 

KW1257 

KENWOR . 

. 18590 

KW1477 

KENWOR . 

. 33275 

KS5042 

WHITE . 

. 204S 

KW1159 

KENWOR . 

. 748S 

KW1258 

KENWOR . 

. 18520 

KW148D 

KENWOR . 

. 3782 

KS9141 

AMC . 

. 15590 

KW1160 

KENWOR . 

. 1380 

KW1259 

KENWOR . 

. 5206KE 

KW1481 

KENWOR . 

. 27684 

KT377 WHITE . 

. 482-472 

KW1161 

KENWOR . 

. 2580 

KW1265 

KENWOR . 

. 28985 

KW1482 

KENWOR . 

. 24720 

KT377A 

WHITE . 

. 33275-33462 

KW1163 

KENWOR . 

. 02872 

KW1266 

KENWOR . 

. 28920 

KW1483 

KENWOR . 

. 18780 

KT467 WHITE . 

. 566-563 

KW1165 

KENWOR . 

. 3479 

KW127D 

KENWOR . 

. 639 

KW1487 

KENWOR . 

. LM48548 

KT7104 

WHITE . 

. 472 

KW1166 

KENWOR . 

. 3490 

KW1271 

KENWOR . 

. 27690 

KW1498 

KENWOR . 

. 2065 

KT7105 

WHITE . 

. 482 

KW1167 

KENWOR . 

. 3877 

KW1272 

KENWOR . 

. 37425 

KW1499 

KENWOR . 

. 88508 

KT7106 

WHITE . 

. 563 

KW1168 

KENWOR . 

. 11590 

KW1273 

KENWOR . 

. 47890 

KW1500 

KENWOR . 

. 368A 

KT7107 

WHITE . 

. 566 

KW1169 

KENWOR . 

. 14117A 

KW1274 

KENWOR . 

. 49585 

KW1502 

KENWOR . 

. 88107 

KT7108 

WHITE . 

. 3320 

KW1171 

KENWOR . 

. 14131 

KW1275 

KENWOR . 

. 27620 

KW1503 

KENWOR . 

. 88107AR 

KT7109 

WHITE . 

. 336 

KW 1173 

KENWOR . 

. 14137A 

KW1277 

KENWOR . 

. 47820 

KW1505 

KENWOR . 

. 206WB 

KT7109A WHITE . 

. 3383 

KW1174 

KENWOR . 

. 14138A 

KW1278 

KENWOR . 

. 49520 

KW1506 

KENWOR . 

. 108TB 

KT7110 

WHITE . 

. 14274 

KW1178 

KENWOR . 

. 18790 

KW1285 

KENWOR . 

. 17118 

KW 1510 

KENWOR . 

. 5203KE 

KT7111 

WHITE . 

. 14125A 

KW1179 

KENWOR . 

. 24780 

KW1286 

KENWOR . 

. 17244 

KW 1514 

KENWOR . 

. HH814510 

KT7133 

WHITE . 

. 33275 

KW1180 

KENWOR . 

. 25577 

KW1287 

KENWOR . 

. 208 

KW1525 

KENWOR . 

. 3780 

KT757A 

WHITE . 

. 3383-3320 

KW1181 

KENWOR . 

. 25580 

KW1288 

KENWOR . 

. 368 

KW1526 

KENWOR . 

. 206FF 

KT758 WHITE . 

.... 14125A-14274 

KW1182 

KENWOR . 

. 25590 

KW1289 

KENWOR . 

. 362A 

KW1528 

KENWOR . 

. 28921 

KT758A 

WHITE _ 

. 2580-2523 

KW1183 

KENWOR . 

. 25877 

KW1291 

KENWOR . 

. 208SL 

KW1529 

KENWOR . 

. 88506 

KT9F4 WHITE _ 

.... 14137A-14276 

KW1184 

KENWOR . 

. 25878 

KW1292 

KENWOR . 

. 209SL 

KW1530 

KENWOR . 

. LM48510 

KW1004 

KENWOR . 

. 107WB 

KW1185 

KENWOR . 

. 26878 

KW1293 

KENWOR . 

. 307L 

KW1532 

KENWOR . 

. 15117 

KW1005 

KENWOR . 

. 110CB 

KW1187 

KENWOR . 

. 26882T 

KW1296 

KENWOR . 

. J261648 

KW1537 

KENWOR . 

. 107DD 

KW1008 

KENWOR . 

. 205BB 

KW1188 

KENWOR . 

. 28580 

KW1299 

KENWOR . 

. 1306TB 

KW1539 

KENWOR . 

. 209L 

KW1009 

KENWOR . 

. 206WB 

KW1189 

KENWOR . 

. 28678 

KW130D 

KENWOR . 

. 208L 

KW1541 

KENWOR . 

. 210L 

KW101D 

KENWOR . 

. 207 

KW1190 

KENWOR . 

. 31593 

KW1301 

KENWOR . 

. 207L 

KW1542 

KENWOR . 

. 210SL 

KW1013 

KENWOR . 

. 210S 

KW1191 

KENWOR . 

. 39236 

KW1302 

KENWOR . 

. 206L 

KW1545 

KENWOR . 

. 310 

KW1014 

KENWOR . 

. 211TB 

KW1192 

KENWOR . 

. 39590 

KW1303 

KENWOR . 

. 2063R 

KW1546 

KENWOR . 

. 315 

KW1015 

KENWOR . 

. 211SL 

KW1193 

KENWOR . 

. 52375 

KW1305 

KENWOR . 

. J321632 

KW1549 

KENWOR . 

. J401652 

KW1016 

KENWOR . 

. 212S 

KW1194 

KENWOR . 

. 52400 

KW1311 

KENWOR . 

. 209BB 

KW1553 

KENWOR . 

. 558A 

KW1D17 

KENWOR . 

. 212 

KW1199 

KENWOR . 

. 88931 

KW 1313 

KENWOR . 

. 3382T 

KW1555 

KENWOR . 

. HM212010 

KW1D21 

KENWOR . 

. 306TB 

KW1203 

KENWOR . 

. 354A 

KW 1314 

KENWOR . 

. 26884 

KW1556 

KENWOR . 

. 6420 

KW1022 

KENWOR . 

. 306S 

KW1205 

KENWOR . 

. 453A 

KW1317 

KENWOR . 

. 88128B 

KW1557 

KENWOR . 

. HM212046 

KW1D23 

KENWOR . 

. 307TB 

KW1206 

KENWOR . 

. 552A 

KW 1318 

KENWOR . 

. 313 

KW1559 

KENWOR . 

. 6576 

KW1D24 

KENWOR . 

. 308L 

KW1207 

KENWOR . 

. 563 

KW1427 

KENWOR . 

. 65237 

KW 1560 

KENWOR . 

. 1212AG 

KW1D25 

KENWOR . 

. 308SL 

KW1208 

KENWOR . 

. 632 

KW1429 

KENWOR . 

. 88107 

KW1562 

KENWOR . 

. 111TB 

KW1D26 

KENWOR . 

. 309 

KW1209 

KENWOR . 

. 633 

KW1430 

KENWOR . 

. LM603011 

KW1563 

KENWOR . 

. 310SB 

KW1D27 

KENWOR . 

. 309L 

KW1210 

KENWOR . 

. 742 

KW1431 

KENWOR . 

. LM603049 

KW1565 

KENWOR . 

. 211L 

KW1D28 

KENWOR . 

. 310L 

KW1211 

KENWOR . 

. 1328 

KW1432 

KENWOR . 

. LM501310 

KW1567 

KENWOR . 

. 581 

KW1D29 

KENWOR . 

. 310SL 

KW1213 

KENWOR . 

. 02820 

KW1433 

KENWOR . 

. LM501349 

KW1569 

KENWOR . 

. H715345 

KW1D30 

KENWOR . 

. 311TB 

KW1214 

KENWOR . 

. 3320 

KW1434 

KENWOR . 

. 2720 

KW1570 

KENWOR . 

. 572 

KW1D31 

KENWOR . 

. 311L 

KW 1215 

KENWOR . 

. 3420 

KW1435 

KENWOR . 

. 2789 

KW1571 

KENWOR . 

. 72487 

KW1D33 

KENWOR . 

. 312 

KW1216 

KENWOR . 

. 3820 

KW1436 

KENWOR . 

. 14274 

KW1575 

KENWOR . 

. 6461 

KW1D39 

KENWOR . 

. 1210AG 

KW1217 

KENWOR . 

. 11520 

KW1437 

KENWOR . 

. 14124 

KW1576 

KENWOR . 

. 48286 

KW1040 

KENWOR . 

. 1211 AG 

KW 1218 

KENWOR . 

. 14276 

KW1438 

KENWOR . 

. 14118S 

KW1577 

KENWOR . 

. 48220 

KW1045 

KENWOR . 

. 1213SL 

KW1220 

KENWOR . 

. 15244 

KW1439 

KENWOR . 

. 21075 

KW1579 

KENWOR . 

. 3982 

KW1D57 

KENWOR . 

. 1310AG 

KW1221 

KENWOR . 

. 15245 

KW1444 

KENWOR . 

. MR1310EX 

KW1580 

KENWOR . 

. 42687 

KW106D 

KENWOR . 

. 1311 AG 

KW1222 

KENWOR . 

. 15520 

KW1450 

KENWOR . 

. 106WB 

KW1582 

KENWOR . 

. 3920 

KW1061 

KENWOR . 

. 1311AGL 

KW1223 

KENWOR . 

. 18720 

KW1451 

KENWOR . 

. LM501311 

KW1583 

KENWOR . 

. 382A 

KW1106 

KENWOR . 

. J241640 

KW1224 

KENWOR . 

. 24721 

KW1456 

KENWOR . 

. HM88649 

KW1584 

KENWOR . 

. 42620 

KW1107 

KENWOR . 

. J241644 

KW1225 

KENWOR . 

. 25523 

KW1457 

KENWOR . 

. HM88B10 

KW1586 

KENWOR . 

. HM807046 

KW1110 

KENWOR . 

. J241676 

KW1228 

KENWOR . 

. 25821 

KW1458 

KENWOR . 

. M86647 

KW1587 

KENWOR . 

. 595 

KW1112 

KENWOR . 

. J321652 

KW1229 

KENWOR . 

. 26820 

KW1459 

KENWOR . 

. M86610 

KW1588 

KENWOR . 

. 592A 

KW1113 

KENWOR . 

. J321664 

KW1230 

KENWOR . 

. 26822 

KW1460 

KENWOR . 

. HH221440 

KW1589 

KENWOR . 

. 205L 

KW1114 

KENWOR . 

. J361644 

KW1231 

KENWOR . 

. 28521 

KW1461 

KENWOR . 

. HH221410 

KW159D 

KENWOR . 

. 208S 

KW1115 

KENWOR . 

. J361652 

KW1232 

KENWOR . 

. 28622 

KW1462 

KENWOR . 

. 6559C 

KW1591 

KENWOR . 

. 109TB 

KW1116 

KENWOR . 

. J401640 

KW1233 

KENWOR . 

. 31520 

KW1463 

KENWOR . 

. 6535 

KW1604 

KENWOR . 

. 218TB 

KW1119 

KENWOR . 

. J322064 

KW1234 

KENWOR . 

. 39520 

KW1464 

KENWOR . 

. H414249 

KW1606 

KENWOR . 

. 1752 

KW1121 

KENWOR . 

. J402048 

KW1235 

KENWOR . 

. 52618 

KW1465 

KENWOR . 

. H414210 

KW1612 

KENWOR . 

. 3979 


Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part It/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

KW1614 

KENWOR .... 

.... HM212044 

KW1784 

KENWOR .... 

... 09067 

KW5048 

KENWOR .... 

.... 1311 AG 

KW5294 

KENWOR .... 

.... 207 

KW1615 

KENWOR . 

. 33821 

KW1785 

KENWOR . 

. 09195 

KW5049 

KENWOR . 

. 3920 

KW5295 

KENWOR . 

. 208 

KW1616 

KENWOR . 

. 532X 

KW1789 

KENWOR . 

. 46720 

KW5050 

KENWOR . 

. 3982 

KW5296 

KENWOR . 

. 205L 

KW1617 

KENWOR . 

. 5535 

KW1790 

KENWOR . 

. 46790 

KW5052 

KENWOR . 

. 309S 

KW5297 

KENWOR . 

. 306TB 

KW 1618 

KENWOR . 

. 02755 

KW1792 

KENWOR . 

. 2984 

KW5053 

KENWOR . 

. 310SB 

KW5298 

KENWOR . 

. 307TB 

KW1620 

KENWOR . 

. 305AG 

KW1794 

KENWOR . 

. 39581 

KW5056 

KENWOR . 

. MU1307TM 

KW5303 

KENWOR . 

. 208L 

KW1621 

KENWOR . 

. 752 

KW1795 

KENWOR . 

. HH506348 

KW5058 

KENWOR . 

. 42687 

KW5304 

KENWOR . 

. 209BB 

KW1622 

KENWOR . 

. 854 

KW1796 

KENWOR . 

. 2924 

KW5059 

KENWOR . 

. 72188C 

KW5305 

KENWOR . 

. 209L 

KW1624 

KENWOR . 

. 755 

KW1797 

KENWOR . 

. HH506310 

KW5070 

KENWOR . 

. 560S 

KW5307 

KENWOR . 

. 203SS 

KW1627 

KENWOR . 

. 65225 

KW1798 

KENWOR . 

. 3975 

KW5072 

KENWOR . 

. 592A 

KW5308 

KENWOR . 

. 209SL 

KW1629 

KENWOR . 

. 204 

KW1799 

KENWOR . 

. 498 

KW5074 

KENWOR . 

. 210S 

KW5310 

KENWOR . 

. 2D6L 

KW 1630 

KENWOR . 

. 861 

KW1800 

KENWOR . 

. HM212049 

KW5076 

KENWOR . 

. 212 

KW5314 

KENWOR . 

. 1211L 

KW1636 

KENWOR . 

. 1313AG 

KW1801 

KENWOR . 

. 492A 

KW5081 

KENWOR . 

. 208 

KW5316 

KENWOR . 

. 209DD 

KW1637 

KENWOR . 

. 306L 

KW3006 

KENWOR . 

. 342 

KW5083 

KENWOR . 

. 211TB 

KW5317 

KENWOR . 

. 308WB 

KW1639 

KENWOR . 

. 74550 

KW3007 

KENWOR . 

. 366 

KW5087 

KENWOR . 

. 212SL 

KW5319 

KENWOR . 

. 207SL 

KW1640 

KENWOR . 

. 74850 

KW3008 

KENWOR . 

. 368A 

KW5101 

KENWOR . 

. 313 

KW5321 

KENWOR . 

. 21 ICC 

KW1641 

KENWOR . 

. 67790 

KW3015 

KENWOR . 

. 559 

KW5113 

KENWOR . 

. RU1570UM 

KW5323 

KENWOR . 

. J281632 

KW1642 

KENWOR . 

. 67720 

KW3017 

KENWOR . 

. 2793 

KW5114 

KENWOR . 

. 109TB 

KW5325 

KENWOR . 

. 209DD 

KW1649 

KENWOR . 

. 41286 

KW3018 

KENWOR . 

. 2984 

KW5117 

KENWOR . 

. 311TB 

KW5328 

KENWOR . 

. 309 

KW1652 

KENWOR . 

. 02252 

KW3020 

KENWOR . 

. 3578 

KW5122 

KENWOR . 

. 2505T 

KW5329 

KENWOR . 

. 210S 

KW1654 

KENWOR . 

. 2523 

KW3021 

KENWOR . 

. 3984 

KW5123 

KENWOR . 

. 207S 

KW5331 

KENWOR . 

. 207FF 

KW1655 

KENWOR . 

. 209D 

KW3025 

KENWOR . 

. 15100 

KW5136 

KENWOR . 

. 1310AG 

KW5333 

KENWOR . 

. J281640 

KW1667 

KENWOR . 

. 7109 

KW3D26 

KENWOR . 

. 15118 

KW5146 

KENWOR . 

. 206WB 

KW5337 

KENWOR . 

. 208F 

KW1673 

KENWOR . 

. 206S 

KW3D27 

KENWOR . 

. 15123 

KW5159 

KENWOR . 

. 210S 

KW5339 

KENWOR . 

. 306SL 

KW1674 

KENWOR . 

. 209DD 

KW3D28 

KENWOR . 

. 15578 

KW5161 

KENWOR . 

. 212 

KW5344 

KENWOR . 

. J241232 

KW1675 

KENWOR . 

. HM911210 

KW3029 

KENWOR . 

. 15580 

KW5175 

KENWOR . 

. J923246 

KW5349 

KENWOR . 

. 1311AGL 

KW1676 

KENWOR . 

. HM911245 

KW3D3D 

KENWOR . 

. 25580 

KW5176 

KENWOR . 

. 1752 

KW535D 

KENWOR . 

. 1313AG 

KW1677 

KENWOR . 

. 6320 

KW3031 

KENWOR . 

. 26878 

KW5201 

KENWOR . 

. J923246 

KW5356 

KENWOR . 

. 212 

KW1679 

KENWOR . 

. 55187C 

KW3032 

KENWOR . 

. 26882 

KW5203 

KENWOR . 

. 308L 

KW5357 

KENWOR . 

. 307S 

KW1681 

KENWOR . 

. 42584 

KW3D34 

KENWOR . 

. 28580 

KW5207 

KENWOR . 

. 2375F 

KW5358 

KENWOR . 

. 210S 

KW1682 

KENWOR . 

. 42381 

KW3035 

KENWOR . 

. 28985 

KW5209 

KENWOR . 

. 2375F 

KW5361 

KENWOR . 

. 111TB 

KW1687 

KENWOR . 

. 496 

KW3D36 

KENWOR . 

. 37425 

KW5211 

KENWOR . 

. 308L 

KW5362 

KENWOR . 

. 209S 

KW1688 

KENWOR . 

. 493 

KW3037 

KENWOR . 

. 42687 

KW5213 

KENWOR . 

. 2065 

KW5368 

KENWOR . 

. 204F 

KW1695 

KENWOR . 

. 15123 

KW3D38 

KENWOR . 

. 42688 

KW5214 

KENWOR . 

. 742 

KW5375 

KENWOR . 

. 1872 

KW1697 

KENWOR . 

. 1206AG 

KW3D39 

KENWOR . 

. 332 

KW5216 

KENWOR . 

. 750A 

KW5Z4222AA FORD . 

. IMP372019 

KW1698 

KENWOR . 

. 108TB 

KW3040 

KENWOR . 

. 362 

KW522D 

KENWOR . 

. 2065T 

KW7104 

KENWOR . 

. 203AB 

KW1703 

KENWOR . 

. 1697 

KW3041 

KENWOR . 

. 362A 

KW5221 

KENWOR . 

. 208L 

KW7214 

KENWOR . 

. 306FF 

KW1704 

KENWOR . 

. 5205KE 

KW3043 

KENWOR . 

. 2720 

KW5222 

KENWOR . 

. 208 

KW7296 

KENWOR . 

. 204FF 

KW1705 

KENWOR . 

. 2065 

KW3045 

KENWOR . 

. 3525 

KW5223 

KENWOR . 

. 203SS 

KW9001 

KENWOR . 

. 218TB 

KW1706 

KENWOR . 

. 1214AG 

KW3D48 

KENWOR . 

. 13621 

KW5235 

KENWOR . 

. 205BB 

KW9D03 

KENWOR . 

. 306S 

KW1707 

KENWOR . 

. M201011 

KW3049 

KENWOR . 

. 14274 

KW5237 

KENWOR . 

. 305AG 

KW9D05 

KENWOR . 

. 308WB 

KW1708 

KENWOR . 

. M201047S 

KW305D 

KENWOR . 

. 15245 

KW5241 

KENWOR . 

. 210S 

KW9D06 

KENWOR . 

. 309L 

KW1711 

KENWOR . 

. 1315BB 

KW3051 

KENWOR . 

. 15250X 

KW5242 

KENWOR . 

. 306L 

KW9008 

KENWOR . 

. 1311AGL 

KW 1714 

KENWOR . 

. 314 

KW3052 

KENWOR . 

. 15520 

KW5243 

KENWOR . 

. J281224 

KW9022 

KENWOR . 

. 01812 

KW1715 

KENWOR . 

. J401648 

KW3053 

KENWOR . 

. 24720 

KW5244 

KENWOR . 

. J281248 

KW9D24 

KENWOR . 

. 211TB 

KW1716 

KENWOR . 

. 455S 

KW3054 

KENWOR . 

. 25520 

KW5245 

KENWOR . 

. J241640 

KW9D25 

KENWOR . 

. 309 

KW1717 

KENWOR . 

. 537 

KW3055 

KENWOR . 

. 26822 

KW5247 

KENWOR . 

. 308FF 

KW9D26 

KENWOR . 

. 311TB 

KW 1718 

KENWOR . 

. 6580 

KW3056 

KENWOR . 

. 28300 

KW5248 

KENWOR . 

. 208S 

KW9031 

KENWOR . 

. 307SL 

KW1724 

KENWOR . 

. 48120 

KW3057 

KENWOR . 

. 37625 

KW525D 

KENWOR . 

. 209SL 

KW9D33 

KENWOR . 

. 308L 

KW1725 

KENWOR . 

. 48190 

KW3075 

KENWOR . 

. 644 

KW5251 

KENWOR . 

. J401652 

KW9D34 

KENWOR . 

. 309SL 

KW1734 

KENWOR . 

. LM501314 

KW3076 

KENWOR . 

. 65390 

KW5254 

KENWOR . 

. 209L 

KW9D36 

KENWOR . 

. J401664 

KW1735 

KENWOR . 

. 206FF 

KW3D78 

KENWOR . 

. 65320 

KW5255 

KENWOR . 

. 250514 

KW9D38 

KENWOR . 

. 211SL 

KW1737 

KENWOR . 

. 202AG 

KW3D79 

KENWOR . 

. 29520 

KW5256 

KENWOR . 

. 208FF 

KW9D39 

KENWOR . 

. J361652 

KW1742 

KENWOR . 

. 1207TB 

KW3D8D 

KENWOR . 

. 49520 

KW5261 

KENWOR . 

. 1752 

KW9D4D 

KENWOR . 

. 2375F 

KW1755 

KENWOR . 

. 71450 

KW3081 

KENWOR . 

. 59412 

KW5264 

KENWOR . 

. 208SL 

KW9042 

KENWOR . 

. 2065 

KW1756 

KENWOR . 

. 71750 

KW3082 

KENWOR . 

. 29580 

KW5265 

KENWOR . 

. RW509FR 

KW9046 

KENWOR . 

. J402064 

KW1757 

KENWOR . 

. 598 

KW3253 

KENWOR . 

. 211TB 

KW5266 

KENWOR . 

. 02135 

KW9D52 

KENWOR . 

. J402064 

KW1760 

KENWOR . 

. 2788 

KW5003 

KENWOR . 

. 25580 

KW5268 

KENWOR . 

. 1311 AG 

KW9056 

KENWOR . 

. J361652 

KW1761 

KENWOR . 

. 2735X 

KW5005 

KENWOR . 

. 27880 

KW5272 

KENWOR . 

. 211TB 

KW9057 

KENWOR . 

. 2756 

KW1762 

KENWOR . 

. 3767 

KW5D06 

KENWOR . 

. 42620 

KW5273 

KENWOR . 

. 306TB 

KW9D58 

KENWOR . 

. 2375F 

KW1768 

KENWOR . 

. 3779 

KW5010 

KENWOR . 

. 27620 

KW5284 

KENWOR . 

. 309S 

KW9D62 

KENWOR . 

. J402480 

KW1769 

KENWOR . 

. 21212 

KW5D29 

KENWOR . 

. 3984 

KW5285 

KENWOR . 

. 310SB 

KW9065 

KENWOR . 

. J402080 

KW1771 

KENWOR . 

. 205FF 

KW5D3D 

KENWOR . 

. 211L 

KW5286 

KENWOR . 

. 31 IS 

KW9D67 

KENWOR . 

. J281248 

KW1772 

KENWOR . 

. SET6 

KW5031 

KENWOR . 

. 305SL 

KW5289 

KENWOR . 

. 211L 

KW9069 

KENWOR . 

. 306S 

KW1782 

KENWOR . 

. LM11949 

KW5D32 

KENWOR . 

. 209BB 

KW5292 

KENWOR . 

. 208SL 

KW9074 

KENWOR . 

. 2759 

KW1783 

KENWOR . 

. LM11910 

KW5039 

KENWOR . 

. MU1305TDM 

KW5293 

KENWOR . 

. 205BB 

KW9081 

KENWOR . 

. J281248 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


Part it/Name 

KW9088 KENWOR 
KW9099 KENWOR 
KW9124 KENWOR 
KW9134 KENWOR 
KW9137 KENWOR 
KW9145 KENWOR 
KW9149 KENWOR 
KW9154 KENWOR 
KW9157 KENWOR 
KW9164 KENWOR 
KW9167 KENWOR 
KW9178 KENWOR 
KW9183 KENWOR 
KW9186 KENWOR 
KW9199 KENWOR 
KW9207 KENWOR 
KW9209 KENWOR 
KW9211 KENWOR 
KW9222 KENWOR 
KW9223 KENWOR 
KW9224 KENWOR 
KW9226 KENWOR 
KW9229 KENWOR 
KW9230 KENWOR 
KW9231 KENWOR 
KW9232 KENWOR 
KW9234 KENWOR 
KW9235 KENWOR 
KW9236 KENWOR 
KW9237 KENWOR 
KW9238 KENWOR 
KW9240 KENWOR 
KW9241 KENWOR 
KW9245 KENWOR 
KW9246 KENWOR 
KW9247 KENWOR 
KW9249 KENWOR 
KW9250 KENWOR 
KW9251 KENWOR 
KW9252 KENWOR 
KW9256 KENWOR 
KW9262 KENWOR 
KW9267 KENWOR 
KW9268 KENWOR 
KW9271 KENWOR 
KW9272 KENWOR 
KW9273 KENWOR 

KX10270 AMC . 

KX2006 AMC . 

KX27028 AMC . 

KX27050 AMC . 

KX32 COCKSH . 

KX32438 AMC . 

KX32439 AMC . 

KX4005 AMC . 

KX4006 AMC . 

KX4037 AMC . 

KX4038 AMC . 

KX4039 AMC . 

KX4040 AMC . 

KX9141 AMC . 

KX9316 AMC . 

KX9317 AMC . 


45285-90011 

. J402048 

. 575-572D 

. 342S-332 

. J401656 

. 225518 

. 390A-902A2 

. 306L 

. J281224 

. 1311AGL 

. 306L 

. 1211L 

. 1311 AGL 

. 1311 AG 

. 1210AG 

. 1206AG 

. 1315BB 

. 1214AG 

. 1311 AGL 

. 310SL 

. 218TB 

. 308WB 

. 311TB 

. 314 

. 212S 

. 208 

. 308L 

. 211SL 

. 307SL 

. 309L 

. 310 

. 308S 

. 211L 

. 309S 

. 308L 

. 306L 

. 210S 

. 110CB 

. 211TB 

. 309 

. 206S 

. 204 

. 209BB 

. 310L 

. 310SL 

. 342S 

. 332 

. 1505 

. 2788 

. LM48548 

. LM48510 

. J321248 

. M88010 

. M88048 

. 24780 

. 24721 

. 17580 

. 17520 

. 15580 

. 15520 

. 15590 

. 15118 

. 15244 


KXS2 COCKSH . J321248 

L0020200005 LOCKWD . 306TB 

L0020200020 LOCKWD .NPS100RPC 


Part #/Name 


Timken 

Part #/Name 

Timken 

L0020200021 LOCKWD 

... NPC100RPC 

L0141003 IAPCO 

. RW118 

L0020200045 LOCKWD 

... IMPS 103RPC 

L0146004 IAPCO 

. RW1D4R 

L0020200053 LOCKWD 

WPS103GPCC 

L0146005 IAPCO 

. RW105R 

L0020200103 LOCKWD 

... IMPS012RPC 

L0148003 IAPCO 

. 207 

L0101001 IAPCO 


. 30206M 

L0148004 IAPCO 

. SET33 

L0101002 IAPCO 


. 32303 

L0148005 IAPCO 

. 32005 

L0101003 IAPCO 


. SET4 

L0149008 IAPCO 

. SET6 

L0101004 IAPCO 


. SET1 

L0149009 IAPCO 

. SET17 

L0101005 IAPCO 


. SET6 

L0149010 IAPCO 

. SET2 

L0101006 IAPCO 


. SET2 

L0149011 IAPCO 

. SET1B 

L0101007 IAPCO 


. 30204M 

L0150007 IAPCO 

. 30205M 

L0101008 IAPCO 


. SET5 

L0150008 IAPCO 

. 30204M 

L0101009 IAPCO 


. SET3 

L0150014 IAPCO 

. B37 

L0101010 IAPCO 


. 304WB 

L0158003 IAPCO 

. 207 

L0101012 IAPCO 


. 09067-09195 

L0158004 IAPCO 

. 305AG 

L0101016 IAPCO 


. SET6 

L0158007 IAPCO 

. 207 

L0101017 IAPCO 


RW122 

L0158010 IAPCO 

. SET6 

L0101018 IAPCO 

... LM29749-LM29710 

L0161001 IAPCO 

. 88506BR 

L0101020 IAPCO 


. 305AG 

L0161003 IAPCO 

. RW129R 

L0101025 IAPCO 


. 30304 

L0161006 IAPCO 

. RW124R 

L0101026 IAPCO 


. SET8 

L0161008 IAPCO 

. RW103R 

L0101027 IAPCO 


. 15123-15245 

L0161009 IAPCO 

. 25882-26820 

L0101029 IAPCO 


. SET39 

L0161010 IAPCO 


L0104001 IAPCO 


. 88107 

JLM 104948-JLM 104910 

L0104003 IAPCO 


. 513102 

L0161011 IAPCO 

. 2788-2720 

L0110002 IAPCO 


. SET13 

L0161012 IAPCO 

. SET47 

L0110003 IAPCO 


. SET12 

L0161013 IAPCO 

. RW123 

L0110004 IAPCO 


. 513180 

L0161014 IAPCO 

. 513008 

L0113001 IAPCO 


. RW109R 

L0161015 IAPCO 

. 32005 

L0113002 IAPCO 


. RW110R 

L0161018 IAPCO 

. 513021 

L0113003 IAPCO 


. SET21 

L0161021 IAPCO 

. 32006 

L0116001 IAPCO 


. RW128R 

L0161022 IAPCO 

. SET17 

L0116005 IAPCO 

... LM29748-LM29710 

L0162001 IAPCO 

. B -16 8 

L0116006 IAPCO 


. SET41 

L0162002 IAPCO 

. 2585-2523S 

L0116008 IAPCO 


. SET5 

L0162003 IAPCO 

.0710OS-07210X 

L0118001 IAPCO 


. 207FF 

L0162004 IAPCO 

. 03062-03162 

L0120002 IAPCO 


. RW115R 

L0162005 IAPCO 

. LS10 

L0120004 IAPCO 


. RW114R 

L0165001 IAPCO 

. 30305M 

L0120006 IAPCO 

... LM29748-LM29710 

L0165002 IAPCO 

. 30304 

L0120008 IAPCO 


. 30206M 

L0165003 IAPCO 

. SET35 

L0120009 IAPCO 


. SET27 

L0165004 IAPCO 

. MU1207CF 

L0120011 IAPCO 


. RW116 

L0165005 IAPCO 

. RW111 

L0120012 IAPCO 


. RW117 

L0165006 IAPCO 

. 207L0 

L0120013 IAPCO 


. RW125 

L0165007 IAPCO 

. 206WB 

L0120016 IAPCO 



L0165008 IAPCO 



LM300849-LM300811 


LM300849-LM300811 

L01200161 IAPCO 


. LM300849 

L0165009 IAPCO 

. 30305M 

L0120025 IAPCO 


. 30304 

L0165010 IAPCO 

. 30304 

L0122005 IAPCO 


. 513116 

L0165011 IAPCO 

. SET35 

L0122006 IAPCO 


. RW103R 

L0165012 IAPCO 

. SET2 

L0122007 IAPCO 


. B33 

L0165013 IAPCO 

. RW111 

L0122009 IAPCO 


. SET28 

L0166001 IAPCO 

. 15112-15245 

L0126007 IAPCO 


. B36 

L0166002 IAPCO 

. 09074-09195 

L0126008 IAPCO 


. B32 

L0166003 IAPCO 

. 3220711/1 

L0129001 IAPCO 


. 18590-18520 

L0166004 IAPCO 

. 14312-14276 

L0129002 IAPCO 


. 18690-18620 

L0166005 IAPCO 

. RW131R 

L0138002 IAPCO 


. SET32 

L0170007 IAPCO 

. 205F 

L0138003 IAPCO 


. SET6 

L0170008 IAPCO 

. 303S 

L0138007 IAPCO 


. SET32 

L0170009 IAPCO 

. RW119 

L0138008 IAPCO 


. SET1 

L0171003 IAPCO 

. 513149 

L0138009 IAPCO 


. RW102R 

L0171004 IAPCO 

. 208 

L0138010 IAPCO 


. SET11 

L0180001 IAPCO 

. 206WB 

L0138011 IAPCO 


. SET4 

L0180002 IAPCO 


L0140002 IAPCO 




LM300849-LM300811 

LM503349A-LM503310 

L0180003 IAPCO 

. SET39 

L0141002 IAPCO 


. 208L 

L0180004 IAPCO 

. MA1206EF 







L0180005 IAPCO 
L0190001 IAPCO 


XAA30205-YAA30205 

L0190002 IAPCO . 30208M 

L0190004 IAPCO . 30208M 

L0190005 IAPCO . RW101 

L0190006 IAPCO . 32304M 

LI001 HUCO . 527 

LI0011/2 HUCO . 522 

L1002 HUCO . 621 

LI0321 2 HUCO . 612 

LI003 HUCO . 37425 

LI003112 HUCO . 37625 

LI0745 BERLIN . 3820 

L113 LUK . PB70 

L117 LUK . PB74 

L118 LUK . 7109 

L118868 CASE . HM212047-902A1 


L119 LUK . PB76 

L120 LUK . PB77 

L121 LUK . FC65446 

L122 LUK . PB79 

L1260 IHC . 1212AG 

L127971 CASE .JHM318448-90KA4 

LI31 OB ROLWAY . MR1310EX 

L1310JHC ROLWAY . MR1310EX 

LI310U ROLWAY . MR1310EX 

LI3195 GERLIN . 5595 

LI3196 GERLIN . 5535 

LI3197 GERLIN . 3979 

LI3198 GERLIN . 3920 

LI3890 GERLIN . 623 

L13891 GERLIN . 612 


LI3892 GERLIN . 745A 

LI6229 GERLIN . 744 

LI6388 GERLIN . 6420 

L16389 GERLIN . HH221442 

L16390 GERIIN . HH221410 

LI 7531 GERLIN . 72487 

LI 7533 GERIIN . 47487 

LI 7534 GERLIN . 47420 

LI 759 HUCO . 593 

LI7591 /2 HUCO . 592A 

LI9505 CASE . 15590 

LI9508 CASE . 15590 

L1950S CASE . 15590 

L200279 HYATT . HM89446 

L200279Z HYATT . HM89446-HM89410 

L200279Z L&S .HM89446-HM89410 

L2062615XA MAZDA . HA590041 

L2062615XB MAZDA . HA590041 

L2083 MASSEY . J281664 

L2100 IHC . 1220 

L21549 SKI . L21549 

L2209 MASSEY . J281664 

L2226 MASSEY . J361664 

L2238 MASSEY . J401664 

L2241 MASSEY . J402480 

L225810 FM . L225810 

L225810 SKF . L225810 

L225818 FM . L225818 

L225818 SKF . L225818 

L225842L225818 COM 

L225842 L225818 

L225849 FM . L225849 

L225849 SKF . L225849 
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TIMKEN 


Part It/Name Timken 

L225849L225810 COM 

L225849-L225810 
L225849L225818 COM 

L225849-L225818 

L2267 MASSEY . J482064 

L2285 MASSEY . J402464 

L230 IHC . 1206AG 

L235 IHC . 1207TB 

L250 IHC . 1210AG 

L255 IHC . 1211AG 

L260 IHC . 1212AG 

L270 IHC . 1214AG 

L30032 CASE . 55200C 

L30044 CASE . 399A 

L3065 HUCO . 52387 

L30651/2 HUCO . 52618 

L327210 SKF . L327210 

L327249 SKF . L327249 

L329 LUK . PB286 

L330 IHC . 1306TB 

L33296 CASE . JM719149 

L33297 CASE .JLM714149 

L33303 CASE .JLM714110 

L33304 CASE . JM719113 

L33732 CASE . JM822010 

L33737 CASE . JM822049 

L350 IHC . 1310AG 

L355 IHC . 1311 AG 

L3575 HUCO . 09078 

L35751/2 HUCO . 09194 

L365 IHC . 1313AG 

L36H LUK . PB52 

L375 IHC . 1315BB 

L4288A GERLIN . 641 

L4288B GERIIN . 632 

L432310 FM . L432310 

L432349 FM . L432349 

L432349L432310 COM 

L432349-L432310 

L4434 GERLIN . 3720 

L4435 GERLIN . 3778 

L44600LA SKF . L44600LA 

L44600LB SKF . L44600LB 

L44610 FM . L44610 

L44610 SKF . L44610 

L44640 FM . L44640 

L44640 SKF . L44640 

L44643 FM . L44643 

L44643 SKF . L44643 

L44649 FM . L44649 

L44649 SKF . L44649 

L44649L44610 COM . SET4 

L45410 FM . L45410 

L45410 SKF . L45410 

L45449 FM . L45449 

L45449 SKF . L45449 

L45449L45410 COM . SET8 

L4708 GERIIN . 332 

L4709 GERIIN . 336 

L4728 GERLIN . 41286 

L4943 GERLIN . 53176 

L4944 GERLIN . 53387 

L5209A GERLIN . 529 

L5209B GERLIN . 522 

L521910 SKF . L521910 

L521949 SKF . L521949 


Part tt/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

L52526 CASE . 

. 307FF 

L798371 LAZORL . 

. 614022 

L55 LUK . 

. 101SS 

L798398 LAZORL . 

. 614147 

L5584 GERLIN . 

. 27880 

L798405 LAZORL . 

. 614016 

L56 LUK . 

. 102CC 

L798410 LAZORL . 

. 01296 

L57 LUK . 

. 201AB 

L798428 LAZORL . 

. 614033 

L58 LUK . 

. 202SS 

L798436 LAZORL . 

. 614031 

L59 LUK . 

. 203FF 

L798438 LAZORL . 

. 614125 

1619510 FM . 

. L610510 

L798444 LAZORL . 

. 614043 

1619510 SKF . 

. L610510 

L798449 LAZORL . 

. 614139 

L610549 FM . 

. LB10549 

L798452 LAZORL . 

. T01710 

L610549 SKI . 

L610549L610510 COM 

. L610549 

L798460 LAZORL . 

L798512 LAZORL . 

. 614050 

. 614083 

L610549-L610510 

L798517 LAZORL . 

. VW1339C 

1623110 SKI . 

. L623110 

L798525 LAZORL . 

. 614129 

L623149 SKI . 

. L623149 

L798555 LAZORL . 

. 614127 

L624514 SKF . 

. L624514 

L798563 LAZORL . 

. 614138 

L624549 SKF . 

. L624549 

L798571 LAZORL . 

. 614007 

L64 LUK . 

. PB21 

L798622 LAZORL . 

. 614048 

L65 LUK . 

. PB22 

L798630 LAZORL . 

. 614108 

L655 GERLIN . 

. 3320 

L798665 LAZORL . 

. 614043 

168119 FM . 

. L68110 

L798673 LAZORL . 

. 614044 

168119 SKF . 

. L68110 

L79871 1 LAZORL . 

. 614026 

168111 FM . 

. L68111 

L798716 LAZORL . 

. 614063 

168111 SKF . 

. L68111 

L798720 LAZORL . 

. 614079 

168149 IM . 

. L68149 

L798725 LAZORL . 

. 614110 

L68149 SKF . 

. L68149 

L798738 LAZORL . 

. 614056 

L68149L68110 COM .... 

. SET13 

L798746 LAZORL . 

. 614068 

L68149L68111 COM .... 

. SET17 

L798754 LAZORL . 

. 614059 

L69149L69110 COM .... 

L69149 L69110 

L798762 LAZORL . 

. 614150 

L693 LUK . 

. PB650 

L798770 LAZORL . 

. 614047 

L694 LUK . 

. PB651 

L798789 LAZORL . 

. 614078 

L695 LUK . 

. PB652 

L798792 LAZORL . 

. 613012 

L696 LUK . 

. PB656 

L798797 LAZORL . 

. VW1006C 

L76 LUK . 

. F85706 

L798805 LAZORL . 

. 614088 

L77 LUK . 

. 152016 

L798822 LAZORL . 

. 614086 

L774225 OPEL . 

. 307TB 

L798830 LAZORL . 

. 614084 

L791106 LAZORL . 

. 32007X 

L798835 LAZORL . 

. 614135 

L791114 LAZORL . 

. 32007X 

L798848 LAZORL . 

. 614088 

L792980 LAZORL . 

. 614022 

L798856 LAZORL . 

. 614049 

L798002 LAZORL . 

. 614126 

L798865 LAZORL . 

. 614049 

L798029 LAZORL . 

. FC1723C 

L798873 LAZORL . 

. 614130 

L798037 LAZORL . 

. 614026 

L798881 LAZORL . 

. 614056 

L798045 LAZORL . 

. 614026 

L798899 LAZORL . 

. 614082 

L798053 LAZORL . 

. 614067 

L7989D3 LAZORL . 

. 614079 

L798061 LAZORL . 

. 613001 

L798911 LAZORL . 

. 614099 

L798096 LAZORL . 

. DN01575 

L798929 LAZORL . 

. 614107 

L798100 LAZORL . 

. 1573 

L798970 LAZORL . 

. 614146 

L798118 LAZORL . 

. 613002 

L798983 LAZORL . 

. 614053 

L798126 LAZORL . 

. 1573 

L798988 LAZORL . 

. 614085 

L798134 LAZORL . 

. 01576 

L798991 LAZORL . 

. 513033 

L798142 LAZORL . 

. 1573 

L798996 LAZORL . 

. 614084 

L798150 LAZORL . 

. 01296 

L7990D9 LAZORL . 

. PB21 

L798169 LAZORL . 

. TO1711 

L799017 LAZORL . 

. PB22 

L798177 LAZORL . 

. 01496 

L799050 LAZORL . 

. 614079 

L798193 LAZORL . 

. 613010 

L799076 LAZORL . 

. 614120 

L7982D7 LAZORL . 

. TO1710 

L799083 LAZORL . 

. 614128 

L798215 LAZORL . 

. 1773 

L799092 LAZORL . 

. 614104 

L798223 LAZORL . 

. 613008 

L7991D6 LAZORL . 

. 614072 

L798231 LAZORL . 

. 614026 

L799122 LAZORL . 

. 613015 

L798240 LAZORL . 

. 01296 

L799130 LAZORL . 

. 613015 

L798258 LAZORL . 

. 614031 

L799157 LAZORL . 

. 614091 

L798266 LAZORL . 

. 614031 

L799165 LAZORL . 

. 614145 

L798290 LAZORL . 

. 614022 

L80 LUK . 

. PB37 

L798312 LAZORL . 

. 614004 

L81 LUK . 

. PB38 

L798339 LAZORL . 

. 613010 

L811017 LAZORL . 

. SET6 

L798347 LAZORL . 

. 613006 

L811025 LAZORL . 

. SET2 


L811076 
L811084 
L811122 
L811130 
L811149 
L811165 
L811173 
L811181 
L811190 
L811211 
L811220 
L811238 
L811262 
L811297 
L811300 
L811327 
L811343 
L811351 
L811360 
L811378 
L811386 
L811394 
L811408 
L811416 
L811424 
L811432 
L811440 
L811459 
L811467 
L811475 
L811483 
L811491 
L811505 
L811513 
L811521 
L811530 
L811548 
L811556 
L811572 
L811580 
L811599 
L811602 
L811610 
L811629 
L811637 
L811653 
L811700 
L811718 
L811726 


L811742 
L811769 
L811777 
L811858 
L811874 
L811904 
L811920 
L812013 
L812021 
L812030 
L812048 
L812064 
L812072 
L812080 


LAZORL . SET5 

LAZORL . SET3 

LAZORL . 205BB 

LAZORL . 304WB 

LAZORL . 305AG 

LAZORL . RW122 

LAZORL . B36 

LAZORL . SET2 

LAZORL . SET8 

LAZORL . RW101 

LAZORL . 32206M 

LAZORL . 32304M 

LAZORL . SET32 

LAZORL . SET32 

LAZORL . RW102R 

LAZORL . 208 

LAZORL . SET11 

LAZORL . RW124R 

LAZORL . 32005 

LAZORL . 88506BR 

LAZORL . RW124R 

LAZORL . 30206M 

LAZORL . 32013X 

LAZORL . SET6 

LAZORL . SET4 

LAZORL . 30205M 

LAZORL . SET27 

LAZORL . 30206M 

LAZORL . SET2 

LAZORL ... LM29748-LM29710 

LAZORL . 30304 

LAZORL . 30204M 

LAZORL . 30302 

LAZORL . RW116 

LAZORL . 32005 

LAZORL . RW101 

LAZORL . RW125 

LAZORL . RW117 

LAZORL . RW115 

LAZORL . RW114R 

LAZORL . RW123 

LAZORL . 513008 

LAZORL . SET1 

LAZORL . 09067-09195 

LAZORL . SET2 

LAZORL . SET8 

LAZORL . 2788-2720 

LAZORL . 26882-26820 

LAZORL 

JLM104948-JLM104910 

LAZORL 

JLM 104948-JLM 104910 

LAZORL . RW130R 

LAZORL . 30305M 

LAZORL .. HM89449-HM89410 

LAZORL . 208 

LAZORL . 30307M 

LAZORL . 32207M 

LAZORL . 30306M 

LAZORL . 32206M 

LAZORL . 32307 

LAZORL . 30305C 

LAZORL . 32305 

LAZORL . 30306M 

LAZORL . 209BB 

LAZORL . 30209C 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


TIMKEN 


Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 


Timken 

Part it/Name 


Timken 

Part tt/Name 

Timken 

L812102 

LAZORL 

. 32005C 

L9112 GERLLN . 

. 472 

LB7/8 MRC . 

. FWG78R 

LJ17 R&M . 

. 203AB 

LM102911 SKI . 

.. LM102911 

LM48510 SKF . 


. LM48510 

LM67045LM67010 

COM 


M00527143 MAZDA . 

. 108TB 

L812110 

LAZORL 

.M86649 M86610 

L93B IIJK . 

. 203S 

LB8333060 MAZDA . 

. 513131 

LJ17D R&M . 

. 203S 

LM102949 FM . 

.. LM 102949 

LM48510XL ISO . 


. LM48510XL 


LM67045-LM67010 

M01025155 MAZDA . 

. 205FF 

L812137 

LAZORL 

.. HM88649-HM88610 

L93C LUK . 

. PB50C 

LCJ111/16 FAFNIR . 

.FWG11116R 

LJ17DD R&M . 

. 203SS 

LM 102949 SKI . 

.. LM102949 

LM48511 SKF . 


. LM48511 

LM67048 FM . 


. LM67048 

M02527210 MAZDA . 

. 32307 

L812145 

LAZORL 

. SET45 

L93D LUK . 

. PB50DHD 

LCJ11/16 FAFNIR . 

.FWG1116RM 

LJ20 R&M . 

. 204 

LM 102949LM102910 COM 

. SET47 

LM48548 FM . 


. LM48548 

LM67048 SKF . 


. LM67048 

M1010EAHL FM . 

.... Ml01 OEAHL 

L812153 

LAZORL 

. KC11445Y 

L93E LUK . 

. 8016 

LCJ11/2 FAFNIR . 

. FWG112R 

LJ20D R&M . 

. 204S 

LM10491 1 FM . 

.. LM104911 

1 M48F48 SKF _ 


. LM48548 

LM67048LM67010 

COM ... 

. SET6 

M1012CA FM . 

. M1012CA 

L812218 

LAZORL 

. 102CC 

L93F LUK . 

. PB50F 

LCJ 11/4 FAFNIR . 

. FWG114R 

LJ20DD R&M . 

. 204SS 

LM 10491 1 SKF . 

.. LM 10491 1 

LM48548LM48510 COM ... 

. SET5 

1 MR7048XI ISO .. 


LM67048XL 

M1012CA SKF . 

. M1012CA 

L812226 

LAZORL 

. 203S 

L93G LUK . 

. PB50G 

LCJ 115/16 FAFNIR . 

.FWG11516R 

LJ20DDG R&M . 

. 204SSL 

LM 10491 1A FM . 

LM104911A 

LM48548LM48511 COM 


LM67048XLLM67010XL FM 

M1012LA.IL FM . 

.... M1012EAHL 

L812234 

LAZORL 

. 203FF 

L93J LUK . 

. FC65662 

LCJ 11/8 FAFNIR . 

. FWG118R 

LJ20DG R&M . 

. 204SL 

LM 104911A SKF . 

LM104911A 


LM48548-LM48511 


LM67000LA 90035 

M1013DA FM . 

. M1013DA 

L812242 

LAZORL 

. 152016 

L93M LUK . 

. FC65174 

LCJ 1/2 FAFNIR . 

. FNR12R 

LJ20G R&M . 

. 204L 

LM104912 FM . 

.. LM 104912 

LM48548XL ISO . 


LM48548XL 

LM67049 ISO . 


. LM67049 

M101313AH FM . 

. M1013DAH 

L812285 

LAZORL 

. 202AG 

L93P LUK . 

. FC65354 

LCJ 13/4 FAFNIR . 

. FWG134R 

LJ25 R&M . 

. 205BB 

LM104912 SKF . 

.. LM 104912 

LM501310 FM . 


.. LM501310 

1 M6704BA SKF ... 


... LM67049A 

M1013DAH SKF . 

. M1013DAH 

L8123D7 

LAZORL 

. 101SS 

L9554 GERLLN . 

. 552A 

LCJ 13/8 FAFNIR . 

. FWG138R 

LJ25D R&M . 

. 205S 

LM104949 FM . 

.. LM 104949 

LM501310 SKF . 


.. LM501310 

1 M67049AI MB0710 COM 


M1013S FM . 

. M1013S 

L812315 

LAZORL 

. 201CC 

LA013304X MAZDA . 

. 513131 

LCJ 15/16 FAFNIR . 

. FWG1516R 

LJ25DD R&M . 

. 205SS 

LM 104949 SKI . 

.. LM 104949 

LM501311 FM . 


.. LM501311 


LM 67049 A-LM67010 

M1013S SKF . 

. M1013S 

L812358 

LAZORL 

. 513056 

LAO 13304X4 MAZDA ... 

. 513131 

LCJ 15/8 FAFNIR . 

. FWG158R 

LJ25DDG R&M . 

. 205SSL 

LM 10494911A COM 


LM501311 SKF . 


.. LM501311 

1 M720249I M720210 COM 


M1013W FM . 

. M1013W 

L812455 

LAZORL 

. RW127R 

LA013304XA MAZDA ... 

. 513131 

LCJ 17/16 FAFNIR . 

. FWG1716R 

LJ25DG R&M . 

. 205SL 

LM 104949-LM 10491 1A 

LM501314 FM . 


.. LM501314 


LM720249-LM720210 

M1014EAHL FM . 

.... Ml014EAHL 

L812463 

LAZORL 

. 32007X 

LA013304XB MAZDA ... 

. 513131 

LCJ 17/8 FAFNIR . 

. FWG178R 

LJ25G R&M . 

. 205L 

LM 1049491 Ml04910 COM 


LM501334SD FM . 


LM501334SD 

LM72810 SKF . 


.... LM72810 

M1014EAHX SKF . 

.... M1014EAHL 

L812501 

LAZORL 

. 32006 

LAI 018 MASSEY . 

. 206WB 

LCJ 19/16 FAFNIR . 

. FWG1916R 

LJ30 R&M . 

. 206WB 

LM104949-LM 104910 

LM501334SD SKF .... 


LM501334SD 

LM72849 SKF . 


.... LM72849 

M1015DAH FM . 

. M1015DAH 

L812511 

LAZORL 

. SET17 

LA33622A FORD . 

. 203FF 

LCJ2 FAFNIR . 

. FWG2R 

LJ30D R&M . 

. 206S 

LM104949LM104911 COM 

. SET38 

LM501349 FM . 


... LM501349 

LM739710 FM . 


.. LM739710 

M1015DAH SKF . 

. M1015DAH 

L812528 

LAZORL 

. B32 

LA5004 WHITE . 

. 15101 

LCJ 23/16 FAFNIR . 

. FWG2316R 

LJ30DD R&M . 

. 206SS 

LM 1049491 Ml04912 COM 


LM501349 SKF . 


... LM501349 

LM739710 SKF .... 


.. LM739710 

M1015EAHL FM . 

.... M1015EAHL 

L812579 

LAZORL 

. HB12 

LA5005 WHITE . 

. 3877 

LCJ27/16 FAFNIR . 

. FWG2716R 

LJ30DG R&M . 

. 206SL 

LM 104949-LM 104912 

LM501349LM501310 

COM 

. SET45 

LM739749 FM . 


.. LM739749 

M1015EAHX SKF . 

.... M1015EAHL 

L812617 

LAZORL 

. SET39 

LA5007 WHITE . 

. 09067 

LCJ3/4 FAFNIR . 

. FWG34R 

LJ30G R&M . 

. 206L 

LM 11710 FM . 

... LM 11710 

1MF01349I MF01311 

COM 


LM739749 SKF .... 


.. LM739749 

M1017EAHL FM . 

.... M1017EAHL 

L812650 

LAZORL 


LA5011 WHITE . 

. 3980 

LCJ5/8 FAFNIR . 

. FNR58R 

LJ35 R&M . 

. 207 

LM 11710 SKF . 

... LM 11710 

LM501349-LM501311 

LM78310 SKF . 


. 513185 

M1017EAHX SKF . 

.... M1017EAHL 



LM300849-LM300811 

LA5013 WHITE . 

. 15123 

LCJ7/8 FAFNIR . 

. FWG78R 

LJ35D R&M . 

. 207S 

LM11749 FM . 

... LM 11749 

LM501349LM501314 COM 


LM78310A SKF ... 


. LM78310A 

M1026DH FM . 

. M1026DH 

L812773 

LAZORL 

. 202SS 

LAK1 FAFNIR . 

. PWG1R 

LCJT13/16 FAFNIR . 

. TNR1316RM 

LJ35DD R&M . 

. 207SS 

LM11749 SKF . 

... LM 11749 

LM501349-LM501314 

LM78349 SKF . 


.... LM78349 

M1026DH39 SKF . 

. M1026DH 

L812854 

LAZORL 


LAK111/16 FAFNIR . 

.PWG11116R 

1 DJI IK R&M . 

. 5203KE 

LJ35DDG R&M . 

. 207SSL 

LM11749-LM11710 COM ... 

. SET1 

LM503310 FM . 


... LM503310 

LM806310 SKF .... 


. LM806310 

Ml034 TWINDI . 

. 1210AG 



LM104949-LM104912 

LAK11/16 FAFNIR . 

.... PWG1116RM 

LDJ20K R&M . 

. 5204KE 

LJ35DG R&M . 

. 207SL 

LM11900LA SKF . 

LM11900LA 

LM503310 SKF . 


... LM503310 

LM806349C SKF . 


LM806349C 

Ml059 TWINDI . 

. 526-522 

L813044 

LAZORL 

. B33 

LAK11/2 FAFNIR . 

. PWG112R 

LDJ25K R&M . 

. 5205KE 

LJ35G R&M . 

. 207L 

LM 11910 FM . 

... LM11910 

LM503349 SKF . 


... LM503349 

LM806610 FM . 


.. LM806610 

Ml060 TWINDI . 

. 205BB 

L813052 

LAZORL 

. 513106 

LAK113/16 FAFNIR . 

.PWG11316R 

LDJ30K R&M . 

. 5206KE 

LJ40 R&M . 

. 208 

LM 11910 SKF . 

... LM 11910 

LM503349A FM . 


LM503349A 

LM806610 SKF .... 


.. LM806610 

M1060A TWINDI . 

. 205L 

L813192 

LAZORL 

. 32005 

LAK11/4 FAFNIR . 

. PWG114R 

LDJ80K R&M . 

. 5216KE 

LJ40D R&M . 

. 208S 

LM11910XL ISO . 

. SET88 

IMF03349A SKF . 


LM503349A 

LM806649 FM . 


.. LM806649 

Ml065 COCKSH . 

. 207S 

L813214 

LAZORL 

. B37 

LAK115/16 FAFNIR . 

.PWG11516R 

LES5011 WHITE . 

. 3980-3920 

LJ40DG R&M . 

. 208SL 

LM 11949 FM . 

... LM 11949 

LM503349ALM503310 COM 

1 M806R49 SKF ... 


LM806649 

Ml077 SKF . 

. QA19792 

L813222 

LAZORL 

. 513005 

LAK11/8 FAFNIR . 

. PWG118R 

LF1215A FORD . 

. SET3 

LJ40G R&M . 

. 208L 

LM11949 SKF . 

... LM11949 

LM503349A-LM503310 

LM806649LM806610 COM 


Ml079 TWINDI . 

. 208L 

L813338 

LAZORL 


LAK13/16 FAFNIR . 

.... PWG1316RM 

II1216 FORD . 

. M12649 

LJ45 R&M . 

. 209BB 

LM11949LM11910 COM .... 

. SET2 

LM522510 FM . 


... LM522510 


LM806649-LM806610 

Ml084 TWINDI . 

. 8507 



LM300849-LM300811 

LAK13/4 FAFNIR . 

. PWG134R 

LF1216A FORD . 

. M12649 

LJ45D R&M . 

. 209S 

LM11949XL ISO . 

. SET88 

LM522510 SKF . 


... LM522510 

LM814810 FM . 


... LM814810 

Ml085 TWINDI . 

. 21 ICC 

L813346 

LAZORL 

. 513015 

LAK13/8 FAFNIR . 

. PWG138R 

II 121/A FORD . 

. M12610 

LJ45DD R&M . 

. 209SS 

LM 12710 FM . 

... LM 12710 

LM522549 FM . 


... LM522549 

LM814810 SKF .... 


... LM814810 

Ml 11012 FM . 

. Ml 11012 

L813354 

LAZORL 


LAK15/16 FAFNIR . 

. PWG1516R 

LHN1211A SKF . 

. MR1211 

LJ45DG R&M . 

. 209SL 

LM12710 SKF . 

... LM 12710 

LM522549 SKF . 


... LM522549 

LM814849 FM . 


... LM814849 

Ml 11012 SKI . 

. Ml 11012 



LM300849 LM30D811 

LAK15/8 FAFNIR . 

. PWG158R 

LHNJ209A SKF . 

. MR1209 

LJ45G R&M . 

. 209L 

LM 12711 FM . 

... LM 12711 

1 MF22F49I MF22F10 

COM 


1 M814849 SKF ... 


... LM814849 

Ml 1 1048 FM . 

. Mill048 

L813389 

LAZORL 

. 513024 

LAK17/16 FAFNIR . 

. PWG1716R 

LHIMJ21OA SKF . 

. MR 1210 

LJ50 R&M . 

. 210S 

LM12711 SKF . 

... LM 12711 

LM522549-LM522510 

LM814849LM814810 COM 


Ml 1 1048 SKF . 

. Ml 11048 

L813400 

LAZORL 

. 513022 

LAK17/8 FAFNIR . 

. PWG178R 

LHNU205A SKF . 

. MA1205 

LJ50D R&M . 

. 210S 

LM 12748 SKF . 

. LM12748F 

LM545810 FM . 


... LM545810 


LM814849-LM814810 

Ml 126 TWINDI . 

. 205BB 

L813419 

LAZORL 

. 514002B 

LAK19/16 FAFNIR . 

. PWG1916R 

LHNU206A SKF . 

. MA1206 

LJ50DD R&M . 

. 210SS 

LM12748FLM12710 COM .. 

. SET34 

LM545810 SKF . 


... LM545810 

LP5551F WHITE ... 


. 02755 

M1128B TWINDI . 

. 210L 

L813451 

LAZORL 

. 513071 

LAK2 FAFNIR . 

. PWG2R 

LHNU208A SKF . 

. MA1208 

LJ50DDG R&M . 

. 210SSL 

LM 12749 FM . 

... LM12749 

LM545849 FM . 


... LM545849 

LPB1/2EC POLARD 


. SPB12 

Ml 1281) TWINDI . 

. 210L 

L813460 

LAZORL 

. RW128R 

LAK21/4 FAFNIR . 

. PWG214R 

LHNU209A SKF . 

. MA1209 

LJ50DG R&M . 

. 210SL 

LM29700LA SKF . 

LM29700LA 

LM545849 SKF . 


... LM545849 

LPB1EC POLARD .. 


.SPB1M 

Ml 181 DORMAN . 

. MA1625C 

L813672 

LAZORL 

. 204F 

LAK23/16 FAFNIR . 

. PWG2316R 

LHNU210A SKF . 

. MA1210 

LJ50G R&M . 

. 210L 

LM29710 FM . 

... LM29710 

LM545849LM545810 

COM 


LPB3/4EC POLARD 


. SPB34 

M1205EL FM . 

. M1205EL 

L813699 

LAZORL 

. 511002 

LAK27/16 FAFNIR . 

. PWG2716R 

LHNU307A SKF . 

. MA1307 

LJ55 R&M . 

. 211TB 

LM29710 SKI . 

... LM29710 

LM 545849-LM545810 

LPB5/8EC POLARD 


. SPB58 

M1205TV REXNOR . 

. M1205EL 

L813737 

LAZORL 

. 510008 

LAK3/4 FAFNIR . 

.PWG34R 

LHNU309A SKF . 

. MA1309 

LJ55D R&M . 

. 21 IS 

LM29711 FM . 

... LM29711 

LM603011 FM . 


.. LM603011 

LR014147 ROVER 


... HA500601 

M1205TV SKF . 

. M1205EL 

L813796 

LAZORL 

. 200CC 

LAK7/8 FAFNIR . 

.PWG78R 

LHNU315A SKF . 

. MA 1315 

LJ55DD R&M . 

. 211SS 

LM29711 SKI . 

... LM29711 

LM603011 SKF . 


.. LM603011 

LR021939 ROVER 


. 516013 

M1206EAHL FM . 

.... M1206EAHL 

L813818 

LAZORL 

. HB14 

LAS1 FAFNIR . 

.PWG1RS 

LHNU3206A SKF . 

. MA5206 

LJ55DG R&M . 

. 211SL 

LM29748 FM . 

... LM29748 

LM603012 FM . 


.. LM603012 

LR1474 WHITE .... 


. 09078 

M1206EAHX REXNOR .... 

. M1206EAHL 

L813826 

LAZORL 

. HB9 

LAS 11/2 FAFNIR . 

. PWG112RS 

LHNU3208A SKF . 

. MA5208 

LJ55G R&M . 

. 211L 

LM29748 SKF . 

... LM29748 

LM603012 SKF . 


.. LM603012 

LR1475 WHITE .... 


. 09195 

M1206EAHX SKF . 

.... M1206EAHL 

L813834 

LAZORL 

. HB10 

LAS 11/4 FAFNIR . 

. PWG114RS 

LHNU3209A SKF . 

. MA5209 

LJ60 R&M . 

. 212 

LM29748I M29710 COM 


LM603014 FM . 


.. LM603014 

LS10 FM . 


. LS10 

M1206EL FM . 

. M1206EL 

L813850 

LAZORL 

. HB6 

LAS115/16 FAFNIR . 

... PWG11516RS 

LHNU3210A SKF . 

. MA5210 

LJ60D R&M . 

. 212S 

LM29748-LM29710 

LM603014 SKF . 


.. LM603014 

LS1950S CASE .... 


. 15590 

M1206UV REXNOR . 

. M1206EL 

L813869 

LAZORL 

. HB13 

LAS13/4 FAFNIR . 

. PWG134RS 

LHNU3211A SKF . 

. MA5211 

LJ60DD R&M . 

. 212SS 

LM29749 FM . 

.... LM29749 

LM603015 SKF . 


.. LM603015 

LS5004 WHITE .... 


15101-15245 

M1206UV SKI . 

. M1206EL 

L813877 

LAZORL 

. HB20 

LAS13/8 FAFNIR . 

. PWG138RS 

LHNU3212A SKF . 

. MA5212 

LJ60DG R&M . 

. 212SL 

LM29749 SKF . 

.... LM29749 

LM603049 FM . 


.. LM603049 

LS5007 WHITE .... 


09067-09195 

Ml207 TWINDI . 

. 1211L 

L813885 

LAZORL 

. HB21 

LAS15/16 FAFNIR . 

.PWG1516RS 

LHNU3213A SKF . 

. MA5213 

LJ7/8 R&M . 

. LS9 

LM29749I.M29710 COM 


LM603049 SKF . 


.. LM603049 

LS5011 WHITE .... 


.. 3980-3925 

M1207EAHL FM . 

.... M1207EAHL 

L813958 

LAZORL 

. SET37 

LAS17/16 FAFNIR . 

.PWG1716RS 

LHNU3214A SKF . 

. MA5214 

LJ90 R&M . 

. 218TB 

LM29749-LM29710 

LM603049LM603010 

COM 


LS5013 WHITE .... 


15123-15245 

M1207EAHX SKF . 

.... M1207EAHL 

L813966 

LAZORL 

. 513051 

LAS21/4 FAFNIR . 

. PWG214RS 

LHNU3215A SKF . 

. MA5215 

LJ95 R&M . 

. 613002 

LM29749LM29711 COM 


LM603049-LM603010 

LS9 FM . 


. LS9 

M1207EL FM . 

. M1207EL 

L813974 

LAZORL 

. 32010X 

LAS23/16 FAFNIR . 

.PWG2316RS 

LHNU3216A SKF . 

. MA5216 

LJBL100 R&M . 

. 1220 

LM29749-LM29711 

LM603049LM603011 

COM 

. SET37 

LT2655 CLARK .... 


. 28580 

M1207TV REXNOR . 

. M1207EL 

L814008 

LAZORL 

. 513054 

LAS27/16 FAFNIR . 

.PWG2716RS 

LHNU3217A SKF . 

. MA5217 

LJBL30 R&M . 

. 1206AG 

LM300811 FM . 

.. LM300811 

LM603049LM603012 

COM 

. SET36 

LTX3746 WHITE .. 


. 203RRAG 

M1207TV SKF . 

. M1207EL 

L814075 

LAZORL 

. 511007 

LAS3/4 FAFNIR . 

. PWG34RS 

LHNU3218A SKF . 

. MA5218 

LJBL35 R&M . 

. 1207TB 

LM300811 SKF . 

.. LM300811 

1 M603049I M603014 COM 


LTX821 WHITE .... 


. 2789 

M1208EL FM . 

. M1208EL 

L814105 

LAZORL 

. 510017 

LAS7/8 FAFNIR . 

.PWG78RS 

LJ1 RHP . 

. LS10 

LJBL50 R&M . 

. 1210AG 

LM300849 FM . 

.. LM300849 

LMG03049-LM603014 

LTX822 WHITE .... 


. 2720 

M1208UV REXNOR . 

. M1208EL 

L814377 

LAZORL 

. 510018 

LB1 MRC . 

.FWG1R 

LJ10 R&M . 

. 200AB 

LJBL55 R&M . 

. 1211 AG 

LM300849 SKF . 

.. LM300849 

1 M603049I MR0301F 

COM 


LTX823 WHITE .... 


. 3975 

M1208UV SKI . 

. M1208EL 

L814393 

LAZORL 

. 511004 

LB 1/2 MRC . 

. FIMR12R 

LJ10D R&M . 

. 200S 

LJBL60 R&M . 

. 1212AG 

LM300849LM300810 COM 


LM603049-LM603015 

LTX824 WHITE .... 


. 3920 

M1209CAH FM . 

. M1209CAH 

L814415 

LAZORL 

. 513052 

LB15/16 MRC . 

. FWG1516R 

LJ10DD R&M . 

. 200SS 

LJBL70 R&M . 

. 1214AG 

LM300849-LM300810 

LM613410 SKF . 


... LM613410 

LTX832 WHITE .... 


. 495 

M1209EL FM . 

. M1209EL 

L814639 

LAZORL 

. 510001 

LB5004 WHITE . 

. 15245 

LJ12 R&M . 

. 201AB 

LL420510 SKF . 

. LL420510 

1 M300849I M300811 COM 


LM613449 SKF . 


... LM613449 

LTX833 WHITE .... 


. 493 

M1209TV REXNOR . 

. M1209EL 

L814749 

SKF . 

. L814749 

LB5007 WHITE . 

. 09195 

LJ12D R&M . 

. 201S 

LL420549 SKF . 

. LL420549 

LM300849-LM300811 

LM67000LA SKF . 


. LM67000LA 

LTX834 WHITE .... 


... HM807046 

M1209TV SKF . 

. M1209EL 

L815004 

LAZORL 

. RW128R 

LB5011 WHITE . 

. 3925 

LJ12DD R&M . 

. 201SS 

LM00084639 FWD . 

. 2580 

LM328410 SKI . 

.. LM328410 

LM67010 FM . 


. LM67010 

LTX835 WHITE .... 


... HM807010 

M1209UV SKI . 

. M1209EL 

L815012 

LAZORL 

. R102 

LB5012 WHITE . 

. 382 

LJ15 R&M . 

. 202AG 

LM 102910 FM . 

. LM 102910 

LM328448 SKF . 

.. LM328448 

LM67010 SKF . 


. LM67010 

LTX876 WHITE .... 


... 3994-3920 

Ml21OEAHL FM . 

.... Ml21 OEAHL 

L81F047 

LAZORL 

. R114 

LB5013 WHITE . 

. 15245 

LJ15D R&M . 

. 202S 

LM 102910 SKF . 

. LM 102910 

LM48500LA SKF . 

LM48500LA 

LM67010BCE SKF .... 


LM67010BCE 

LTX893 WHITE .... 


... 3979-3920 

M1210EX FM . 

. M121DEX 

L9109 RERUN .... 

. 53176 

1R5/8 MRC _ 

. FHIR58R 

1.11 hl'll R&M . 

202SS 

IM102911 FM . 

LM 102911 

LM48510 FM . 

LM48510 

LM67010XL ISO . 


LM67010XL 

172 MRC .. 


FWG2R 

M1710IIV SKF _ 

M121DEX 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


TIMKEN 


Part U/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part 11/Name 

Timken 

Part U/Name 


Timken 

Part U/Name 

Timken 

Part U/Name 


Timken 

Part U/Name 

Timken 

M1211EL FM . 

. Ml211 EL 

M1310EL FM . 

. M1310EL 

Ml602 TWINDI . 

. 1313AG 

M207 HOOVER . 

. 1207TB 

M241547 SKF . 


. M241547 

M50117906 MAZDA . 

. 106WB 

M5305TV FM . 


. M5305TV 

M85099 IHC . 

. J401652 

Ml211UV SKF . 

.... Ml211 EL 

M1310EX REXNOR . 

. M1310EL 

Ml609 COCKSH .... 

. J241248 

M207 POLARD . 

. 1207TB 

M24161X1 SKF .... 


. BCE2416 

M50119A017 JEFREY . 

. 26820 

M5305TV REXNOR 


. M5305TV 

M86610 FM . 

. M86610 

M1212EAHL FM . 

M1212EAHL 

M1310EX SKF . 

. M1310EL 

Ml6216 JAGUAR .. 

. 25580-25522 

M207 TWINDI . 

. 395-394A 

M2427 TWINDI . 


. 495A-493D 

M50128A025 JEFREY . 

. 45220 

M5305TV SKF . 


. M5305TV 

M86610 SKF . 

. M86610 

Ml212EAHX SKF . 

M1212EAHL 

Ml311CH FM . 

. M1311CH 

Ml63 TWINDI . 

. 305S 

M207A TWINDI . 

. 395A-394A 

M2478 TWINDI . 


. M5217EX 

M50217295C MAZDA . 

. 306L 

M5310EL FM . 


. M5310EL 

M86647 FM . 

. M86647 

M1212EHL FM . 

.. M1212EHL 

M1311CH30 SKF . 

. M1311CH 

M163A TWINDI . 

. 305SS 

M208 TWINDI . 

. 420-414 

M2492 TWINDI . 


. MA5226EX 

M50217297 FORD . 

. 205FF 

M5310UV SKF . 


. M5310EL 

M86647 SKF . 

. M86647 

M1212EHX15 SKF . 

M1212EAHL 

M1311EAHL FM . 

. M1311EAHL 

Ml640 TWINDI . 

. 67388-67320 

M209 TWINDI . 

. 477-472 

M2496 TWINDI . 


. 683-672 

M50217297 MAZDA . 

. 205FF 

M53320 IHC . 


. 462 

M86647M86610 COM 


M1212EL FM . 

. M1212EL 

Ml311EAHX3 SKF . 

. M1311EAHL 

M1647 TWINDI HM926740-HM926710 

M210 HOOVER . 

. 1210AG 

M251 SKF . 


. Cl 110Q 

M50217298C MAZDA . 

. 306L 

M533310 FM . 


. M533310 


M86647 M86610 

M1212EX SKF . 

. M1212EL 

Ml311 EL FM . 

. M1311 EL 

Ml66 TWINDI . 

. 1306TB 

M210 POLARD . 

. 1210AG 

M252310 FM . 


. M252310 

M50217299A MAZDA . 

. 304WB 

M533349S FM . 


. M533349S 

M86648 SKF . 

. M86648 

M1213EL FM . 

. M1213EL 

Ml31’LX SKF . 

. M1311EL 

Ml684 TWINDI . 

. 8605 

M2104 TWINDI . 

. 208 

M252337 FM . 


. M252337 

M51412 L&S . 

... B12235YK 

M540 TWINDI . 


. 526-522 

M86649 FM . 

. M86649 

M1213UV SKF . 

.... M1213EL 

M1311UV SKF . 

. M1311EL 

Ml697 TWINDI . 

. 8605 

M2104A TWINDI ... 

. 208L 

M252349 FM . 


. M252349 

M514512 FM . 

.... M514512 

M55320 IHC . 


. 462 

M86649 SKF . 

. M86649 

M121411 FM . 

. M1214EL 

M1312EHL FM . 

.... M1312EHL 

Ml720 FEDRAL . 

. 614014 

M211 HOOVER . 

. 1211 AG 

M2524 TWINDI . 


. 2D4L 

M514512 SKF . 

. M514512 

M557B TWINDI . 


. 310L 

M86649A ISO . 

. M86649A 

M1214UV SKF . 

.... M1214EL 

Ml312EHXW957 REXNOR 

... M1312EHL 

Ml735 TWINDI . 

. 88107 

M211 POLARD . 

. 1211AG 

M2550 TWINDI . 


. MR1310EX 

M514546 FM . 

.... M514546 

M6 SKF . 


. 6 

M86B49A SKF _ 

M86649A 

M1215EL FM . 

. M1215EL 

M1312EL FM . 

. M1312EL 

M177A TWINDI . 

. 308FF 

M211 TWINDI . 

. 529-522 

M2562 TWINDI . 


. 2D9L 

M514546 SKI . 

. M514546 

M6207EL FM . 


. M6207EL 

M86649AM86610 COM 

M1215UV SKF . 

.... M1215EL 

M1312EX REXNOR . 

. M1312EL 

Ml79 CITRON . 

. 307TB 

M211G HOOVER ... 

. 1211L 

M2616 TWINDI . 


. 109TR 

M514546M514512 COM .. 

.... B12235YK 

M6207EX SKF . 


. M6207EL 

M86649A-M86610 

M121 /EL FM . 

. M1217EL 

M1312UV SKF . 

. M1312EL 

M179A TWINDI . 

. 309 

M212 HOOVER . 

. 1212AG 

M2618 TWINDI ..... 

. LM29749-LM29710 

M5204EX SKF . 

. M5204TV 

M637 TWINDI . 


. 5206KSE 

M86649M86610 COM 


M1217UV SKF . 

.... M1217EL 

M1313CH FM . 

. M1313CH 

M18112 WABCO ... 

. 3920 

M212 POLARD . 

. 1212AG 

M2619 TWINDI HM807040 HM807010 

M5204TV FM . 

.... M5204TV 

MB5R TWINDI ....... 


. 205SS 


M86649 M86610 

M1218A TWINDI . 

. 8507 

M1313CH SKF . 

. M1313CH 

Ml8124 WABCO ... 

. 3979 

M212 TWINDI . 

. 567-563 

M2620 TWINDI . 


. 455S-453X 

M5204TV SKF . 

. M5204TV 

M67220EAHX REXNOR ... 

W67220EAHX 

M88010 FM . 

. M88010 

M1218EL FM . 

. M1218EL 

M1313CHW FM . 

.. M1313CHW 

Ml8127 WABCO ... 

. 537 

M2124 TWINDI . 

. 107WB 

M2670 TWINDI . 


. 595-592D 

M5205EL FM . 

. M5205EL 

M67220EAHX SKF 


W67220EAHX 

M88010 SKF . 

. M88010 

M1218UV SKF . 

.... M1218EL 

M1313EAHX FM . 

. M1313EAHX 

Ml8128 WABCO ... 

. 532X 

M213 TWINDI . 

. 580-572 

M2710 TWINDI . 


. 56423-90030 

M5205UV REXNOR . 

. M5205EL 

M7213G HOOVER . 


. 1213SL 

M88011 SKF . 

. M88011 

Ml2600LA SKF . 

.. M12600LA 

M1313EAHX SKF . 

. M1313EAHX 

M18161 FM . 

. Ml8161 

M2136 TWINDI . 

. MA5211EX 

M2775A TWINDI .. 


. 560S-552 

M5205UV SKF . 

. M5205EL 

M723 WHITE . 


. LM67048 

M88040M88010 COM 


Ml2610 FM . 

. Ml2610 

M1313EHX FM . 

... M1313EHX 

Ml867 TWINDI . 

. H414242-H414210 

M214 POLARD . 

. 1214AG 

M2780 TWINDI . 


. 52400-52618 

M5206EL FM . 

. M5206EL 

M724 WHITE . 


. LM67010 


M88040 M88010 

Ml2610 SKF . 

. M12610 

M1314DAH FM . 

... M1314DAH 

Ml902 TWINDI . 

. 206FF 

M214 TWINDI . 

. 593-592A 

M2803 TWINDI . 


. 497-493D 

M5206EX SKF . 

... M1304TBV 

M7308EAHL FM .... 


... M7308EAHL 

M88043 FM . 

. M88043 

Ml2649 FM . 

. M12649 

M1314EL FM . 

. M1314EL 

M1921DAH FM . 

. M1921DAH 

M215 TWINDI . 

. 594-592A 

M2805 TWINDI . 


. 3877-3820 

M5206TV REXNOR . 

. M5206EL 

M7308EAHX SKF .. 


... M7308EAHL 

M88043 SKF . 

. M88043 

Ml2649 SKF . 

. Ml2649 

M1314UV SKF . 

. M1314EL 

M1921DAH SKF . 

. Ml921DAH 

M217 TWINDI . 

. 3779-3720 

M28161 FM . 


. M28161 

M5206UV SKI . 

. M5206EL 

M7309EAHL FM .... 


... M7309EAHL 

M88043M88010 COM 


M12649M12610 COM . 

. SET3 

Ml3151 Alii FM . 

. M1315EAHL 

M1922DAH FM . 

. M1922DAH 

M2176 TWINDI . 

. 306FF 

M28161 SKF . 


. M28161 

M5207EL FM . 

. M5207EL 

M7309EAHX SKF .. 


... M7309EAHL 


M88043 M88010 

M1304EL FM . 

. M1304EL 

M1315EAHX SKF . 

. M1315EAHL 

M1922DAH SKF . 

. M1922DAH 

M2196 TWINDI . 

. 3984-3920 

M28161 TORRIN .. 


. M28161 

M5207EL SKI . 

. M5207EL 

M7309GEXR FM ... 


.. M7309GEXR 

M88046 SKF . 

. M88046 

M1304EX SKF . 

. M1304EL 

M1315EL FM . 

. M1315EL 

M1924DAH FM . 

. M1924DAH 

M220 POLARD . 

. 1220 

M282 TWINDI . 


. 568-563 

M5207TV REXNOR . 

. M5207EL 

M7313CHB FM . 


.... M7313CHB 

M88046M88010 COM 


M1304TBV FM . 

.. M1304TBV 

M1315UV SKF . 

. M1315EL 

M1924DAH25 SKF 

. M1924DAH 

M2200 TWINDI . 

. 202S 

M2983 TWINDI . 


. 598-592A 

M5207TV SKF . 

. M5207EL 

M7313EAHL FM .... 


... M7313EAHL 


M88046-M88010 

M1305EL FM . 

. M1305EL 

M1316EHL FM . 

.... M1316EHL 

M1926DAH FM . 

. M1926DAH 

M2209 TWINDI . 

. 202AG 

M303 FM . 


. M303 

M5208EL FM . 

. M5208EL 

M7313EAHX3 SKF 


... M7313EAHL 

M88047 FM . 

. M88047 

M1305EX REXNOR . 

.... M1305EL 

M1316EHX SKI . 

.... M1316EHL 

M1926EAHL FM . 

. M1926EAHL 

M2232 TWINDI . 

. 305AG 

M303 SKF . 


. M303 

M5208UV SKI . 

. M5208EL 

M7314CAHB FM ... 


.. M7314CAHB 

M88047 SKF . 

. M88047 

M1305GEL FM . 

.. M1305GEL 

M1317DAH FM . 

... M1317DAH 

M1926EAHX SKF ... 

. M1926EAHL 

M2235 TWINDI . 

. 39590-39520 

M306 HOOVER . 


. 1306TB 

M5209EL FM . 

. M5209EL 

M7314EAHL FM .... 


... M7314EAHL 

M88047M88010 COM 


M13D5GGTV FM . 

M1305GGTV 

M1317EHL FM . 

.... M1317EHL 

M1934DE FM . 

. M1934DE 

M224A TWINDI . 

.W306FF 

M306 POLARD . 


. 1306TB 

M5209TV SKF . 

. M5209EL 

M7314EAHL SKF .. 


... M7314EAHL 


M88047 M88010 

M13D5GGTV1 SKF . 

M1305GGTV 

M1317EHX SKI . 

.... M1317EHL 

M1956CHE FM . 

. M1956CHE 

M225 TWINDI . 

. J401652 

M310 HOOVER . 


. 1310AG 

M5210EL FM . 

. M5210EL 

M7315EAHL FM .... 


... M7315EAHL 

M88048 FM . 

. M88048 

M1305GGTVW958 REXNOR 


M1318EHX FM . 

... M1318EHX 

M1956DHE FM . 

. M1956DHE 

M225977 SEAL-P .. 

. RU1570UM 

M310 POLARD . 


. 1310AG 

M5210TV REXNOR . 

. M5210EL 

M7315EAHX SKF .. 


... M7315EAHL 

M88048 SKF . 

. M88048 


M1305GGTV 

Ml336 TWINDI . 

. 1505 

Ml989 TWINDI . 

. 47679-47620 

M226107T SEAL-P 

. 5707 

M311 HOOVER . 


. 1311 AG 

M5210UV SKI . 

. M5210EL 

M73211 IHC . 


. 2689 

M88048A SKI . 

. M88048A 

M1305GUV SKF . 

... M1305GEL 

Ml337 TWINDI . 

. 8506 

Ml995 TWINDI . 

. 6576-6535 

M2283 TWINDI . 

. 29585-29521 

M311 POLARD . 


. 1311 AG 

M5211EHL FM . 

... M5211EHL 

M76503 IHC . 


. 202S 

M88048M88010 COM 


M1305TV SKF . 

. M1305EL 

M1381 TWINDI . 

71453-71750 

M201011 FM . 

. M201011 

M2288 TWINDI . 

. 28682-28622 

M311 G HOOVER ... 


. 1311AGL 

M5211EHX SKF . 

... M5211EHL 

M79945 IHC . 


. 05079-05185 


M88048 M88010 

M1305UV SKF . 

.... M1305EL 

M1395UV16 SKF . 

.... M1305GEL 

M201011 SKF . 

. M201011 

M2290 TWINDI . 

. 111TB 

M313 HOOVER . 


. 1313AG 

M5211EX FM . 

.... M5211EX 

M79946 IHC . 


. 05079 

M89531 IHC . 

. J361656 

M1305LIV16 SKF . 

.. M1305GEL 

Ml40 TWINDI . 

. 5204KE 

M201041 TWINDI .. 

. 310 

M2293 TWINDI . 

. 211TB 

M313 POLARD . 


. 1313AG 

M5211TV LINKB . 

. M5211EX 

M79947 IHC . 


. 05185 

M89533 IHC . 

. J321680 

M1306EL FM . 

. M1306EL 

Ml41 TWINDI . 

. 205S 

M201041A TWINDI 

. 310 

M2294 TWINDI . 

. 209BB 

M315 POLARD . 


. 1315BB 

M5211UV SKI . 

. M5211EX 

M79948 IHC . 


. J201248 

M89541 IHC . 

. 8505 

M13D6GUV SKF . 

... M1306GEL 

M1411 TWINDI . 

. SCE148 

M20104711R COM 

. SET7K 

M2294B TWINDI ... 

. 209BB 

M32161 FM . 


. M32161 

M5212EHL FM . 

... M5212EHL 

M802 SKF . 


. QA19792 

M903310 SKF . 

. M903310 

M1306TV SKF . 

. M1306EL 

M141A TWINDI . 

. 205FF 

M201047M201011 

COM . SET7 

M2306 TWINDI . 

. 42687-42620 

M32161 SKF . 


. M32161 

M5212EHX SKI . 

... M5212EHL 

M802011 FM . 


. M802011 

M903345 SKF . 

. M903345 

M1306UV REXNOR . 

. M1306EL 

Ml42 TWINDI . 

. 5205KE 

M201047S FM . 

. M201047S 

M2310 TWINDI . 

. 77375-77675 

M32521 IRC . 


. J401648 

M5212EL FM . 

. M5212EL 

M802011 SKF . 


. M802011 

M93561 IHC . 

. 359S 

M1306UV SKF . 

.... M1306EL 

Ml43 TWINDI . 

. 1207TB 

M201065 TWINDI . 

. 313 

M2320 TWINDI . 

. 598-592A 

M32810 IHC . 


. J281664 

M5212UV SKI . 

. M5212EL 

M802048 FM . 


. M802048 

M93599 IHC . 

. 3578 

M13D7EAHL FM . 

M1307EAHL 

M143A TWINDI . 

. 207S 

M201159 TWINDI . 

. 206WB 

M2321 TWINDI . 

. 77375-77675 

M32949 IHC . 


.. 09078-09195 

M5213EX FM . 

.... M5213EX 

M802048 SKF . 


. M802048 

MAI03252 CHRYSL ... 

. 30305M 

M1307EAHX SKF . 

M1307EAHL 

M143B TWINDI . 

. 207 

M201160 TWINDI . 

. 795-792 

M2354 TWINDI . 

. 211TB 

M32950 IHC . 


. 09078 

M5213TV LINKB . 

. M5213EX 

M802048M802011 

COM 


MA103252 MITSUB ... 

. 30305M 

M1307EL FM . 

. M1307EL 

M143D TWINDI . 

. 1207TB 

M201206 TWINDI . 

. 310SB 

M2354A TWINDI ... 

. 311L 

M32951 IHC . 


. 09195 

M5213UV SKI . 

. M5213EX 


M802048-M802011 

MAI06143 CHRYSL ... 

. 30304 

M1307TV REXNOR . 

.... M1307EL 

Ml457 TWINDI . 

... 495A-493D 

M201252 TWINDI . 

. 07098-07204 

M2362 TWINDI . 

. SET37 

M348410 FM . 


. M348410 

M5214EL FM . 

. M5214EL 

M804010 FM . 


. M804010 

MAI06143 MITSUB ... 

. 30304 

M1307TV SKF . 

. M1307EL 

Ml460 TWINDI . 

. 1315BB 

M201267 TWINDI . 

. 210S 

M2362A TWINDI ... 

. SET37 

M348410 SKF . 


. M348410 

M5214UV SKI . 

. M5214EL 

M804010 SKF . 


. M804010 

MA1 11370 CHRYSL ... 

. 32207M 

M1308CH FM . 

.... M1308CH 

M1461TD CASE . 

. 208S 

M201267A TWINDI 

. 210S 

M2363 TWINDI . 

. 308L 

M348449 FM . 


. M348449 

M5215EX FM . 

.... M5215EX 

M804048 SKF . 


. M804048 

MA111370 MITSUB ... 

. 32207M 

M1308CH SKF . 

... M1308CH 

Ml465 TWINDI . 

. 623-612 

M201267B TWINDI 

. 210S 

M2363A TWINDI ... 

. 308WB 

M348449 SKF . 


. M348449 

M5215TV LINKB . 

. M5215EX 

M804049 FM . 


. M804049 

MAI205 FM . 

. MA1205 

M1308GEL FM . 

.. M1308GEL 

Ml477 TWINDI . 

. 621-612 

M201267C TWINDI 

. 1210AG 

M2363B TWINDI ... 

. 308L 

M348449M348410 

COM 


M5215UV SKI . 

. M5215EX 

M804049 SKF . 


. M804049 

MAI205 REXNOR . 

. MA1205 

M1308GUV SKF . 

... M1308GEL 

Ml48 TWINDI . 

. 1211 AG 

M201271 TWINDI . 

. 210S 

M2364 TWINDI . 

. 316 


M348449-M348410 

M5216EX FM . 

.... M5216EX 

M804049M804010 

COM 


MAI205 SKF . 

. MA1205 

M1308TV FM . 

.... M1308TV 

Ml494 TWINDI . 

... MA5216EX 

M201321 TWINDI . 

. B2414 

M2367 TWINDI . 

. 52393-52618 

M360 TWINDI . 


. 204S 

M5216TV LINKB . 

. M5216EX 


M804049-M804010 

MA1205EL FM . 

. MA1205EL 

M1308TV REXNOR . 

.... M1308TV 

Ml497 TWINDI . 

31593-31520 

M201395 TWINDI . 

. 115BB 

M236810 FM . 

. M236810 

M360A TWINDI . 


. 204F 

M5216UV SKI . 

. M5216EX 

M81691 IHC . 


. J402048 

MA1205TV FM . 

. MA1205TV 

M1308TV SKF . 

.... M1308TV 

M1513 TWINDI . 

. 749-742 

M201411 TWINDI. 

. 307TB 

M236810 SKF . 

. M236810 

M38549 FM . 


. M38549 

M5217EX FM . 

.... M5217EX 

M84210 SKF . 


. M84210 

MA1205TV SKF . 

. MA1205TV 

M1309CAH FM . 

. M1309CAH 

M1513A TWINDI . 

. 749A-742 

M201411A TWINDI 

. 307TB 

M236849 FM . 

. M236849 

M394 TWINDI . 


. 59200-59412 

M5217TV LINKB . 

. M5217EX 

M84249 SKF . 


. M84249 

MAI206 FM . 

. MA1206 

M1309CAH SKF . 

.. M1309CAH 

Ml53 TWINDI . 

. 5216KE 

M201432 TWINDI . 

. 212S 

M236849M236810 

COM 

M403 TWINDI . 


. 1210AG 

M5217UV SKI . 

. M5217EX 

M84510 FM . 


. M84510 

MAI206 SKF . 

. MA1206 

M13D9DHB FM . 

. M1309DHB 

Ml531 TWINDI . 

. 218TB 

M201443 TWINDI . 

. 315 


M236849-M236810 

M42007 IHC . 


. 15116 

M5218EHV FM . 

... M5218EHV 

M84510 SKF . 


. M84510 

MA1206EF FM . 

. MA1206EF 

M1309EHL FM . 

.. M1309EHL 

Ml536 TWINDI . 

. 1212AG 

M201500 TWINDI . 

. 2759 

M2370 TWINDI . 

. 108TB 

M42008 IHC . 


15116-15250X 

M5219EL FM . 

. M5219EL 

M84548 FM . 


. M84548 

MAI206LIV SKF . 

.MA1206EF 

M13D9EHX SKF . 

.. M1309EHL 

Ml537 TWINDI . 

. 204 

M201501 TWINDI . 

. 31 IS 

M23R1 TWINDI ..... 

306TB 

M44274 IHC . 


. J282064 

M5219UV SKI . 

. M5219EL 

M84F48 SKF _ 


. M84548 

MA1207EL FM . 

.MA1207EL 

M1309EL FM . 

. M1309EL 

Ml542 TWINDI . 

. 566-563 

M201572 TWINDI . 

. 201AB 

M2400 TWINDI . HM813849-HM813810 

M44285 IHC . 


. J282032 

M5224EX FM . 

.... M5224EX 

M84548M84510 COM 


MA1207TV REXNOR ... 

.MA1207EL 

M13D9SH FM . 

.... M1309SH 

Ml57 TWINDI . 

. 1220 

M201573 TWINDI . 

. 760-752 

M24141 TORRIN ... 

. M24141 

M466 TWINDI . 


. 655-652 

M5224TV LINKB . 

. M5224EX 


M84548-M84510 

MA1207TV SKF . 

. MA1207EL 

M1309UV SKF . 

.... M1309EL 

Ml586 TWINDI . 

. 5204KE 

M205 SKF . 

. C407Q 

M241510 FM . 

. M241510 

M49B TWINDI ....... 


. 555S-552A 

M5224UV SKI . 

. M5224EX 

M85091 IHC . 


. J281640 

MAI208 FM . 

. MA1208 

M1310CH FM . 

.... Ml31OCH 

Ml590 TWINDI . 

25584-25521 

M206 HOOVER . 

. 1206AG 

M241510 SKF . 

. M241510 

M50107A019 JEFREY . 

. 15123 

M5226TV LINK-B . 

. M5226EX 

M85097 IHC . 


. J321264 

MA1208 SKF . 

. MA1208 

M 1311)61’ SKF _ 

M1310CH 

M1591 TWINDI _ 

387-383A 

M2 116 PDIARD . 

1206AG 

M241547 FM . 

. M241547 

M50117905 MAZDA . 

. 209D 

M5304V REXNOR . 

SRA5304 

M850R8 IHC _ 


J321248 

MAI21)81 FM . 

MA1208EL 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


Part It/Name 

Timken 

Part It/Name 

Timken 

Part H/Name 

Timken 

Part It/Name 


MA1208EL SKF . 

.MA1208EL 

MAI313 FM . 

. MAI313 

MA5215EX FM . 

. MA5215EX 

MA585CM TWINDI . 

. 3982 

MA1208UV SKF . 

.MA1208EL 

MAI313 SKF . 

. MA 1313 

MA5215TV LINK-B . 

. MA5215EX 

MA585CP TWINDI . 

. 52375 

MAI209 FM . 

. MA1209 

MA1313EL FM . 

. MA1313EL 

MA5216 FM . 

. MA5216 

MA585CR TWINDI . 

. 565 

MAI209 SKF . 

. MA1209 

MA1313TV SKF . 

. MA1313EL 

MA5216 SKF . 

. MA5216 

MA585D TWINDI . 

. JM511946 

MA1209EL FM . 

.MA1209EL 

MA1314EL FM . 

. MA1314EL 

MA521BEX FM . 

. MA5216EX 

MA585DD TWINDI . 

. HM926740 

MA1209TV REXNOR . 

.MA1209EL 

MA1314TV SKF . 

. MA1314EL 

MA521BTV LINK-B . 

. MA5216EX 

MA585DF TWINDI . 

. 6576 

MA1209TV SKF . 

. MA1209EL 

MAI315 FM . 

. MAI315 

MA5217 FM . 

. MA5217 

MA585DG TWINDI . 

. 99600 

MAI209TV13 SKF . 

. MA1209EL 

MAI315 SKF . 

. MA1315 

MA5217 SKF . 

. MA5217 

MA585DH TWINDI . 

. 47686 

MAI210 FM . 

. MAI210 

MA1315EL FM . 

. MA1315EL 

MA5217EX FM . 

. MA5217EX 

MA585DJ TWINDI . 

. HM516449 

MA1210EL FM . 

.MA1210EL 

MA1315UV SKF . 

.MA1315EL 

MA5217TV LINK-B . 

. MA5217EX 

MA585DL TWINDI . 

. 855 

MA1210TV SKF . 

. MA1210EL 

MA1316EL FM . 

.MA1316EL 

MA5218 FM . 

. MA5218 

MA585DP TWINDI . 

. 59200 

MAI211 EL FM . 

.MA1211EL 

MAI31 BEX SKI . 

. MA1316EL 

MA5218 SKF . 

. MA5218 

MA585DQ TWINDI . 

. H414242 

MAI211 GEL FM . 

. MAI211 GEL 

MA141043 MITSUB . 

. SET5 

MA5218EHV FM . 

. MA5218EHV 

MA585DU TWINDI . 

. 65225 

MAI211 GUV SKF . 

. MAI211 GEL 

MA221BNAA POIARO .... 

. MAR71RFX 

MA5219EL FM . 

. MA5219EL 

MA585DV TWINDI . 

. 98400 

MA1211UV SKF . 

.MAI 211 EL 

MA249 TWINDI JM720249-JM720210 

MA5219TV SKF . 

. MA5219EL 

MA585DY TWINDI . 

. 56425 

MAI21233 SKF . 

. MAB 1212 

MA320 TWINDI . 

. 110CB 

MA5220EX FM . 

. MA5220EX 

MA585E TWINDI . 

. JM720249 

MA1212EHL FM . 

. MA1212EHL 

MA327 TWINDI . 

. SET6 

MA5222EL FM . 

.MA5222EL 

MA585EC TWINDI . 

. 745A 

MA1212EHX15 SKF . 

. MA1212EL 

MA335 TWINDI __ 

211L 

MA5222TV SKF . 

. MA5222EL 

MA585EE TWINDI . 

. HM231148 

MA1212EL FM . 

. MA1212EL 

MA343 TWINDI LM720249-LM720210 

MA5224 FM . 

. MA5224 

MA585EF TWINDI . 

. M241547 

MA1212EL SKF . 

.MA1212EL 

MA417 TWINDI . 

. 313 

MA5224 SKF . 

. MA5224 

MA585EH TWINDI . 

. 566 

MA1212UV SKF . 

.MA1212EL 

MA44285 IHC . 

. J282032 

MA522BEX FM . 

. MA5226EX 

MA585EJ TWINDI . 

. JHM318448 

MA1213EL FM . 

.MA1213EL 

MA5005 WHITE . 

. 59175 

MA522BTV LINK-B . 

. MA5226EX 

MA585EK TWINDI . 

. HM516442 

MA1213TV SKF . 

. MA1213EL 

MA5011 WHITE . 

. 39590 

MA530BEL FM . 

. MA5306EL 

MA585EL TWINDI . 

. 48286 

MA1214EL FM . 

. MA1214EL 

MA5012 WHITE . 

. 390A 

MA5307EL FM . 

. MA5307EL 

MA585G TWINDI . 

. JM719149 

MA1214TV SKF . 

. MA1214EL 

MA5205EL FM . 

. MA5205EL 

MA5307TV SKF . 

. MA5307EL 

MA585J TWINDI . 

. JM716649 

MA1215EL FM . 

.MA1215EL 

MA5205TV SKF . 

. MA5205EL 

MA531 TWINDI . 

. 3979-3925 

MA585K TWINDI . 

. 36690 

MA1215TV SKF . 

. MA1215EL 

MA5206 FM . 

. MA5206 

MA5313EL FM . 

.MA5313EL 

MA585P TWINDI . 

. JH307749 

MA1216EL FM . 

. MA1216EL 

MA5206 SKF . 

. MA520B 

MA5313TV SKF . 

. MA5313EL 

MA585S TWINDI . 

. JH211749 

MA1216EL SKF . 

. MA1216EL 

MA520BEL FM . 

.MA5206EL 

MA544 TWINDI . 

. 566-563 

MA585T TWINDI . 

. 797 

MA1216TV SKF . 

. MA1216EL 

MA5206TV SKF . 

. MA5206EL 

MA575CF TWINDI . 

. 575 

MA585U TWINDI . 

. JM515649 

MAI217 FM . 

. MAI217 

MA5207EL FM . 

.MA5207EL 

MA585 TWINDI . 

. 395 

MA585V TWINDI . 

. 74550 

MA1217EL FM . 

.MA1217EL 

MA5207TV SKI . 

. MA5207EL 

MA585A TWINDI . 

. 594 

MA585Y TWINDI . 

. 495 

MA1217UV SKF . 

. MA1217EL 

MA5207UV SKF . 

. MA5207EL 

MA585AA TWINDI . 

. 47679 

MA587 TWINDI . 

. 395 

MA1218EL FM . 

. MA1218EL 

MA5208 FM . 

. MA5208 

MA585AB TWINDI . 

. 39590 

MA588 TWINDI . 

. 78225C 

MA1218TV SKF . 

. MA1218EL 

MA5208 SKF . 

. MA5208 

MA585AD TWINDI . 

. HM813849 

MA590 TWINDI . 

. 394A 

MAI25842 CHRYSL . 

. SET4 

MA5208EL FM . 

.MA5208EL 

MA585AE TWINDI . 

. 29585 

MA590A TWINDI . 

. 592A 

MAI25842 MITSUB . 

. SET4 

MA5208TV SKF . 

. MA5208EL 

MA585AF TWINDI . 

. 683 

MA590AA TWINDI . 

. 39520 

MAI25843 CHRYSL . 

. SET1 

MA5209 FM . 

. MA5209 

MA585AG TWINDI . 

. 5760 

MA590AC TWINDI . 

. HM813810 

MAI25843 MITSUB . 

. SET1 

MA5209 SKF . 

. MA5209 

MA585AJ TWINDI . 

. 498 

MA590AD TWINDI . 

. 29521 

MAI25934 CHRYSL . 

. 30207M 

MA5209EL FM . 

.MA5209EL 

MA585AM TWINDI . 

. 48393 

MA590AE TWINDI . 

. 5735 

MAI25934 MITSUB . 

. 30207M 

MA5209EL SKF . 

.MA5209EL 

MA585AN TWINDI . 

. 71450 

MA590AG TWINDI . 

. 493 

MAI25988 CHRYSL . 

. RW128R 

MA5209TV SKI . 

. MA5209EL 

MA585AS TWINDI . 

. 795 

MA590AH TWINDI . 

. 47820 

MAI25988 MITSUB . 

. RW128R 

MA5210 FM . 

. MA5210 

MA585AU TWINDI . 

. 17118 

MA590AK TWINDI . 

. 48320 

MAI25998 CHRYSL . 

. 514004 

MA5210 SKF . 

. MA5210 

MA585AV TWINDI . 

. 07098 

MA590AL TWINDI . 

. 71750 

MAI25998 MITSUB . 

. 514004 

MA5210EL FM . 

. MA5210EL 

MA585AY TWINDI . 

. 395A 

MA590AM TWINDI . 

. 39412 

MA1305EL FM . 

.MA1305EL 

MA5210TV REXNOR . 

.MA5210EL 

MA585AZ TWINDI . 

. 477 

MA590AP TWINDI . 

. 07204 

MA1305TV FM . 

.MA1305TV 

MA5210TV SKI . 

. MA5210EL 

MA585BA TWINDI . 

. 567 

MA590AQ TWINDI . 

. 383A 

MA1305TV SKF . 

. MA1305TV 

MA5211 FM . 

. MA5211 

MA585BC TWINDI . 

. 568 

MA590AR TWINDI . 

. 472 

MA1306EL FM . 

.MA1306EL 

MA5211 SKF . 

. MA5211 

MA585BJ TWINDI . 

. 3490 

MA590AS TWINDI . 

. 563 

MA1306TV SKF . 

. MA1306EL 

MA5211EX FM . 

. MA5211EX 

MA585BK TWINDI . 

. 782 

MA590AY TWINDI . 

. 3420 

MAI307 FM . 

. MA1307 

MA5211TV LINK-B . 

. MA5211EX 

MA585BL TWINDI . 

. H715336 

MA590AZ TWINDI . 

. 772 

MAI307 SKI . 

. MA1307 

MA5211TV SKF . 

. MA5211EX 

MA585BN TWINDI . 

. HM926747 

MA590B TWINDI . 

. 47620 

MA1307EL FM . 

.MA1307EL 

MA5212 FM . 

. MA5212 

MA585BP TWINDI . 

. 861 

MA590BA TWINDI . 

. H715311 

MA1307TV SKF . 

. MA1307EL 

MA5212 REXNOR . 

. MA5212 

MA585BT TWINDI . 

. H715345 

MA590BC TWINDI . 

. HM926710 

MA1308TV FM . 

.MA1308TV 

MA5212 SKF . 

. MA5212 

MA585BW TWINDI . 

. 71453 

MA590BK TWINDI . 

. 742 

MA1308TV SKF . 

. MA1308TV 

MA5212EL FM . 

.MA5212EL 

MA585BX TWINDI . 

. 749A 

MA590BM TWINDI . 

. 67320 

MAI309 FM . 

. MA1309 

MA5212TV SKF . 

. MA5212EL 

MA585BY TWINDI . 

. 25584 

MA590BN TWINDI . 

. 3920 

MAI309 SKF . 

. MA1309 

MA5213 FM . 

. MA5213 

MA585BZ TWINDI . 

. 67388 

MA590BQ TWINDI . 

. 52618 

MA1309EL FM . 

.MA1309EL 

MA5213EX FM . 

. MA5213EX 

MA585C TWINDI . 

. HM212049 

MA590BR TWINDI . 

. 572 

MA1309EX REXNOR . 

.MA1309EL 

MA5213TV LINK-B . 

. MA5213EX 

MA585CB TWINDI . 

. 3984 

MA590BS TWINDI . 

. 3820 

MA1309TV SKF . 

. MA1309EL 

MA5214 FM . 

. MA5214 

MA585CD TWINDI . 

. 28682 

MA590BT TWINDI . 

. LM29710 

MAI31 CEL FM . 

.MA1310EL 

MA5214 SKF . 

. MA5214 

MA585CE TWINDI . 

. 52393 

MA590BU TWINDI . 

. HM807010 

MA1310TV SKF . 

. MA1310EL 

MA5214EL FM . 

.MA5214EL 

MA585CH TWINDI . 

. LM29749 

MA590BV TWINDI . 

. 453X 

MAI31 ILL FM . 

. MAI311 EL 

MA5214TV SKF . 

. MA5214EL 

MA585CJ TWINDI . 

. HM807049 

MA590BZ TWINDI . 

. 892 

MA1312EL FM . 

.MA1312EL 

MA5215 FM . 

. MA5215 

MA585CK TWINDI . 

. 455S 

MA590C TWINDI . 

. HM212011 

MA1312TV SKF . 

. MA1312EL 

MA5215 SKF . 

. MA5215 

MA585CL TWINDI . 

. 390A 

MA590CF TWINDI . 

. 67322 
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TIMKEN 


Part tt/Name 

MA590CL TWINDI .. 
MA590CM TWIIIDI 
MA590CP TWINDI .. 
MA590CS TWINDI .. 
MA590CT TWINDI .. 
MA590CX TWINDI . 
MA590CY TWINDI .. 
MA590CZ TWINDI .. 
MA590D TWINDI .... 
MA590DA TWINDI . 
MA590DE TWINDI .. 
MA590DG TWINDI . 
MA590E TWINDI .... 
MA590G TWINDI .... 
MA590J TWINDI .... 
MA590K TWINDI .... 
MA590P TWINDI .... 
MA590S TWINDI .... 
MA590T TWINDI .... 
MA590U TWINDI .... 
MA590V TWINDI .... 
MA590X TWINDI .... 
MA590Y TWINDI .... 
MA590Z TWINDI .... 

MAB1212 FM . 

MAB1217 FM . 

MAR5209 FM . 

MAR5209 SKF . 


. H715310 

. 59412 

. H414210 

. 65500 

. 98788 

.. HM231110 

. M241510 

. JHM318410 
... JM511910 

. 48220 

... HM617010 

. 45220 

... JM720210 
... JM719113 
... JM716610 

. 36620 

... JH307710 
.... JH211710 

. 792 

... JM515610 

. 74850 

. 653 

. 492A 

. 672 

. MAB1212 

. MAB 1217 

. 1208649 

. 1208649 


MAS23133047 MAZDA . LM102910 

MAS5012 WHITE . 390A-394AS 

MB000613 CHRYSL . 102CC 

MB000613 MIISIJB . 102CC 

MB000968 CHRYSL . 206FF 

MB000968 MIISIJB . 206FF 

MB0D1315 CHRYSL . LM29710 

MB001835 CHRYSL . SET4 

MB001835 MIISIJB . SET4 

MB001836 CHRYSL . SET4 

MB001836 MIISIJB . SET1 

MB002072 CHRYSL . SET6 

MB002072 MIISIJB . SET6 

MB0D2073 CHRYSL . SET2 

MB0D2073 MIISIJB . SET2 

MB0D233D47 KIA . SET4 

MB002597 MITSUB . 32004WB 

MB005139 MITSUB . 28985-28921 

MB0D5154 MITSUB 

HM801346-HM801310 
MB0D5155 MITSUB 

HM803149 HM803112 

MB025004 MITSUB . 32206M 

MB025005 MITSUB . 32208M 

MB025D06 MITSUB . 30210M 

MB025345 CHRYSL . 32207M 

MB025345 MITSUB . 32207M 


MB025346 CHRYSL 
MB025346 MITSUB 
MB035007 CHRYSL 
MB035007 MITSUB 
MB073D89 CHRYSL 
MB073D89 MITSUB 
MB073267 CHRYSL 
MB073267 MITSUB 


. 30305C 

. 30305C 

. 32207M 

. 32207M 

. RW128R 

. RW128R 

25577-25523 

25577-25523 


MB092D09 CHRYSL ... M88043-M88010 
MB092009 MITSUB ... M88043-M88010 


Part tt/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

MB092010 CHRYSL 


MB303865 CHRYSL 

. 513036 


HM89449-HM89410 

MB303865 MITSUB 

. 513036 

MB092010 MITSUB 


MB349416 CHRYSL 

. SET41 


HM89449-HM89410 

MB349416 MITSUB 

. SET41 

MB092150 MITSUB 

... M86649-M86610 

MB3663630 MITSUB . 512033 

MB092151 CHRYSL 

. SET45 

MB393470 CHRYSL 


MB092151 MITSUB 

. SET45 


HM89449-HM89410 

MB092177 CHRYSL 

. 207F 

MB393470 MITSUB 


MB092177 MITSUB 

. 207F 


HM89449-HM89410 

MB092185 CHRYSL 

. 206F 

MB393471 CHRYSL 

... M88043-M88010 

MB092185 MITSUB 

. 206F 

MB393472 MITSUB 

... M86649 M86610 

MB092342 MITSUB 

. 30208M 

MB393594 CHRYSL 


MB092348 MITSUB 

. KC11445Y 


HM89249-HM89210 

MB092432 MITSUB 

. 30208M 

MB393594 MITSUB 


MB092749 CHRYSL 

. SET47 


HM89249-HM89210 

MB092749 MITSUB 

. SET47 

MB393801 CHRYSL 

. 511015 

MB109051 CHRYSL 


MB393919 MITSUB 

. RW128R 


LM29749 LM29710 

MB393955 CHRYSL 

. 30305C 

MB109051 MITSUB 


MB393955 MITSUB 

. 30305C 


LM29749 LM29710 

MB393956 CHRYSL 

. 32207M 

MB109564 CHRYSL 

. SET5 

MB393956 MITSUB 

. 32207M 

MB109564 MITSUB 

. SET5 

MB393957 CHRYSL 

. 30207M 

MB109565 CHRYSL 

. SET3 

MB393957 MITSUB 

. 30207M 

MB109565 MITSUB 

. SET3 

MB455003 MITSUB 

. 513135 

MB1212GEXR FM .. 

.MB1212GEXR 

MB5004 WHITE . 

. 2523 

MB125842 CHRYSL 

. SET4 

MB5012 WHITE . 

. 394A 

MB125842 MITSUB 

. SET4 

MB515026 CHRYSL 

. SET6 

MB125843 CHRYSL 

. SET1 

MB515026 MITSUB 

. SET6 

MB125843 MITSUB 

. SET1 

MB515027 CHRYSL 

. SET2 

MB154080 CHRYSL 

. HB14 

MB515027 MITSUB 

. SET2 

MB154080 MITSUB 

. HB14 

MB515400 CHRYSL 

. 512010 

MB154199 COM .... 

. HB22 

MB515400 MITSUB 

. 512010 

MB154561 COM .... 

. HB25 

MB515470 CHRYSL 

. 516001WB 

MB154706 COM .... 

. HB30 

MB515470 MITSUB 

. 516001 WB 

MB160662 CHRYSL 

. 107DD 

MB515470 MITSUB 

. 516001 WB 

MB160662 MITSUB 

. 107DD 

MB515471 CHRYSL 

. 516000 

MB160670 CHRYSL 

. B2012 

MB515471 MITSUB 

. 516000 

MB161132 MITSUB 

. 30211M 

MB515921 MITSUB 

. SET4 

MB161133 MITSUB 

. 30211M 

MB515922 MITSUB 

. SET1 

MB161154 MITSUB 

. 32011XM 

MB563229 CHRYSL 

. 207FF 

MB175967 CHRYSL 

. SET41 

MB563229 MITSUB 

. 207FF 

MB175967 MITSUB 

. SET41 

MB569972 CHRYSL 

. 511015 

MB176506 CHRYSL 

. 206FF 

MB584326 CHRYSL 

. 512158 

MB176506 MITSUB 

. 206FF 

MB584326 MITSUB 

. 512158 

MB200 CHRYSL . 

. HB88107A 

MB584674 MITSUB 

. 512037 

MB202 CHRYSL . 

. HB88107A 

MB584751 MITSUB 

. 513029 

MB242782 CHRYSL 

. 205S 

MB584761 MITSUB 

. 513029 

MB242782 MITSUB 

. 205S 

MB584790 CHRYSL 

. 512040 

MB242783 CHRYSL 

. 203S 

MB633086 CHRYSL 

. SET5 

MB242783 MITSUB 

. 203S 

MB633087 CHRYSL 

. SET3 

MB242820 CHRYSL 

. 513029 

MB633276 CHRYSL 

. 513133 

MB242820 MITSUB 

. 513029 

MB633276 MITSUB 

. 513133 

MB253/4 MCGILL ... 

. SNPS12RR 

MB633430 MITSUB 

. 510034 

MB255/8 MCGILL ... 

. SNPS10RR 

MB633512 CHRYSL 

. 512039 

MB257/8 MCGILL ... 

. SNPS14RR 

MB633514 CHRYSL 

. 512039 

MB290175 CHRYSL 

. RW122 

MB633630 CHRYSL 

. 512033 

MB290175 MITSUB 

. RW122 

MB663547 CHRYSL 

. 511013 

MB290378 CHRYSL 

. 30304 

MB663557 CHRYSL 

. 512040 

MB290378 MITSUB 

. 30304 

MB663664 CHRYSL 

. 512011 

MB290960 CHRYSL 


MB663664 MITSUB 

. 512011 


HM89449-HM89410 

MB663664 OEM .... 

. 512011 

MB290960 MITSUB 


MB664380 CHRYSL 



HM89449-HM89410 


HM89249-HM89210 

MB290961 CHRYSL 

... M88043-M88010 

MB664380 MITSUB 


MB290962 CHRYSL 

... M86649-M86610 


HM89249-HM89210 

MB30116510A FORD . 614063 

MB664447 CHRYSL 

. 30208M 


MB664447 MITSUB . 30208M 

MB664611 MITSUB . 516006 

MB7561 FORD . MA1625C 

MB8D8442 CHRYSL . 510016 

MB808442 MIISIJB . 510016 

MB837549 MITSUB . 614099 

MB844919 OEM . 512148 

MB864847 MIISIJB . 513135 

MB864929 CHRYSL . HA590306 

MB864929 OEM . 512136 


MB864967 MIISIJB . 512235 

MB864968 MIISIJB . 512235 

MB892400 MITSUB . 512181 

MB892407 CHRYSL . HA590306 

MB892408 CHRYSL . 512136 

MB892408 CHRYSL . HA590306 

MB914617 CHRYSL . 513133 

MB914617 MIISIJB . 513133 

MB932726 CHRYSL . LM102910 

MB932726 MITSUB 

LM102949-LM102910 

MB949047 CHRYSL . 513157 

MB949047 MITSUB . 513157 

MB949D97 CHRYSL . 513157 

MCI201A FORD . LM67048 

MC1202A FORD . LM67010 

MC1216 FORD . LM11949 

MC1216A FORD . LM11949 

MC1217 FORD . LM11910 

MC1217A FORD . LM11910 

MC150D SEAL-P . R1500EL 

MCI502 SEAL-P . R1502EL 

MC1506 SEAL-P . R1506EL 

MC1952119 HW . 88504 

MC4220 FORD . 25580-25520 

MC4220A FORD . 25590-25523 

MC4221 FORD . 25580 

MC4222 FORD . 25520 

MC4615 FORD . HM89449-HM89410 

MC4616 FORD . HM89410 

MC4621 FORD . HM89449 

MC4625 FORD .. HM803149-HM803110 

M01628 FORD . HM803110 

MC463D FORD . HM803149 

MC7120 FORD . W1518Q 

MC7120B FORD . QA19792 


MD002613 CHRYSL 
MD002613 MITSUB 
MDO16653 MITSUB 
MDD73089 MITSUB 

MD154080 COM . 

MD550045 CHRYSL . 
MD550045 MITSUB 
MD555045 MITSUB 
MD602002 CHRYSL 
MD602002 MITSUB 
MD602021 CHRYSL 
MD602021 MITSUB 
MD602264 CHRYSL . 
MD602264 MITSUB 
MD602789 CHRYSL 
MD602789 MITSUB 
MD602859 CHRYSL 
MD602859 MITSUB 
MD604173 CHRYSL . 
MD604173 MITSUB 


.. 102CC 
.. 102CC 
.. 101SS 
RW128R 
.... HB14 
. 304WB 
. 304WB 
. 304WB 
.... 201S 
.... 201S 
... 203FF 
... 203FF 
... 202FF 
... 202FF 
.. 201SS 
.. 201SS 
... 202FF 
... 202FF 
.. 201CC 
.. 201CC 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


TIMKEN 


Part tt/Name 

Timken 

Part It/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

MD604295 

CHRYSL . 

. 203FF 

MD722744 CHRYSL . 

. 614099 

MF4E219 BROWNG . 

... FWG1316RM 

MG309DDA SKF . 

.MG309DDA 

MD604295 

MITSUB . 

. 203FF 

MD723159 CHRYSL . 

. 207 

MF4E220 BROWNG . 

. FWG114R 

MG309DDB FM . 

. MG309DDB 

MD607200 

CHRYSL . 

. 302SS 

MD723270 CHRYSL . 

. 614016 

MF4E220S BROWNG . 

. FWG114R 

MG309D0B SKF . 

. MG309DDB 

MD611033 

CHRYSL . 

. 202FF 

MD723270 MITSUB . 

. 614016 

MF4E222 BROWNG . 

. FWG138R 

MG311FF FM . 

. MG311FF 

MD611033 

MITSUB . 

. 202FF 

MD727416 CHRYSL . 

. 30304 

MF4E223 BROWNG . 

. FWG1716R 

MG311FFA FM . 

. MG311FFA 

MD611247 

CHRYSL . 

. 302CC 

MD727458 CHRYSL . 

. 30205X 

MF4E224 BROWNG . 

. FWG112R 

MG311FFA SKF . 

. MG311FFA 

MD611247 

MITSUB . 

. 302CC 

MD749998 CHRYSL . 

. 614099 

MF4E226 BROWNG . 

. FWG158R 

MG311ZZA FM . 

. MG311ZZA 

MD611343 

CHRYSL . 

. 302CC 

MD749998 MITSUB . 

. 614126 

MF4E227 BROWNG . 

.... FWG11116R 

MG5208VFF FM . 

.MG5208VFF 

MD611343 

MITSUB . 

. 302CC 

MD800241 MITSUB . 

. 1773 

MF4E228 BROWNG . 

. FWG134R 

MG5208VFFA FM . 

.MG5208VFFA 

MD611474 

CHRYSL . 

. 303CC 

MDJ25K R&M . 

. 5305KE 

MF4E231 BROWNG . 

.... FWG11516R 

MG5208VFFE FM . 

.MG5208VFFE 

MD611474 

MITSUB . 

. 303CC 

ME114 MASSEY . 

. 3382-3328 

MF4E235 BROWNG . 

. FWG2316R 

MG5208VFFE SKF . 

.MG5208VFFE 

MD618679 

CHRYSL . 

. 303CC 

ME1141 CASE . 

. 3382 

MF4E239 BROWNG . 

. FWG2716R 

MG5211VFFA FM . 

.MG5211VFFA 

MD700257 

CHRYSL . 

. 614044 

ME1141 MASSEY . 

. 3382 

MF4S223 BROWNG . 

.... SFAIR1716R 

MG5211VR FM . 

.MG5211VR 

MD700257 

MITSUB . 

. 614044 

ME1301 CASE . 

. 26881 

MF4S224 BROWNG . 

. SFAIR112R 

MG5311VFFA FM . 

.MG5311VFFA 

MD700721 

CHRYSL . 

. 206L 

ME1701 WHITE . 

. LM67010 

MF801 11303 KIA . 

. 202SS 

MG5311VFFA SKF . 

.MG5311VFFA 

MD700721 

MITSUB . 

. 206L 

ME 1702 WHITE . 

. LM67048 

MFCX115196 MASSEY ... 

. 34306 

MG5311VZZA FM . 

.... MG5311VZZA 

MD700730 

CHRYSL . 

. 208L 

ME210 BROWNG . 

.WPS010GRC 

MFCX115196 WHITE . 

. 34306 

MG735181 BRIT-L . 

. 205BB 

MD700730 

MITSUB . 

. 208L 

ME212 BROWNE . 

.WPS012GRC 

MG1716 EM . 

. MG 1716 

MH040024 CHRYSL .... 

. 203F 

MD700779 

MITSUB . 

. 304WB 

ME216 BROWNG . 

.WPS100GRC 

MG206FFA EM . 

. MG206FFA 

MH040024 MITSUB .... 

. 203FF 

MD701283 

CHRYSL . 

. 01496 

ME219 BROWNG . 

.WPS103GRC 

MG206FFH EM . 

. MG206FFH 

MH040027 MITSUB .... 

. 204FF 

MD701283 

MITSUB . 

. 01496 

ME220 BROWNG . 

.WPS104GRC 

MG206FFK EM . 

.MG206FFK 

MHD43000 MITSUB .... 

. 30311 

MD701285 

MITSUB . 

. 614016 

ME223 BROWNG . 

.WPS107GRC 

MG206FFM EM . 

.MG206FFM 

MH043001 MITSUB .... 

. 32215 

MD701728 

CHRYSI . 

. 307TB 

ME224 BROWNG . 

.WPS108GRC 

MG206FFU EM . 

. MG206FFU 

MH043008 MITSUB .... 

. 30312 

MD701728 

MITSUB . 

. 307TB 

ME228 BROWNG . 

.WPS112GRC 

MG207FFA EM . 

. MG207FFA 

MH9000 WHITE . 

. 25584 

MD701775 

CHRYSL . 

. 207L 

ME580799 CHRYSL . 

. 207FFL 

MG207FFA SKF . 

. MG207FFA 

MH040024 CHRYSL .... 

. 203FF 

MD701775 

MITSIIR . 

. 207L 

ME600340 MITSUB . 

. 614141 

MG207FFB FM . 

.MG207FFB 

Mil 150 FIAT . 

. 305AG 

M07022241 CHRYSL ....... 

. 1773 

ME600340 MITSUB . 

. 614107 

MG207FFH FM . 

. MG207FFH 

Mil818 FIAT . 

. 205BB 

MD702241 

CHRYSL . 

. 01496 

ME600576 HYUNDI . 

. 614107 

MG207FFH SKF . 

. MG207FFH 

Mil840 FIAT . 

. 305AG 

MD702241 

MITSUB . 

. 01496 

ME600576 MITSUB . 

. 614107 

MG207FFJ FM . 

. MG207FFJ 

MI2047 FIAT . 

. 202AG 

MD703244 

CHRYSI . 

. 614016 

ME602710 CHRYSL . 

. 614107 

MG207FFK FM . 

.MG207FFK 

MJ10D27 L&S . 

.MNJ471S 

MD703244 

MITSUB . 

. 614016 

ME602710 MITSUB . 

. 614107 

MG208FFA FM . 

. MG208FFA 

MJ11/4 RHP . 

. RW118 

MD703260 

CHRYSL . 

. 614016 

ME605584 MITSUB . 

. 614141 

MG208FFB FM . 

.MG208FFB 

MJ15 R&M . 

. 302AG 

MD703260 

MITSUB . 

. 614016 

ME620330 MITSUB . 

. 613009 

MG208FFH FM . 

. MG208FFH 

MJ15D R&M . 

. 302S 

MD703270 

CHRYSI . 

. 614016 

ME623018 MITSUB . 

. 613017 

MG208FFH SKF . 

. MG208FFH 

MJ17 R&M . 

. 303BB 

MD703270 

MITSUB . 

. 614016 

ME623600 MITSUB . 

. 613017 

MG208FFJ FM . 

. MG208FFJ 

MJ17D R&M . 

. 303S 

MD703754 

CHRYSL . 

. 206FF 

ME624278 MITSUB . 

. 613017 

MG208FFK FM . 

.MG208FFK 

MJ17DD R&M . 

. 303SS 

MD703754 

MITSUB . 

. 206FF 

ME624678 MITSUB . 

. 614141 

MG208FFK SKF . 

. MG208FFK 

MJ20 R&M . 

. 304WB 

MD703757 

MITSUB . 

. 30205M 

ME661 CASE . 

. 332 

MG209DD FM . 

. MG209DD 

MJ20D R&M . 

. 304S 

MD703775 

CHRYSL . 

. 207L 

ME691 CASE . 

. 414 

MG209DD SKF . 

. MG209DD 

MJ20DD R&M . 

. 304SS 

MD703775 

MITSUB . 

. 207L 

ME70 CASE . 

.... 05079-05185 

MG305DD FM . 

. MG305DD 

MJ20DDG R&M . 

. 304SSL 

MD703794 

CHRYSL . 

. 5205KLE 

ME71 WHITE . 

. 420-414 

MG305DD SKF . 

. MG305DD 

MJ20G R&M . 

. 304L 

MD703799 

CHRYSL . 

. 1307L 

ME711 CASE . 

. 420 

MG305DDA FM . 

. MG305DDA 

MJ25 R&M . 

. 305AG 

MD70385B 

CHRYSL . 

. RW122 

ME711 MASSEY . 

. 420-414 

MG305DDB FM . 

. MG305DDB 

MJ25D R&M . 

. 305S 

MD703856 

MITSUB . 

. RW122 

ME76 WHITE . 

. 3578-3525 

MG30BDD FM . 

. MG306DD 

MJ25DD R&M . 

. 305SS 

MD704119 

CHRYSL . 

. 211TB 

ME841 CASE . 

. 14130 

MG30BDD SKF . 

. MG306DD 

MJ25DDG R&M . 

. 305SSL 

MD704119 

MITSUB . 

. 211TB 

ME982 CASE . 

. 455S 

MG306DDB FM . 

. MG306DDB 

MJ25DG R&M . 

. 305SL 

MD704120 

MITSUB . 

. 306TB 

MF2E220 BROWNG . 

.TWG114R 

MG306DDB SKF . 

. MG306DDB 

MJ25G R&M . 

. 305L 

MD704198 

MITSUB . 

. 211TB 

MF2E220S BROWNG .... 

.TWG114R 

MG307FFA FM . 

. MG307FFA 

MJ30 R&M . 

. 306TB 

MD706180 

CHRYSL . 

. 614126 

MF2S208 BROWNG . 

. STNR12R 

MG307FFA SKF . 

. MG307FFA 

MJ30D R&M . 

. 306S 

MD706180 

MITSUB . 

. 614126 

MF2S210 BROWNG . 

. STNR58R 

MG307FFB FM . 

.MG307FFB 

MJ30DD R&M . 

. 306SS 

MD706496 

CHRYSL . 

. 304WB 

MF2S212 BROWNG . 

. STNR58R 

MG307FFE FM . 

. MG307FFE 

MJ30DDG R&M . 

. 306SSL 

MD706496 

MITSUB . 

. 304WB 

MF2S214 BROWNG . 

. STNR78R 

MG307FFH FM . 

. MG307FFH 

MJ30DG R&M . 

. 306SL 

MD706565 

CHRYSI . 

. 207 

MF2S215 BROWNG . 

. STIMR1516R 

MG307FFH SKF . 

. MG307FFH 

MJ30G R&M . 

. 306L 

MD706566 

CHRYSI . 

. 207 

MF2S216 BROWNG . 

. STNR1R 

MG307FFK FM . 

.MG307FFK 

MJ35 R&M . 

. 307TB 

MD707497 

CHRYSL . 

. 306L 

MF2S218 BROWNG . 

. STAIR 118R 

MG307FFK SKF . 

. MG307FFK 

MJ35D R&M . 

. 307S 

MD707497 

MITSUB . 

. 306L 

MF2S219 BROWNG . 

.... STAIR 1316RM 

MG307FFM FM . 

.MG307FFM 

MJ35DD R&M . 

. 307SS 

MD707506 

MITSUB . 

. 30206M 

MF2S220 BROWNG . 

. STNR114R 

MG307FFM SKF . 

.MG307FFM 

MJ35DDG R&M . 

. 307SSL 

MD71084B 

CHRYSL . 

. 30305M 

MF2S220S BROWNG ... 

. STAIR 114R 

MG307FFP FM . 

.MG307FFP 

MJ35DG R&M . 

. 307SL 

MD710846 

MITSUB . 

. 30305M 

MF2S222 BROWNG . 

. STAIR 138R 

MG307FFP SKF . 

.MG307FFP 

MJ35G R&M . 

. 307L 

MD716594 

CHRYSL . 

. 207 

MF2S223 BROWNG . 

. STAIR1716R 

MG307FFQ FM . 

. MG307FFQ 

MJ40 R&M . 

. 308WB 

MD717159 

CHRYSI . 

. 30205M 

MF2S224 BROWNG . 

. STAIR112R 

MG308FFA FM . 

. MG308FFA 

MJ40D R&M . 

. 308S 

MD717159 

MITSUB . 

. 30205M 

MF4E212 BROWNG . 

. FWG34R 

MG308FFA SKF . 

. MG308FFA 

MJ40DD R&M . 

. 308SS 

MD719469 

CHRYSL . 

. 614053 

MF4E214 BROWNG . 

. FWG78R 

MG308FFB FM . 

.MG308FFB 

MJ40DG R&M . 

. 308SL 

MD719469 

MITSUB . 

. 614053 

MF4E215 BROWNG . 

. FWG1516R 

MG308FFH FM . 

. MG308FFH 

MJ40G R&M . 

. 308L 

MD719925 

CHRYSL . 

. 614099 

MF4E216 BROWNG . 

. FWG1R 

MG308FFH SKF . 

. MG308FFH 

MJ45 R&M . 

. 309 

MD719925 

MITSUB . 

. 614099 

MF4E218 BROWNG ...... 

FWG118R 

MG30900A FM . 

MG309DDA 

M.I45D R&M . 

309S 
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MJ45DD R&M . 

. 309SS 

MP714 WABCO . 

. 552 

MR103654 CHRYSL . 

. 512136 

MR1308EAL FM . 

. MR1308EAL 

MJ45DG R&M . 

. 309SL 

MP718 COCKSH . 

. 302CC 

MR103654 CHRYSL . 

. HA590306 

MR1308EHL FM . 

. MR1308EHL 

MJ45G R&M . 

. 309L 

MP74343 VAUXHL . 

. LM67010 

MR103663 MITSUB . 

. 513135 

MR1308EL FM . 

. MR1308EL 

MJ50 R&M . 

. 310 

MP74345 VAUXHL . 

. SET1 

MR103664 CHRYSL . 

. 513157 

MR1308EX SKF . 

. MR1308EL 

MJ50D R&M . 

. 310SB 

MP750801 VAUXHL .... 

. SET1 

MR103664 MITSUB . 

. 513157 

MR1308TV FM . 

. MR1308TV 

MJ50DD R&M . 

. 310SS 

MP936 WABCO . 

. 575 

MR112242 MITSUB 


MR1308TV SKF . 

. MR1308TV 

MJ50DG R&M . 

. 310SL 

MP937 WABCO . 

. 572 

HIP626468-NP962387 

MR1308UAV SKF . 

. MR1308EAL 

MJ50G R&M . 

. 310L 

MPE212 BROWNG . 

.PWG34RS 

MR1205EL FM . 

. MR1205EL 

MR1308UV SKF . 

. MR1308TV 

MJ55 R&M . 

. 311TB 

MPE214 BROWNG . 

.PWG78RS 

MR1205TV REXNOR . 

. MR1205EL 

MR1309 FM . 

. MR1309 

MJ55D R&M . 

. 31 IS 

MPE215 BROWNG . 

. PWG1516RS 

MR1205TV SKF . 

. MR1205EL 

MR1309 SKF . 

. MR1309 

MJ55G R&M . 

. 311L 

MPE216 BROWNG . 

.PWG1RS 

MR1205UV SKF . 

. MR1205EL 

MR1309EAL FM . 

. MR1309EAL 

MJ60 R&M . 

. 312 

MPE219 BROWNG . 

... PWG1316RSM 

MR1206EL FM . 

. MR1206EL 

MR1309EHL FM . 

. MR1309EHL 

MJ65 R&M . 

. 313 

MPE220 BROWNG . 

. PWG114RS 

MR1206GEL FM . 

.. MR1206GEL 

MR1309EL FM . 

. MR1309EL 

MJ70 R&M . 

. 314 

MPE220S BROWNG . 

. PWG114RS 

MR1206GUV6 SKF . 

.. MR1206GEL 

MR1309TAV SKF . 

. MR1309EAL 

MJ75 R&M . 

. 315 

MPE222 BROWNG . 

. PWG138RS 

MR1206RUGV FM . 

MR1206RUGV 

MR1309TV SKF . 

. MR1309EL 

MJ80 R&M . 

. 316 

MPE223 BROWNG . 

. PWG1716RS 

MR1206RUGV SKF . 

MR1206RUGV 

MR1310EX FM . 

. MR1310EX 

MJ95 R&M . 

. 319 

MPE224 BROWNG . 

. PWG112RS 

MR1206UGV11 SKF . 

.. MR1206GEL 

MR1310TV LINK-B . 

. MR1310EX 

MJBL3D R&M . 

. 1306TB 

MPE228 BROWNG . 

. PWG134RS 

MR1206UV SKF . 

. MR1206EL 

MR1310TV SEAL-P . 

. MR1310EX 

MJBL50 R&M . 

. 1310AG 

MPE231 BROWNG . 

.... PWG11516RS 

MR1207EL FM . 

. MR1207EL 

MR1310TV SKF . 

. MR1310EX 

MJBL55 R&M . 

. 1311 AG 

MPE239 BROWNG . 

. PWG2716RS 

MR1207EL SKF . 

. MR1207EL 

MR1310UV SKF . 

. MR1310EX 

MJBL65 R&M . 

. 1313AG 

MPLE212 BROWNG . 

. PWG34R 

MR1207TV REXNOR . 

. MR1207EL 

MR1311 FM . 

. MR1311 

MJBL75 R&M . 

. 1315BB 

MPLE214 BROWNG . 

. PWG78R 

MR1207UV SKI . 

. MR1207EL 

MR1311 SKF . 

. MR1311 

MJMD5552 CHRYSL . 

... 18590-18520 

MPLE215 BROWNG . 

.PWG1516R 

MR1208EL FM . 

. MR1208EL 

MR1311EAHL FM . 

... MR1311EAHL 

MM 10610 AMC . 

.. 11590-11520 

MPLE216 BROWNG . 

. PWG1R 

MR1208UV SKF . 

. MR1208EL 

MR1311EL FM . 

. MR1311EL 

MM 10611 AMC . 

.. 11590-11520 

MPLE218 BROWNG . 

.PWG118R 

MR1209 FM . 

. MR1209 

MR1311GEAB SKF . 

... MR1311EAHL 

MM502264 CHRYSL . 

. 302SS 

MPLE219 BROWNG . 

.PWG1316RM 

MR1209 SKF . 

. MR1209 

MR1311GEAX SKF . 

... MR1311EAHL 

MM502664 CHRYSL . 

. 302S 

MPLE220 BROWNG . 

.PWG114R 

MR1209EL FM . 

. MR1209EL 

MR1311GTAVR FEDRAL 

.. MR1311GTVR 

MM6035 EATON . 

. HB206FF 

MPLE220S BROWNG ... 

.PWG114R 

MR1209EX SKI . 

. MR1209EL 

MR1311GTAVR FM . 

.. MR1311GTVR 

MM6035 MCOUAY . 

. HB206FF 

MPLE222 BROWNG . 

.PWG138R 

MR1209EX1 SKF . 

.. WR61209EX 

MR1311REAB SKF . 

... MR1311GTVR 

MM6036 EATON . 

. HB88107A 

MPLE223 BROWNG . 

.PWG1716R 

MR1209TV SKF . 

. MR1209EL 

MR1311UV SKF . 

. MR1311EL 

MM6037 EATON . 

. HB88107A 

MPLE224 BROWNG . 

.PWG112R 

MR1209UV SKF . 

. MR1209EL 

MR1312 FM . 

. MR1312 

MM6038 EATON . 

. HB88508 

MPLE226 BROWNG . 

.PWG158R 

MR!210 FM . 

. MR 1210 

MR;312 SKF . 

. MR 1312 

MM6039 EATON . 

. HB88508 

MPLE227 BROWNG . 

.PWG11116R 

MR1210EL FM . 

. MR1210EL 

MR1312EHL FM . 

. MR1312EHL 

MM6040 EATON . 

. HB88509 

MPLE228 BROWNG . 

.PWG134R 

MR1210UV SKF . 

. MR1210EL 

MR1312EL FM . 

. MR1312EL 

MM6041 EATON . 

. HB88509 

MPLE231 BROWNG . 

.PWG 11516R 

MR1211 FM . 

. MR 1211 

MR1312GEALR FM . 

MR1312GEALR 

MM6050 EATON . 

. HB88510 

MPLE232 BROWNG . 

. PWG2R 

MR1211EL FM . 

. MR1211EL 

MR1312REAB SKF . 

. MR 1312GEALR 

MM6050 MCOUAY . 

. HB88510 

MPLE235 BROWNG . 

.PWG2316R 

MR1211EX SKF . 

. MR 1211 EL 

MR1312REAX SKF . 

. MR 1312GEALR 

MM6051 EATON . 

... HB88512AHD 

MPLE236 BROWNG . 

.PWG214R 

MR'211GEL FM . 

.. MR1211GEL 

MR1312TV SKF . 

. MR1312EL 

MM6053 EATON . 

. HB1 

MPLE239 BROWNG . 

.PWG2716R 

MR1211GEX SKF . 

.. MR1211 GEL 

MR1312UV SKF . 

. MR1312EL 

MM6054 EATON . 

. HB2 

MPLS212 BROWNG . 

.PWG34R 

MR 1211 GUV SKF . 

.. MR1211GEL 

MR':313 FM . 

. MR 1313 

MM6055 EATON . 

. HB3 

MPLS214 BROWNG . 

.PWG78R 

MR1211UV SKF . 

. MR1211EL 

MR':313 SKF . 

. MR1313 

MM7 WHITE . 

. 3780 

MPLS215 BROWNG . 

.PWG1516R 

MR1212 FM . 

. MR 1212 

MR1313EAHL FM . 

... MR1313EAHL 

MM8 WHITE . 

. 3720 

MPLS216 BROWNG . 

. PWG1R 

MR1212EL FM . 

. MR1212EL 

MR1313EL FM . 

. MR1313EL 

MMRJA50 R&M . 

. MR1310EX 

MPLS218 BROWNG . 

.PWG118R 

MR1212EX REXNOR . 

. MR1212EL 

MR1313EX SKF . 

. MR1313EL 

MA1101347 MITSUB . 

.WB000021 

MPLS219 BROWNG . 

. PWG1316RM 

MR1212EX SKI . 

. MR1212EL 

MR1313UV SKF . 

. MR1313EL 

MN103586 MITSUB . 

. HA590145 

MPLS220 BROWNG . 

.PWG114R 

MR1213EL FM . 

. MR1213EL 

MR1314 FM . 

. MR 1314 

MNC1830AA JAGUAR ... 

. 510010 

MPLS220S BROWNG ... 

. PWG114R 

MR1213TV REXNOR . 

. MR1213EL 

MR1314EHL FM . 

. MR1314EHL 

MNJ471S FM . 

. MNJ471S 

MPLS222 BROWNG . 

.PWG138R 

MR1213TV SKF . 

. MR1213EL 

MR1317 FM . 

. MR 1317 

MAIJ471S SKF . 

.MNJ471S 

MPLS223 BROWNG . 

.PWG1716R 

MR1215EL FM . 

. MR1215EL 

MR1317EL FM . 

. MR1317EL 

MNJ471SSB SILVER . 

.MNJ471S 

MPLS224 BROWNG . 

.PWG112R 

MR1216EL FM . 

. MR1216EL 

MR1318 FM . 

. MR1318 

MNJ611 GM . 

. BA614 

MPLS226 BROWNG . 

.PWG158R 

MR1218EL FM . 

. MR1218EL 

MR1535TV SEAL-P . 

. R1535TAV 

MNJ651 MRC . 

.MNJ471S 

MPLS227 BROWNG . 

. PWG11116R 

MR1220EL FM . 

. MR1220EL 

MR1558TAV SEAL-P . 

. R1558TAV 

MNJ711 MRC . 

.MNJ471S 

MPLS228 BROWNG . 

.PWG134R 

MR1305EL FM . 

. MR1305EL 

MR1580TV SEAL-P . 

. RUB1580EBFR 

MNJT641 FEDRAL . 

.MNJ471S 

MPLS231 BROWNG . 

. PWG 11516R 

MR1305UV SKF . 

. MR1305EL 

MR1581TV SEAL-P . 

. R1581TV 

M0J1316 FM . 

. MOJ1316 

MPLS232 BROWNG . 

. PWG2R 

MR1306EL FM . 

. MR1306EL 

MR1926 FM . 

. MR1926 

M0J5214 FM . 

. M0J5214 

MPLS235 BROWNG . 

.PWG2316R 

MR1306UV SKF . 

. MR1306EL 

MR195689 CHRYSL . 

. 614053 

M0J5308 FM . 

. MOJ5308 

MPLS236 BROWNG . 

.PWG214R 

MR1307 FM . 

. MR1307 

MR195869 CHRYSL . 

. 614053 

M0J5309 FM . 

. MOJ5309 

MPLS239 BROWNG . 

.PWG2716R 

MR1307 SKF . 

. MR1307 

MR22 MCGILL . 

. IR1820011 

M0J7314 FM . 

. M0J7314 

MR1012EAHL FM . 

.MR 1012EAHL 

MR1307EBX FM . 

. MR1307EBX 

MR223284 OEM . 

. 512185 

M0X1318 FM . 

. M 0 X1318 

MR'O'4 FM . 

. MR 1014 

MR1307EL FM . 

. MR1307EL 

MR223993 CHRYSL . 

. 513133 

M0X7312 FM . 

. M0X7312 

MR'0'4 SKF . 

. MR 1014 

MR1307EX FM . 

.... MR13D7EX 

MR223993 MITSUB . 

. 513133 

MP1720 FEDRAL . 

. 614014 

MR103649 MITSUB .... 

. 513135 

MR1307EX SKI . 

. MR13D7EX 

MR272113 CHRYSL . 

. HA590306 

MP674 WABCO . 

. 306TB 

MR103650 CHRYSL .... 

. HA590306 

MR1307EXW927 REXNOR 

. MR1307EBX 

MR272114 CHRYSL . 

. HA590306 

MP711 WABCO . 

. 366 

MR103651 CHRYSL .... 

. HA590306 

MR1307TV REXNOR . 

. MR1307EL 

MR3058EV SKF . 

. MR5106EV 

MP712 WABCO . 

. 363 

MR103651 MITSUB .... 

. 512136 

MR1307TV SKF . 

. MR1307EL 

MR333049 MITSUB . 

. HA590107 

MP713 WABCO . 

. 559 

MR103653 CHRYSL .... 

. 512136 

MR1308 FM . 

. MR1308 

MR334386 MITSUB . 

. 513157 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

MR369521 CHRYSL . 

. 513157 

MSI210 FM . 

. MS 1210 

MT209225 MITSUB . 

. 614059 

MU1209TV FM . 

. MU 1209TV 

IVIR403500 MITSUB . 

. 510021 

MS1309GEXR FM . 

.MS1309GEXR 

MT222 WHITE . 

. 3780-3720 

MU1209TV BEXNOB . 

. MU1209TV 

IVIR403968 MITSUB . 

. 512181 

MS1309REVWS FM .... 

.... MS1309RVWS 

MT22243 CASE . 

. 09081 

MU 1209IV SKF . 

. MU1209TV 

MR403970 CHBYSL . 

. 513157 

MS1309REX SKF . 

.MS1309GEXR 

MT2224S CASE . 

. 09081 

MU1209UBM FM . 

... MU1209UBM 

MR403970 MITSUB . 

. 513157 

MS19081 CHBYSL . 

. 580-572 

MT23011 WHITE . 

. LM29710 

MU1209UBM SKF . 

... MU1209UBM 

MR418068 MITSUB . 

. HA590039 

MS19081 105 CHBYSL 

. 39585-39520 

MT321624 MITSUB . 

. 30212M 

MU1209UGMR FM . 

MU 1209UGMR 

MR449796 MITSUB . 

. 510034 

MSI 908130 CHBYSL .. 

. 2580-2523 

MT380830 CHRYSL . 

. 205FF 

P/U1209V FM . 

. MU 1209V 

MR449797 CHBYSL . 

. 510016 

MSI 908138 CHBYSL .. 

. 2878-2820 

MT380830 MITSUB . 

. 205FF 

MU1209VSR45 SKF . 

... MU1209UBM 

IVIR455003 MITSUB . 

. HA590240 

MSI 908186 CHBYSL .. 

. 3780-3720 

MT380831 CHRYSL . 

. 203FF 

MU1211GUM FM . 

... MU1211GUM 

MR455620 MITSUB . 

. HA590145 

MSI 908195 R-S . 

. 45290 

MT380831 MITSUB . 

. 203FF 

MU1211 GUM REXNOR ... 

.. MU1211GUM 

P/IR455807 CHBYSL . 

. HA590306 

MS210 BBOWNG . 

. SNPS10RR 

P/148 EATON . 

. 526-522 

MU1212DAL FM . 

... P/IU1212DAL 

P/IR455808 CHBYSL . 

. HA590306 

MS212 BBOWNG . 

. SNPS12RR 

MT618S CASE . 

. 205BB 

MU1212DAX SKF . 

... P/IU1212DAL 

P/IR491449 MITSUB . 

. 510079 

P/IS214 BBOWNG . 

. SNPS14RR 

MT7002 WHITE . 

. 3720 

MU1213L FM . 

. MU1213L 

MR493619 MITSUB . 

. HA590104 

MS5011 WHITE . 

. 39590-39520 

MT7003 WHITE . 

. 3780 

MU1214DAL FM . 

... MU1214DAL 

MR510BEV FM . 

. MR5106EV 

MS5012 WHITE . 

. 395S 

MT822 WHITE . 

. 3780 

MU1215TM FM . 

. MU1215TM 

MR5205EL FM . 

. MR5205EL 

P/1S550006 CHBYSL .... 

. 205BB 

MU1010V FM . 

. MU1010V 

MU1215TM SKF . 

.... MU1215TM 

IVIR5205TV BEXNOB . 

. MR5205EL 

P/IS550006 MITSUB ... 

. 205BB 

MU1013DAV FM . 

... MU1013DAV 

MU1218TDHM FM . 

MU1218TDHM 

P/IR5205UV SKF . 

. MR5205EL 

MS550008 MITSUB ... 

. 207 

MU1013SWV FM . 

. MU1013SWV 

MU1218TDHM SKF . 

MU 1218TDHM 

P/IR5206 FM . 

. MR5206 

P/IS550009 MITSUB ... 

. 209BB 

MUIt: 13V FM . 

. MU1013V 

MU1218TM FM . 

. MU1218TM 

MR5206EL FM . 

. MR5206EL 

P/IS550045 CHBYSL .... 

. 304WB 

MU1015DBV FM . 

... MU1015DBV 

MU1221TM SKF . 

.... MU1221UM 

MR5206TV BEXNOB . 

. MR5206EL 

P/IS550045 MITSUB ... 

. 304WB 

MU1015DCV FM . 

... MU1015DCV 

MU1221UM FM . 

.... P/IU1221UP/I 

MR5206UV SKF . 

. MR5206EL 

P/IS556009 MITSUB ... 

. 209BB 

MU1015DCV SKF . 

.. MU1015DCV 

MU 1 221UM SKI . 

. P/1U1221UM 

P/IR5208 SKF . 

. MR5208 

MS556011 MITSUB ... 

. 211TB 

MU1015DX9 SKF . 

.. MU1015DCV 

P/U 13050/ FM . 

.. MU1305TCM 

MR5208EL FM . 

. MR5208EL 

MS556012 MITSUB ... 

. 212 

MU1015V FM . 

. MU1015V 

MU1305TCM SKF . 

... MU1305TCM 

MR5208TV BEXNOB . 

. MR5208EL 

P/IS556063 MITSUB ... 

. 203S 

MU1016SWL FM . 

.. MU1016SWL 

MU 1 30510M FM . 

.. MU 1305TDM 

MR5208TV SKF . 

. MR5208EL 

MS556064 MITSUB ... 

. 204S 

MU1017L FM . 

. MU1017L 

MU1305TM FM . 

. MU1305TM 

MR5209EL FM . 

. MR5209EL 

P/IS556065 MITSUB ... 

. 205S 

MU1026DHL FM . 

... MU1026DHL 

MU1305TM REXNOR . 

. MU1305TM 

MR521 1 FM . 

. MR5211 

MS556132 MITSUB ... 

. 312 

MU1026L FM . 

. MU1026L 

MU1305TM SKF . 

.... MU1305TM 

MR5212EL FM . 

. P/1R5212EL 

MS556183 MITSUB ... 

. 303S 

MU1204JA FM . 

. MU1204JA 

MU1305TM12 SEAL-P .... 

... MU1305TDM 

MR527452 MITSUB . 

. HA590101 

MS556185 MITSUB ... 

. 305S 

MU1205L FM . 

. MU 1205L 

MU1305TM17 SKF . 

... MU 1305TDM 

P/IR527453 MITSUB . 

. HA590103 

MS556517 MITSUB ... 

. 32213 

MU1205TM FM . 

. MU1205TM 

MU1305TMW121 LINK-B 

. MU 1305TDM 

MR589431 MITSUB . 

. HA590108 

MS556521 MITSUB ... 

. 32217 

MU1205TM BEXNOB . 

.... MU1205TM 

MU1305UM18 SKF . 

MUB1305TDM 

MR589431 MITSUB . 

. HA590177 

MS556585 MITSUB ... 

. 32309M 

MU1205TM SKF . 

.... MU1205TM 

MU1305UMW121 REXNOR 

MR589517 MITSUB . 

. HA590144 

MS566011 MITSUB ... 

. 211TB 

MU1205X SKF . 

. MU1205L 


PJIU1305TDM 

MR589517 MITSUB . 

. HA590143 

MSN1211REX FM . 

.MSN1211REX 

MU1206TM FM . 

. P/IU1206TIVI 

Mill305IIMW903 BFXNOR 

MR589518 MITSUB . 

. HA590143 

MSN 1211 REX SKF . 

. MSN 1211 REX 

MU1206TM SKF . 

.... MU1206TM 


MUB1305TDM 

MR589519 MITSUB . 

. HA590129 

MSN1212REXR FM ... 

P/ISHI1212GEXR 

MU 1206UGV FM . 

... MU 1 206UGV 

MU1305VSR31 SKF . 

... MU1305TCM 

MR589520 MITSUB . 

. HA590128 

MSN1212RFXWR19 BFXNOR 

MU 1206UM SKI . 

.... MU 1206TM 

MU1305VSR46 SKF . 

... MU1305TCM 

P/IR589536 MITSUB . 

. HA590120 


MSN1212GEXR 

MU1206UV SKF . 

... MU1206UGV 

MU1306GUV REXNOR .... 

... MU1306UGV 

MR594954 MITSUB . 

. HA590145 

MSN 1213GEJR FM . 

... MSN 1213GEJR 

MU1207CF FM . 

. MU1207CF 

MU1306GUV SKF . 

... MU1306UGV 

P/IR594979 MITSUB . 

. HA590271 

MSN13R9GEXR FM .... 

MSPI1309GEXR 

MU1207CF SKF . 

. MU1207CF 

MU1306TDM FM . 

.. MU 1306TDP4 

MR6731546 SKF . 

.WRB67315 

MSN1309RFXWR19 BFXNOR 

MU1207CX SKF . 

. MU1207CF 

MU1306UGV FM . 

.... MU1306UGV 

MR7309 FM . 

. MR7309 


MSN1309GEXR 

MU 1207GUV SKF . 

.. MU1 207UGV 

MU1306UM FM . 

.... MU1306UM 

MR7314 FM . 

. MR7314 

MSN 131OEAJ FM . 

. MSN 1310EAJ 

MU1207TM FM . 

. MU1207TM 

MU1306UM SKF . 

. MU1306UM 

MR7315 SKF . 

. MRB7315 

MSN 1311GELR FM . 

... MSN1311 GELR 

MU1207TM12 SKF . 

.. P/IUB1207TIVI 

Mill30RIIM33 SKF _ 

MI1130BTDM 

MRB1015 FM . 

. MRB1015 

MSN1311REB SKF . 

... MSN 1311 GELR 

MU 1207TV FM . 

. MU1207TV 

Mill 30RUM/W111 BFXNOR 

MRB1308 FM . 

. MRB1308 

MSN1311REX SKF . 

.... MSN 1311 GELR 

MU1207TV REXNOR . 

. MU1207TV 


MU 1306TDM 

MRB13D8EL FM . 

.MRB1308EL 

MSN1312EL FM . 

. MSN1312EL 

MU1207TV SKF . 

. MU1207TV 

MU1306UV FM . 

. MU1306UV 

MRB13D8TV FM . 

.... MRB1308TV 

MSN 1312EX BEXNOB 

. MSN1312EL 

MU1207TVK FM . 

... MU 1207TVK 

MU1306UV REXNOR . 

.MU1306UV 

MRB13D8TV SKF . 

.... MRB1308TV 

MSN 1312EX SKF . 

.MSN1312EL 

MU1207TVK SKF . 

... MU1207TVK 

MU1306UV SKF . 

. MU1306UV 

MRB1313EL FM . 

.MRB1313EL 

P/ISPI1312REX SKF ..... 

P/ISPIB1312GEI.R 

MU1207UGV FM . 

... MU 1 207UGV 

MU1307DV FM . 

. MU1307DV 

MRB1313EL SKF . 

. MRB1313EL 

MSN1812RFXW902 BFXNOR 

MU 1207UGV SKF . 

.. MU1207UGV 

MU1307DX SKF . 

.MU1307DV 

MRB1314 FM . 

. MRB1314 


MSNB1312GELR 

MU1208DAL FM . 

... MU1208DAL 

MU1307GUM FM . 

... MU1307GUM 

MRB1315 FM . 

. MRB1315 

MSN 1314GELR FM .. 

... MSN 1314GELR 

Pv'U1208GUP/R FM . 

MU 1208GUMR 

P/U130/IM FM . 

. MU1307TM 

MRB1315EL FM . 

.MRB1315EL 

MSN 1314REX SKF ... 

.... MSN 1314GELR 

MU1208RUMW3 REXNOR 


MU1307TM SKF . 

.... MU 1307TM 

MRB1316 FM . 

. MRB1316 

IVISPI2559GEX SKF ... 

... MSN5305GTBV 


MU 1208GUMR 

MU1307TM3 SEAL-P . 

. MU 1307TM 

MRB7309 FM . 

. MRB7309 

MSNB1312GELR FM 

. MSNB1312GELR 

MU 12081M FM . 

. MU1208TM 

MU1307UM FM . 

.... MU1307UM 

MRB7313 FM . 

. MRB7313 

MSNB5305GTBV FM 

... MSN5305GTBV 

MU1208UV FM . 

. MU1208UV 

MU1307UM REXNOR . 

. MU1307TM 

MRB7315 FM . 

. MRB7315 

MT191613 CHBYSL . 

. 511014 

MU1208UV SKF . 

. MU1208UV 

Mill307UM SKF _ 

MU1307UM 

MRC73D9 FM . 

. MRC7309 

MT202119 CHBYSL . 

. 30207M 

MU1209CAHV FM . 

MU1209CAHV 

Mill307IIMW105 BFXNOR 

MRD1313 FM . 

. MRD1313 

MT203619 MITSUB . 

. 30208M 

MU1209CAHX SKF . 

MU1209CAHV 


MUB1307UM 

MRNU0727 SEAL-P . 

. 513008 

MT2040S CASE . 

. 1413BA 

MU1209RUM REXNOR ... 

MU1209UGMR 

MU1307UMW765 REXNOR 

P/IRSPI1584EV SEAL-P .... 

. RSN1584EV 

P/IT2041S CASE . 

. 5204KE 

MU1209TM FM . 

. MU1209TM 


MUB1307UBM 

MSI012 FM . 

. MS 1012 

MT2042S CASE . 

. 14274 

MU1209TM BEXNOB . 

.... MU1209TM 

MU1307V FM . 

. MU1307V 

MSI017 FM . 

. MSI 017 

MT207128 MITSUB . 

. 32006 

MU1209TM SKF . 

.... P/IU1209TIVI 

MU1307X REXNOR . 

. MU1307V 

MSI017 SKI . 

. MSI017 

MT209224 MITSUB . 

. 614059 

MU1209TM14 SKF . 

.... MU1209TM 

MU1307X SKF . 

. MU1307V 
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Part ft/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

MU1308CHL FM . 

.... MU1308CHL 

MU1313CHL FM . 

.... MU1313CHL 

MUB5204TM FM . 

.... MUB5204TM 

N020722 OPEL .. 

. 306S 

MU1308CHX29 SKF . 

... MU1308CHL 

MU1313UM FM . 

. MU1313UM 

MUB5204TM SKF . 

.MUB5204TM 

N020730 OPEL .. 

. 205BB 

MU1308GUMBR FEDRAL 


MU1313UM SKI . 

. P/IU1313UP/I 

MUB5204VSR35 SKF ... 

.... MUB5204TM 

N020740 OPEL .. 

. 207 


MU1308GMBR 

P/U 1313V FM . 

. MU1313V 

MUB5204VSR36 SKF ... 

.... MUB5204TM 

N020742 OPEL .. 

. 207S 

MU1308GUMBR FM . 

MU1308GMBR 

MU1314CHSV FM . 

. MU 1314CHSV 

MUB5205UM FM . 

.MUB5205UM 

N023080 OPEL . 

. 309 

P/U1308GUP/R FM . 

MU 1308GUMR 

MU1314UM FM . 

. MU1314UM 

MUB5206TM FM . 

.... MUB5206TM 

N023081 OPEL . 

. 309 

MU1308L FM . 

. MU1308L 

MU1314UM SKF . 

. MU1314UM 

MUB5206UM FM . 

.MUB5206UM 

N023082 OPEL .. 

. 309S 

MU1308RUMW3 REXNOR 


MU1314V FM . 

. MU 1314V 

MUB5207UM FM . 

.MUB5207UM 

N023SA B-W . 

. 614104 


MU 1308GUMR 

MU1314X SKF . 

. MU 1314V 

MUB7307UM FM . 

.MUB7307UM 

N024730 OPEL .. 

. 308WB 

MU1308RUMW789 REXNOR 

MU1317L FM . 

. MU1317L 

MUB7309UM FM . 

.MUB7309UM 

N024732 OPEL .. 

. 308S 


MU1308GMBR 

MU1317X SKF . 

. MU1317L 

MUB7309UM SKF . 

.MUB7309UM 

N025SA B-W . 

. 614139 

MU1308TMW102 LINK-B 

. MUSI308UM 

MU 1921V FM . 

. MU 1921V 

MUC1308J FM . 

. MUC1308J 

N026420 OPEL .. 

. 211TB 

P/U 1308IV FM . 

.MU1308TV 

MU1921X SKF . 

. MU1921V 

MUC1308J SKF . 

. MUC1308J 

N026450 OPEL .. 

. 305AG 

MU1308TV BEXNOB . 

. MU1308TV 

P/U 1922V FM . 

. MU 1922V 

MUC1309UM FM . 

.MUC1309UM 

N026451 OPEL .. 

. 305S 

MU1308TV SKF . 

. MU1308TV 

MU1922X SKF . 

. MU1922V 

MUF7309UM SKF . 

.MUB7309UM 

N026560 OPEL . 

. 206WB 

MU1308TVWS FM . 

MU1308TVWS 

P/U 192IV FM . 

. MU1924V 

MU0A11/8 FAFNIB . 

. WPCH102C 

N026562 OPEL .. 

. 206S 

MU1308UM FM . 

.... MU1308UM 

MU1924X SKF . 

. MU 1924V 

MU0A17/8 FAFNIB . 

. WPCH114C 

N026564 OPEL . 

. 206SS 

MU1308UM REXNOR . 

.MU1308UM 

MU1926V FM . 

. MU 1926V 

MUS1307UM FM . 

.MUSI 307UM 

N029000 OPEL . 

. 208 

MU1308X SKF . 

. MU1308L 

MU1926X SKF . 

. MU1926V 

M1IS1307UM SKF _ 

MUSI 307IIM 

N029590 OPEL . 

. 5206KE 

MU1309CHV FM . 

... MU1309CHV 

P/U 1934V FM . 

. MU1934V 

MUSI 307UM/W102 RFXNOR 

N030090 OPEL .. 

. 30305M 

MU1309CHX SKF . 

... MU1309CHV 

MU1934X SKF . 

. MU1934V 


MUS1307UM 

N030150 OPEL .. 

. 205L 

MU1309CV FM . 

. MU1 309CV 

MU5205CL FM . 

. MU5205CL 

MUSI3071IMW105 RFXNOR 

N030160 OPEL .. 

. 304L 

MU1309CX SKF . 

. MU1309CV 

MU5205CX SKF . 

. MU5205CL 


MUSB1307UM 

N030180 OPEL .. 

. 207LO 

P/U 13091)AV FM . 

.. MU1309DAV 

MU5205IIM2R SKF _ 


MUSI308TM FM . 

.... MUS1308UM 

N031 B-W . 

. TO1710 

MU1309GUM SKF . 

.. MU1309UGM 

MU5205UMW103 REXNOR 

MUS1308TM2 SEAL-P . 

.MUS1308UM 

N031440 OPEL .. 

. 302AG 

MU1309SGNV FM . 

MU1309SGNV 


MUB5205UM 

P/US 1308UP/ FM . 

.... MUS1308UM 

N031442 OPEL .. 

. 302S 

MU1309SGNV SKF . 

. MU 1309SGNV 

MU5206L FM . 

. MU5206L 

MUS1309TM2 SKF . 

MUS1309TM 

N031480 OPEL .. 

. 30208M 

MU1309SHNV FM . 

MU 1309SHNV 

MU5206L SKF . 

. MU5206L 

MUS7307UMW102 REXNOR 

N032290 OPEL .. 

. 202AG 

MU1309TM SKF . 

.... MU1309UM 

MU520RTM/W103 RFXNOR 


MUSB7307UM 

N032292 OPEL .. 

. 202S 

MU1309TM19 SKF . 

.. MUB1309UM 


MUB5206TM 

MUSB1307UM FM . 

.. MUSB1307UM 

N035 B-W . 

. 614067 

MU1309TM6 SEAL-P . 

.. MUB1309UM 

MU5206UM LINK-B . 

... MUB5206UM 

MUSB7307UM FM . 

.. MUSB7307UM 

N046100 OPEL .. 

. 206FF 

MU1309TMW106 LINK-B 

. MUB1309UM 

MU5206UM26 SKF . 

.... MUB5206UM 

MUSB7307UM SKF . 

.. MUSB7307UM 

N047SA B-W . 

. 614047 

MU1309TV SKF . 

. MU1309UV 

MU5206UM3 SEAL-P . 

... MUB5206UM 

MV027264 CHRYSL . 

. 30204M 

N048SA B-W . 

. 614048 

MU1309UGM FM . 

. MU1309UGM 

MU5206X REXNOR . 

. MU5206L 

MV027264 MITSUB . 

. 30204M 

N049SA B-W . 

. 614049 

MU1309UM FM . 

.... MU1309UM 

MU5206X SKF . 

. MU5206L 

IVIW21 WHITE . 

. 7109 

N052690 OPEL .. 

. 32206M 

MU1309UM SKI . 

.... MU1309UM 

MU5207CL FM . 

. MU5207CL 

IVIW29 WHITE . 

. 87502 

N054470 OPEL .. 

. SET4 

MU1309UV FM . 

. MU1309UV 

MU5207CX SKF . 

. MU5207CL 

MX1670 WHITE . 

. LM48510 

N054471 OPEL .. 

. L44610 

MU1309UV REXNOR . 

.MU1309UV 

MU5207L FM . 

. MU5207L 

MX1704 WHITE ...... 1 P/IARROOI 4 90034 

N054472 OPEL .. 

. L44649 

MU1309V FM . 

. MU1309V 

MU5207TM SKF . 

. MU5207UM 

MX5301 COCKSH . 

. 53176 

N054480 OPEL .. 

. SET1 

MU1309VSR43 SKF . 

MU 1309SGNV 

MU5207UM FM . 

. MU5207UM 

P/IX723 WHITE . 

. LM67048 

N054481 OPEL .. 

. LM11710 

MU1309X SKI . 

. MU1309V 

MU5207UM REXNOR . 

.MU5207UM 

MX724 WHITE . 

. LM67010 

N054482 OPEL .. 

. LM11749 

P/U 13131 FM . 

. MU1310L 

MU5207UM SKF . 

. MU5207UM 

MX0301 COCKSH . 

. 207S 

N054SA B-W . 

. 614054 

MU1310TV SKF . 

. MU1310UV 

MU5207X SKF . 

. MU5207L 

MX065 COCKSH . 

. 207S 

N055100 OPEL .. 

. SET2 

P/U Kill) UP/ FM . 

.... MU1310UM 

MU5208TM SKF . 

. MU5208UM 

MX075 COCKSH . 

. 207S 

N055101 OPEL .. 

. SET2 

MU1310UM SKI . 

.... MU1310UM 

MU5208UM FM . 

. MU5208UM 

MXS1427 COCKSH . 

. 306S 

N055102 OPEL .. 

. LM 11949 

MU1310UV FM . 

. MU1310UV 

MU61307GUM REXNOR 

. WU61307GU 

MXS1523 COCKSH . 

. 225518 

PI055110 OPEL .. 

. SET6 

MU 1310X SKI . 

. MU 131OL 

MU61307GUM SKF . 

. WU61307GUM 

MXS163 COCKSH . 

. 208 

PI055111 OPEL .. 

. SET6 

P/U 1311 CUV FM . 

... MU1311CHV 

MU730RI FM . 

MU7306L 

MXS444 COCKSH . 

. 207SS 

PI055112 OPEL .. 

. LM67048 

MU1311RUM SKF . 

MU 1311UGMR 

MU7307UMW105 REXNOR 

MXS444A COCKSH . 

. 207SS 

N055710 OPEL .. 

.HM89449 HM89410 

P/U 1311UGP/R FM . 

MU 1311UGMR 


MUB7307UM 

MXS444C COCKSH . 

. 207SS 

N055780 OPEL .. 

.P/188043 P/188010 

MU1311UM FM . 

.... MU1311UM 

MU7308B SKI . 

. MU7308L 

MXS530 COCKSH . 

. 368A 

N056100 OPEL .. 

.. LM501349-LM501314 

P/U 1311 UP/ SKI . 

.... MU 1311 UM 

MU7308B13 SKF . 

. MU7308L 

MXS531 COCKSH . 

. 362A 

N056990 OPEL .. 

. 306TB 

IVIU1311UV FM . 

. MU1311UV 

MU7308L FM . 

. MU7308L 

MXS535 COCKSH . 

. 306TB 

N061SA B-W . 

. FA01747C 

MU1311UV REXNOR . 

.MU1311UV 

MU7309UM LINK-B . 

... MUB7309UM 

MXS570 COCKSH . 

. 2065 

N064SA B-W . 

. 614067 

IVIU1311UV SKF . 

. MU1311UV 

MU7313L FM . 

. IVIU7313L 

MXS570 WHITE . 

. 2065 

N070 B-W . 

. 614070 

P/U 131IV FM . 

. MU131IV 

MU7313X SKF . 

. MU7313L 

MXS612 COCKSH . 

. 203AB 

N078 B-W . 

. 614078 

MU1311X SKI . 

. MU131IV 

P/U/314. FM . 

. MU7314L 

IVIXS78 COCKSH . 

. 204 

N083SA B-W . 

. 614083 

MU1312CHV FM . 

... MU1312CHV 

MU7314X SKF . 

. MU7314L 

N006 B-W . 

. 614028 

N084 B-W . 

. 614084 

MU1312DV FM . 

. MU1312DV 

MUB1207TM FM . 

... MUB1207TM 

N01302C FM . 

. 614048 

N092SA B-W . 

. 614092 

MU1312DX SKF . 

.MU1312DV 

MUB1305TDM FM . 

MUB1305TDM 

N018660 OPEL . 

. 210S 

N093SA B-W . 

. 614093 

MU1312TM FM . 

. P/IU1312TIVI 

MUB1305UDM FM . 

. MUB1305UDM 

N020690 OPEL . 

. 307TB 

N1003 B-W . 

. 2375F 

MU1312TM SKF . 

.... MU1312TM 

MUB1307UBM FM . 

MUB1307UBM 

N020692 OPEL . 

. 307S 

N1003 NICE . 

. 2375F 

MU1312UM FM . 

.... MU1312UM 

MUB1307UM FM . 

... MUB1307UM 

N020700 OPEL . 

. 30207M 

N1003 SKF . 

. 2375F 

MU1312UM SKI . 

.... MU1312UM 

MUB1308UM FM . 

... MUB1308UM 

N020710 OPEL . 

. 30305M 

N1004 NICE . 

. 1562 

MU1312V FM . 

. MU1312V 

MUB1309UM FM . 

... MUB1309UM 

N020720 OPEL . 

. 306TB 

N1008 NICE . 

. 7109 

MU1312X SKF . 

. MU1312V 

P/UB1956V FM . 

.MUB1956V 

N020721 OPEL . 

. 306TB 

N10093R FORD . 

. 204 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


Part tt/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

N1030 NICE . 

. 2065 

Nil 14 SKF . 

. 2756 

N1211 SKF . 

. M1211 EL 

N14 B-W . 

. PB50C 

N1031 NICE . 

. 2065 

Nil 16 NICE . 

. 1505 

N1211L FM . 

. N1211L 

N1400 CFORCE . 

. 614117 

N1034 NICE . 

. 02255 

Nil34 NICE . 

. 2375F 

N1215 FORD . 

. 14118S-14283 

N1402 B-W . 

. 2005C 

N1034 PIONER . 

. 02255 

Nil 35 NICE . 

. 2759 

N1215L0B FM . 

. N1215LOB 

N1402 NICE . 

. 2005C 

N1038 NICE . 

. 225531 

Nil 35 PIONER . 

. 2759 

N1216 FORD . 

. 14118S 

N1402 PIONER . 

. 2005C 

N1039 NICE . 

. 88108 

Nil 35 SKF . 

. 2759 

N1216 FORD . 

. 14118 

N1402 SKF . 

. 2005C 

N1054 B-W . 

. 1505 

Nil36 B-W . 

. 1752 

N1217 FORD . 

. 14283 

N1403 B-W . 

. X2005C 

I\11054 FEDRAL . 

. N1605C 

Nil 36 NICE . 

. 1752 

N1218 NICE . 

. 2065 

N1406 B-W . 

. X2255C 

N1054 LEMPCO . 

. N1605C 

Nil 36 PIONER . 

. 1752 

N1224 NICE . 

. 275928 

N1407 NICE . 

. I2255C 

N1054 LUK . 

. 1505 

Nil36 SKF . 

. 1752 

N1224 PIONER . 

. 275928 

N1407 PIONER . 

. I2255C 

I\l 1054 NICE . 

. 1505 

Nil 37 NICE . 

. 1752SC 

N1224 SKF . 

. 275928 

N1407 SKF . 

. I2255C 

MO!:.'. PIONER . 

. 1505 

Nil 37 PIONER . 

. 1752SC 

N1225 NICE . 

. 2759 

N1411SA SKF . 

. 614115 

I\l 1054 SKF . 

. 1505 

Nil 37 SKF . 

. 1752SC 

N1236 FORD . 

. 405 

N1420 B-W . 

. PB1605C 

I\l 1055 NICE . 

. 1872 

Nil44 B-W . 

. 1507 

N1236A FORD . 

. 405 

N1421 NICE . 

. FT2065C 

N1055 PIONER . 

. 1872 

Nil 45 NICE . 

. B1505C 

N13D7L FM . 

. N1307L 

N1421 PIONER . 

. FT2065C 

I\11055 SKF . 

. 1872 

Nil 45 PIONER . 

. B1505C 

N13D8L0B FM . 

. N1308LOB 

N1421 SKF . 

. FT2065C 

I\l 1056 NICE . 

. 2065 

Nil 45 SKF . 

. B1505C 

N1310 NICE . 

. P1605C 

N1423 B-W . 

. MA1625C 

I\l 1056 SKF . 

. 2065 

Nil 48 NICE . 

. 1505 

N1310 PIONER . 

. P1605C 

N1425 B-W . 

. F2065C 

I\l 1059 NICE . 

. 2256 

Nil 50 NICE . 

. 1872 

N1313 B-W . 

. D2065C 

N1425 LUK . 

. F2065C 

I\11059 PIONER . 

. 2256 

Nil5069A FORD . 

. 308WB 

N1313 NICE . 

. D2065C 

N1425 NICE . 

. F2065C 

N1059 SKF . 

. 2256 

Nil5069B FORD . 

. 210S 

N1313 PIONER . 

. D2065C 

N1425 PIONER . 

. F2065C 

N1061 FM . 

. All061 

Nil 65 NICE . 

. 225531 

N1313 SKF . 

. D2065C 

N1425 SKF . 

. F2065C 

N10B1 NICE . 

. 225531 

Nil66 B-W . 

. 2005T 

N1316 B-W . 

. 2065C 

N1426 B-W . 

. FA2255C 

N1065 NICE . 

. 01876 

Nil 66 NICE . 

. 2005T 

N1316 NICE . 

. 2065C 

N1426 NICE . 

. FA2255C 

N1065 PIONER . 

. 01876 

Nil 66 PIONER . 

. 2005T 

N1316 PIONER . 

. 2065C 

N1426 PIONER . 

. FA2255C 

N1066 HIJCO . 

. 580 

Nil 66 SKF . 

. 2005T 

N1316 SKF . 

. 2065C 

N1426 SKF . 

. FA2255C 

N10661/2 HUCO . 

. 572 

Nil67 B-W . 

. 2065T 

N1316J SKF . 

. 2065C 

N1430 NICE . 

. 614018 

N1068 L&S . 

. 7109 

Nil 67 NICE . 

. 2065T 

N1317 NICE . 

. 1625C 

N1430 PIONER . 

. 614018 

N1068 NICE . 

. 7109 

Nil 67 PIONER . 

. 2065T 

N1317 PIONER . 

. 1625C 

N1430 SKF . 

. 614018 

N1069 B-W . 

. 614092 

Nil 67 SKF . 

. 2065T 

N1317 SKF . 

. 1625C 

N1430HP NICE . 

. 614018 

N1070 NICE . 

. 1505 

Nil70 NICE . 

. 1505 

N1318 NICE . 

. 2065T 

N1430HP PIONER . 

. 614018 

N1072 NICE . 

. 2065 

N1171 B-W . 

. 225518 

N1319 B-W . 

. F2255C 

N1431 SKF . 

. NH1752C 

N1076 NICE . 

. 613002 

N1171 NICE . 

. 225518 

N132 NICE . 

. 225531 

N1439 B-W . 

. 614034 

N1081 NICE . 

. 2005 

N1171 PIONER . 

. 225518 

N1324 B-W . 

. 02755 

N1439 CFORCE . 

. FB1625C 

N1081 PIONER . 

. 200535 

N1171 SKI . 

. 225518 

N1326 NICE . 

. 2005C 

N1439 LUK . 

. FB1625C 

N1081 SKF . 

. 2005 

N1171GF B-W . 

. 225531 

N1328 NICE . 

. M1625C 

N1439 NICE . 

. FB1625C 

N1082 NICE . 

. 225531 

N1172 NICE . 

. 1752T 

N1328 PIONER . 

. M1625C 

N1439 PIONER . 

. FB1625C 

N1082GF L&S . 

. 225531 

N1172 PIONER . 

. 1752T 

N1331 LUK . 

. 1562C 

N1 '139 SKI . 

. 614034 

N1085 NICE . 

. 1697 

N1173 B-W . 

. 275928 

N1331 NICE . 

. 1562C 

N1439HP NICE . 

. 614038 

N1085 PIONER . 

. 1697 

N1173 NICE . 

. 275928 

N1331 PIONER . 

. 1562C 

N1439HP PIONER . 

. 614038 

N1085 SKF . 

. 1697 

N1173 PIONER . 

. 275928 

N1331 SKF . 

. 1562C 

N1439SA B-W . 

. 614038 

N1086 B-W . 

. 614037 

N1173 SKF . 

. 275928 

N1332 NICE . 

. P1605C 

N1439SA LUK . 

. 614038 

N1086 CFORCE . 

. 614037 

Nil 74 NICE . 

. 2505T 

N1333 WHITE . 

. DT2065C 

N1439SC PIONER . 

. 614038 

N1086 PIONER . 

. 614037 

Nil 74 PIONER . 

. 2505T 

N1337 NICE . 

. R2062C 

N1440 B-W . 

. C02135C 

N1086 SKI . 

. 1697C 

M178 B-W . 

. 1377C 

N1337 PIONER . 

. R2062C 

N1443 B-W . 

. PD1605C 

N1086SA B-W . 

. 614037 

N1178 CFORCE . 

. 1377C 

N1337 SKF . 

. R2062C 

N1444 NICE . 

. 614038 

N1086SA LUK . 

. 614037 

N1178 LUK . 

. 1377C 

N1338 NICE . 

. W1505C 

N1444 SKF . 

. FB1625C 

N1086SA SKF . 

. 614037 

N1178 NICE . 

. 1377C 

N1339 B-W . 

. S1697C 

N1444SA SKF . 

. 614038 

N1086SC PIONER . 

. 614037 

N1178 PIONER . 

. 1377C 

N1341 B-W . 

. W1505C 

N1446 B-W . 

. 614018 

N1087 B-W . 

. 2065 

N1178 SKI . 

. 1377C 

N1341 LUK . 

. W1505C 

N1449 NICE . 

. IB2255C 

N1087 NICE . 

. 2065 

N1181 B-W . 

. 1625 

N1341 NICE . 

. W1505C 

N1450 NICE . 

. IB2255C 

N1087 PIONER . 

. 2065 

N1181 NICE . 

. 1625 

N1341 PIONER . 

. W1505C 

N1450 PIONER . 

. IB2255C 

N1087 SKF . 

. 2065 

Nil81 PIONER . 

. 1625 

N1341 SKF . 

. W1505C 

N1450 SKF . 

. IB2255C 

N1087GF B-W . 

. 206531 

N1181 SKI . 

. 1625 

N1342 NICE . 

. W1505C 

N1451 B-W . 

. G1697C 

N1088 PIONER . 

. 614009 

N1188 NICE . 

. 614018 

N1343 NICE . 

. N1605C 

N1451 NICE . 

. G1697C 

N1088SC PIONER . 

. 614009 

N118A FORD . 

. 405 

N1345 NICE . 

. I2255C 

N1451 PIONER . 

. G1697C 

N109492 WHITE . 

. 2065 

N12 B-W . 

. PB22 

N1346 NICE . 

. C1697C 

N1451 SKF . 

. G1697C 

N1097 NICE . 

. 1505 

N12D1 FORD . 

. 350 

N1346 PIONER . 

. C1697C 

N1452 NICE . 

. FC2255C 

Nil B-W . 

. PB21 

N12D2 FORD . 

. 352 

N1346 SKI . 

. C1697C 

N1452 SKF . 

. FC2255C 

Nil04 B-W . 

. 1562 

N1202A FORD . 

. 352 

N1351 B-W . 

. W2065C 

N1453 B-W . 

. GB2005C 

Nil 04 NICE . 

. 1562 

N1202B FORD . 

. 352 

N1353 B-W . 

.WA2756C 

N1456 B-W . 

. CA02135C 

Nil04 PIONER . 

. 1562 

N1203 NICE . 

. 1752 

N1385 B-W . 

. D2066C 

N1456 LUK . 

. CA02135C 

Nil04 SKF . 

. 1562 

N1205 NICE . 

. 1872T 

N1386 B-W . 

. R2065C 

N1456 NICE . 

. CA02135C 

Nil 06 NICE . 

. 2065 

N1205 PIONER . 

. 1872T 

N1398 NICE . 

. Y2065C 

N1456 PIONER . 

. CA02135C 

Nil 14 NICE . 

. 2756 

N12D6 NICE . 

. 2065 

N1398 PIONER . 

. Y2065C 

N1456 SKI . 

. CA02135C 

Nil 14 PIONER . 

. 2756 

N1211 NICE . 

. 2756 

N1399 B-W . 

. PA1605C 

N1457 NICE . 

. FC2255C 
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TIMKEN 


Part ft/Name Timken 

Part tt/Name Timken 

Part tt/Name Timken 

Part tt/Name Timken 

N1458 B-W . I2005C 

N1458 NICE . I2005C 

N1458 PIONER . I2005C 

N1458 SKF . I2005C 

N1488HP SKF . 614018 

N1489 B-W . R1625C 

N1489 CFORCE . R1625C 

N1489 LUK . R1625C 

N1586 SKF . 1625T 

N1590 NICE . 2065 

N1591 NICE . 225531 

N1594 NICE . 2005 

N1712 NICE . DA2255C 

mi\2 SKF . DA2255C 

N1713 NICE . DB2255C 

N1713 SKF . DB2255C 

N1459 B-W . DC2065C 

N1459 NICE . DC2065C 

N1459 PIONER . DC2065C 

N1459 SKF . DC2065C 

N1460 B-W . IC2255C 

N1489 NICE . R1625C 

N1489 PIONER . R1625C 

N1489 SKF . R1625C 

N1490 LUK . PA1505C 

N1490 NICE . PA1505C 

N1595 NICE . 1872T 

N1595 SKF . 1872T 

N1596 NICE . 225518 

N1597 NICE . 2505T 

N16 B-W . PB50E 

N1714 CFORCE . 614014 

N1714 NICE . 614014 

N1714 PIONER . 614014 

N1714 SKI . 614014 

N1714SA B-W . 614014 

N1461 B-W . F1505C 

N1461 CFORCE . F1505C 

N1461 NICE . F1505C 

N1461 PIONER . F1505C 

N1490 PIONER . PA1505C 

N1490 SKF . PA1505C 

N1491 B-W . R1605C 

N1491 CFORCE . R1605C 

N1601 NICE . 2375F 

N1601 PIONER . 2375F 

N1610 B-W . 200531 

N1610 NICE . 200531 

N1714SA LUK . 614014 

N1714SA SKF . 614014 

N1714SC PIONER . 614014 

N1715 NICE . IB2005C 

N1461 SKI . F1505C 

N1462 PIONER . VV1250C 

N1491 LUK . R1605C 

N1491 NICE . R1605C 

N1610 PIONER . 200531 

N1610 SKF . 200531 

N1715 PIONER . FD02256C 

N1715 SKF . IB2005C 

N1463 B-W . V1505C 

N1463 CFORCE . V1505C 

N1463 LUK . V1505C 

N1463 NICE . V1505C 

N1463 PIONER . 614036 

N1463 SKF . V1505C 

N1463SA B-W . 614036 

N1463SA SKF . 614036 

N1465 NICE . 614038 

N1465 PIONER . FB1625C 

N1466 B-W . G1625C 

N1491 PIONER . R1605C 

N1491 SKF . R1605C 

N1493 SKF . FA2065C 

N1494 NICE . F01757C 

N1494 PIONER . F01757C 

N1494 SKF . F01757C 

N1495 B-W . FB2065C 

N1495 LUK . FB2065C 

N1495 NICE . FB2065C 

N1495 PIONER . FB2065C 

N1495 SKF . FB2065C 

N1611 B-W . 225531 

N1611 NICE . 225531 

N1611 PIONER . 225531 

N1611 SKF . 225531 

N1612 NICE . 225531 

N1613 NICE . 206531 

N1613 PIONER . 206531 

N1613 SKI . 206531 

N17 B-W . PB50F 

N1701 NICE . RB01658C 

N17D1 PIONER . RB01658C 

N1716 B-W . 614018 

N1716 CFORCE . 614018 

N1716 NICE . 614018 

N1716SA B-W . 614018 

N1716SA LUK . 614018 

N1716SC PIONER . 614018 

N1717 NICE . 2256 

N1717 PIONER . 614017 

N1718 NICE . I1697C 

N1718 PIONER . 614011 

N1719 NICE . GC2505C 

N1466 CFORCE . G1625C 

N1466 NICE . G1625C 

N1466 PIONER . G1625C 

N1496 B-W . CA1697C 

N1497 NICE . DB2255C 

N1497 PIONER . DB2255C 

N1701 SKF . RB01658C 

N1702 NICE . 614038 

N17D2 SKF . FB1625C 

N1719 SKF . GC2505C 

N1720 B-W . GD2505C 

N1720 NICE . GD2505C 

N1466 SKI . G1625C 

N1467 B-W . GD2005C 

N1467 NICE . GD2005C 

N1498 SKF . PA1505C 

N15 B-W . PB50DHD 

N15D9 NICE . 2505T 

N17D3 B-W . DP1625C 

N17D3 CFORCE . DP1625C 

N17D3 NICE . DP1625C 

N1720 SKF . GD2505C 

N1721 B-W . GE2505C 

N1721 NICE . GE2505C 

N1467 PIONER . GD2005C 

N1467 SKF . GD2005C 

N1469 NICE . GF2005C 

N1469 PIONER . GF2005C 

N1469 SKF . GF2005C 

N1471 B-W . PE1605C 

N1472 B-W . FC2255C 

N1472 NICE . FC2255C 

N1472 PIONER . FC2255C 

N1472 SKF . FC2255C 

N15D9 PIONER . 2505T 

N15D9 SKF . 2505T 

N1517 NICE . 2005T 

N1519 NICE . 2759 

N1519 SKF . 2759 

N1525 NICE . 200CC 

N1532 NICE . 2505T 

N1534 NICE . 5666683 

N1536 NICE . 2756T 

N1536 PIONER . 2756T 

N17D3 PIONER . DP1625C 

N17D3 SKI . DP1625C 

N17D4 NICE . GH2005C 

N1704 PIONER . GH2005C 

N17D4 SKF . GH2005C 

N1705 CFORCE . 614013 

N1705 NICE . 614013 

N17D5 PIONER . 614013 

N17D5 SKF . 614013 

N17D5SA B-W . 614013 

N1721 SKF . GE2505C 

N1723 B-W . FD02256C 

N1723 NICE . 613002 

N1723 SKF . 613002 

N1724 NICE . DP1625C 

N1725 CFORCE . 614009 

N1725 NICE . 614009 

N1725SA B-W . 614009 

N1725SA LUK . 614009 

N1726 B-W . IB02135C 

N1473 NICE . PT1705C 

N1473 SKI . PT1705C 

N1474 NICE . 614038 

N1475 NICE . N1605C 

N1475 PIONER . N1605C 

N1476 B-W . IA2005C 

N1536 SKI . 2756T 

N1537 NICE . 2065 

N1538 NICE . 225531 

N1539 NICE . 225531 

N1540 NICE . 2065 

N15401/2 HUCO . 14274 

N1705SA LUK . 614013 

N1705SA SKF . 614013 

N17D5SC PIONER . 614013 

N1706 NICE . FA01757C 

N1706 PIONER . FA01757C 

N1706 SKF . FA01757C 

N1726 NICE . IB02135C 

N1727 NICE . I1697C 

N1727 SKI . I1697C 

N1728 B-W . 614007 

N1728 CFORCE . 614007 

N1728 LUK . 614007 

N1476 NICE . IA2005C 

N1476 PIONER . IA2005C 

N1476 SKF . IA2005C 

N1541 NICE . 2066 

N1544 B-W . PC1605C 

N1547 NICE . 2066 

N1707 B-W . F01757C 

N17D7 NICE . F01757C 

N17D7 PIONER . F01757C 

N1728 NICE . 1773 

N1728 SKF . 1773 

N1728SA B-W . 614007 

N1477 B-W . I2135C 

N1477 NICE . I2135C 

N1477 PIONER . I2135C 

N1477 SKF . I02135C 

N1479 NICE . GD2005C 

N1481 B-W . R1505C 

N1484 B-W . DA2255C 

N1484 LUK . DA2255C 

N1484 NICE . DA2255C 

N1484 PIONER . DA2255C 

N1486 SKF . R2375C 

N1488 B-W . 614018 

N1488 NICE . 614018 

N1488 PIONER . 614018 

N1488 SKF . CC1705C 

N1547 PIONER . 2066 

N1547 SKI . 2066 

N1557 NICE . 1752 

N1564 NICE . 2065 

N1565 NICE . 1505 

N1568 MASSEY . 204 

N1572 SKF . 2508 

N1585 B-W . 250514 

N1585 NICE . 250514 

N1585 PIONER . 250514 

N1585 SKF . 250514 

N1585T SKF . 25031 

N1586 B-W . 1625T 

N1586 NICE . 1625T 

N1586 PIONER . 1625T 

N17D7 SKF . F01757C 

N1708 NICE . FA02256C 

N17D8 PIONER . FA02256C 

N17D8 SKF . FA02256C 

N17D9 B-W . FB02256C 

N1709 NICE . FB02256C 

N1709 PIONER . FB02256C 

N17D9 SKF . FB02256C 

N1710 NICE . F02256C 

N1/10 PIONER . F02256C 

N1710 SKF . F02256C 

111/11 B-W . GL2005C 

N1711 NICE . GL2005C 

N1711 PIONER . GL2005C 

N1711 SKF . GL2005C 

N1729 B-W . 614017 

N1729 CFORCE . 614017 

N1729 LUK . 614017 

N1730 NICE . GM2005C 

N1730 SKF . GM2005C 

N1733SA B-W . 614020 

N1733SA LUK . 614020 

N1733SC PIONER . 614020 

N1734 NICE . GC2505C 

N1734SA B-W . 614021 

N1734SA LUK . 614021 

N1734SC PIONER . 614021 

N1735 NICE . GD2505C 

N1735 SKF . GD2505C 

N1736 NICE . GE2505C 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

N1736 SKF . 

. GE2505C 

N1757SA B-W . 

. 614069 

N2034 PIONER . 

. FI1710C 

N21D9 B-W . 

. F01268C 

N1737 LUK . 

. 614067 

N1759SA B-W . 

. 614069 

N2035 PIONER . 

. 1375 

N2110 PIONER . 

. F01267C 

N1737 PIONER . 

. 614079 

N1760 B-W . 

. 614161 

N2036 PIONER . 

. HN1719C 

N2111 B-W . 

. F01267C 

N1737SA B-W . 

. 614067 

N18 B-W . 

. PB50G 

N2037 PIONER . 

. MG 1716 

N2113 PIONER . 

. 1573 

N1738 CFOBCE . 

. IA02135C 

N1801335 SPICER . 

. 15126 

N2038 PIONER . 

. TR1715 

N2114 PIONER . 

. 01296 

N1738 PIONER . 

. 614040 

N1801336 SPICER . 

. 15250X 

N2040 PIONER . 

. OP1709C 

N211NRJ SKF . 

. N1211L 

N1738 SKF . 

. IA02135C 

N1801578 SPICER . 

. 3490 

N2041 PIONER . 

. OP1712C 

N212 SKF . 

. MU1212CL 

N1738SA B-W . 

. 614040 

N1801593 SPICER . 

. 65500 

N2042 PIONER . 

. 613001 

N21211403 FORD . 

. 152016 

N1738SA LUK . 

. 614040 

N1801688 SPICER . 

. 526 

N2043 PIONER . 

. T01710 

N21211403 MAZDA . 

. 152016 

N1739 NICE . 

. IB02135C 

N1801689 SPICER . 

. 522 

N2043 SKI . 

. T01710 

N212114030 MAZDA . 

. 152016 

N1739 SKF . 

. IB02135C 

N1802028 SPICER . 

. 525 

N2044 PIONER . 

. T01711 

N2122 B-W . 

. GA2255C 

N1739SA B-W . 

. 614023 

N1802029 SPICER . 

. 522 

N2046 PIONER . 

. 613010 

N2135 SKF . 

. 02135 

N1739SA LUK . 

. 614023 

N1812 SKF . 

. 01812 

N2047 PIONER . 

. 614000 

N22 B-W . 

. 105SSI 

N1739SC PIONER . 

. 614023 

N1836 NICE . 

. 2068 

N2048 PIONER . 

. 614002 

N2256N SKF . 

. 02256IM 

N1740 LUK . 

. 614016 

N1836 PIONER . 

. 2068 

N2048A PIONER . 

. DNC01576C 

N23 B-W . 

. FC65662 

N1740 SKF . 

. FC02256C 

N1841 NICE . 

. 1375 

N2048B PIONER . 

. DND01576C 

N23080 OPEL . 

. 309 

N1740SA B-W . 

. 614016 

N1845 NICE . 

.VW1006C 

N2048C PIONER . 

. DNB01576C 

N23081 OPEL . 

. 309 

N1741 B-W . 

. 614126 

N1845 PIONER . 

. VW1006C 

N2048D PIONER . 

. DIME01576C 

N23082 OPEL . 

. 309S 

N1741 LUK . 

. 614126 

N1845 SKI . 

. VW1006C 

N2048E PIONER . 

. DNF01576C 

N24 B-W . 

. FC65354 

N1741 NICE . 

. 614018 

N1849 NICE . 

. VV1250C 

N2049 PIONER . 

. 614003 

N24730 OPEL . 

. 3D8WB 

N1741 SKF . 

. 1377C 

N1849 SKF . 

. VV1250C 

N2050 PIONER . 

. 614004 

N24732 OPEL . 

. 308S 

N1741SA B-W . 

. 614126 

N1850 NICE . 

.VW1339C 

N2051 PIONER . 

. 614005 

N251081 VW . 

. 202AG 

N1742 NICE . 

. GK2005C 

N1850 SKF . 

. VW1339C 

N2052 PIONER . 

. 614006 

N251111 VW . 

. 205BB 

N1742 SKF . 

. GK2005C 

N18660 OPEL . 

. 210S 

N2053 PIONER . 

. TR1714 

N251401 VW . 

. 304WB 

N1743 B-W . 

. 614030 

I\11899 CASE . 

. 7109 

N2054 PIONER . 

. 6408 

N251411 VW . 

. 305AG 

N1743 CFORCE . 

. 614030 

N1899P CASE . 

. 7109 

N2055 PIONER . 

. VV1718C 

N251421 VW . 

. 306TB 

N1743 LUK . 

. 614030 

N20 B-W . 

. PB50J 

N2056 PIONER . 

. VV1250C 

N254931 VW . 

. 30304 

N1743 NICE . 

. 614030 

N20 NICE . 

. 02135 

N2056H L&S . 

. VV1250C 

N254951 VW . 

. 30305M 

N1743 SKF . 

. 614030 

N20 PIONER . 

. 02135 

N2057 PIONER . 

. TR1716 

N26 B-W . 

. PB70 

N1744 B-W . 

. 614108 

N20 SKF . 

. 2135 

N2058 PIONER . 

. 614001 

N26420 OPEL . 

. 211TB 

N1744 CFORCE . 

. 614108 

N2000 B-W . 

. K1625C 

N2058A PIONER . 

. 614006 

N264271 VW . 

. 30304 

N1744 LUK . 

. 614108 

N2001 PIONER . 

. K1625C 

N2058B PIONER . 

. 614000 

N264281 VW . 

. 30305M 

N1744SA B-W . 

. 614108 

N2001 SKF . 

. K1625C 

N2059 PIONER . 

. 614015 

N264291 VW . 

. 30306M 

N1745 B-W . 

. 614050 

N2002 NICE . 

. 614017 

N2060 PIONER . 

. 614012 

N26450 OPEL . 

. 305AG 

N1745 CFORCE . 

. 614050 

N2002 PIONER . 

. I1697C 

N2061 PIONER . 

. 613010 

N26471 VW . 

. 30304 

N1745 LUK . 

. 614050 

N2002 SKF . 

. 614017 

N2064H L&S . 

. FC1723C 

N26560 OPEL . 

. 206WB 

N1746 B-W . 

. 614052 

N2003 PIONER . 

. GK2005C 

N20690 OPEL . 

. 307TB 

N26562 OPEL . 

. 206S 

N174BSA B-W . 

. 614089 

N2004 PIONER . 

. GM2005C 

N20700 OPEL . 

. 30207M 

N26564 OPEL . 

. 206SS 

N174BSA LUK . 

. 614089 

N2005 PIONER . 

. IB2005C 

N2071 B-W . 

. HIM 1719C 

N286 NICE . 

. 2005T 

N1747 CFORCE . 

. 614069 

N2006 PIONER . 

. F02256C 

N20710 OPE1 . 

. 30305M 

N28601 OPEL . 

. 206L 

N1747SA B-W . 

. 614069 

N2007 PIONER . 

. FL2255C 

N2071H L&S . 

. HIM 1719C 

N28810 OPEL . 

. 205L 

N1747SA LUK . 

. 614069 

N2008 PIONER . 

. FN2255C 

N20720 OPEL . 

. 306TB 

N29 B-W . 

. PB74 

N1748 B-W . 

. 614043 

N2010 PIONER . 

. IA02135C 

N20721 OPEL . 

. 1306TB 

N29590 OPEL . 

. 5206KE 

N1748 CFORCE . 

. 614043 

N2011 PIONER . 

. IB02135C 

N20722 OPEL . 

. 306S 

N30 B-W . 

. PB75 

N1748 LUK . 

. 614043 

N2012 PIONER . 

. 02256IM 

N20730 OPEL . 

. 205BB 

N3003 PIONER . 

. 614016 

N1748SA B-W . 

. 614043 

N2013 B-W . 

. FC02256C 

N20740 OPEL . 

. 207 

N3003 SKF . 

. 6408 

N17492 WHITE . 

. 205SS 

N2015 B-W . 

. GC2505C 

N207ETN9C3 SKF . 

. MU1207CF 

N3004 PIONER . 

. 614068 

N1750 B-W . 

. 619001 

N2016 PIONER . 

. GD2505C 

N207X3 FM . 

. N207XE 

N3004 SKF . 

. 613001 

N1750 LUK . 

. 619001 

N2017 PIONER . 

. GE2505C 

N2080H L&S . 

. 614044 

N3005 PIONER . 

. 01496 

N1751 B-W . 

. 619002 

N2018 PIONER . 

. VW1339C 

N2081 B-W . 

. 614016 

N3005 SKI . 

. 613001 

N1751 LUK . 

. 619002 

N2019 PIONER . 

. VW1340C 

N2081H L&S . 

. 614016 

N3006 SKF . 

. 614000 

N1752SA B-W . 

. 614060 

N2019A B-W . 

. DNA01577C 

N2083H L&S . 

. 614078 

N3007 PIONER . 

. 614053 

N1752SA LUK . 

. 614060 

N2020 PIONER . 

. AU1715C 

N2099 B-W . 

. 614011 

N3007 SKF . 

. 614001 

N1752T SKF . 

. 1752T 

N2021 PIONER . 

. 614106 

N21 B-W . 

. 205FF 

N3008 PIONER . 

. 614002 

N1753 CFORCE . 

. 614062 

N2022A B-W . 

. 614001 

N2100 PIONER . 

. 01296 

N3008 SKI . 

. 614002 

N1753 LUK . 

. 614062 

N2023 PIONER . 

. DN01575 

N2101 PIONER . 

. 01496 

N30080 OPEL . 

. 30303 

N1753SA B-W . 

. 614062 

N2024 PIONER . 

. DNF01576C 

N2102 PIONER . 

. 01496 

N3009 PIONER . 

. 613001 

N1754 B-W . 

. 614061 

N2025 PIONER . 

. DNE01576C 

N2103 PIONER . 

. 1773 

N3009 SKI . 

. 614003 

N1754 CFORCE . 

. 614061 

N2026 PIONER . 

. DNB01576C 

N2104 B-W . 

. 614004 

N30090 OPEL . 

. 30305M 

N1754 LUK . 

. 614061 

N2027 PIONER . 

. DND01576C 

N2105 PIONER . 

. 613002 

N3010 PIONER . 

. 614059 

N1754SA B-W . 

. FA01747C 

N2028 PIONER . 

. DNC01576C 

N2106 PIONER . 

. 01576 

N3010 SKF . 

. 614004 

N1755 B-W . 

. 614052 

N2029 PIONER . 

. DNA01577C 

N2106 SKF . 

. 01576 

N3011 PIONER . 

. 614043 

N1756 B-W . 

. 614070 

N2030 PIONER . 

. 6408 

N2106H L&S . 

. 614015 

N3011 SKI . 

. 614005 

N1756 CFORCE . 

. 614054 

N2031 PIONER . 

. 614007 

N2107 B-W . 

. 613010 

N3012 PIONER . 

. 614043 

N1756SA LUK . 

. 614054 

N2032 PIONER . 

. FI1708C 

N2107H l&S . 

. 614002 

N3012 SKI . 

. 614006 

N1757 B-W . 

. 614069 

N2033 PIONER . 

. FI1709C 

N2108 PIONER . 

. FC1723C 

N3013 SKF . 

. 614007 
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TIMKEN 


Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part It/Name 

Timken 

1J 30132 OPEL . 

. 306SL 

N309L3 FM . 

. IM309L 

N3734 LUK . 

. 614106 

N3805 B-W . 

. 614015 

N3013SA SKF . 

. 614066 

N31 B-W . 

. PB76 

N3738 LUK . 

. 2068 

N3806SA B-W . 

. 614147 

N3014 SKF . 

. 614008 

N3102 PIONER . 

. 614077 

N3738 NICE . 

. 2068 

N3806SA LUK . 

. 614147 

N3015SA SKF . 

. 614009 

N31DL FM . 

. IM310L 

N3740 B-W . 

. 1375 

N3807 B-W . 

. 614005 

N3016 SKF . 

. 614010 

N31110 OPEL . 

. 30306M 

N3742 B-W . 

. VV1505C 

N3808 B-W . 

. 614000 

N3017 SKF . 

. 614011 

N31333 WHITE . 

. R2375C 

N3745 B-W . 

. 0P1712C 

N38D9 B-W . 

. 613010 

N3018 SKF . 

. 614013 

N31440 OPEL . 

. 302AG 

N3746 B-W . 

. OP1709C 

N3810 B-W . 

. 614005 

N301SA B-W . 

. 614063 

N31442 OPEL . 

. 302S 

N3747 B-W . 

. TR1714 

N3811 B-W . 

. 614002 

N3020 SKF . 

. 614015 

N31471 LUK . 

. 614129 

N3748 LUK . 

. TR 1715 

N3814 B-W . 

. 614003 

N3021 SKF . 

. 614018 

N31480 OPEL . 

. 30208M 

N3749 B-W . 

. 613010 

N3815 B-W . 

. T01711 

N3022 SKF . 

. F01267C 

N31516510 MAZDA . 

. 614164 

N3749 LUK . 

. 613010 

N3816 B-W . 

. 614004 

N3023 SKF . 

. F01268C 

N31845 B-W . 

.VW1006C 

N3750 B-W . 

. 614001 

N3817 B-W . 

. DN01575 

N3024 SKF . 

. 613010 

N31845 LUK . 

.VW1006C 

N3751 B-W . 

. 614123 

N3818 B-W . 

. 614022 

N3026 SKF . 

. DN01575 

N31845 NICE . 

.VW1006C 

N3752 LUK . 

. 614132 

N3818 LUK . 

. 614022 

N3027 SKF . 

. 614013 

N31846 B-W . 

.VW1339C 

N3753 LUK . 

. 1573 

N3818SA B-W . 

. 614022 

N3028 SKF . 

. FC1723C 

N31846 LUK . 

. 614105 

N3754 B-W . 

. DNA01577C 

N3819 B-W . 

. 01296 

N3029 SKF . 

. FD02256C 

N31846 NICE . 

. 614015 

N3754 LUK . 

. DIMA01577C 

N3819 LUK . 

. 01296 

N3031 SKF . 

. FI1709C 

N31846SA B-W . 

. VW1339C 

N3755 LUK . 

. 613002 

N3820 B-W . 

. 613006 

N3032 SKF . 

. FI1710C 

N31847 B-W . 

.VW1339C 

N3755 NICE . 

. 613002 

N3822 B-W . 

. 613006 

N3034 SKF . 

. HIM 1719C 

N31849 B-W . 

. VW1729 

N3756 B-W . 

. 614111 

N3824 B-W . 

. 614067 

N3036 SKF . 

. OP1709C 

N32 B-W . 

. PB77 

N3757 B-W . 

. DIM01575C 

N3825 B-W . 

. 614026 

N3037 SKF . 

. 0P1712C 

N3229D OPEL . 

. 202AG 

N3758 B-W . 

. 6408 

N3825SA B-W . 

. 614026 

N3039 SKF . 

. T01711 

N32292 OPEL . 

. 202S 

N3758 LUK . 

. 6408 

N3826 B-W . 

. 614033 

N3042 SKF . 

. TR1715 

N32611D03 MAZDA . 

. 152016 

N3759 LUK . 

. 614105 

N3826SA B-W . 

. 614025 

N3043 SKF . 

. TR1716 

N32611D03 MAZDA . 

. 152016 

N3760 LUK . 

. 01296 

N3828 B-W . 

. 614033 

Oi l-'- SKF . 

. VV1718C 

N33 B-W . 

. FC65446 

N3760 PIONER . 

. 01296 

N3829 B-W . 

. 614031 

N3045 SKF . 

. VW1340C 

N33D9 PIONER . 

. 614022 

N3761 B-W . 

. 614001 

N3830 B-W . 

. 614031 

N3046 SKF . 

. 6408 

N33603 B-W . 

. 614011 

N3762 B-W . 

. AU1715C 

N3830 LUK . 

. 614031 

N3047 SKF . 

. DNA01577C 

N33603 LUK . 

. 614011 

N3763 B-W . 

. 614006 

N3831 B-W . 

. TO1710 

N3048 SKF . 

. DNB01576C 

N33603SA B-W . 

. 614011 

N3763 LUK . 

. 614006 

N3831 LUK . 

. TO1710 

N3049 SKF . 

. DNC01576C 

N33618W36 FORD . 

. 32006 

N3763VSR36 SKF . 

. 01496 

N3832 B-W . 

. 614043 

N3050 SKF . 

. DIMD01576C 

N33618W36 MAZDA . 

. 32006 

N3764 B-W . 

. 1773 

N3832SA B-W . 

. 614043 

N3051 SKF . 

. DIME01576C 

N33936 B-W . 

. 207 

N3764 LUK . 

. 1773 

N3833 B-W . 

. 614105 

N3052 SKF . 

. DIMF01576C 

N33939 B-W . 

. TR1716 

N3764 NICE . 

. 1773 

N3834 B-W . 

. 614129 

N3054 SKI . 

. 01296 

N34 B-W . 

. PB79 

N3766 B-W . 

. DIMC01576C 

N3834 LUK . 

. 614090 

N3055 SKF . 

. 01496 

N35 B-W . 

. PB286 

N3766 LUK . 

. DIMC01576C 

N3835SA B-W . 

. 614088 

N3056 SKF . 

. 01576 

N35151 B-W . 

. MG1716 

N3767 B-W . 

. DND01576C 

N3836 B-W . 

. 614015 

N3057 B-W . 

. 1577 

N35151 LUK . 

. MG 1716 

N3767 LUK . 

. DIMD01576C 

N3837 B-W . 

. 614143 

N3057 SKI . 

. F33126 

N352SA B-W . 

. 614128 

N3768 B-W . 

. DIN1B01576C 

N3837 LUK . 

. 614143 

N3058 SKF . 

. FC65662 

N35510 B-W . 

. All 17150 

N3768 LUK . 

. DNB01576C 

N3838 LUK . 

. 614136 

N3060 SKF . 

. 614030 

N3565 SKF . 

. 613015 

N3769 B-W . 

. DIME01576C 

N3839 B-W . 

. 614015 

N3061 SKF . 

. 613006 

N35853 B-W . 

. 614129 

N3769 LUK . 

. DNF01576C 

N3839SA B-W . 

. 614015 

N3062 SKF . 

. 614136 

N3652 SKF . 

. 614099 

N3770 B-W . 

. DIMF01576C 

N3840 B-W . 

. TR1716 

N3063 SKF . 

. 614022 

N36891 B-W . 

. MG 1716 

N3770 LUK . 

. DIME01576C 

N3840SA B-W . 

. 613001 

N3064 SKF . 

. 613010 

N368SA B-W . 

. 614059 

N3772 B-W . 

. 614000 

N3841 B-W . 

. 614029 

N3066 SKF . 

. 01496 

N37 B-W . 

. PB651 

N3772 LUK . 

. 614000 

N3841 LUK . 

. 614029 

N3067 SKF . 

. 614126 

N3706 B-W . 

. MG 1716 

N3773 LUK . 

. 613008 

N3841SA B-W . 

. 614029 

N3068 SKF . 

. 614018 

N3707 B-W . 

. MG 1716 

N3774 B-W . 

. 01496 

N3842 B-W . 

. 614068 

N3068SA SKF . 

. 614018 

N3708 B-W . 

. VV1250C 

N3774 LUK . 

. 01496 

N3842SA B-W . 

. 614068 

N3070 SKF . 

. 614148 

N3709 B-W . 

. VV1718C 

N3776 B-W . 

. HIM 1719C 

N3847 LUK . 

. 614052 

N3071 SKF . 

. 614023 

N3710 LUK . 

. F01268C 

N3776 LUK . 

. HIM 1719C 

N3848 B-W . 

. FI1709C 

N3072 SKF . 

. 613004 

N3711 CFORCE . 

. F01267C 

N3777 B-W . 

. FC1723C 

N3849 B-W . 

. FI1709C 

N3073 SKF . 

. 613003 

N3711 LUK . 

. F01267C 

N3777 LUK . 

. FC1723C 

N3853 B-W . 

. TR1716 

N3074 SKF . 

. 614085 

N3711 NICE . 

. F01267C 

N3785 B-W . 

. 614051 

N3861 LUK . 

. 614077 

N3075 SKF . 

. 613008 

N3713 B-W . 

. FI1709C 

N3786 LUK . 

. 614059 

N3861SA B-W . 

. 614077 

N3076 SKF . 

. 613012 

N3715 B-W . 

. FI1708C 

N3786 PIONER . 

. 614059 

N3862 B-W . 

. 614076 

N3077 SKF . 

. 613009 

N3716 LUK . 

. 614026 

N3787 LUK . 

. T01711 

N3862 LUK . 

. 614076 

N3079 SKF . 

. 613014 

N3716 PIONER . 

. 614026 

N3788 B-W . 

. 614144 

N3863 B-W . 

. 614056 

N307L0E FM . 

. IM307L0E 

N3716SA B-W . 

. 614026 

N3789 PIONER . 

. 614029 

N3863 LUK . 

. 614056 

N308L0B FM . 

. N308LOB 

N3719 LUK . 

. 614101 

N3791 LUK . 

. 614016 

N3865 B-W . 

.VW1339C 

N308NJX SKF . 

. N1308LOB 

N3726 LUK . 

. 614100 

N3799 PIONER . 

. 614031 

N3866 B-W . 

. 614043 

N30916510 MAZDA . 

. 614079 

N3727 LUK . 

. 614028 

N38 B-W . 

. PB652 

N3867 B-W . 

. 614047 

N30916510 MAZDA . 

. 614103 

N3728 B-W . 

. 614135 

N3800 B-W . 

. 01576 

N3867 LUK . 

. 614047 

N30916510X MAZDA .... 

. 614067 

N3728 LUK . 

. 614135 

N38D0 LUK . 

. 01576 

N3868 B-W . 

. 614048 

N3098 SKF . 

. 614098 

N3729 LUK . 

. 614125 

N38D4 B-W . 

. T01710 

N3868 LUK . 

. 614048 

N309L FM . 

. IM309L 

N3734 B-W . 

. 614106 

N3804 LUK . 

. T01710 

N3869 B-W . 

. 614049 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


TIMKEN 


Part tt/Hame 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part it/IVame 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

N3S70 IIJK . 

. 614078 

N4045 SKI . 

. 614068 

N4116 SKF . 

. 614116 

N520 HUCO . 

. 782 

N3S71 B-W . 

. 614084 

N4046 PIOMB . 

. 619002 

N4117 SKI . 

. 614117 

N5201/2 HUCO . 

. 772 

N3872 B-W . 

. 614088 

114048 SKF . 

. 614072 

N4118 SKF . 

. 614164 

N5210KLB FM . 

. N5210KLB 

N3875 B-W . 

. 614086 

N4047 PIOMB . 

. 614047 

N4119 SKI . 

. 614169 

N5221/2 HUCO . 

. 3320 

N3880 B-W . 

. 614073 

N4047 SKI . 

. 613001 

N4121 SKI . 

. 613018 

N524 B-W . 

. 2128R 

N39 B-W . 

. PB656 

N4047SA SKF . 

. 614047 

N' 122 SKI . 

. 614092 

N55 B-W . 

. F85706 

N3961 1 B-W . 

. 614025 

N4048 

PIOMB . 

. 614048 

N4123 SKF . 

. 614123 

N56 B-W . 

. 152016 

N39611 LUK . 

. 614025 

N4048 

SKF . 

. 614105 

N4125 SKF . 

. 614125 

N58 B-W . 

. 200CC 

N39687 B-W . 

. FI1710C 

N4049 

PIOMB . 

. 614049 

N4126 PIOMB . 

. 614126 

N58492 WHITE . 

. 2065 

N39687 LUK . 

. FI1710C 

N4050 

SKI . 

. 614138 

N4126 SKI . 

. 614089 

N59D MCE . 

. 225531 

N39687SA B-W . 

. FI1710C 

N4051 

SKF . 

. 614124 

N4129 SKF . 

. 614129 

N591 MCE . 

. 1872 

N39694 B-W . 

. 614012 

N4052 

SKF . 

. 614052 

N4132 SKI . 

. 614132 

N59492A WHITE . 

. 205S 

N39694 LUK . 

. 614012 

N4053 

SKF . 

. 614053 

N4135 SKF . 

. 614135 

N59492B WHITE . 

. 305S 

N39694SA B-W . 

. 614012 

N4054 

PIOMB . 

. 614054 

N4144 SKF . 

. 614044 

N59492F WHITE . 

. 306S 

N397 MICE . 

. 2005T 

N4054 

SKI . 

. 614054 

N4147 PIOMB . 

. 614147 

N59492G WHITE . 

. 206S 

N39756 B-W . 

. F11 7090 

N4055 

SKF . 

. 614127 

N4158 SKF . 

. 614058 

N60032RS PIOIIEB . 

. 103CC 

N39756 LUK . 

. F11 7090 

N4056 

PIOMB . 

. 614056 

N4160 SKF . 

. 614160 

N60052RS PIOIIEB . 

. 105CC 

N4001 SKF . 

. 619001 

N4057 

SKF . 

. 614057 

N4161 SKF . 

. 614110 

N602 L&S . 

. 205S 

N4002 SKF . 

. 619002 

N4058 

SKF . 

. 614155 

N4165 SKF . 

. 614065 

N62012RS PIOIIEB . 

. 201CC 

N4005SA SKF . 

. 614069 

N4059 

SKI . 

. 614059 

N4166 SKI . 

. 614121 

N62D2 PIOMB . 

. 202AG 

N4006 SKF . 

. 614080 

N4060 

SKF . 

. 614060 

N41B7 SKF . 

. 614154 

N62022RS PIOHER . 

. 202FF 

N4007 B-W . 

. 614007 

N4061 

SKF . 

. 614061 

N4168 SKF . 

. 614096 

N62D2Z PIOIIER . 

. 202S 

N4008SA SKF . 

. 614083 

N4062 

SKF . 

. 614062 

N4169 SKF . 

. 614174 

N62D2ZZ PIOMB . 

. 202SS 

N4009 SKF . 

. 614090 

N4063 

SKF . 

. 614063 

N4170 SKF . 

. 614175 

N62D3 PIOMB . 

. 203AB 

N4010 SKI . 

. 619002 

N4067 

SKI . 

. 614067 

N4171 SKI . 

. 614162 

N62D32RS PIOIIER . 

. 203FF 

N4011 SKF . 

. 614100 

N4068 

SKI . 

. CD1377C 

N4172 SKF . 

. 614109 

N62D32Z PIOMB . 

. 203SS 

N4012 SKF . 

. T01710 

N4069 

SKF . 

. 614082 

N420SA B-W . 

. 614043 

N62D3Z PIOMB . 

. 203S 

N4013 SKF . 

. 614078 

N4070 

SKF . 

. 614070 

N422 SKF . 

. 614053 

N62042RS PIOIIEB . 

. 204FF 

N4014 SKF . 

. 614118 

N4071 

SKF . 

. 614077 

N4220 FORD . 

. 218TB 

N62D42Z PIOMB . 

. 204SS 

N4015 SKF . 

. 614122 

N4072 

SKI . 

. 614130 

N422SA B-W . 

. 614053 

N62D4Z PIOIIER . 

. 204S 

N4016 SKF . 

. 614111 

N4073 

SKF . 

. 614086 

N426SA B-W . 

. 614145 

N6205 PIOMB . 

. 205BB 

N4017 SKF . 

. 614087 

N4074 

SKF . 

. 614120 

N428SA B-W . 

. 614031 

N62052RS PIOIIER . 

. 205FF 

N4018 SKF . 

. 614104 

N4075 

SKF . 

. 614041 

N429SA B-W . 

. 614056 

N62052Z PIOMB . 

. 205SS 

N4019 SKF . 

. 614019 

N4076 

SKF . 

. 614076 

N430SA B-W . 

. 614068 

N62D5Z PIOIIEB . 

. 205S 

N4020 SKF . 

. 614020 

N4077 

SKI . 

. 614065 

N4333 WHITE . 

. DTA2065C 

N62D6 PIOIIEB . 

. 206WB 

N4020SA SKF . 

. 614020 

N4078 

SKI . 

. 613007 

N434SA B-W . 

. 614126 

N62062RS PIOIIEB . 

. 206FF 

N4021 SKF . 

. 614021 

N4079 

SKF . 

. 614042 

N44 B-W . 

. PB650 

N62D62Z PIOMB . 

. 206SS 

N4021SA SKF . 

. 614021 

N4081 

SKF . 

. 614079 

N442 B-W . 

. 614084 

N62D6Z PIOIIEB . 

. 206S 

N4022 PIOHER . 

. 614022 

N4082 

SKF . 

. GB2005C 

N442SA B-W . 

. 614084 

N62D7Z PIOMB . 

. 207S 

N4022 SKI . 

. 614028 

N4083 

SKI . 

. GE2005C 

N4488SA SKF . 

. 614018 

N6210 PIOMB . 

. 210S 

N4023 SKF . 

. 614052 

N4084 

SKF . 

. 614161 

N45 B-W . 

. 101SS 

N6211 PIOMB . 

. 211TB 

N4023SA SKI . 

. 614023 

N4085 

SKF . 

. 614084 

N452SA B-W . 

. 614067 

N6212 PIOMB . 

. 212 

N4024 SKF . 

. 614043 

N4086 

SKF . 

. 614171 

N453 B-W . 

. 614128 

N63D3Z PIOIIEB . 

. 303S 

N4025 SKF . 

. 614029 

N4086SA SKF . 

. 614037 

N453SA B-W . 

. 614128 

N63042Z PIOIIEB . 

. 304SS 

N4026 PIOHER . 

. 614026 

N4087 

SKI . 

. 614147 

N455SA B-W . 

. 614110 

N63052Z PIOMB . 

. 305SS 

N4026 SKF . 

. 614143 

N4088 

SKF . 

. 614107 

N46 B-W . 

. 102CC 

N63D5Z PIOHER . 

. 305S 

N4027 SKF . 

. 614047 

N4089 

SKF . 

. 614072 

N460SA B-W . 

. 614084 

N63D6 PIOIIEB . 

. 306TB 

N4028 SKF . 

. 614048 

N4090 

SKF . 

. 614105 

N464 B-W . 

. 614043 

N63062RS PIOIIEB . 

. 306FF 

N4029 SKF . 

. 614049 

N4092 

SKF . 

. 614056 

N465 L&S . 

. 204S 

N63D62Z PIOIIEB . 

. 306SS 

N403 B-W . 

. 614078 

N4093 

SKI . 

. 614093 

N4651 CASE . 

. 205FF 

N6306Z PIOHER . 

. 306S 

N4030 PIOMB . 

. 614030 

N4094 

SKF . 

. 614039 

N4697 FORD . 

. 78551 

N6307NJX SKF . 

. N307LOE 

N4030 SKF . 

. 614016 

N4095 

SKF . 

. 614152 

N47 B-W . 

. 201CC 

N6309NRJ SKF . 

. IM309L 

N4031 SKF . 

. 614050 

N4096 

SKF . 

. 614106 

N4705SA SKF . 

. 614013 

N6310NRJ SKF . 

. IM310L 

N4032 MCA. . 

. 614026 

N4097 

SKF . 

. 614139 

N47431 LUK . 

. VV1718C 

N634 MCE . 

. 2005T 

N4032 PlimiR . 

. 614026 

N4098 

SKI . 

. 614157 

N477 MCE . 

. 02252 

N637 L&S . 

. 203AB 

N4033 PIOIIEB . 

. 614033 

N4099 

SKI . 

. 614088 

N477 PIOIIEB . 

. 02252 

N638 L&S . 

. 203S 

N4033 SKF . 

. 614026 

IM4100 

SKF . 

. 614015 

N477 SKF . 

. 02252 

N638 HICE . 

. 203S 

N4035 SKF . 

. 614040 

N4102 

SKF . 

. 614167 

N48 B-W . 

. 202SS 

N64492 WHITE . 

. 225531 

N4036 SKF . 

. 613006 

N4103 

SKF . 

. 614073 

N49 B-W . 

. 203FF 

N646 HICE . 

. 2063R 

N4037 SKF . 

. 614033 

N4104 

SKI . 

. 614172 

M4930 SKI . 

. 619001 

N67492 WHITE . 

. 275928 

N4038 SKF . 

. 614012 

N4108 

PIOMB . 

. 614108 

N4901 SKF . 

. 619001 

N679 HICE . 

. 2005T 

N4039 SKF . 

. 614024 

N4108 

SKF . 

. 614091 

N4902 SKF . 

. 619002 

N68D HICE . 

. 225531 

N4040 SKF . 

. 614025 

N4109 

SKF . 

. 614109 

N4903 SKF . 

. 619003 

N681 HICE . 

. 1872 

N4042 SKF . 

. 614108 

N4111 

SKF . 

. 614159 

N4904 SKF . 

. 619004 

N7025 FORD . 

. 214 

N4044 SKF . 

. 614031 

N4112 

SKI . 

. 614146 

N4905 SKI . 

. 619005 

N7025A FORD . 

. 214 

N4045 PIOIIEB . 

. 619001 

N4115 

SKF . 

. 614128 

N4906 SKF . 

. 619006 

N7025E FORD . 

. 214 


Part it/Hame 

Timken 

Part it/Hame 

Timken 

Part it/Hame 

Timken 

Part It/Hame 

Timken 

U/03 MCE . 

. 02251 

N805SA B-W . 

. 614067 

N999 MCE . 

. 1752 

NDA77124A FORD . 

. 26823 

IJ/03 PIOHER . 

. 02251 

N8062 LUK . 

. 614130 

NA01302C FM . 

. 614049 

NDAS4508BJ FORD . 

. DS208TTC 

IJ/03 SKF . 

. 02251 

N8064 LUK . 

. 614113 

NA013304X MAZDA .... 

. 513152 

NDAS4508FF FORD . 

. DS208TTK 

N705 L&S . 

. 205BB 

N8065 LUK . 

. 614112 

NA233304XA MAZDA .. 

. 513155 

NDFL80 FORD . 

. 80MS 

N7065B FORD . 

. 406 

N8070 LUK . 

. 614128 

NA24776SW SKF . 

. NA24776SW 

NE01302C FM . 

. 614048 

N7065B4 FORD . 

. 406 

N8071 LUK . 

. 614049 

NA48685SW SKF . 

. NA48685SW 

NER16 SKF . 

. ER16 

N7065B5 FORD . 

. 406 

N8072 LUK . 

. F01267C 

NA52375 FM . 

. NA52375 

NFM35 SKF . 

.MU1307DV 

N709 HICE . 

. 01812 

N8074 LUK . 

. 614070 

NA56425SW FM . 

.NA56425SW 

NI909070 SKF . 

. B70 

rj/09 SKF . 

. 01812 

N8075 LUK . 

. 619002 

NA643 FM . 

. NA643 

NJ205 SKF . 

.MR1205EL 

N7109 PIOHER . 

. 7109 

N8076 LUK . 

. 619003 

NA759 FM . 

. NA759 

NJ206 SKF . 

.MR1206EL 

N7118A FORD . 

. 405 

N8077 LUK . 

. 619001 

NAA4221A FORD . 

. 3780 

NJ209 SKF . 

.MR1209EL 

N7118A1 FORD . 

. 405 

N807SA B-W . 

. 614086 

NAA44224A FORD . 

. 3780 

NJ211 SKF . 

.MR1211EL 

N7118A3 FORD . 

. 405 

N8095 B-W . 

. 614121 

NAT002 FM . 

. BT100 

NJ212 SKF . 

.MR1212EL 

N7118A4 FORD . 

. 405 

N81 CASE . 

. 15250X 

NB01302CB FM . 

. 614047 

NJ213 SKF . 

.MR1213EL 

N7118D FORD . 

. 305AG 

N810SA B-W . 

. 614124 

NBA1201 FORD . 

. 14138A 

NJ24350 KAY . 

. TC2435 

N730 L&S . 

. 203S 

N812SA B-W . 

. 614076 

NBA1202 FORD . 

. 14274 

NJ307 SKF . 

. MR1307EX 

N73D HICE . 

. 203S 

N813 B-W . 

. 614063 

NC01302CB FM . 

. 614047 

NJ308 SKI . 

.MR1308EL 

N731 L&S . 

. 204S 

N813SA B-W . 

. 614063 

NC2010 FEDRAL . 

. PNR58RS 

NJ309 SKF . 

.MR1309EL 

N731 HICE . 

. 204S 

N82 CASE . 

. 15120 

NC2012 FEDRAL . 

. PWG34RS 

NJ310 POLARD . 

. MR1310EX 

N7314EAHL SKF . 

. M7314EAHL 

N833 HICE . 

. 2063R 

NC2014 FEDRAL . 

. PWG78RS 

NJ310 SKF . 

. MR1310EX 

N732 L&S . 

. 205S 

N833 PIOHER . 

. 2063R 

NC2015 FEDRAL . 

.PWG1516RS 

NJ311 SKF . 

.MR1311EL 

N732 MCE . 

. 205S 

N833 SKF . 

. 2063R 

NC2100 FEDRAL . 

. PWG1RS 

NJ312 SKF . 

.MR1312EL 

N74221/2 HUCO . 

. 772 

N835 HICE . 

. 225531 

NC2102 FEDRAL . 

. PWG118R 

NJ313 SKF . 

.MR1313EL 

N746 L&S . 

. 206S 

N838 B-W . 

. 614129 

NC2103 FEDRAL . 

... PWG1316RSM 

NMS14328 BRIT-L . 

. 3779-3720 

N75510 LUK . 

. AU1715C 

N8501SA B-W . 

. 614067 

NC2104 FEDRAL . 

.PWG114RS 

NMS14329 BRIT-L . 

. 566-563 

N7600 FORD . 

. 306TB 

N85D5 PIOHER . 

. 8505 

NC2106 FEDRAL . 

.PWG138RS 

NMS14336 BRIT-L . 

. 575-572 

U8031 LUK . 

. 1505 

N8537A BRIT-L . 

. TR1714 

NC2107 FEDRAL . 

.PWG1716RS 

NMS5361 BRIT-L . 

. 307TB 

N8002 LUK . 

. 614053 

N856 HICE . 

. 02755 

NC2108 FEDRAL . 

.PWG112RS 

NMS5376 BRIT-L . 

. 210S 

N8003 B-W . 

. 614067 

N856 PIOHER . 

. 02755 

NC2111 FEDRAL . 

.... PWG11116RS 

NMS5379 BRIT-L . 

. 309 

N8006 LUK . 

. 614039 

N856 SKF . 

. 02755 

NC2112 FEDRAL . 

.PWG134RS 

NN510 HUCO . 

. 795 

N801 HICE . 

. 225531 

N86D HICE . 

. 2375F 

NC2115 FEDRAL . 

.... PWG11516RS 

NN5101/2 HUCO . 

. 792 

N8016 LUK . 

. 614136 

N86492A WHITE . 

. 18690 

NC2203 FEDRAL . 

.PWG2316RS 

NN511 HUCO . 

. 758 

M8018A B-W . 

. 614050 

N88505 PIOHER . 

. 88505 

NC2204 FEDRAL . 

.PWG214RS 

NN5111/2 HUCO . 

. 752 

N8020 LUK . 

. 614110 

N9003 PIOHER . 

. 619002 

NC2207 FEDRAL . 

.PWG2716RS 

N0CT34 CLARK . 

. 02135 

N8020 HICE . 

. 614110 

N9004 PIOMB . 

. 619001 

NCA4616A FORD . 

. HM803110 

NP064306 SKF . 

. NP064306 

N8021 LUK . 

. 614107 

N906 B-W . 

. 02135 

NCA4B21A FORD . 

. HM803149 

NP10 SEALM . 

. PNR58RS 

N8023 LUK . 

. 614049 

N906 HICE . 

. 02135 

NCA4628A FORD . 

. HM804810 

NP101912 SKF . 

. NP101912 

N8025 LUK . 

. 614059 

N906 PIOHER . 

. 02135 

NCA7065A FORD . 

. 2735X 

NP11/2DEC POLARD . 

.PWG112RS 

N8026 LUK . 

. 614086 

N906 SKF . 

. 02135 

NCA7066A FORD . 

. 2789 

NP11/2DEC RHP . 

.PWG112RS 

N8026SA B-W . 

. 614047 

N909 HICE . 

. 1505 

NCA7067A FORD . 

. 2735X 

NP114036 SKF . 

. NP114036 

N8027 LUK . 

. 614084 

N912 B-W . 

. 614049 

NCB4367A FORD . 

. 25590 

NP11/4DEC POLARD . 

.PWG114RS 

N8028 LUK . 

. 614085 

N913 B-W . 

. 614049 

NCB44135A FORD . 

. 3782 

NP11/4DEC RHP . 

.PWG114RS 

N802SA B-W . 

. 614067 

N916 HICE . 

. 2063R 

NCB44135A0W FORD .. 

. 3782 

NP11/4DECR BOSTOH .. 

.PWG1142RS 

N8030 LUK . 

. 614150 

N921 HICE . 

. 1562 

NCB44135B FORD . 

. 25580 

NP115/16DEC POLARD . 

... PWG11516RS 

N8031 LUK . 

. 614111 

N925 MCE . 

. 1562 

NCB44136A FORD . 

. 25520 

NP115/16DEC RHP . 

... PWG11516RS 

N8032 LUK . 

. 614079 

N927 HICE . 

. 2005T 

ND54 BRIT-L . 

. 202AG 

NP11/8DEC RHP . 

.PWG118RS 

N8033 LUK . 

. 614120 

N939 HICE . 

. 01812 

ND7500 WHITE . 

. 200S 

NP12 SEALM . 

.PWG34RS 

N8033 MCE . 

. 614120 

N939 PIOHER . 

. 01812 

ND7502 WHITE . 

. 202S 

NP12C SEALM . 

. PWG34RS 

N8035 LUK . 

. 614127 

N947 L&S . 

. 210S 

NDA4220A FORD . 

.... 29685-29620 

NP13/16DEC POLARD ... 

.. PWG1316RSM 

N8036 LUK . 

. 613012 

N947 MCE . 

. 210S 

NDA4221A FORD . 

. 29685 

HP" 3 16 El EC RHP . 

.. PWG1316RSM 

N8036 MCE . 

. 613012 

N953 L&S . 

. 212 

NDA4222A FORD . 

. 29620 

NP13/16EC RHP . 

.... PWG1316RM 

N8037 LUK . 

. 614079 

N953 MCE . 

. 212 

NDA4628A FORD . 

. HM807010 

NP13/4DEC POLARD . 

.PWG134RS 

N8037SA B-W . 

. 614067 

N954 l&S . 

. 307TB 

NDA4630A FORD . 

. HM807046 

NP13/4DEC RHP . 

.PWG134RS 

N8038 LUK . 

. 614068 

N954 HICE . 

. 307TB 

NDA7118A FORD . 

. 24780 

NP13/8DEC BOSTOH . 

.PWG138RS 

N8039 LUK . 

. 614146 

N955 L&S . 

. 211TB 

NDA7580 FORD . 

. 250514 

NP13/8DEC POLARD . 

.PWG138RS 

N803SA B-W . 

. 614128 

N955 HICE . 

. 211TB 

NDA7580A FORD . 

. 2505T 

NP14 SEALM . 

.PWG78RS 

N8040 B-W . 

.VW1339C 

N956 HICE . 

. 1505 

NDA7580A2 FORD . 

. 250514 

NP14C SEALM . 

. PWG78RS 

M8043 LUK . 

. 614085 

N960 HICE . 

. 2256 

NDA7580B FORD . 

. 250514 

NP15 SEALM . 

. PWG1516RS 

N8044 LUK . 

. 614063 

N9661A RHP . 

. RW119 

NDA7580B1 FORD . 

. 250514 

HP'!: 16DEC RHP . 

. PWG1516RS 

N8048 LUK . 

. VV1250C 

N972 L&S . 

. 206WB 

NDA7701A FORD . 

. M1208EL 

NP15C SEAIM . 

.PWG1516RS 

N8049 LUK . 

. 614091 

N972 HICE . 

. 206WB 

NDA77058A FORD . 

. 28920 

NP16 SEALM . 

.PWG1RS 

N8050 LUK . 

. 614093 

N97492A WHITE . 

. 18690 

NDA77060A FORD . 

. 28985 

NP16C SEALM . 

. PWG1RS 

N8053 LUK . 

. 614094 

N977 HICE . 

. 2065 

NDA77121 FORD . 

. 14274 

NP17/16DEC POLARD ... 

.PWG1716RS 

N8058 B-W . 

. 614161 

N979 HICE . 

. 1872 

NDA77121A FORD . 

. 14274 

NP17/16DEC RHP . 

. PWG1716RS 

N8059 LUK . 

. 613015 

N988 MCE . 

. 1872 

NDA77122A FORD . 

. 14138A 

NP178207 SKF . 

. NP714580 

N8059 MCE . 

. 613015 

N995 MCE . 

. 1752 

NDA77123A FORD . 

. 26882 

NP19 SEALM . 

.. PWG1316RSM 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


Part #/Name 

Timken 

Part ft/Name 

Timken 

Part #/l\lame 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

NP19C SEALM . 

... PWG1316RSM 

NPC103RPC FM . 

. RA103RR 

NPS104RRC FM . 

. GRA104RRB 

01Y1202 FORD . 

. 14276 

NP1 DEC POLARD . 

. PWG1RS 

NPC104RPC FM . 

. NPC104RPC 

NPS105RPC FM . 

. NPS105RPC 

0227951 EM . 

... 10150-16284 

NP1DEC RHP . 

.PWG1RS 

NPC104RPC FM . 

. RA104RR 

NPS105RRC FM . 

. NPS105RRC 

040024 MITSUB . 

. 203AB 

I\IP20 SEALM . 

.PWG114RS 

NPC106RPC FM . 

. NPC106RPC 

NPS106RPC FM . 

. NPS106RPC 

0513Q FM . 

. 0513Q 

NP201062 SKF . 

. IMP201062 

NPC106RPC FM . 

. RA10BRR 

NPS106RPC FM . 

. RA10BRRB 

0513Q SKF . 

. 0513Q 

NP20C SEALM . 

. PWG114RS 

NPC107RPC FM . 

. NPC107RPC 

NPS106RRC FM . 

. NPS106RRC 

0540 HUCO . 

. 455 

NP21/4DEC POLARD .... 

.PWG214RS 

NPC107RPC FM . 

. RA107RR 

NPS106RRC FM . 

. GRA106RRB 

05401/2 HUCO . 

. 453A 

NP21/4DEC RHP . 

.PWG214RS 

NPC108RPC FM . 

. NPC108RPC 

NPS107RP2C FM . 

.... NPS107RPCC 

0541 HUCO . 

. 418 

NP22 SEALM . 

.PWG138RS 

NPC108RPC FM . 

. RA108RR 

NPS107RPC FM . 

. NPS107RPC 

05411/2 HUCO . 

. 414 

NP22C SEALM . 

. PWG138RS 

NPC108RPNC FM . 

. NPC108RPC 

NPS107RPC FM . 

. RA107RRB 

0650 BRIT-L . 

. 306TB 

NP23 SEALM . 

. PWG171BRS 

NPS008RPC FM . 

. NPS0B8RPC 

NPS107RRC FM . 

. NPS107RRC 

0685 HUCO . 

. 537 

NP23/16DEC POLARD .. 

.PWG2316RS 

NPS008RPC FM . 

. RA008RRB 

NPS107RRC FM . 

. GRA107RRB 

06861/2 HUCO . 

. 6320 

NP23/16DEC RHP . 

. PWG2316RS 

NPS008RPNC FM . 

. NPS0B8RPC 

NPS108RPC FM . 

. NPS108RPC 

07301/2 HUCO . 

. 453A 

NP23C SEALM . 

.PWG171BRS 

NPS008RRC FM . 

. IMPS008RC 

MPS1C8RPC FM . 

. RA108RRB 

07835A CASE . 

. 782 

NP24 SEALM . 

.PWG112RS 

NPS008RRC FM . 

. NPS008RRC 

NPS108RRC FM . 

. NPS108RRC 

0884 CASE . 

.WPS104GRC 

NP244401 SKF . 

. NP2444B1 

NPS008RRC FM . 

. GRA008RRB 

NPS108RRC FM . 

. GRA108RRB 

0884CB CASE . 

.WPS104GRC 

NP24C SEALM . 

. PWG112RS 

NPS008RRNC FM . 

. NPSB8RRC 

NPS109RRC FM . 

. NPS109RRC 

09B1202 FORD . 

. 522 

NP27/16DEC POLARD .. 

.PWG271BRS 

NPS010RPC FM . 

. NPS01BRPC 

NPSIIIRRC FM . 

. GRA111RRB 

0A1565 SKF . 

. R1304BF 

NP27/16DEC RHP . 

. PWG271BRS 

NPS010RPC FM . 

. RA010RRB 

NPS112RRC FM . 

. GRA112RRB 

0A1566 SKF . 

. RS5305W 

IJP28 SEALM . 

.PWG134RS 

NPS010RPNC FM . 

. NPS01BRPC 

NPS115RRC FM . 

. GRA115RRB 

0CB100L CMP . 

. HB2 

NP28C SEALM . 

. PWG134RS 

NPS010RRC FM . 

. NPS010RRC 

NRB079042 SEAL-P . 

. 614020 

0CB102L CMP . 

. HB2 

NP31 SEALM . 

... PWG11516RS 

NPS010RRC FM . 

. GRA010RRB 

NRB279026 SEAL-P . 

. 614021 

0CB103 CMP . 

. HB88508A 

NP31C SEALM . 

.... PWG 11516RS 

NPS012RPC FM . 

. NPS012RPC 

NT3049 BRIT-L . 

. LS9 

0CB105 CMP . 

. HB88508A 

NP3/4DEC POLARD . 

. PWG34RS 

NPS012RPC FM . 

. RA012RRB 

NT3054 BRIT-L . 

. 307TB 

0CB106 CMP . 

. HB88508A 

NP35 SEALM . 

. PWG231BRS 

NPS012RPNC FM . 

. NPS012RPC 

NT3061 BRIT-L . 

. 482-472 

0CB107 CMP . 

. HB88508A 

NP35C SEALM . 

.PWG231BRS 

NPS012RRC FM . 

. NPS012RRC 

NT3143 BRIT-L . 

. 2788-2720 

0CB108 CMP . 

. HB88508A 

NP36 SEALM . 

.PWG214RS 

NPS012RRC FM . 

. GRA012RRB 

NT8174 BRIT-L . 

. 482-472 

0CB109 CMP . 

. HB88508A 

NP3BC SEALM . 

. PWG214RS 

NPS012RRNC FM . 

. NPS012RRC 

NTA1423 FM . 

. NTA1423 

0E2098 AMC . 

. 5206KE 

NP39 SEALM . 

. PWG271BRS 

NPS014RPC FM . 

. NPSB14RPC 

NTA1625 FM . 

. NTA1625 

0E2142 AMC . 

. 205S 

NP39C SEALM . 

.PWG2716RS 

NPS014RPC FM . 

. RA014RRB 

NTA1625 SKF . 

. IMTA1025 

OK20133047 KIA . 

. 510010 

NP434567 SKF . 

. NP434567 

NPS014RPNC FM . 

. NPSB14RPC 

NTA1625 TORRIN . 

. IMTA1625 

0K20226150 KIA . 

. 512200 

NP568415 SKF . 

. IMP568415 

NPS014RRC FM . 

. NPSB14RRC 

NTA2031 FM . 

. NTA2031 

0K21626150 KIA . 

. 512251 

NP576375 SKF . 

. IMP576375 

NPS014RRC FM . 

. GRA014RRB 

NTA2031 SKF . 

. NTA2031 

0K2A133047 KIA . 

. 510003 

NP5/8EC RHP . 

. PNR58RS 

NPS014RRNC FM . 

. NPSB14RRC 

NTA2D31 TORRIN . 

. NTA2031 

0K56B33047 KIA . 

. SET49 

NP656227 FM . 

. NPB56227 

NPS015RPC FM . 

. NPS015RPC 

NTA2233 FM . 

. NTA2233 

0K72A33047 KIA . 

.... 14585-14525 

NP7/8DEC POLARD . 

. PWG78RS 

NPS015RPC FM . 

. RA015RRB 

NTA284D FM . 

. NTA2840 

OP 1709 FEDRAL . 

. OP1709C 

NP7/8DEC RHP . 

.PWG78RS 

NPS015RPNC FM . 

. NPS015RPC 

NTA2840 SKF . 

. NTA2840 

0W31 COCKSH . 

. 14136A-14274 

NP889967 SKF . 

. IMP889967 

NPS015RRC FM . 

. NPS015RRC 

NTA2840 TORRLN . 

. NTA2840 

P03025310 COM . 

. HB29 

NP896049 FM . 

. IMP896049 

NPS015RRC FM . 

. GRA015RRB 

NTA3244 FM . 

. NTA3244 

P03025310 MAZDA . 

. HB29 

NP908986 SKF . 

. NP9B8986 

NPS1D0RPC FM . 

. NPS1DBRPC 

NTA3244 SKF . 

. NTA3244 

P03025310A MAZDA ... 

. HB29 

NP952605 SKF . 

. NP9526B5 

NPS1D0RPC FM . 

. RA100RRB 

NTA815 FM . 

. NTA815 

P100R FM . 

. P100R 

NPAG3/4 POLARD . 

. PWG34RS 

NPS100RPNC FM . 

. IMPS 10ORPC 

NTA815 SKF . 

. NTA815 

P101116 BRIT-L . 

. 205BB 

NPAG3/4 RHP . 

.PWG34RS 

NPS10DRRC FM . 

. NPS1B0RRC 

NTA815 TORRIN . 

. NTA815 

P101117 BRIT-L . 

. 304WB 

NPC008RPC FM . 

. NPCB08RPC 

NPS100RRC FM . 

. GRA100RRB 

NTA916 FM . 

. NTA916 

PI0133 MASSEY . 

. 14118S-14274 

NPC008RPC FM . 

. RA008RR 

NPS100RRNC FM . 

. NPS1DBRRC 

N11206 SKF . 

. MA1206EF 

P10133A MASSEY . 

. 14118S 

NPC008RPNC FM . 

. NPCB08RPC 

NPS101RPC FM . 

. NPS1B1RPC 

NU206C3 RHP . 

. MA1206EF 

P10133B MASSEY . 

. 14274 

NPC010RPC FM . 

. NPCB10RPC 

NPS101RPC FM . 

. RA101RRB 

N11207 SKF . 

. MA1207EL 

P10253 COCKSH . 

. 3720 

NPC01ORPC FM . 

. RA010RR 

NPS101RRC FM . 

. NPS1B1RRC 

N11209 SKF . 

. MA1209EL 

P10497A COCKSH . 

. 309 

NPCD10RPNC FM . 

. NPCB10RPC 

NPS1D2RPC FM . 

. NPS1B2RPC 

N11210 SKF . 

. MA1210EL 

P105112 BRIT-L . 

. 208 

NPCD12RPC FM . 

. NPCB12RPC 

NPS102RPC FM . 

. RA102RRB 

N11218 SKF . 

. MA1218EL 

P105131 BRIT-L . 

. 305AG 

NPCD12RPC FM . 

. RA012RR 

NPS102RPNC FM . 

. NPS1B2RPC 

N11305 SKF . 

. MA1305EL 

P110R FM . 

. P110R 

NPCD12RPNC FM . 

. NPCB12RPC 

NPS102RRC FM . 

. NPS1B2RRC 

N11307 SKF . 

. MA1307EL 

PI4761B MASSEY . 

. 3420 

NPCD14RPC FM . 

. MPC014RPC 

NPS102RRC FM . 

. GRA102RRB 

N11309 SKF . 

. MA1309EL 

P16282B CHRUK . 

.... 09074-09196 

NPCD14RPC FM . 

. RA014RR 

NPS103RP2C FM . 

. WPS103RPCC 

NU310 SKF . 

. MA1310EL 

P202KLL37P FM . 

. P202KLL37P 

NPCD14RPNC FM . 

. NPCB14RPC 

NPS103RP2C FM . 

. RA103RRB2 

NU313 SKF . 

. MA1313EL 

P202KLL3FS50000 FM 


NPC015RPC FM . 

. NPCB15RPC 

NPS103RP2NC FM . 

. NPS1B3RPC 

NX7118E FORD . 

. MA1305EL 

P202KLL3FS50000 

NPC015RPNC FM . 

. NPCB15RPC 

NPS103RPC FM . 

. NPS1B3RPC 

0010893070 LEE . 

. 39590-39521 

P203KRR3 SKF . 

. 8984YY 

NPC100RPC FM . 

. NPC100RPC 

NPS103RPC FM . 

. RA103RRB 

0070070 LEE . 

.... 39590-39521 

P203NPP FAFNiR . 

. 203FF 

NPC100RPC FM . 

. RA100RR 

NPS1D3RR2C FM . 

. IMPS 103RRCC 

01181 DORMAN . 

. MC1625C 

P203PP10 SKF . 

. 8980DD 

NPC102RPC FM . 

. NPC102RPC 

NPS1D3RR2C FM . 

. GRA103RRB2 

013197XN CASE . 

. H715311 

P204K TORRIN . 

. 204 

NPC 1 02RPC FM . 

. RA102RR 

NPS103RR2NC FM . 

.IMPS103RRCC 

01508 HUCO . 

. 368 

P204KD TORRIN . 

. 204S 

NPC102RPNC FM . 

. NPC102RPC 

NPS103RRC FM . 

. NPS1B3RRC 

015081/2 HUCO . 

. 362 

P204KDD TORRIN . 

. 204SS 

NPC103RP2C FM . 

.... NPC1B3RPCC 

NPS103RRC FM . 

. GRA103RRB 

015101/2 HUCO . 

. 453A 

P204KRNP2 FAFNiR . 

. 204BBAR 

NPC103RP2C FM . 

. RA103RR2 

NPS1D4RPC FM . 

. NPS104RPC 

0155290 EM . 

.... 18790-18720 

P204NPP FAFNiR . 

. 204FF 

NPC103RP2NC FM . 

.... NPC1B3RPCC 

NPS104RPC FM . 

. RA104RRB 

0155407 EM . 

.... 24780-24720 

P204P TORRIN . 

. 204F 

NPC103RPC FM . 

. NPC103RPC 

NPS104RRC FM . 

. NPS1B4RRC 

016011/2 HUCO . 

. 3420 

P204PP TORRIN . 

. 204FF 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


TIMKEN 


Part tt/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

PB25013/8 BROWNG . 

. PWG138R 

PB652 FM . 

. PB652 

PDF1509G RHP . 

. DC210TTRA 

PL3U219H 

LINK-B . 

.PWG1316RM 

PB25015/16 BROWNG ... 

.PWG1516R 

PB652HD FM . 

. PB652HD 

PDI'5512 RHP . 

. DC211TTB 

PL3U219N 

LINK-B . 

.PWG1316RM 

PB25015/8 BROWNG . 

. PWG158R 

PB656 FM . 

. PB656 

PDF15512G RHP . 

. DC211TTRA 

PL3U220H 

LINK-B . 

. PWG114R 

PB25017/16 BROWNG ... 

.PWG1716R 

PB656HD FM . 

. PB656HD 

PDF15523/16 RHP . 

. DC211TTA 

PL3U220N 

LINK-B . 

. PWG114R 

PB25017/8 BROWNG . 

. PWG178R 

PB70 COM . 

. PB70 

PDF2409 RHP . 

. DC208TTD 

PL3U222H 

LINK-B . 

. PWG138R 

PB2502 BROWNG . 

.PWG2R 

PB70 FM . 

. PB70 

PDNF14013/16 RHP . 

. DS208TTB 

PL3U222N 

LINK-B . 

. PWG138R 

PB25021/4 BROWNG . 

. PWG214R 

PB71D9 LEMPCO . 

. 7109 

PDNF14545 RHP . 

. DS209TTA 

PL3U223H 

LINK-B . 

.PWG1716R 

PB25023/16 BROWNG ... 

. PWG2316R 

PB75 COM . 

. PB75 

PDNF14545G RHP . 

. DS209TTRA 

PL3U223N 

LINK-B . 

.PWG1716R 

PB25027/16 BROWNG ... 

.PWG2716R 

PB75D3 LEMPCO . 

. 203S 

PDNF150115/1 RHP . 

. DS210TTRA 

PL3U224H 

LINK-B . 

. PWG112R 

PB2503/4 BROWNG . 

. PNR34R 

PB7504 LEMPCO . 

. 204S 

PDNF1509 RHP . 

. DS210TTB 

PL3U224N 

LINK-B . 

. PWG112R 

PB2505/8 BROWNG . 

. PNR58R 

PB7505 LEMPCO . 

. 205S 

PDNF1509G RHP . 

. DS210TTRB 

PL3U225H 

LINK-B . 

.PWG1916R 

PB2507/8 BROWNG . 

. PNR78R 

PB76 COM . 

. PB76 

PDNF15512 RHP . 

. DS211TTB 

PL3U225N 

LINK-B . 

.PWG1916R 

PB2511 BROWNG . 

. PWG1RS 

PB76 FM . 

. PB76 

PDNF15512G RHP . 

. DS211TTRB 

PL3U226H 

LINK-B . 

. PWG158R 

PB25111/2 BROWNG . 

.PWG112RS 

PB76D2 LEMPCO . 

. 302S 

PDNF15523/16 RHP . 

. DS211TTRA 

PL3U226N 

LINK-B . 

. PWG158R 

PB25111/4 BROWNG . 

.PWG114RS 

PB76HD COM . 

. PB76HD 

PDNF2408 RHP . 

. DS208TTG 

PL3U227H 

LINK-B . 

.PWG11116R 

PB251115/16 BROWNG 

... PWG11516RS 

PB76HD FM . 

. PB76HD 

PDNF2409 RHP . 

. DS208TTF 

PL3U227N 

LINK-B . 

.PWG11116R 

PB25113/16 BROWNG ... 

PWG1316RSM 

PB77 COM . 

. PB77 

PDNF2409G RHP . 

. DS208TTRB 

PL3U228H 

LINK-B . 

. PWG134R 

PB25113/4 BROWNG . 

.PWG134RS 

PB77 FM . 

. PB77 

PDNF24510 RHP . 

. DS209TTC 

PL3U228N 

LINK-B . 

. PWG134R 

PB25113/8 BROWNG . 

.PWG138RS 

PB77HD COM . 

. PB77HD 

PDNF24510G RHP . 

. DS209TTRC 

PL3U230H 

LINK-B . 

. PWG178R 

PB25115/16 BROWNG ... 

.PWG1516RS 

PB77HD FM . 

. PB77HD 

PE2158 MASSEY . 

. 29620 

PL3U230N 

LINK-B . 

. PWG178R 

PB25117/16 BROWNG ... 

.PWG1716RS 

PB7/8 FAFNIR . 

. SPB78 

PE2165 MASSEY . 

. 3984 

PL3U231H 

LINK-B . 

.PWG11516R 

PB25121/4 BROWNG . 

.PWG214RS 

PB78 PIONER . 

. FC65446 

PE2166 MASSEY . 

. 3920 

PL3U231N 

LINK-B . 

.PWG11516R 

PB25123/16 BROWNG ... 

.PWG2316RS 

PB7/8W/SHIM MRC . 

.PWG78RS 

PE2167 MASSEY . 

. 3525 

PL3U232H 

LINK-B . 

. PWG2R 

PB25127/16 BROWNG ... 

.PWG2716RS 

PB79 COM . 

. PB79 

PE2735 MASSEY . 

. 28682 

PL3U235H 

LINK-B . 

. PWG2316R 

PB2513/4 BROWNG . 

.PWG34RS 

PB79 FM . 

. PB79 

PE2736 MASSEY . 

. 28622 

PL3U235N 

LINK-B . 

. PWG2316R 

PB2515/8 BROWNG . 

. PNR58R 

PB8M1201A FORD . 

. LM48548 

PE2738 MASSEY . 

. 3120 

PL3U236H 

LINK-B . 

. PWG214R 

PB2517/8 BROWNG . 

.PWG78RS 

PB8M1202A FORD . 

. LM48510 

PE3157 MASSEY . 

. 29685 

PL3U236N 

LINK-B . 

. PWG214R 

PB286 COM . 

. PB286 

PBS1 L&S . 

. HB1 

PE3158 FORD . 

. 29620 

PL3U239H 

LINK-B . 

.PWG2716R 

PB286 FM . 

. PB286 

PBS10 L&S . 

. HB88508 

PE3158 MASSEY . 

. 29620 

PL3U239N 

LINK-B . 

.PWG2716R 

PB2863 WABCO . 

. 932 

PBS 10 SKI . 

. HB88508 

PE3158 WHITE . 

. 29620 

PL3U2B08H LINK-B . 

. PNR12R 

PB286HD COM . 

. PB286HD 

PBS11 L&S . 

. HB88509 

PECP1446 FORD . 

. LM67010 

PL3U2B08N LINK-B . 

. PNR12R 

PB286HD FM . 

. PB286HD 

PBS 11 SKF . 

. HB88509 

PECP1484 FORD . 

. JL69310 

PL3U2E32H LINK-B . 

. PWG2R 

PB2880 WABCO . 

. JL69310 

PBS12 L&S . 

. HB88510 

PECP1485 FORD . 

. JL69349 

PL3U2E32N LINK-B . 

. PWG2R 

PB2881 WABCO . 

. JL69349 

PBS13 L&S . 

.... HB88512AHD 

PFS24681 AUSTIN . 

. 414 

PL3W210U LINK-B . 

. PNR58R 

PB3200 LEMPCO . 

. 200AB 

PBS2 L&S . 

. HB2 

PFS24682 AUSTIN . 

. 418 

PL3W212U LINK-B . 

. PNR34R 

PB32D4 LEMPCO . 

. 204 

PBS3 L&S . 

. HB3 

PFS24691 AUSTIN . 

. 453A 

PL3W214U LINK-B . 

. PNR78R 

PB3/4 FAFNIR . 

. SPB34 

PBS6 L&S . 

. HB206FF 

PFS24711 AUSTIN . 

. 612 

PL3W220U LINK-B . 

. PNR114R 

PB34 SKI . 

. SPB34 

PBS6 SKF . 

. HB206FF 

PFS24712 AUSTIN . 

. 623 

PL3W222U LINK-B . 

. PIMR138R 

PB34 TORRIN . 

. SPB34 

PBS7 L&S . 

. HB88107A 

PFS24722 AUSTIN . 

. 567 

PL3W2B08U LINK-B . 

. PNR12R 

PB3/4W/SHIM MRC . 

.PWG34RS 

PBS7 SKF . 

. HB88107A 

PGF1 1576 AUSTIN . 

. 275928 

PL3W2E20U LINK-B . 

. PNR114R 

PB37 COM . 

. PB37 

PBS8 SKF . 

. HB88107A 

PGF14826 AUSTIN . 

. 45282 

PL3Y210H 

LINK-B . 

. PNR58R 

PB38 COM . 

. PB38 

PBS9 L&S . 

. HB88107A 

PGF8831A AUSTIN . 

. 2756 

PL3Y210N 

LINK-B . 

. PNR58R 

PB38 FM . 

. PB38 

PBS9 SKF . 

. HB88107A 

PGF9739 AUSTIN . 

. 2065 

PL3Y212H 

LINK-B . 

. PWG34R 

PB381 PI-BA . 

. 57080 

PC212 IHC . 

. 201S 

PGV1983 BRIT-L . 

. L44610 

PL3Y212N 

LINK-B . 

. PWG34R 

PB50 COM . 

. PB50 

PC215 IHC . 

. 202S 

PGX1069 BRIT-L . 

. L44649 

PL3Y213H 

LINK-B . 

. PWG1316R 

PB50D COM . 

. PB50DHD 

PC215Z me . 

. 202S 

PGX1376 BRIT-L . 

. LM48548 

PL3Y213N 

LINK-B . 

. PWG1316R 

PB50D FM . 

. PB50D 

PC217 IHC . 

. 203S 

PHV118R FM . 

. PHV118R 

PL3Y214H 

LINK-B . 

. PWG78R 

PB5DDHD FM . 

. PB50DHD 

PC220 me . 

. 204S 

P11700 FEDRAL . 

. 614013 

PL3Y214N 

LINK-B . 

. PWG78R 

PB50F COM . 

. PB50F 

PC225 me . 

. 205S 

PJC217 me . 

. 87503 

PL3Y215H 

LINK-B . 

. PWG1516R 

PB50F FM . 

. PB50F 

PC23D me . 

. 206S 

PJC225 me . 

. 87505 

PL3Y215N 

LINK-B . 

. PWG1516R 

PB50G COM . 

. PB50G 

PC235 IHC . 

. 207S 

PJC235 me . 

. 87507 

PL3Y216H 

LINK-B . 

. PWG1R 

PB50G FM . 

. PB50G 

PC240 me . 

. 208S 

PL3U210H LINK-B . 

. PNR58R 

PL3Y216N 

LINK-B . 

. PWG1R 

PB50J COM . 

. PB50J 

PC245 me . 

. 209S 

PL3U210N LINK-B . 

. PNR58R 

PL3Y216N 

REXNOR . 

. PWG1R 

PB50J FM . 

. PB50J 

PC255 me . 

. 21 IS 

PL3U212H LINK-B . 

. PWG34R 

PL3Y217H 

LINK-B . 

. PWG1116RM 

PB50K PI ONI R . 

. 205FF 

PC255L00B IHC . 

. 21 IS 

PL3U212N LINK-B . 

. PWG34R 

PL3Y217N 

LINK-B . 

.PWG1116RM 

PB50L PIONER . 

. 105SSI 

PC26D me . 

. 212S 

PL3U213N LINK-B . 

.PWG1316R 

PL3Y218H 

LINK-B . 

. PWG118R 

PB50M COM . 

. FC65662 

PC315 me . 

. 302S 

PL3U214H LINK-B . 

. PWG78R 

PL3Y218N 

LINK-B . 

. PWG118R 

PB50P PIONER . 

. FC65354 

PC320 me . 

. 304S 

PL3U214N LINK-B . 

. PWG78R 

PL3Y219H 

LINK-B . 

. PWG1316RM 

PB52 COM . 

. PB52 

PC325 me . 

. 305S 

PL3U215H LINK-B . 

.PWG1516R 

PL3Y219N 

LINK-B . 

.PWG1316RM 

PB52 FM . 

. PB52 

PC330 me . 

. 306S 

PL3U215N LINK-B . 

.PWG1516R 

PL3Y220H 

LINK-B . 

. PWG114R 

PB53 PIONER . 

. FC65662 

PC335 me . 

. 307S 

PL3U216H LINK-B . 

. PWG1R 

PL3Y220N 

LINK-B . 

. PWG114R 

PB5/8 FAFNIR . 

. SPB58 

PC340 me . 

. 308S 

PL3U216N LINK-B . 

. PWG1R 

PL3Y222H 

LINK-B . 

. PWG138R 

PB5/8 MRC . 

. PNR58R 

PC345 me . 

. 309S 

PL3U217H LINK-B . 

.PWG1116RM 

PL3Y222N 

LINK-B . 

. PWG138R 

PB58 SKI . 

. SPB58 

PC350 me . 

. 310SB 

PL3U217N LINK-B . 

.PWG1116RM 

PL3Y223H 

LINK-B . 

. PWG1716R 

PB65D FM . 

. PB650 

PD30886 WABCO . 

. 8605 

PL3U218H LINK-B . 

. PWG118R 

PL3Y223N 

LINK-B . 

. PWG1716R 

PB651 FM . 

. PB651 

PDF150115/16 RHP . 

. DC210TTA 

PL3U218N LINK-B . 

. PWG118R 

PL3Y224H 

LINK-B . 

. PWG112R 


Part It/Name 

Timken 

Part It/Name 

Timken 

Part It/Name 

Timken 

Part It/Name 


PL3Y224N LINK-B . 

. PWG112R 

PQV2562 BRIT-L . 

. LM48510 

PWG1916R FM . 

.PWG1916R 

Q8304 FM . 

. Q8304 

PL3Y225H LINK-B . 

. PWG1916R 

PQX1256 BRIT-L . 

. LM67048 

PWG1916R FM . 

. RAK1 9/16 

Q8304 SKF . 

. Q8304 

PL3Y225N LINK-B . 

. PWG1916R 

PR4048 REPCO . 

. 1307SLI 

PWG1R FM . 

. PWG1R 

Q8308 FM . 

. Q8308 

PL3Y226H LINK-B . 

. PWG158R 

PR6206 FM . 

. PR6206 

PWG1R FM . 

. RAK1 

Q8308 SKF . 

. Q8308 

PL3Y226N LINK-B . 

. PWG158R 

PR6901 FM . 

. PR6901 

PWG1RS FM . 

.PWG1RS 

Q8320 FM . 

. Q8320 

PL3Y227H LINK-B . 

... PWG11116R 

PR6901 SKF . 

. PR6901 

PWG1RS FM . 

. RAKH1 

Q8321 FM . 

. Q8321 

PL3Y227N LINK-B . 

... PWG11116R 

PS1 BOSTON . 

. SPB1M 

PWG214R FM . 

.PWG214R 

Q8321 SKF . 

. Q8321 

PL3Y228H LINK-B . 

. PWG134R 

PS 1/2 BOSTON . 

. SPB12 

PWG214R FM . 

. RAK2 1/4 

Q8324 FM . 

. Q8324 

PL3Y228N LINK-B . 

. PWG134R 

PS3/4 BOSTON . 

. SPB34 

PWG2316R FM . 

.PWG2316R 

Q8324 SKF . 

. Q8324 

PL3Y230H LINK-B . 

. PWG178R 

PS5/8 BOSTON . 

. SPB58 

PWG2316R FM . 

. RAK2 3/16 

Q8371 FM . 

. Q8371 

PL3Y230N LINK-B . 

. PWG178R 

PS6744 FM . 

. PS6744 

PWG2716R FM . 

.PWG2716R 

Q8371 SKI . 

. Q8371 

PL3Y231H LINK-B . 

... PWG11516R 

PS6744 SKF . 

. PS6744 

PWG2716R FM . 

. RAK2 7/16 

QA1033 BRIT-L . 

. 205BB 

PL3Y231N LINK-B . 

... PWG11516R 

PS7/8 BOSTON . 

. SPB78 

PWG2716RS FM . 

.PWG2716RS 

QA11033 BRIT-L . 

. 205BB 

PL3Y232N REXNOR . 

.PWG2R 

PT1182 DORMAN . 

. PT1705C 

PWG2716RS FM . 

. RAKH2 7/16 

QA11120 BRIT-L . 

. 302AG 

PL3Y235H LINK-B . 

. PWG2316R 

PT5241 WHITE . 

. 2796-2720 

PWG2R FM . 

. PWG2R 

QA 11478 BRIT-L . 

. 306L 

PL3Y235N LINK-B . 

. PWG2316R 

PT633 LEMPCO . 

. 614037 

PWG2R FM . 

. RAK2 

QA 11496 BRIT-L . 

. 208L 

PL3Y236H LINK-B . 

. PWG214R 

PT738 AUSTIN . 

. 390-394A 

PWG34R FM . 

. PWG34R 

QA 19792 FM . 

. QA19792 

PL3Y236N LINK-B . 

. PWG214R 

PT771 LEMPCO . 

. 1505 

PWG34R FM . 

. RAK 3/4 

QA19792 SKF . 

. QA19792 

PL3Y239H LINK-B . 

. PWG2716R 

PT773 LEMPCO . 

. 1752 

PWG34RS FM . 

.PWG34RS 

QA 19792 TORRIN . 

. QA19792 

PL3Y239N LINK-B . 

. PWG2716R 

PT775 LEMPCO . 

. 2065 

PWG34RS FM . 

. RAS3/4 

QA47838 FM . 

. QA47838 

PL3Y2B08H LINK-B . 

. PNR12R 

PT777 LEMPCO . 

. 1505 

PWG78R FM . 

.PWG78R 

QA47838 SKF . 

. QA47838 

PL3Y2B08N LINK-B . 

. PNR12R 

PT797 LEMPCO . 

. B1505C 

PWG78R FM . 

. RAK 7/8 

QA48181 SKF . 

. QA48181A 

PL3Y2E32H LINK-B . 

. PWG2R 

PT903 LEMPCO . 

. 1872 

PW0L11516R FM . 

.PW0L11516R 

QA48181A FM . 

. QA48181A 

PL3Y2E32N LINK-B . 

. PWG2R 

PT904 LEMPCO . 

. 2005 

PW0L11516R FM . 

. SA0L1 15/1BR 

QAR29523 FM . 

. QAR29523 

PMETTA7548AA FORD ... 

. 614062 

PWG11116R FM . 

. PWG11116R 

PW0L21116R FM . 

.PW0L21116R 

QAR29523 SKF . 

. QAR29523 

PN1618W27 MAZDA . 

. 303CC 

PWG11116R FM . 

. RAK1 11/16 

PW0L21116R FM . 

. SA0L2 11/16R 

QAR29523 TORRIN . 

. QAR29523 

PNR112R FM . 

. PNR112R 

PWG11/16R FM . 

. PWG1116RM 

PW0L2716R FM . 

.PW0L2716R 

QAR33724 FM . 

. QAR33724 

PNR112R FM . 

. VAK1 1/2 

PWG1116R FM . 

. RAK 11/16 

PW0L2716R FM . 

.SA0L2 7/16R 

QAR33724 SKF . 

. QAR33724 

PNR1142R FM . 

. PNR1142R 

PWG1116RM FM . 

. PWG1116RM 

PW0L3716R FM . 

.PW0L3716R 

QAR34604 FM . 

. QAR34604 

PNR1142R FM . 

. VAK1 1/4S 

PWG1116RM FM . 

. RAK 11/16 

PW0L3716R FM . 

.SA0L3 7/16R 

QAR34604 SKF . 

. QAR34604 

PNR114R FM . 

. PNR114R 

PWG112R FM . 

.PWG112R 

PWRH11516R FM . 

.PWRH11516R 

QAR34604 TORRIN . 

. QAR34604 

PNR114R FM . 

. VAK1 1/4 

PWG112R FM . 

. RAK1 1/2 

PWRH11516RS FM .... 

.PWRH11516RS 

QAR35319 FM . 

. QAR35319 

PNR118R FM . 

. PNR118R 

PWG112RS FM . 

. PWG112RS 

PWRH21116R FM . 

.PWRH21116R 

QAR35319 SKF . 

. QAR35319 

PNR118R FM . 

. VAK1 1/8 

PWG112RS FM . 

. RAKH1 1/2 

PWRH21116RS FM .... 

.PWRH21116RS 

QBR23549 FM . 

. 0BR23549 

PNR12R FM . 

. PNR12R 

PWG114R FM . 

.PWG114R 

PWRH21516R FM . 

.PWRH21516R 

QBR23549 SKF . 

. 0BR23549 

PNR12R FM . 

. VAK 1/2 

PWG114R FM . 

. RAK1 1/4 

PWRH21516RS FM .... 

.PWRH21516RS 

QBR2354916 SEAL-P . 

. QBR23549 

PNR13/16R FM . 

... PNR1316RM 

PWG114RS FM . 

. PWG114RS 

PWRH2316R FM . 

.PWRH2316R 

QBR35171 FM . 

. QBR35171 

PNR1316RM FM . 

... PNR1316RM 

PWG114RS FM . 

. RAKH1 1/4 

PWRH2316RS FM . 

.PWRH2316RS 

QBR35171 SKF . 

. 0BR35171 

PNR134R FM . 

. VAK1 3/4 

PWG11516R FM . 

. PWG11516R 

PWRH2716R FM . 

.PWRH2716R 

QBR42536 FM . 

. QBR42536 

PNR138R FM . 

. PNR138R 

PWG11516R FM . 

. RAK1 15/16 

PWRH2716RS FM . 

.PWRH2716RS 

QBR49845 FM . 

. QBR49845 

PNR138R FM . 

. VAK1 3/8 

PWG11516RS FM . 

.PWG11516RS 

PWRH2R FM . 

.PWRH2R 

QBR49845 SKF . 

. QBR49845 

PMR1/16R FM . 

. PNR1716R 

PWG11516RS FM . 

. RAKH1 15/16 

PWRH31516RS FM .... 

.PWRH31516RS 

R002 CITRON . 

. 572 

PNR1716R FM . 

. VAK1 7/16 

PWG118R FM . 

.PWG118R 

PWRH3316RS FM . 

.PWRH3316RS 

R003 CITRON . 

. 567 

PNR1R FM . 

. PNR1R 

PWG118R FM . 

. RAK1 1/8 

PWT114R FM . 

. PWT114R 

R004 CITRON . 

. 572 

PNR1R FM . 

. VAK1 

PWG1316R FM . 

.PWG1316R 

PWT11516R FM . 

.PWT11516R 

R005 CITRON . 

. 580 

PNR34R FM . 

. PNR34R 

PWG1316RM FM . 

. PWG1316RM 

PWT1716R FM . 

.PWT1716R 

R01097A MASSEY . 

. 455 453A 

PNR34R FM . 

. VAK 3/4 

PWG1316RM FM . 

. RAK1 3/16 

PWT1R FM . 

. PWT1R 

R01121 MASSEY . 

. 307TB 

PNR58R FM . 

. PNR58R 

PWG1 3/16RM FM . 

. RAK1 3/16 

PZ2W/SHIM MRC . 

. PWG2RS 

R01121A MASSEY . 

. 307TB 

PNR58R FM . 

. VAK 5/8 

PWG1316RSM FM . 

.PWG1316RSM 

011406 FM . 

. Q11406 

R01125 MASSEY . 

. 306TB 

PNR78R FM . 

. PNR78R 

PWG1316RSM FM . 

.RAKH1 3/16 

Q11406 SKF . 

. Q11406 

R01125A MASSEY . 

. 1306TB 

PQ1054 LEMPCO . 

. P1605C 

PWG134R FM . 

.PWG134R 

Q11406 TORRIN . 

. Q11406 

R01233A MASSEY . 

. 455 

PG12993 IHC . 

. 3780 

PWG134R FM . 

. RAK1 3/4 

01336/ FM . 

. Q13367 

R01234A MASSEY . 

. 453A 

PQ14038 tHC . 

. 3577 

PWG138R FM . 

.PWG138R 

Q13367 SKF . 

. Q13367 

R01243A MASSEY . 

. 455 453A 

P014039 tHC . 

. 3525 

PWG138R FM . 

. RAK1 3/8 

Q13367 TORRIN . 

. Q13367 

R01335A MASSEY . 

. A6067 

P015712 me . 

. 3780-3720 

PWG138RS FM . 

. PWG138RS 

Q15902 FM . 

. Q15902 

R01363A MASSEY . 

. 414 

P016091 tHC . 

. 3577-3525 

PWG138RS FM . 

. RAS1 3/8 

Q15902 SKF . 

. Q15902 

R02157 MASSEY . 

. 208 

PPC217 me . 

. 203SS 

PWG1516R FM . 

.PWG1516R 

Q15902 TORRIN . 

. Q15902 

R02162 MASSEY . 

. 208 

PPC220 me . 

. 204SS 

PWG1516R FM . 

. RAK 15/16 

Q31 COCKSH . 

. 206WB 

R102 FM . 

. R102 

PPC225 me . 

. 205SS 

PWG1516RM FM . 

. PWG1516RM 

Q6086 FM . 

. Q6086 

R102 SKF . 

. R102 

PPC235 me . 

. 207SS 

PWG158R FM . 

.PWG158R 

Q6086 SKF . 

. Q6086 

R10216 CASE . 

. 528 

PPC255 me . 

. 211SS 

PWG158R FM . 

. RAK1 5/8 

08113 FM . 

. Q8113 

R10218 CASE . 

. 522 

PPC260 me . 

. 212SS 

PWG1716R FM . 

.PWG1716R 

08113 SKF . 

. Q8113 

R10276 CASE . 

. HM803146 

PPC320 me . 

. 304SS 

PWG1716R FM . 

. RAK1 7/16 

Q8128 SKF . 

. Q8128 

R10277 CASE . 

. HM8031 10 

PPC330 me . 

. 306SS 

PWG1716RS FM . 

. RAKH1 7/16 

Q8128 TORRIN . 

. Q8128 

R102RSJ SKF . 

. R10CC 

PPC340 me . 

. 308SS 

PWG178R FM . 

.PWG178R 

Q8296 FM . 

. Q8296 

R102ZJ SKF . 

. R10SS 

PQV2322 BRIT-L . 

. LM67010 

PWG178R FM . 

. RAK1 7/8 

Q8296 SKF . 

. Q8296 

R1030 RAIMSA . 

. 2063R 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part ft/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

R1031 RAIMSA . 

. 2063R 

R1208YS SKF . 

. MR1208EL 

R1559 SKF . 

. TRP1559TV 

R3209E3 LINK B . 

.. DS209TTA 

R1034 WABCO . 

. 33275 

R1209 SKF . 

. MR1209 

R1559TV SKF . 

. 6408 

R32301 CASE . 

. 1311AG 

R1044 CHECKR . 

. 1505 

R1209TS SKF . 

. MR1209EL 

R156IF SKF . 

. TF01561R 

R332336LKLM67 SKF . 

. SET22 

R10451 GALION . 

. 218TB 

I! 1210 SKF . 

. MR1210 

R1561G SKF . 

. TGM1561R 

R332336LKLM670102 SKF 

. SET22 

R10504 GAUON . 

. 482 

R1212TS SKF . 

. MR1212EL 

R1561 TV FM . 

. R1561 TV 

R335 BRIT-L . 

. 208 

R1054HG RAIMSA . 

. F1505C 

R1212YS SKF . 

. MR1212EL 

R1561 TV SKF . 

. R1561TV 

R33548 GAUON . 

. 3320 

R1054HV RAIMSA . 

. V1505C 

1.121318 SKF . 

. MR1213EL 

R1562G SKF . 

. TGM1561R 

R33963 GAUON . 

. 29620 

R107 FM . 

. R107 

R122ZJ SKF . 

. R12SS 

R1563 SKF . 

. TRP1563TAV 

R33964 GAUON . 

. 29685 

R107 SKF . 

. R107 

R124 COM . 

. R124 

R1563TAV SKF . 

. 5707 

R34058 GAUON . 

. 25520 

R1072 RAIMSA . 

. 2063R 

R124 FM . 

. R124 

R1563TAX SKF . 

. 5707 

R34065 GAUON . 

. 2689 

R1072HF RAIMSA . 

... DC2065C 

R124 SKF . 

. R124 

R1580EV SKF . 

. RUB1580EBFR 

R34066 GAUON . 

25580-25520 

R1076 RAIMSA . 

. 20B3R 

R12466 GAUON . 

. 563 

R1580TV L&S . 

. RUB1580EBFR 

R3497 WABCO . 

. 15250X 

R10769 GAUON . 

. 665 

R12467 GAUON . 

. 566 

R1580TV SKF . 

. RUB1580EBFR 

R3499 WABCO . 

. 2720 

R10770 GAUON . 

. 652 

R12518 COCKSH . 

. 25580 

R1581 TV FM . 

. R1581 TV 

R3684 WABCO . 

. 82950 

R10771 GAUON . 

. 596 

R128 CHRYSL . 

. 366-363 

R1581 TV SKF . 

. R1581TV 

R3685 WABCO . 

. 82587 

R10774 GAUON . 

. 639 

R12SS FM . 

. R12SS 

R1605C FM . 

. R1605C 

R3686 WABCO . 

. 71412 

R10775 GAUON . 

. 632 

R12SS FM . 

. S8KDD 

R1605CN FM . 

. R1605C 

R3687 WABCO . 

. 782 

R10776 GAUON . 

. 748S 

R1304BF FM . 

. R1304BF 

R1625C FM . 

. R1625C 

R3804 WABCO . 

. 1310AG 

R10777 GAUON . 

. 742 

R1304VSR32 SKF . 

. R1304BF 

R16284 CASE . 

. 207F 

R3805 WABCO . 

. 211TB 

R1081 RAIMSA . 

. 2005T 

R1307TS SKF . 

. MR1307EL 

R162ZJ SKF . 

. R16SS 

R3865 WABCO . 

. 12520 

R1082 RAIMSA . 

. 02252 

R1308TS SKF . 

.MR1308TV 

R16307 GAUON . 

. 672 

R3866 WABCO . 

. 12580 

R1087 FEDRAL . 

. R2062C 

R131OTS FEDRAL . 

. MR1310EX 

R16308 GAUON . 

. 687 

R3900 WABCO . 

. 15118 

R1087CH RAIMSA . 

... DC2065C 

R131OTS HYATT . 

. MR1310EX 

R16SS FM . 

. R16SS 

R3901 WABCO . 

. 2788 

R1087+GRASERA RAIMSA 

. 206531 

R131OTS SKF . 

. MR1310EX 

R16SS FM . 

. S10KDD 

R42RSJ SKF . 

. R4CC 

R1087HA RAIMSA . 

. F2065C 

R1310WB HYATT . 

. MR131DEX 

R1722TAV SKF . 

. 5707 

R42ZJ SKF . 

. R4SS 

R1087HC RAIMSA . 

. CA02135C 

R1310YS HYATT . 

. MR1310EX 

R1820H SKF . 

. IR18200H 

R4321 WABCO . 

. 2689 

R1087HF RAIMSA . 

... DC2065C 

R1313TS SKF . 

. MR1313EL 

R18200H SKF . 

. IR18200H 

R4323 WABCO . 

. 2631 

R10CC FM . 

. R10CC 

R1313YS SKF . 

. MR1313EL 

R1834 WABCO . 

. 395A 

R4324 WABCO . 

. 2689 

R10CC FM . 

. S7PP 

R1317TS SKF . 

. MR1317EL 

R1835 WABCO . 

. 14125A 

R4326 WABCO . 

. 25520 

R10SS FM . 

. R10SS 

R13269 GAUON . 

. 205S 

R1848 5 GAUON . 

. 3578 

R4327 WABCO . 

. 25580 

R10SS FM . 

. S7KDD 

R14090 GAUON . 

. 495 

R18486 GAUON . 

. 3775 

R4366 WABCO . 

. 369A 

Ill 104 RAIMSA . 

. 1568 

R14092 GAUON . 

. 495 

R18784 GAUON . 

. 752 

R4367 WABCO . 

. 362A 

R11190 GAUON . 

. 52387 

R14093 GAUON . 

. 37625 

R18785 GAUON . 

. 758 

R4369 WABCO . 

. 3778 

R11191 GAUON . 

. 52637 

R14094 GAUON . 

. 37425 

R18786 GAUON . 

. 795 

R4429 WABCO . 

. 14136A 

R11292 GAUON . 

. 37425 

R14121 GAUON . 

. 52638 

R1987 WABCO . 

. 566 

R444 WABCO . 

. 6420 

R11293 GAUON . 

. 37625 

R14122 GAUON . 

. 52400 

R1988 WABCO . 

. 563 

R445 WABCO . 

.. 6461-6420 

R11297 GAUON . 

. 623 

R14129 GAUON . 

. 3767 

R201047 FM . 

. R201047 

R446 WABCO . 

. 6461 

R11298 GAUON . 

. 612 

R14185 GAUON . 

. 42587 

R201047 SKF . 

. R201047 

R4685 WABCO . 

. 24720 

R11301 GAUON . 

. 74537 

R14186 GAUON . 

. 42376 

R2019 BRIT-L . 

. 305AG 

R4686 WABCO . 

. 24780 

R11302 GAUON . 

. 74850 

R14188 GAUON . 

. 832 

R201V RAIMSA . 

. 614017 

R47245 GAUON . 

. 3320 

R11334 GAUON . 

. 799 

R14217 GAUON . 

. 495A 

R206 SKF . 

. RP109 

R4CC FM . 

. R4CC 

R11335 GAUON . 

. 792 

R142ZJ SKF . 

. R14SS 

R206RUGV SKF . 

. MR1206RUGV 

R4CC FM . 

. S1PP 

R114 SKF . 

. R114 

R1472 WABCO . 

. 67720 

R206UGVWX SKF . 

. MR1206GEL 

R4SS FM . 

. R4SS 

R11468 GAUON . 

. 663 

R14CC FM . 

. R14CC 

R206UV SKF . 

. MR1206EL 

R507 SKF . 

. R88107 

R1166 RAIMSA . 

. 2005T 

R14SS FM . 

. R14SS 

R20761 GAUON . 

. 469 

R508D FM . 

. R88128 

R1167 RAIMSA . 

. 2063R 

R14SS FM . 

. S9KDD 

R20824 CASE . 

. 4535 

R51448 GAUON . 

. 492A 

R11/1 RAIMSA . 

. 02252 

R15002 CHRYSL . 

. 414 

R20925 GAUON . 

. 643 

R5205TS SKF . 

.. MR5205EL 

R1171 +GRASERA RAIMSA 

. 225531 

R1500EL FM . 

. R1500EL 

R209EX SKF . 

. MR1209EL 

R5206SK20 SKF . 

R5206SKZO 

R1171HB RAIMSA . 

... FA2255C 

R1500EL SKF . 

. R1500EL 

R2157A MASSEY . 

. 202AG 

R5206TS SKF . 

.. MR5206EL 

R1 1783 GAUON . 

. 68450 

R1502EL FM . 

. R1502EL 

R22210 GAUON . 

. 207 

R5206UV SKF . 

.. MR5206EL 

R11784 GAUON . 

. 68712 

R1502EL SKF . 

. R1502EL 

R2375CN FM . 

. R2375C 

R5206YS SKF . 

.. MR5206EL 

R1181 RAIMSA . 

. 1625 

R1506EL SKF . 

. R1506EL 

R2390 WABCO . 

. 205SL 

R5208TS SKF . 

.. MR5208EL 

R1181HM RAIMSA . 

. M1625C 

R15094 CASE . 

. 203FF 

R2424 WABCO . 

. 5216KE 

R5208UV SKF . 

.. MR5208EL 

R1181 HR RAIMSA . 

. R1605C 

Ill 5H RAIMSA . 

. 02755 

R247 WABCO . 

. 467 

R5258 WABCO . 

. 202S 

Ill 182 RAIMSA . 

. 1625 

R1522EHL FM . 

. R1522EHL 

R24E SEALM . 

.WPS112GRC 

R52Z SKF . 

. 35SS 

Ill 18211 RAIMSA . 

. M1625C 

R1534 WABCO . 

. 206WB 

R26233 GAUON . 

. 47620 

R5369 WABCO . 

. 3778 

R1183 RAIMSA . 

. 1625 

R15341 WABCO . 

. 206WB 

R27803 GAUON . 

. 4595 

R553 WABCO . 

. 26882 

Ill 18311 RAIMSA . 

.... FB1625C 

R1535BF L&S . 

. R1535TAV 

R27804 GAUON . 

. 4535 

R5536 WABCO . 

. 1214AG 

R1195 WABCO . 

. 218TB 

R1535BFFB L&S . 

. R1535TAV 

R2885 WABCO . 

. 210S 

R554 WABCO . 

. 26822 

R1 1956 GAUON . 

. 34300 

R1535TAV FM . 

. R1535TAV 

R2886 WABCO . 

. J261648 

R5704 WABCO . 

. 2523 

R1 1957 GAUON . 

. 34478 

R1535TAV REXNOR . 

. R1535TAV 

R2887 WABCO . 

. J322080 

R5706 WABCO . 

. 2580 

R1205TS SKF . 

MR1205EL 

R1535TAV SKF . 

. R1535TAV 

R308TV SKF . 

. MR1308TV 

R5708 WABCO . 

. 3120 

R1206TS SKF . 

MR1206EL 

R1535TV L&S . 

. R1535TAV 

R309EAX SKF . 

.MR1309EAL 

R5711 WABCO . 

. 3420 

R1207TS SKF . 

MR1207EL 

R1558TAV FM . 

. R1558TAV 

R311GTAVR SKF . 

. MR1311GTVR 

R5713 WABCO . 

. 3778 

R1207YS SKF . 

MR1207EL 

R1558TAV SKF . 

. R1558TAV 

R312GEALR SKF . 

.... MR 1312GEALR 

R5714 WABCO . 

. 3984 

R1208TS SKF . 

MR1208EL 

R1558TV L&S . 

. R1558TAV 

R313UJ SKF . 

. MR1313EL 

R5715 WABCO . 

. A4059 
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TIMKEN 


Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

R5722 WABCO . 

. 6420 

R88128A FM . 

.... R88128A 

RAD15BTT HOOVER . 

... NPS015RPC 

RA108RR GULF . 

.... IMPC 108RPC 

R5725 WABCO . 

. 15112 

R88128A SKI . 

... R88128A 

RAD15BTT MRC . 

.. NPS015RPC 

RA108RR SKF . 

.... IMPC 108RPC 

R5727 WABCO . 

. 17244 

R88128RB SKF . 

... R88128B 

RA015NPP FAFNIR . 

.. NPC015RPC 

RA108RRB SKF . 

... NPS108RPC 

R5732 WABCO . 

. 05075 

R88506A FM . 

.... R88506A 

RA015NPPB FAFNIR . 

... NPS015RPC 

RA108RR + C0L FAFNIR ... 

... NPC108RPC 

R5733 WABCO . 

. 05185 

R88506BR SKF . 

... R88506A 

RA015RR FAFNIR . 

.. NPC015RPC 

RA111 FM . 

. DRK111 

R5735 WABCO . 

. 363 

R8893 WABCO . 

. 59187 

RA015RR SKF . 

... NPC015RPC 

RA117 FM . 

. DRK117 

R5736 WABCO . 

. 366 

R8894 WABCO . 

. 453X 

RA015RRB FAFNIR . 

.. NPS015RPC 

RA1196 FEDRAL . 

. RB01658C 

R574D WABCO . 

. 453A 

R8CC FM . 

. R8CC 

RA015RRB SKF . 

.. NPS015RPC 

RA11FA FM . 

. DRK11FA 

R5741 WABCO . 

. 462 

R8CC FM . 

. S5PP 

RA015RRB + C0L FAFNIR .. 

... WPS015RPC 

RA 111T FM . 

. DRK11R 

R5743 WABCO . 

. 612 

R8SS FM . 

. R8SS 

RA015RR + C0L FAFNIR .... 

.. 1MPC015RPC 

RA133 HYATT . 

. J241232 

R5745 WABCO . 

. 621 

R8SS FM . 

. S5KDD 

RA1 FM . 

. DRK1 

RA135 HYATT . 

. J241248 

R5746 WABCO . 

. 623 

R8Z SKF . 

. 38S 

RA10094 FORO . 

. 203SS 

RA137 HYATT . 

. J241264 

R5747 WABCO . 

. 663 

R8ZZ SKF . 

. R8CC 

RA100ATT HOOVER . 

.. MPC100RPC 

RAH3 IIYAH . 

. J281224 

R57509 SKF . 

. TRP57509 

R9 SKF . 

. 39BB 

RA100ATT MRC . 

.. NPC100RPC 

RA141 HYATT . 

. J281232 

R5835 WABCO . 

. 363 

R906 RAIMSA . 

. 02135 

RA100BTT HOOVER . 

... NPS100RPC 

RA143 HYATT . 

. J281248 

R59047 SKF . 

. TRP59047 

R909067J SKF . 

. B67 

RA100BTT MRC . 

.. NPS100RPC 

RAH!: IIYAH . 

. J281256 

R5B2Z SKF . 

. 35SS 

R91 WHITE . 

. 206SS 

RA100NPP FAFNIR . 

.. NPC100RPC 

RAMS IIYAH . 

. J281632 

R6 SKF . 

. 36BB 

R920 WABCO . 

. 208S 

RA100NPPB FAFNIR . 

... NPS100RPC 

RA147 HYATT . 

. J281664 

R601D RAIMSA . 

. DNA01577C 

R92Z SKF . 

. 39SS 

RA100RR FAFNIR . 

.. NPC100RPC 

RA149 HYATT . 

. J281664 

R6126 WABCO . 

. 1207TB 

RA008ATT HOOVER . 

WPC008RPC 

RA100RRB FAFNIR . 

.. NPS100RPC 

RA1502 FM . 

. RA1502 

RB203 AUTOUN . 

. 203AB 

RA008ATT MRC . 

NPC008RPC 

RA100RRB + C0L FAFNIR .. 

... IMPS 100RPC 

RA1502VSR14 SKF . 

. RA1502 

RB205 AUTOUN . 

. 205BB 

RA008BTT HOOVER . 

NPS008RPC 

RA100RR + C0L FAFNIR .... 

.. NPC100RPC 

RA153 HYATT . 

. J321248 

R6206 AUTOUN . 

. 20BWB 

RA008BTT MRC . 

IMPS008RPC 

RA101RRB SKF . 

.. NPS101RPC 

RA155 HYATT . 

. J321264 

RB207 AUTOUN . 

. 207 

RA008NPPB FAFNIR . 

NPS008RPC 

RA102ATT HOOVER . 

.. NPC102RPC 

RA156 HYATT . 

. J321632 

R6208 AUTOUN . 

. 208 

RA008RR FAFNIR . 

NPC008RPC 

RA102ATT MRC . 

.. NPC102RPC 

RA1562EBL FM . 

.... RA1562EBL 

R62RSJ SKF . 

. R6CC 

RA008RR SKI . 

NPC008RPC 

RA102BTT HOOVER . 

... NPS102RPC 

RA1567EBL FM . 

.... RA1567EBL 

R62Z SKI . 

. 36SS 

RA008RRB FAFNIR . 

NPS008RPC 

RA102BTT MRC . 

.. NPS102RPC 

RA1567EBL SKF . 

.... RA1567EBL 

R62ZJ SKF . 

. R6SS 

RA008RRB SKF . 

NPS008RPC 

RA102NPP FAFNIR . 

.. NPC102RPC 

RA1567VSR16 SKF . 

.... RA1567EBL 

R6304 AUTOUN . 

. 304WB 

RA008RRB + C0L FAFNIR .. 

NPS008RPC 

RA102NPPB FAFNIR . 

... NPS102RPC 

RA157 HYATT . 

. J321640 

R6305 AUTOUN . 

. 305AG 

RA008RR + C0L FAFNIR .... 

NPC008RPC 

RA102RR FAFNIR . 

.. NPC102RPC 

RA1572EBL FM . 

.... RA1572EBL 

RB306 AUTOUN . 

. 306TB 

RAD10ATT HOOVER . 

NPC010RPC 

RA102RR SKI . 

... WPC102RPC 

RA1572EBL SKF . 

.... RA1572EBL 

R6329 WABCO . 

. 757 

RAD10ATT MRC . 

NPC010RPC 

RA102RRB FAFNIR . 

.. NPS102RPC 

RA1572VSR17 SKF . 

.... RA1572EBL 

R6334 WABCO . 

. 1729X 

RAD10BTT HOOVER . 

NPS010RPC 

RA102RRB SKF . 

.. NPS102RPC 

RA158 HYATT . 

. J321652 

R6336 WABCO . 

. 1779 

RAD10BTT MRC . 

IMPS010RPC 

RA102RRB + C0L FAFNIR .. 

... NPS102RPC 

RA159 HYATT . 

. J321664 

R634D WABCO . 

. 74500 

RA010NPP FAFNIR . 

NPC010RPC 

RA102RR + C0L FAFNIR .... 

.. NPC102RPC 

RA1625CN FM . 

. R1625C 

R6519 WABCO . 

. 207SS 

RAD10NPPB FAFNIR . 

NPS010RPC 

RA103008 JAF . 

.. NPC008RPC 

RA168 HYATT . 

. J361652 

R6520 WABCO . 

. 207 

RA010RR FAFNIR . 

NPC010RPC 

RA103010 JAF . 

.. NPC010RPC 

RA169 HYATT . 

. J361664 

R674 WABCO . 

. 306TB 

RA010RR SKI . 

NPC010RPC 

RA103ATT2 MRC . 

IMPC103RPCC 

RA170 FM . 

. DRK170 

R6770 WABCO . 

. 28622 

RA010RRB FAFNIR . 

NPS010RPC 

RA103BTT2 MRC . 

.. NPS103RPC 

RA1725 FEDRAL . 

. 614038 

RB771 WABCO . 

. 28678 

RA010RRB SKF . 

NPS010RPC 

RA103NPP2 FAFNIR . 

IMPC103RPCC 

RA172F FM . 

. DRK172F 

R6773 WABCO . 

. 2924 

RA010RRB + C0L FAFNIR .. 

NPS010RPC 

RA103NPPB2 FAFNIR . 

... NPS103RPC 

RA172FA FM . 

. DRK172FA 

R6774 WABCO . 

. 2984 

RA010RR + CQL FAFNIR .... 

NPC010RPC 

RA103RR SKF . 

... IMPC103RPC 

RA172FB FM . 

. DRK172FB 

R6808 WABCO . 

. J401652 

RAD12ATT HOOVER . 

NPC012RPC 

RA103RR2 FAFNIR . 

NPC103RPCC 

RA172R FM . 

. DRK172R 

R6CC FM . 

. R6CC 

RAD12ATT MRC . 

NPC012RPC 

RA103RR2 SKF . 

IMPC103RPCC 

RA177 HYATT . 

. J401640 

R6CC FM . 

. S3PP 

RAD12BTT HOOVER . 

NPS012RPC 

RA103RR2 + C0L FAFNIR .. 

NPC103RPCC 

RA178 HYATT . 

. J401652 

R6SS FM . 

. R6SS 

RAD12BTT MRC . 

IMPS012RPC 

RA103RRB SKF . 

... IMPS 103RPC 

RA179 HYATT . 

. J401664 

R6SS FM . 

. S3KDD 

RA012NPP FAFNIR . 

NPC012RPC 

RA103RRB2 FAFNIR . 

.. NPS103RPC 

RA187F FM . 

. DRK187F 

R6ZZ SKF . 

. R6CC 

RA012NPPB FAFNIR . 

NPS012RPC 

RA103RRB2 SKF . 

IMPS 103RPCC 

RA187R FM . 

. DRK187R 

R7005 WABCO . 

. 212 

RA012RR FAFNIR . 

NPC012RPC 

RA103RRB2 + C0L FAFNIR 

.. NPS103RPC 

RA18D FM . 

. DRK18D 

R72Z SKF . 

. 37SS 

RA012RR SKF . 

NPC012RPC 

RA104012 JAF . 

.. IMPC012RPC 

RA18E FM . 

. DRK18E 

R7309 SKF . 

. MR7309 

RA012RRB FAFNIR . 

NPS012RPC 

RA104RR SKF . 

... NPC104RPG 

RA1910 FM . 

. DRK1910 

R7315 SKF . 

. MRB7315 

RA012RRB + C0L FAFNIR .. 

NPS012RPC 

RA104RRB SKF . 

... NPS104RPC 

RA191F FM . 

. DRK191F 

R7355 GAUON . 

. 3525 

RA012RR + CQL FAFNIR .... 

NPC012RPC 

RA105013 JAF . 

.. IMPC013RPC 

RA191R FM . 

. DRKI91R 

R7514 WABCO . 

. 3984 

RAD14ATT HOOVER . 

NPC014RPC 

RA105014 JAF . 

.. IMPC014RPC 

RA192FA FM . 

. DRK192FA 

R7585 WABCO . 

. 209BB 

RAD14ATT MRC . 

IMPC014RPC 

RA105015 JAF . 

.. IMPC015RPC 

RA192FB FM . 

. DRK192FB 

R8 SKF . 

. 38BB 

RAD14BTT HOOVER . 

NPS014RPC 

RA105100 JAF . 

.. NPC100RPC 

RA192R FM . 

. DRK192R 

R82RSJ SKF . 

. R8CC 

RAD14BTT MRC . 

NPS014RPC 

RA1054 FEDRAL . 

. R1605C 

RA192RA FM . 

. DRK192RA 

R82S SKF . 

. 38CC 

RA014NPP FAFNIR . 

IMPC014RPC 

RA105RRB SKF . 

.. NPS105RPC 

RA192RB FM . 

. DRK192RB 

R82Z SKF . 

. 38SS 

RA014NPPB FAFNIR . 

NPS014RPC 

RA106102 JAF . 

.. IMPC 102RPC 

RA193 FM . 

. DRK193 

R82ZJ SKF . 

. R8SS 

RA014RR FAFNIR . 

IUPC014RPC 

RA106104 JAF . 

IMPC103RPCC 

RA193A FM . 

. DRK193A 

R8586 WABCO . 

. 33281 

RA014RR SKF . 

NPC014RPC 

RA106RR SKF . 

... NPC106RPC 

RA194F FM . 

. DRK194F 

R8587 WABCO . 

. 780 

RA014RRB FAFNIR . 

NPS014RPC 

RA106RRB SKF . 

.. NPS106RPC 

RA194R FM . 

. DRK194R 

R88107 FM . 

. R88107 

RA014RRB SKF . 

NPS014RPC 

RA107RR SKF . 

... I1IPC107RPC 

RA194RA FM . 

. DRK194RA 

R88107 SKI . 

. R88107 

RA014RRB + C0L FAFNIR .. 

NPS014RPC 

RA107RRB SKF . 

... NPS107RPC 

RA194RB FM . 

. DRK194RB 

R88107A FM . 

. R88107A 

RA014RR + C0L FAFNIR .... 

IMPC014RPC 

RA108108 JAF . 

.. IMPC 108RPC 

RA195 FM . 

. DRK195 

R88107A SKF . 

. R88107A 

RAD15ATTC HOOVER . 

NPC015RPC 

RA108RR FAFNIR . 

.. NPC108RPC 

RA196 FM . 

. DRK196 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


TIMKEN 


Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part it/IVame 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 


RAIS/A FM . 

. DRK197A 

RA312 FM . 

. DRK312 

RA4B9 FM . 

. DRK4B9 

RAK11116 TORRIN . 

.PWG11116R 

RAS11116 SKF . 

. P85RS 

RCJ1 FAFNIR . 

. FWG1R 

RCJC27/16 FAFNIR .... 

. FWG2716R 

RD853 AMC . 

. 09067 

RA198 FM . 

. DRK198 

RA313 FM . 

. DRK313 

RA410 FM . 

. DRK41B 

RAK11/16 FAFNIR . 

.PWG1116RM 

RAS111/16 SKF . 

. P85RS 

RCJ1 SKI . 

. FWG1R 

RCJC3/4 FAFNIR . 

. FWG34R 

RE34691 CHRYSL . 

. 3420 

RA1A FM . 

. DRK1A 

RA313MK FM . 

. DRK313MK 

RA41DB FM . 

. DRK4100 

RAK11/16 SKF . 

.PWG1116RM 

RAS11/2 FAFNIR . 

.PWG112RS 

RCJ1 TORRIN . 

. FWG1R 

RCJC5/8 FAFNIR . 

. FNR58R 

RE34811 CHRYSL . 

. 359S 

RA200F FM . 

. DRK200F 

RA314 FM . 

. DRK314 

RA4130 FM . 

. DRK413B 

RAK11/2 FAFNIR . 

.PWG112R 

RAS112 SKF . 

. P80RS 

RCJ111/16 FAFNIR . 

. FWG11116R 

RCJC7/8 FAFNIR . 

. FWG78R 

RE36691 CHRYSL . 

. 3420 

RA200FA FM . 

. DRK200FA 

RA314MK FM . 

. DRK314MK 

RA4135 FM . 

. DRK4135 

RAK11/2 SKF . 

. PWG112R 

RAS11/2 SKF . 

. P80RS 

RCJ11116 TORRIN . 

.FWG11116R 

RCJT1 SKF . 

. TWG1R 

RF10E SEALM . 

. FWG58R 

RA201F FM . 

. DRK201F 

RA315 FM . 

. DRK315 

RA422B FM . 

. DRK422B 

RAK112 TORRIH . 

. PWG112R 

RAS112 TORRIN . 

.PWG112RS 

RCJ11/16 FAFNIR . 

.... FWG1116RM 

RCJT11116 SKF . 

. TWG11116R 

RF12E SEALM . 

. FWG34R 

RA201FA FM . 

. DRK2D1FA 

RA320 FM . 

. DRK320 

RA424B FM . 

. DRK424B 

RAK113/16 FAFNIR . 

.PWG11316R 

RASH 4 FAFNIR . 

.PWG114RS 

RCJ11/2 FAFNIR . 

. FWG112R 

RCJT112 SKF . 

.TWG112R 

RF14E SEALM . 

. FWG78R 

RA201R FM . 

. DRK201R 

RA320A FM . 

. DRK320A 

RA4245 FM . 

. DRK4245 

RAK11/4 FAFNIR . 

. PWG114R 

RASH4 SKF . 

. P72RS 

RCJ112 TORRIN . 

.FWG112R 

RCJT11/4 FAFNIR . 

. TWG114R 

RF15E SEALM . 

. FWG1516R 

RA202 FM . 

. DRK202 

RA320B FM . 

. DRK320C 

RA4255 FM . 

. DRK4255 

RAK11/4 SKF . 

. PWG114R 

RAS11/4 SKI . 

. P72RS 

RCJ11/4 FAFNIR . 

. FWG114R 

RCJT114 SKF . 

.TWG114R 

RF16E SEALM . 

. FWG1R 

RA203008 JAF . 

.IMPS008RPC 

RA320C FM . 

. DRK320C 

RA426B FM . 

. DRK426B 

RAK114 TORRIN . 

. PWG114R 

RAS115/16 FAFNIR . 

... PWG11516RS 

RCJ115/16 FAFNIR . 

. FWG11516R 

RCJT11/4 SKI . 

.TWG114R 

RF18E SEALM . 

.FWG118R 

RA203010 JAF . 

.IMPS01ORPC 

RA320MK FM . 

. DRK320MK 

RA427B FM . 

. DRK427B 

RAK114S TORRIN . 

. PIMR1142R 

RAS11516 SKF . 

... PWG11516RS 

RCJ11516 TORRIN . 

.FWG11516R 

RCJT11516 SKF . 

. TWG11516R 

RF19E SEALM . 

.... FWG1316RM 

RA203F FM . 

. DRK203F 

RA321 FM . 

. DRK321 

RA429B FM . 

. DRK429B 

RAK115/16 FAFNIR . 

.PWG11516R 

RAS115/16 SKF . 

... PWG11516RS 

RCJ11/8 FAFNIR . 

. FWG118R 

RCJT1316 SKF . 

. TWG1316RM 

RF20E SEALM . 

.FWG114R 

RA204012 JAF . 

.IMPS012RPC 

RA321A FM . 

. DRK321A 

RA430B FM . 

. DRK4300 

RAK115/16 SKF . 

.PWG11516R 

RAS11516 TORRIN . 

... PWG11516RS 

RCJ118 TORRIN . 

. FWG118R 

RCJT134 SKF . 

.TWG134R 

RF20RE SEALM . 

. FWG114R 

RA204F FM . 

. DRK204F 

RA321C FM . 

. DRK321C 

RA4315 FM . 

. DRK4315 

RAK11516 TORRIN . 

.PWG11516R 

RAS12 SKF . 

.IMPS008RRC 

RCJ1/2 FAFNIR . 

. FNR12R 

RCJT138 SKF . 

.TWG138R 

RF22E SEALM . 

.FWG138R 

RA204R FM . 

. DRK204R 

RA321MK FM . 

. DRK321MK 

RA4325 FM . 

. DRK4325 

RAK11/8 FAFNIR . 

.PWG118R 

RAS13/4 FAFNIR . 

.PWG134RS 

RCJ12 SKI . 

. FAIR 12R 

RCJT1716 SKF . 

. TWG1716R 

RF23E SEALM . 

.FWG1716R 

RA205 FM . 

. DRK205 

RA322 FM . 

. DRK322 

RA433B FM . 

. DRK433B 

RAK11/8 SKF . 

. PWG118R 

RAS134 SKF . 

. P85RS 

RCJ1/2 SKF . 

. FAIR 12R 

RCT3360L1 JAF . 

. 01296 

RF24E SEALM . 

.FWG112R 

RA205013 JAF . 

. NPS013RPC 

RA322MK FM . 

. DRK322MK 

RA4345 FM . 

. DRK4345 

RAK118 TORRIN . 

. PWG118R 

RAS13/8 FAFNIR . 

.PWG138RS 

RCJ1316 TORRIN . 

.FWG1316RM 

RCT3426 ROVER . 

. 11162 

RF26E SEALM . 

.FWG158R 

RA205014 JAF . 

.IMPS014RPC 

RA323 FM . 

. DRK323 

RA4350 FM . 

. DRK435B 

RAK12 SKF . 

. PNR12R 

RAS138 SKF . 

. P72RS 

RCJ1316M SKF . 

.FWG1316RA/I 

RD1212 CHRYSL . 

. 306SL 

RF27E SEALM . 

. FWG11116R 

RA205015 JAF . 

.IMPS015RPC 

RA323A FM . 

. DRK323A 

RA4356 FM . 

. DRK4356 

RAK13/16 FAFNIR . 

.PWG1316RM 

RAS15/16 FAFNIR . 

.PWG1516RS 

RCJ13/4 FAFNIR . 

.FWG134R 

RD247 NATION . 

. RD247 

RF28E SEALM . 

.FWG134R 

RA205100 JAF . 

.IMPS 10ORPC 

RA324 FM . 

. DRK324 

RA436B FM . 

. DRK436B 

RAK13/16 SKF . 

.PWG1318RM 

RAS1516 SKF . 

. P52RS 

RCJ134 TORRIN . 

. FWG134R 

RD3011 CHRYSL . 

. 307SL 

RF30E SEALM . 

.FWG178R 

RA206 FM . 

. DRK206 

RA324A FM . 

. DRK324A 

RA4375 FM . 

. DRK4375 

RAK1316 TORRIN . 

.PWG1316R 

RAS 17/16 FAFNIR . 

.PWG1716RS 

RCJ13/8 FAFNIR . 

. FWG138R 

RD3175 CHRYSL . 

. 200AB 

RF31E SEALM . 

. FWG11516R 

RA2061D2 JAF . 

. NPS102RPC 

RA324AMK FM . 

.DRK324AMK 

RA439B FM . 

. DRK439B 

RAK13/4 FAFNIR . 

.PWG134R 

RAS1716 SKF . 

. P72RS 

RCJ138 TORRIN . 

. FWG138R 

RD3390 CHRYSL . 

... 14125A-14274 

RF32E SEALM . 

. FWG2R 

RA2061D4 JAF . 

. NPS103RPC 

RA324B FM . 

. DRK324B 

RA4395 FM . 

. DRK4395 

RAK13/4 SKF . 

. PWG134R 

RAS2 SKF . 

.PWG2RS 

RCJ15/16 FAFNIR . 

.... FWG1516RM 

RD36165 GAUON . 

. 39585 

RF32RE SEALM . 

. FWG2R 

RA207 FM . 

. DRK207 

RA324MK FM . 

. DRK324MK 

RA4396 FM . 

. DRK439B 

RAK134 TORRIN . 

. PWG134R 

RAS21/4 FAFNIR . 

.PWG214RS 

RCJ1516 SKF . 

. F52R 

RD36167 GAUON . 

. 39520 

RF336 BRIT-L . 

. 204 

RA208 FM . 

. DRK208 

RA325 FM . 

. DRK325 

RA4405 FM . 

. DRK44B5 

RAK13/8 FAFNIR . 

.PWG138R 

RAS23/16 FAFNIR . 

.PWG231BRS 

RCJ15/8 FAFNIR . 

. FWG158R 

RD36577 GAUON . 

. 48120 

RF34E SEALM . 

.FWG218R 

RA209 FM . 

. DRK209 

RA325A FM . 

. DRK325A 

RA4406 FM . 

. DRK44B6 

RAK13/8 SKF . 

. PWG138R 

RAS27/16 FAFNIR . 

.PWG271BRS 

RCJ158 TORRIN . 

. FWG158R 

RD36578 GAUON . 

. 48190 

RF35E SEALM . 

. FWG2316R 

RA210 FM .... 

.... DRK210 

RA325AMK FM . 

.DRK325AMK 

RA4415 FM .... 

.... DRK4415 

RAK138 TORRIN .... 

. PWG138R 

RAS2716 TORRIN . 

.PWG2716RS 

RCJ17/16 FAFNIR .... 

. FWG1716R 

RD40308 GAUON .... 

... 31520 

RF36E SEALM .... 

... FWG214R 

RA211F FM . 

. DRK211F 

RA325B FM . 

. DRK325B 

RA442B FM . 

. DRK4420 

RAK15/16 FAFNIR . 

.PWG1516R 

RAS3/4 FAFNIR . 

.PWG34RS 

RCJ1716 TORRIN . 

.FWG1716R 

RD41537 GAUON . 

. 18620 

RF38E SEALM . 

.FWG238R 

RA212 FEDRAL . 

. J923246 

RA325MK FM . 

. DRK325MK 

RA4422 FM . 

. DRK4422 

RAK1516 TORRIN . 

.PWG1516R 

RAS34 SKF . 

. P47RS 

RCJ17/8 FAFNIR . 

.FWG178R 

RD41538 GAUON . 

. 28682 

RF39E SEALM . 

. FWG2716R 

RA212 HYATT . 

. J923246 

RA326 FM . 

. DRK326 

RA4423 FM . 

. DRK4423 

RAK15/8 FAFNIR . 

.PWG158R 

RAS3/4 SKF . 

. P47RS 

RCJ19/16 FAFNIR . 

. FWG1916R 

RD41539 GAUON . 

. 28622 

RF43E SEALM . 

. FWG21116R 

RA212F FM . 

. DRK212F 

RA327 FM . 

. DRK320D 

RA4426 FM . 

. DRK4426 

RAK15/8 SKF . 

. PWG158R 

RAS34 TORRIN . 

.PWG34RE 

RCJ2 FAFNIR . 

. FWG2R 

RD46260 GAUON . 

. 02820 

RF47E SEALM . 

. FWG21516R 

RA212R FM . 

. DRK212R 

RA331 FM . 

. DRK331 

RA4428 FM . 

. DRK4428 

RAK158 TORRIN . 

. PWG158R 

RAS5/8 FAFNIR . 

. PNR58RS 

RCJ2 SKF . 

. FWG2R 

RD46262 GAUON . 

. H414242 

RF8E SEALM . 

. FWG12R 

RA213 FM . 

. DRK213 

RA331A FM . 

. DRK331B 

RA4435 FM . 

. DRK4435 

RAK17/16 FAFNIR . 

.PWG1716R 

RAS7/8 FAFNIR . 

.PWG78RS 

RCJ2 TORRIN . 

. FWG2R 

RD46263 GAUON . 

. H414210 

RFC000010 ROVER . 

. 510087 

RA214 FM . 

. DRK214 

RA331MK FM . 

. DRK331MK 

RA4436 FM . 

. DRK4436 

RAK17/16 SKF . 

. PWG1716R 

RAS78 SKF . 

. P52RS 

RCJ23/16 FAFNIR . 

. FWG2316R 

RD46264 GAUON . 

. 497 

RFM500010 ROVER . 

. HA500601 

RA215 FM . 

. DRK215 

RA332 FM . 

. DRK332 

RA4437 FM . 

... DRK4437 

RAK1716 TORRIN .... 

.... PWG1716R 

RB01658C FM . 

. RB01658C 

RCJ23/16 SKF . 

.... FWG2316R 

RD47245 GAUON . 

. 3320 

RFM500020 ROVER .... 

. WB000036 

RA216 FM . 

. DRK216 

RA332HD FM . 

. DRK332HD 

RA4438 FM . 

. DRK4438 

RAK17/8 FAFNIR . 

.PWG178R 

RB01658C FM . 

. RB01B58C 

RCJ2316 TORRIN . 

.FWG2316R 

RD47263 GAUON . 

. 462 

RFT20E SEALM . 

. TWG114R 

RA217F FM . 

. DRK217F 

RA332U FM . 

. DRK332U 

RA444B FM . 

. DRK444B 

RAK17/8 SKF . 

. PWG178R 

RBI001 NTP . 

. 01296 

RCJ27/16 FAFNIR . 

. FWG2716R 

RD48382 GAUON . 

. 46720 

RFT20RE SEALM . 

.TWG114R 

RA217R FM . 

. DRK217R 

RA333 FM . 

. DRK333 

RA4450 FM . 

. DRK4450 

RAK178 TORRIN . 

. PWG178R 

RBI002 NTP . 

. 01496 

RCJ2716 SKF . 

. FWG2716R 

RD48383 GAUON . 

. 46790 

RG1087 RAIMSA . 

. 206531 

RA218 FM . 

. DRK218 

RA334 FM . 

. DRK334 

RA50 FM . 

. DRK5B 

RAK19/16 FAFNIR . 

.PWG1916R 

RBI053 HUCO . 

. 552A 

RCJ27/16 SKF . 

. FWG2716R 

RD49152 GAUON . 

. 2729 

RG1171 RAIMSA . 

. 225531 

RA219R FM . 

. DRK219R 

RA334TJ FM . 

. DRK334TJ 

RA50A FM . 

. DRK5BA 

RAK19/16 SKF . 

. PWG1916R 

RR122 SFAI-P _ LM29749 LM29710 

RCJ2716 TORRIN . 

.FWG2716R 

RD49155 GAUON . 

. 1779 

RG2238 WABCO . 

. 6466 

RA22DF FM . 

. DRK220F 

RA335 FM . 

. DRK335 

RA5304VSR44 SKF . 

. SRA53B4 

RAK1916 TORRIN . 

.PWG1916R 

RB123 SEAL-P . 

. 399A-394A 

RCJ3/4 FAFNIR . 

. FWG34R 

RD49277 GAUON . 

. 394A 

RG32D9E3 LINK-B . 

. DS209TTRA 

RA221 FM . 

. DRK221 

RA335J FM . 

. DRK335J 

RA53422 FM . 

. RA53422 

RAK2 FAFNIR . 

. PWG2R 

RBI308 SKI . 

. MRB1308 

RCJ34 TORRIN . 

. FWG34R 

RD49278 GAUON . 

. 390 

RGN1081H RAIMSA . 

. 2005C 

RA222F FM . 

. DRK222F 

RA336 FM . 

. DRK336 

RA53422 SKF . 

. RA53422 

RAK2 SKF . 

. PWG2R 

RB1308TS SKI . 

. MRB1308TV 

RCJ5/8 FAFNIR . 

. FNR58R 

RD49279 GAUON . 

. 395 

RGN1087 RAIMSA . 

. 2062T 

RA222R FM . 

. DRK222R 

RA336A FM . 

. DRK33BA 

RA64F FM . 

. DRK64F 

RAK2 TORRIN . 

. PWG2R 

RB1313UV SKI . 

. MRB1313EE 

RCJ58 SKI . 

. FNR58R 

RD49445 GAUON . 

. HM807010 

RGN1166 RAIMSA . 

. 2005T 

RA223F FM . 

. DRK223F 

RA337 FM . 

. DRK337 

RA64FC FM . 

. DRK64FC 

RAK21/4 FAFNIR . 

.PWG214R 

RB308TV SKF . 

. MRB1308TV 

RCJ5/8 SKF . 

. FNR58R 

RD49446 GAUON . 

. HM807049 

RGN1166H RAIMSA . 

. 2005C 

RA223R FM . 

. DRK223R 

RA338 FM . 

. DRK338 

RA64FD FM . 

. DRK64FD 

RAK214 SKF . 

. PWG214R 

RB9562 LOK . 

. 01496 

RCJ7/8 FAFNIR . 

. FWG78R 

RD49447 GAUON . 

. HA/1813810 

RGN1166HA RAIMSA ... 

. I2005C 

RA224 FM . 

. DRK224 

RA339 FM . 

. DRK339 

RA64FE FM . 

. DRK64FE 

RAK214 TORRIN . 

. PWG214R 

RB9586 LOK . 

. 01296 

RCJ78 SKI . 

. F52R 

RD49938 GAUON . 

. 855 

RGN1171 RAIMSA . 

. 02252 

RA225 FM . 

. DRK225 

RA339A FM . 

. DRK339A 

RA72 FM . 

. DRK72 

RAK23/16 FAFNIR . 

.PWG2316R 

RBT205012 JAF . 

. 205TTB 

RCJ7/8 SKF . 

. F52R 

RD49939 GAUON . 

. 854 

RGN1183H RAIMSA . 

. 614017 

RA23 FM . 

. DRK23 

RA339C FM . 

. DRK339C 

RA72A FM . 

. DRK72A 

RAK23/16 SKF . 

. PWG231BR 

RBT205015 JAF . 

. 205TTH 

RCJC1 FAFNIR . 

. FWG1R 

RD49940 GAUON . 

. 31594 

RGN1511 RAIMSA . 

. 02755 

RA23B FM . 

. DRK23B 

RA350 FM . 

. DRK350 

RA9BDF FM . 

. DRK9BBF 

RAK231B TORRIN . 

.PWG231BR 

RC1086 RAIMSA . 

. 614037 

RCJC111/16 FAFNIR .... 

. FWG11116R 

RD50903 AMC . 

. 09067 09195 

RGN906 RAIMSA . 

. 02135 

RA23D FM . 

. DRK23D 

RA350MK FM . 

. DRK350MK 

RA90BFA FM . 

. DRK9BBFA 

RAK27/16 FAFNIR . 

.PWG2716R 

RC1086H RAIMSA . 

. 614037 

RCJC11/16 FAFNIR . 

.FWG1116RM 

RD51058 GAUON . 

. 2780 

RHNU205J SKF . 

. M1205EL 

RA24 FM . 

. DRK24 

RA351 FM . 

. DRK351 

RA99212 HYATT . 

. J923246 

RAK2716 SKF . 

. PWG2716R 

RC1165C RAIMSA . 

.VW1339C 

RCJC11/2 FAFNIR . 

. FWG112R 

RD51370 GAUON . 

. 39520 

RHNU206J SKF . 

. M1206EL 

RA28 FM . 

. DRK339B 

RA351MK FM . 

. DRK351MK 

RA9F FM . 

. DRK9F 

RAK27/16 SKF . 

. PWG271BR 

RC1186HV RAIMSA . 

. 614054 

RCJC11/4 FAFNIR . 

. FWG114R 

RD51371 GAUON . 

. 39585 

RHNU207J SKF . 

. M1207EL 

RA300 FM . 

. DRK300 

RA352 FM . 

. DRK352 

RA9R FM . 

. DRK9R 

RAK2716 TORRIN . 

.PWG271BR 

RC1186K RAIMSA . 

. 614007 

RCJC115/16 FAFNIR .... 

. FWG11516R 

RD51448 GAUON . 

. 492A 

RHNU208J SKF . 

. M1208EL 

RA301 FM . 

. DRK301 

RA352MK FM . 

. DRK352MK 

RA9RB FM . 

. DRK9RB 

RAK3/4 FAFNIR . 

. PWG34R 

RC1430A RAIMSA . 

. 614018 

RCJC11/8 FAFNIR . 

. FWG118R 

RD51682 GAUON . 

. 29675 

RHNU209J SKF . 

. M1209EL 

RA302 FM . 

. DRK302 

RA400 FM . 

. DRK400 

RA9RC FM . 

. DRK9RC 

RAK3/4 SKF . 

.PWG34R 

RC1430A1 RAIMSA . 

. 614018 

RCJC1/2 FAFNIR . 

. FAIR12R 

RD52742 GAUON . 

. 39590 

RHNU210J SKF . 

. M1210EX 

RA303 FM . 

. DRK303 

RA401 FM . 

. DRK401 

RAGB12BTT HOOVER . 

. NPSB12RRC 

RAK34 TORRIN . 

. PWG34R 

RC1430A2 RAIMSA . 

. 614013 

RCJC13/16 FAFNIR . 

.FWG1316RM 

RD56062 AMC . 

. SET1 

RHNU211J SKF . 

. M1211EL 

RA303A FM . 

. DRK303B 

RA402 FM . 

. DRK402 

RAGB14BTT HOOVER . 

. NPSB14RPC 

RAK7/8 FAFNIR . 

. PWG78R 

RC1430A3 RAIMSA . 

. 614014 

RCJC13/4 FAFNIR . 

. FWG134R 

RD57197 GAUON . 

. 522 

RHNU212J SKF . 

. M1212EL 

RA303MK FM . 

. DRK303MK 

RA403 FM . 

. DRK4B3 

RAG10BBTT HOOVER . 

. IUPS100RRC 

RAK7/8 SKF . 

.PWG78R 

RC1430C RAIMSA . 

. 614009 

RCJC13/8 FAFNIR . 

. FWG138R 

RD57198 GALION . 

. 529X 

RHNU213J SKF . 

. M1213EL 

RA304 FM . 

. DRK304 

RA404F FM . 

. DRK404F 

RAG101BTT HOOVER . 

. IMPS 101RRC 

RAK78 TORRIN . 

. PWG78R 

RC14300P RAIMSA . 

. 0P1712C 

RCJC15/16 FAFNIR . 

.FWG1516RM 

RD5974 CHRYSL . 

. 5204KE 

RHNU214J SKF . 

. M1214EL 

RA304A FM . 

. DRK304A 

RA404R FM . 

. DRK404R 

RAG1AB4BTT HOOVER .. 

.. IMPS 1B3RRCC 

RA011516 TORRIN . 

.... PWRH11516R 

RC24A RAIMSA . 

. G1697C 

RCJC15/8 FAFNIR . 

. FWG158R 

RD6200 CHRYSL . 

. 469 453X 

RHNU215J SKF . 

. M1215EL 

RA304MK FM . 

. DRK304MK 

RA405F FM . 

. DRK405F 

RAK1 FAFNIR . 

. PWG1R 

RA02316 TORRIN . 

.PWRH231BR 

RC24HAGMC RAIMSA .. 

. G1697C 

RCJC17/16 FAFNIR . 

. FWG1716R 

RD6201 CHRYSL . 

. 453X 

RHNU216J SKF . 

.MA1216EL 

RA310 FM . 

. DRK310 

RA405R FM . 

. DRK405R 

RAK1 SKF . 

. PWG1R 

RA02716 TORRIN . 

.PWRH271BR 

RC24HA0PEL RAIMSA .. 

. 0P1709C 

RCJC17/8 FAFNIR . 

. FWG178R 

RD6523 CHRYSL . 

. 362 

RHNU217J SKF . 

.MA1217EL 

RA311 FM . 

. DRK311 

RA406 FM . 

. DRK4B6 

RAK1 TORRiH . 

. PWG1R 

RAS1 FAFNIR . 

. PWG1RS 

RC601D RAIMSA . 

. DNA01577C 

RCJC19/16 FAFNIR . 

. FWG1916R 

RD6524 CHRYSL . 

. 368 

RHNU218J SKF . 

. M1218EL 

RA311J FM . 

. DRK311J 

RA407 FM . 

. DRK4B7 

RAK111/16 FAFNIR . 

.PWG11116R 

RAS1 SKI . 

.PWG1RS 

RCB100L CMP . 

. HB1 

RCJC2 FAFNIR . 

. FWG2R 

RD8406 CHRYSL . 

. 17244 

RHNU304J SKF . 

. M1304EL 

RA311MK FM . 

. DRK311MK 

RA U1R FM . 

DRK4B8 

RAK111/IB SKF _ 

PWG1111BR 

RAS1 TORRIN . 

PWG1RS 

ROB 1(121. CMP . 

HB1 

R0.1023/16 FAFNIR .. 

FWG2316R 

RD852 AMC _ 

. 15123 

RHNU305.I SKF _ 

M1305EL 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


TIMKEN 


Part It/Hame 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part it/IVame 

Timken 

Part it/Hame 

Timken 

Part it/Hame 

Timken 

Part it/Hame 

Timken 

Part It/Hame 

Timken 

Part It/Hame 

Timken 

RHNU306J SKF . 

. M1306EL 

RNU1558VSR11 SKF .... 

. R1558TAV 

RPL36E SEALM . 

. PWG214R 

RSC00730 AUSTIH . 

. 683 

RU1570UM FM . 

. RU1570UM 

RW506A FEDRAL . 

. RW506AR 

RW509JJ FEDRAL . 

. RW509FR 

RX29D3 MASSEY . 

. 382A 

RHNU307J SKF . 

. M1307EL 

RNU1559 SKI . 

. 6408 

RPL38E SEALM . 

. PWG238R 

RSC00831 AUSTIH . 

. 780 

RU1570UM SKF . 

. RU1570UM 

RW506A L&S . 

. RW506AR 

RW509JJR FEDRAL . 

. RW509FR 

RY309UV SKF . 

. MU1309UV 

RHNU308J SKF . 

. M1308TV 

RNU1559VSR12 SKF .... 

. 6408 

RPL39E SEALM . 

. PWG2716R 

RSC00834 AUSTIH . 

. 932 

RU8509TM FM . 

. RU8509TM 

RW506A SKF . 

. RW506AR 

RW509JR L&S . 

.RW509FR 

SOI378 FM . 

. 613001 

RHNU308JNR SKF . 

. M13D8GEL 

RNU1561 SKF . 

. R1561TV 

RPL43E SEALM . 

. PWG21116R 

RSC00835 AUSTIH . 

. 938 

RU9008UM FM . 

. RU9008UM 

RW506AR FM . 

. RW506AR 

RW509JR SKI . 

. RW509FR 

S08333047 FORD . 

. SET5 

RHNU309J SKF . 

. M1309EL 

RNU1561VSR35 SKF .... 

. R1561TV 

RPL47E SEALM . 

. PWG21516R 

RSC01293 AUSTIH . 

. 27620 

RU9008UM SKF . 

. RU9008UM 

RW506AR SKF . 

. RW506AR 

RW509R FEDRAL . 

. RW509FR 

S08333047 MAZDA ... 

. SET5 

RHNU310J SKF . 

. M1310EL 

RNU1563VSR13 SKF .... 

. 5707 

RPL8E SEALM . 

. PWG12R 

RSC01306 AUSTIH . 

. HM903210 

RUB1523DV FM . 

. RUB1523DV 

RW506R L&S . 

. RW206CCR 

RW607 FEDRAL . 

. RW307R 

S08333075 FORD . 

. 30205M 

RHNU311J SKF . 

. Ml311 EL 

RNU1563VXR13 SKF ... 

. 5707 

RR1522 FM . 

. RR1522 

RSC01307 AUSTIH . 

. HM903244 

RUB1570UM FM . 

.... RUB1570UM 

RW506R SKF . 

.RW506AR 

RWBD7B L&S . 

. RW607NR 

S08333075 MAZDA ... 

. 30205M 

RHNU312J SKF . 

. M1312EL 

RNU 1722VSR36 SKF .... 

. 5707 

RR28 MRC . 

. R88128 

RSC01317 AUSTIH . 

. 394A 

RUB1580EBFR FM . 

. RUB1580EBFR 

RW507 FEDRAL . 

. RW507ER 

RWBD7B SKF . 

. RW607NR 

SI L&S . 

. SET1 

RHNU313A SKF . 

. MAI313 

RNU2559VSR37 SKF .... 

. 6408 

RR7A MRC . 

. R88107 

RSC01318 AUSTIH . 

. 395 

RUB1580VSR SKF . 

. RUB1580EBFR 

RW507 L&S . 

. RW507ER 

RW607BR FAFHIR . 

. RW607NR 

S10 HYATT . 

. 3578A 3525 

RHNU314J SKI . 

. M1314EL 

RNU305 SKI . 

.MA1305EL 

RRA012BTT MRC . 

. NPS012RRC 

RSC01335 AUSTIH . 

. 44348 

RUB1580VSR33 SKF . 

. RUB1580EBFR 

RW507AAR L&S . 

. RW507GR 

RW607BR L&S . 

.RW607NR 

S10 L&S . 

. SET10 

RHNU315J SKI . 

. M1315EL 

R01236A MASSEY . 

. 41286 

RRA012BZZ MRC . 

. NPS012RRC 

RSC01336 AUSTIH . 

. 44143 

RW1D1 FM . 

. RW101 

RW5D7AR SKF . 

. RW507AR 

RW607BR SKF . 

. RW607NR 

SI00 HYATT . 

. 342S-332 

RHNU3205J SKF . 

. M5205EL 

RP10E SI AIM . 

.PWG58RS 

RRA014BTT MRC . 

. NPS014RRC 

RSC01366 AUST/H . 

. 34300 

RW1D2 FEDRAL . 

. RW102R 

RW507B FEDRAL . 

. RW507AR 

RW607ER MRC . 

. RW607NR 

S1008K SKF . 

. C008 

RHNU320BJ SKF . 

. M5206EL 

RP12E SEALM . 

.PWG34RS 

RRA014BZZ MRC . 

. NPS014RRC 

RSC01367 AUST/H . 

. 34478 

RW102R FM . 

. RW102R 

RW5D7C FEDRAL . 

. RW507CR 

RW607NR FM . 

. RW607NR 

S100FM SKF . 

. SPB1M 

RHNU3207J SKF . 

. M5207EL 

RP14E SI AIM . 

.PWG78RS 

RRA1D0BTT MRC . 

. NPS100RRC 

RSC01423 AUST/H . 

. 496 

RW103R FM . 

. RW103R 

RW507CR FM . 

. RW507CR 

RW607R FEDRAL . 

. RW307R 

SI01 OK SKF . 

. C010 

RHNU3208J SKF . 

. M5208EL 

RP1561F0 FM . 

. TF01561R 

RRA1D0BZZ MRC . 

. NPS10DRRC 

RSC01442 AUSTIH . 

. 760 

RW1D9 FM . 

. RW109 

RW507CR SKF . 

. RW507CR 

RW611BR MRC . 

. RWF34R 

S1012K SKF . 

. C012 

RHNU3209J SKF . 

. M5209EL 

RP1561GM FM . 

. TGM1561R 

RRA101BTT MRC . 

. NPS101RRC 

RSC01443 AUSTIH . 

. 742 

RW111 FM . 

. RW111 

RW507CRSB SILVER .... 

. RW507CR 

RW611R MRC . 

. RWF34R 

S1014K SKF . 

. C014 

RHNU3210J SKF . 

. M5210EL 

RP15E SEALM . 

.PWG1516RS 

RRA101BZZ MRC . 

. NPS101RRC 

RSC01444 AUSTIH . 

. 749 

RW114R FM . 

. RW114R 

RW507D HOOVER . 

.RW507ER 

RW613R MRC . 

. RW506AR 

S1015K SKF . 

. C015 

RHNU3211J SKF . 

. M5211EX 

RP16E SEALM . 

.PWG1RS 

RRA103BTT2 MRC . 

. NPS103RRCC 

RSC01908 AUSTIH . 

. 6320 

RW116 FM . 

. RW116 

RW507D L&S . 

. RW507ER 

RW62 MRC . 

. RW206CCR 

SI02 FORD . 

. 14283 

RHNU3211JW66 SKF .... 

. M5211EHL 

RP18E SEALM . 

.PWG118RS 

RRA103BZZ2 MRC . 

.IMPS 103RRCC 

RSC02251 AUSTIH . 

. 31597 

RW117 FM . 

. RW117 

RW507DR FEDRAL . 

. RW507GR 

RW62R MRC . 

. RW206CCR 

S102 HYATT . 

. 342A-332 

RHNU3212J SKF . 

. M5212EL 

RP20E SEALM . 

.PWG114RS 

RS10A DORMAl\l . 

. 1752SC 

RSC02252 AUSTIH . 

. 31520 

RW122 FM . 

. RW122 

RW507E FAFHIR . 

.RW507ER 

RW68R MRC . 

. 88506AR 

SI03 FORD . 

. 14118S 

RHNU3212JW66 SKF .... 

. M5212EHL 

RP20RE SEALM . 

.PWG114RS 

RS11A DORMAl\l . 

. B1505C 

RSC02272 AUSTIH . 

. 72200C 

RW123 FM . 

. RW123 

RW507E HOOVER . 

. RW507ER 

RW707 FEDRAL . 

. RW607NR 

SI04 FORD . 

. 352 

RHNU3213J SKF . 

. M5213EX 

RP22E SEALM . 

.PWG138RS 

RS12A DORM AH . 

. N1605C 

RSC02294 AUSTIH . 

. 29630 

RW124R FM . 

. RW124R 

RW507E L&S . 

.RW507ER 

RW707A FEDRAL . 

. RW607NR 

SI04 HYATT . 

. 359S-354A 

RHNU3214J SKF . 

. M5214EL 

RP23E SEALM . 

.PWG1716RS 

RS14A DORM AH . 

. 1562C 

RSC02295 AUSTIH . 

. 29675 

RW125 FM . 

. RW125 

RW5D7E MRC . 

. RW507ER 

RW707AR FEDRAL . 

. RW607NR 

SI0411 BRIT-L . 

... 72200C-72487 

RHNU3215J SKF . 

. M5215EX 

RP24E SEALM . 

.PWG112RS 

RS17A DORM AH . 

. 2005C 

RSC02427 AUSTIH . 

. 41286 

RW127R FM . 

. RW127R 

RW507E SKF . 

. RW507ER 

RW7D7B FEDRAL . 

. RW607NR 

SI0413 BRIT-L . 

. 537-532A 

RHNU3216J SKF . 

. M5216EX 

RP26E SEALM . 

.PWG158RS 

RS20A DORMAH . 

. 01876 

RSC02428 AUSTIH . 

. 41125 

RW128R FM . 

. RW128R 

RW507EB FM . 

. RW507EB 

RW707BR FEDRAL . 

. RW607NR 

SI0414 BRIT-L . 

. 1380-1328 

RHNU3217J SKF . 

. M5217EX 

RP27E SEALM . 

.... PWG11116RS 

RS25A DORMAH . 

. C1697C 

RSC02771 AUST/H . 

. 47620 

RW129R FM . 

. RW129R 

RW507ENR FM . 

. RW507ER 

RW7D7R FEDRAL . 

. RW607NR 

SI0415 BRIT-L . 

. 3982-3920 

RHNU3219J SKF . 

. M5219EL 

RP28E SEALM . 

.PWG134RS 

RS2A DORMAH . 

. W1505C 

RSC02793 AUST/H . 

. 47686 

RW130R FM . 

. RW130R 

RW507ER FM . 

. RW507ER 

RW710 MRC . 

. RW607NR 

SI0417 BRIT-L . 

. 685-672 

RHNU3310J SKF . 

. M5310EL 

RP30E SEALM . 

.PWG178RS 

RS30A DORMAH . 

. D2065C 

RSC02794 AUST/H . 

. 78551 

RW131R FM . 

. RW131R 

RW507ER SKF . 

. RW507ER 

RW710AR MRC . 

. RW607NR 

SI042 BRIT-L . 

. 3982-3920 

RL428 MASSEY . 

. WC87503 

RP31E SEALM . 

.... PWG11516RS 

RS36A DORMAH . 

. I2255C 

RSC02906 AUST/H . 

. H715343 

RW132 FM . 

. RW132 

RW507FR FEDRAL . 

.RWC35YYR 

RW710R MRC . 

. RW607NR 

SI042 WABCO . 

. 42587 

RLB000011 ROVER . 

. 510082 

RP32E SEALM . 

.PWG2RS 

RS39A DORMAH . 

. R2062C 

RSC02907 AUSTIH . 

. H715334 

RW1580R HYATT . 

. RUB1580EBFR 

RW5D7GR SKF . 

. RW507GR 

RW714 MRC . 

. RW507CR 

SI0421 BRIT-L . 

. 580-572 

RLS08C3 SKF . 

. LS10 

RP32RE SEALM . 

.PWG2RS 

RS42A DORMAH . 

. W1505C 

RSC02957 AUSTIH . 

. 34500 

RW1580RA HYATT . 

.. RUB1580EBFR 

RW507HH HOOVER . 

. RW207CCRA 

RW714R MRC . 

. RW507CR 

SI0422 BRIT-L . 

. 555-552A 

RLS10 L&S . 

. RW116 

RP34E SEALM . 

.PWG218RS 

RS50A DORMAH . 

. 2065C 

RSC02961 AUSTIH . 

. 55200C 

RW2065A FEDRAL . 

.RWP30YYR 

RW5D7J HOOVER . 

. RW207CCRA 

RW714RY001 MRC . 

. RW507CR 

SI0425 BRIT-L . 

. 749A-742 

RLS7 L&S . 

. LS9 

RP35E SEALM . 

.PWG2316RS 

RS5305R SKI . 

. RS5305W 

RSC02975 AUSTIH . 

. 34301 

RW2065AR FEDRAL . 

.RWP30YYR 

RW5D7J L&S . 

.RW207CCRA 

RW716 MRC . 

. RWC35YYR 

SI0428 BRIT-L . 

. 2788-2735X 

RLS7 SKI . 

. LS9 

RP36E SEALM . 

.PWG214RS 

RS5305VSR24 SKF . 

. RS5305W 

RSC02976 AUSTIH . 

. 42688 

RW2D65J FEDRAL . 

. RWF34R 

RW5D7J MRC . 

. RW207CCRA 

RW716R MRC . 

. RWC35YYR 

SI0429 BRIT-L . 

. 2788-2720 

RLS7J SKI . 

. LS9 

RP38E SEALM . 

.PWG238RS 

RS5305W FM . 

. RS5305W 

RSC02978 AUSTIH . 

. 55437 

RW2065JJR FEDRAL . 

. RWF34R 

RW507J2 HOOVER . 

. RW207CCRA 

RW718R MRC . 

. RW507CR 

SI043 WABCO . 

. 42350 

RLS8 JAF . 

. LS10 

RP39E SEALM . 

.PWG2716RS 

RS5305W SKF . 

.RS5305W 

RSN1584EV FM . 

. RSN1584EV 

RW206A FEDRAL . 

. RW206CCR 

RW507JR L&S . 

.RW207CCRA 

RW73 MRC . 

. RW507ER 

SI0432 BRIT-L . 

. 3982-3920 

RLS8J SKI . 

. LS10 

RP43E SEALM . 

.... PWG21116RS 

RS56 DORMAH . 

. F2065C 

RSN1584EV SKF . 

. RSN1584EV 

RW2D6AR FEDRAL . 

.RW206CCR 

RW507R FEDRAL . 

.RW507ER 

RW73R MRC . 

.RW507ER 

SI0438 BRIT-L . 

. 560-552A 

RLS9J SKI . 

. LS9 

RP47E SEALM . 

.... PWG21516RS 

RS56A DORMAH . 

. F2065C 

RSN1584VSR34 SKF .... 

. RSN1584EV 

RW206JJ FEDRAL . 

. 88506 

RW507R L&S . 

.RW207CCRA 

RW74 MRC . 

.... RW207CCRA 

SI0451 BRIT-L . 

. 566-563 

RLYE203008CLR SKF .... 

. C008 

RP513023 FM . 

. TRP57509 

RS57 DORMAH . 

. FA2255C 

RT253 WHITE . 

... 65200-65500 

RW206JJR FEDRAL . 

. 88506AR 

RW507R SKF . 

. RW207CCRA 

RW74R MRC . 

.... RW207CCRA 

SI0466 BRIT-L . 

. 368A-362A 

RLYE203010CLR SKF .... 

. C010 

RP513023 PCIRCL . 

. TRP57509 

RS57A DORMAH . 

. FA2255C 

RT429 WHITE . 

.... 33275-33472 

RW206V L&S . 

. RW206CCR 

RW507RR L&S . 

. RW207CCRA 

RW75 MRC . 

. RW607NR 

SI047 BRIT-L . 

. 53176-53387 

RLYE204012CLR SKF .... 

. C012 

RP513067 FM . 

. TRP59047 

RS58 DORMAH . 

. 614018 

RT677 WHITE . 

.... 26882-26823 

RW206VR L&S . 

.RW206CCR 

RW507RR SKF . 

.RW207CCRA 

RW75R MRC . 

. RW607NR 

SI0514 BRIT-L . 

. 1380-1328 

RLYE205014CLR SKF .... 

. C014 

RP5707 FM . 

. TRP1563TAV 

RS58A DORMAH . 

. 614018 

RTB83 WHITE . 

.... 25877-25821 

RW207C SKF . 

.... RW207CCRA 

RW507SY1BC L&S . 

. RW507ER 

RW76 MRC . 

. 88107AR 

SI054 DORMAH . 

. S1505C 

RLYE205015CLR SKF .... 

. C015 

RP6408 FM . 

. TRP1559TV 

RS59 DORMAH . 

. 614038 

RT81D9A WHITE . 

. 382A 

RW207CC L&S . 

.... RW207CCRA 

RW508AR FEDRAL . 

. RW508BR 

RW76R MRC . 

. 88107AR 

S106 HYATT . 

. 366-362A 

RLYE206101CLR SKF .... 

. C101 

RP8E SEALM . 

.PWG12RS 

RS59A DORMAH . 

. 614038 

RT9002 WHITE . 

. 15119 

RW207CCR SKF . 

.RW207CCRA 

RW5D8B L&S . 

. RW508BR 

RW77 MRC . 

. RW607NR 

SI07 FORD . 

. 306TB 

RLYE206102CLR SKF .... 

. C102 

RPB1 IAUJIR . 

. SPB1M 

RS5A DORMAH . 

. P1605C 

RT9D05 WHITE . 

. 65500 

RW207CCRA FM . 

.... RW207CCRA 

RW508B SKF . 

.RW508BR 

RW77R MRC . 

. RW607NR 

SI07 HYATT . 

. 368-362A 

RLYE206103CLR SKF .... 

. C103 

RPB7/8 FAFHIR . 

. SPB78 

RS60 DORMAH . 

. F1505C 

RT9006 WHITE . 

. 65200 

RW207CCRA SKF . 

.... RW207CCRA 

RW508BR FM . 

.RW508BR 

RW84R MRC . 

. 514003 

SI08 FORD . 

. 308WB 

RLYE207104CLR SKF .... 

. C104 

RPL10E SEALM . 

. PWG58R 

RSB0A DORMAH . 

. F1505C 

RT9007 WHITE . 

. 26823 

RW207CCRASB SILVER . 

.... RW207CCRA 

RW508BR SKF . 

. RW508BR 

RW92R MRC . 

.RW509FR 

SI08 HYATT . 

. 368A-362A 

RLYE207105CLR SKF .... 

. C105 

RPL12E SEALM . 

. PWG34R 

RS63 DORMAH . 

. 614036 

RT9008 WHITE . 

. 26882 

RW207FFJ4R FM . 

. RW128R 

RW509 FEDRAL . 

. RW509FR 

RWC35VSP85 SKF . 

.RWC35YYR 

SI085 DORMAH . 

. S1697C 

RLYE207106CLR SKF .... 

. C106 

RPL14E SEALM . 

. PWG78R 

RSB3A DORMAH . 

. 614036 

RT9009 WHITE . 

. 382 

RW207FFNR FM . 

.... RW207CCRA 

RW509A FAFHIR . 

. RW509FR 

RWC35YYR FM . 

.RWC35YYR 

S10FM SKF . 

. SPB58 

RLYE207107CLR SKF .... 

. C107 

RPL15E SEALM . 

. PWG1516R 

RS64 DORMAH . 

. 614037 

RT9009A WHITE . 

. 382A 

RW207HH FEDRAL . 

.... RW207CCRA 

RW509A HOOVER . 

. RW509FR 

RWC35YYR SKF . 

. RWC35YYR 

S11 HYATT . 

. 2796-2720 

RLYE207108CLR SKF .... 

. C108 

RPL16E SEALM . 

. PWG1R 

RSB4A DORMAH . 

. 614037 

RT9010 WHITE . 

. 387 

RW207HHR FEDRAL . 

.... RW207CCRA 

RW509A L&S . 

. RW509FR 

RWC35YYRSB SILVER .... 

.RWC35YYR 

S110 HYATT . 

. KD11786Y 

RLYE209110CLR SKF .... 

. C110 

RPL18E SEALM . 

. PWG118R 

RS7A DORMAH . 

. 2065C 

RT9016 WHITE . 

. 25877 

RW207HHR JAF . 

.... RW207CCRA 

RW509A MRC . 

.RW509FR 

RWF30R SKF . 

.RWP30YYR 

SHOOK SKF . 

. C100 

RLYE20911 1 CLR SKF .... 

. cm 

RPL19E SEALM . 

.PWG1316RM 

RSC00269 AUSTIH . 

. 55187C 

RT9017 WHITE . 

. 25821 

RW207RB FEDRAL . 

.RW207CCRA 

RW509A SKF . 

. RW509FR 

RWF34 SKI . 

. RWF34R 

S1101K SKF . 

. C101 

RLYE209112CLR SKF .... 

. Cl 12 

RPL20E SEALM . 

. PWG114R 

RSC00328 AUSTIH . 

. 52618 

RT920 WHITE . 

. 33275 

RW207RC FEDRAL . 

.RW207CCRA 

RW5D9AR FAFHIR . 

. RW509FR 

RWF34R FM . 

. RWF34R 

S1102K SKF . 

. C102 

RLYE21 Oil5CLR SKF .... 

. Cl 15 

RPL20RE SEALM . 

. PWG114R 

RSC0033D AUSTIH . 

. 53387 

RT929 WHITE . 

. 33275 

RW207RF FEDRAL . 

.... RW207CCRA 

RW509AR L&S . 

. RW509FR 

RWF34R SKF . 

. RWF34R 

S1103K SKF . 

. C103 

RLYE211200CLR SKF .... 

. C200 

RPL22E SEALM . 

. PWG138R 

RSC00331 AUSTIH . 

. 68462 

RTC1347 BRIT-L . 

. SET17 

RW2D7YYR FM . 

.... RW207CCRA 

RW509AR MRC . 

. RW509FR 

RWF34RSB SILVER . 

. RWF34R 

S1103K3 SKF . 

. C1032 

RLYE211203CLR SKF .... 

. C203 

RPL23E SEALM . 

. PWG1716R 

RSC00332 AUSTIH . 

. 68712 

RTK1 SKI . 

. BT134 

RW30BDA FM . 

. RW125 

RW5D9AR SKF . 

.RW509FR 

RWF34VSP86 SKF . 

. RWF34R 

S1104K SKF . 

. Cl04 

RLYE212207CLR SKF .... 

. C207 

RPL24E SEALM . 

. PWG112R 

RSC00428 AUSTIH . 

. 52400 

RTK2 SKI . 

. BT101 

RW306FB FM . 

. RW125 

RW509E L&S . 

. RW509FR 

RWK7 SKF . 

. A7LK 

S1105K SKF . 

. C105 

RM1019 WHITE . 

. 3120 

RPL26E SEALM . 

. PWG158R 

RSC00479 AUSTIH . 

. 42350 

RTK3 SKF . 

. BT100 

RW307 L&S . 

. RW307R 

RW509F L&S . 

. RW509FR 

RWP30YYR SKF . 

.RWP30YYR 

S1106K SKF . 

. C106 

RM3A101 WHITE . 

. 497-493 

RPL27E SEALM . 

. PWG11116R 

RSC00495 AUSTIH . 

. 42584 

RTK4 SKI . 

. BT114 

RW3D7E L&S . 

. RW607NR 

RW5D9F SKF . 

. RW509FR 

RX1023 WHITE . 

. 14125A 

S1107K SKF . 

. C107 

RM3A80 WHITE . 

. 560S-552A 

RPL28E SEALM . 

. PWG134R 

RSC00562 AUSTIH . 

. 3782 

RU1547L FM . 

. RU1547L 

RW307R FM . 

. RW307R 

RW509FJ FEDRAL . 

. RW509FR 

RX2595 MASSEY . 

. LM67010 

S1108K SKF . 

. C108 

RM3A83 WHITE . 

... 47681-47620 

RPL30E SEALM . 

. PWG178R 

RSC00609 AUSTIH . 

. 42620 

RU1549L FM . 

. RU1549L 

RW307R SKF . 

. RW307R 

RW509FJR FEDRAL . 

. RW509FR 

RX2596 MASSEY . 

. LM67048 

S1110K SKF . 

. C110 

RM3A85 WHITE . 

... 37431-37625 

RPL31E SEALM . 

. PWG11516R 

RSC00613 AUSTIH . 

. 582 

RU1549L SKI . 

. RU1549L 

RW32 SKF . 

.RWC35YYR 

RW509FR FM . 

. RW509FR 

RX2597 MASSEY . 

. 25520 

S111 IK SKF . 

. cm 

RM3A86 WHITE . 

... 34306-34478 

RPL32E SEALM . 

. PWG2R 

RSC00616 AUSTIH . 

. 42687 

RU1549VSR28 SKF . 

. RU1549L 

RW32R SKF . 

.RWC35YYR 

RW509FR SKI . 

. RW509FR 

RX2598 MASSEY . 

. 25580 

S1112K SKF . 

. Cl 12 

RNU1535 SKF . 

. R1535TAV 

RPL34E SEALM . 

. PWG218R 

RSC00706 AUSTIH . 

. 632 

RU1570UBM FM . 

.RU1570UBM 

RW34R SKF . 

. RWF34R 

RW509J L&S . 

. RW509FR 

RX2782 MASSEY . 

. 28521 

S1114K SKF . 

. Cl 14 

RI\lll153BVSRin SKF . 

R1535TAV 

RPL35E SI AIM . 

PWG2316R 

Rsnnnznz aust/h ..... 

641 

RII1570UBM SKF _ 

. RU157DURM 

RWROfi L&S _ 

RW506AR 

RW509J SKF _ 

RW5D9FR 

RX2842 MASSEY _ 

3925 

S111RK SKF ... 

Cl 15 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

S112 HYATT . 

. 387A-382 

S161 HYATT . 

. 655 653 

S260 HYATT . 

. 05075-05185 

S32 HYATT . 

HM89446-HM89410 

S113 HYATT . 

. 387A-382S 

S162 HYATT . 

. 749 742 

S263 HYATT . 

. 05079-05185 

S32 L&S . 

. SET32 

S1136 FEDHAL ... 

. 1752SC 

SI64 HYATT . 

. 758-752 

S264 HYATT . 

. 07087-07196 

S320 HYATT . 

. 14137A-14274 

S1136 LEMPCO .. 

. 1752SC 

S166 HYATT . 

. 759-752 

S265 HYATT . 

. 07087-07204 

S321 HYATT . 

. 14138A-14274 

S1137 FEDRAL ... 

. 1752SC 

SI7 L&S . 

. SET17 

S268 FM . 

. S268 

S322 HYATT . 

. 14138A 14276 

S113968 CASE ... 

. 3490-90042 

SI713 WABCO .... 

. 205S 

S269 HYATT . 

. 07100-07204 

S323 HYATT . 

. 15118-15244 

S114 HYATT . 

. 395-394A 

SI8 HYATT . 

. 3779-3720 

S270 CASE . 

. 07196 

S324 HYATT . 

. 15118-15245 

S 1 1/4AFM SKF . 

. 62MPB 

S18 L&S . 

. SET11 

S271 CASE . 

. 07100 

S325 HYATT . 

. 15106-15250X 

S116 HYATT . 

. 395S 394A 

SI836 WABCO .... 

. 560S 

S27191/2 SEAL-P . 

. 316 

S326 HYATT . 

. 15123-15245 

S117 HYATT . 

. 399A-394A 

SI841 WABCO .... 

. 27620 

S272 HYATT . 

. 09067-09194 

S327 HYATT . 

. 18685-18620 

S118 HYATT . 

. 418-414 

SI842 WABCO .... 

. 27690 

S275 HYATT . 

. 09067-09195 

S328 HYATT . 

. 15118-15250X 

S1183 WABCO ... 

. 47820 

SI843 WABCO .... 

. 653 

S278 HYATT . 

. 09067-09196 

S329 HYATT . 

. 18690-18620 

S1 184 WABCO ... 

. 47890 

SI844 WABCO .... 

. 665 

S28 L&S . 

. SET28 

S33 HYATT . 

M802048 M802011 

S1 185 WABCO ... 

. 77675 

S19 HYATT . 

. 39590-39520 

S281 HYATT . 

. 09074-09194 

S33 L&S . 

. SET33 

S 1 1/8FM SKF ... 

. 62MPB 

S19 L&S . 

. SET15 

S281212 POLARD 

. J281224 

S330 HYATT . 

. 151 18-15250X 

SI2 HYATT . 

. 45284-45220 

S1CS1201A FORD 

... LM67000LA 90035 

S284 HYATT . 

. 09074-09195 

S331 HYATT . 

. 15578-15520 

S12 L&S . 

. SET12 

S1CS1201B FORD 

. SET88 

S287 HYATT . 

. 09074-09196 

S332 HYATT . 

. 18590-18520 

S1200K SKF . 

. C200 

S1FM SKF . 

. SPB1M 

S2886A WHITE . 

. 3982 

S333 HYATT . 

. 18790-18720 

S1203K SKF . 

. C203 

S2 L&S . 

. SET2 

S2886B WHITE . 

. 3920 

S3331 BRiT-L . 

. 302AG 

S1207K SKF . 

. C207 

S20 HYATT . 

. 15103S-15243 

S29 HYATT . 

. M88048 M88010 

S3334 BRIT-L . 

. 305AG 

SI26 HYATT . 

. 455-453A 

S20 L&S . 

. SET20 

S29 L&S . 

. SET22 

S3335 BRiT-L . 

. 306TB 

S126 L&S . 

. SET26 

S200 HYATT . 

. 1380-1328 

S290 HYATT . 

. 09078-09196 

S3336 BRIT-L . 

. 307TB 

SI28 FM . 

. S128 

S202FF FM . 

. S202FF 

S2918A WHITE . 

. 3578 

S3337 BRIT-L . 

. 3D8WB 

SI28 HYATT . 

. 462-453X 

S20339 CHRYSL . 

. SET4 

S2918B WHITE . 

. 3525 

S3338 BRIT-L . 

. 309 

SI 28171 EATON 

. 3920 

S203FF FM . 

. S203FF 

S2919B WHiTE . 

. 3120 

S334 HYATT . 

. 24780-24720 

SI28172 EATON 

. 3984 

S204FF FM . 

. S204FF 

S293 HYATT . 

. 09078-09194 

S3344 BRiT-L . 

. 204 

S12FM SKF . 

. SPB12 

S204FF FM . 

. 204PPB 

S2939 EATON . 

. 15117-15244 

S3345 BRIT-L . 

. 205BB 

S13 HYATT . 

LM501349-LM501314 

S205 CASE . 

. 205FF 

S294 CASE . 

. 206FF 

S3347 BRiT-L . 

. 207 

S13 L&S . 

. SET13 

S205FF FM . 

. S205FF 

S2989 WABCO . 

. 313 

S3348 BRIT-L . 

. 208 

SI303 FORD . 

. 210S 

S205FF FM . 

. 205PPB 

S2992 WABCO . 

. 218TB 

S3349 BRIT-L . 

. 209BB 

SI316 WABCO ... 

. 28584 

S206 HYATT . 

. 1779-1729X 

S2993 WABCO . 

. 209BB 

S3350 BRIT-L . 

. 210S 

S 1 3/16FM SKF . 

. 62MPB 

S206FF FM . 

. S206FF 

S2CS11 3 1A FORD 

. 2788A 

S3356 BRIT-L . 

. 212 

SI32 HYATT . 

. 496 493 

S207FF FM . 

. S207FF 

S2CS1135A FORD 

. 2720 

S336 BRIT-L . 

. LS9 

S136 HYATT . 

. 528-522 

S207FF FM . 

. 207PPB 

S3 HYATT . 

. SET1 

S336 HYATT . 

. 24780-24721 

S1360 WABCO ... 

. 28521 

S208FF FM . 

. S208FF 

S3 L&S . 

. SET3 

S338 HYATT . 

. 25580-25520 

SI 361 WABCO ... 

. 28584 

S209 HYATT . 

. 2580-2523 

S30 HYATT . 

HM88547 HM88510 

S34 L&S . 

. SET34 

SI 38 BRIT-L . 

. 303BB 

S209FF FM . 

. S209FF 

S30 L&S . 

. SET30 

S342 HYATT . 

. 25577-25523 

S138 HYATT . 

. 560-552A 

S21 HYATT . 

. SET45 

S300 HYATT . 

. 11590-11520 

S344 HYATT . 

. 25580-25523 

SI 3843 MACK ... 

. 16150 

S21 L&S . 

. SET21 

S300039 CASE . 

. 29585-902A2 

S345 HYATT . 

. 25877-25820 

S14 HYATT . 

. 2777-2720 

S213 HYATT . 

. 2780-2735X 

S3007 L&S . 

. 513007 

S346 HYATT . 

. 25877-25821 

S14 L&S . 

. SET14 

S215 HYATT . 

. 2788-2720 

S3008 WABCO . 

. 5535 

S348 HYATT . 

LM29749-LM29710 

SI 40 HYATT . 

. 560-553X 

S217 HYATT . 

. 2793-2720 

S3009 WABCO . 

. 5584 

S349 HYATT . 

. 26881-26823 

SI 42 HYATT . 

. 566-563 

S218 HYATT . 

. 2788-2729 

S301 HYATT . 

. SET12 

S3/4FM SKF . 

. SPB34 

SI44 HYATT . 

. 567-563 

S2199 WABCO .... 

. 208 

S3010 WABCO . 

. 29585 

S34FM SKF . 

. SPB34 

SI 46 HYATT . 

. 575-572 

S22 L&S . 

. SET25 

S3010A WHiTE . 

. 748S 

S35 HYATT . 

M804049-M804010 

SI 47 HYATT . 

. 580-572 

S2233 WABCO .... 

. 1328 

S3010B WHITE . 

. 742 

S35 L&S . 

. SET45 

S14FM SKF . 

. SPB78 

S2236 WABCO .... 

. 1380 

S3011 WABCO . 

. 29520 

S350 HYATT . 

. 30304 

S15 L&S . 

. SET8 

S224 HYATT . 

. 3382T 3320 

S3012 WABCO . 

. 593 

S352 HYATT . 

. 30305M 

SI5 MASSEY . 

. 03062-03162 

S225 HYATT . 

. 3383-3320 

S3013 WABCO . 

. 592A 

S353 HYATT . 

. 26884-26823 

SI 50 HYATT . 

. 593-592A 

S22621 CHRYSL .. 

. SET1 

S302 HYATT . 

. SET88 

S354 HYATT . 

. 31594-31520 

S 15/16 FM SKF . 

. 52MPB 

S227 HYATT . 

. 3578-3525 

S3036 WHITE . 

. 537-532A 

S355 HYATT . 

. 31597-31520 

S152 HYATT . 

. 594-592A 

S23 HYATT . 

. SET36 

S3037 WHITE . 

. 478472 

S356 HYATT . 

. 39581-39520 

SI 54 HYATT . 

. 598-592A 

S23 L&S . 

. SET23 

S304 HYATT . 

. 12580-12520 

S358 HYATT . 

. 39581-39521 

SI 5431 MACK ... 

. 390 

S230 HYATT . 

. 3585-3525 

S305FF FM . 

. S305FF 

S359 HYATT . 

LM29748-LM29710 

SI55 HYATT . 

. 598A-592A 

S23133047 MAZDA 

S3061 WHITE . 

. 522 

S36 L&S . 

. SET36 

SI 576 WABCO ... 

. 26884 


LM67049A-LM67010 

S307 HYATT . 

. 13685-13621 

S3606 HOOVER . 

. W306FF 

SI 58 HYATT . 

. 663 652 

S233 HYATT . 

. 3780-3720 

S308 HYATT . 

. 14130-14276 

S36062RS CONBRG 

. W306FF 

S16 HYATT . 

. 25584-25520 

S236 HYATT . 

. 3782-3720 

S309GUVR SKF . 

.MS1309GEXR 

S36062RS GULF .... 

. W306FF 

S16 L&S . 

. SET16 

S237 HYATT . 

. 3877-3820 

S31 HYATT . 

HM89449 HM89410 

S365 FORD . 

. 205BB 

S160 HYATT . 

. 663-653 

S24 HYATT . 

. SET37 

S31 L&S . 

. SET24 

S366 HYATT . 

. LM48500LA 90034 

SI 6001 WABCO . 

. 305S 

S24 L&S . 

. SET27 

S310 HYATT . 

. 14130-14274 

S367 HYATT . 

. 53162-53375 

SI 6002 WABCO . 

. 205BB 

S2463 WABCO .... 

. 210S 

S311 HYATT . 

. 14131-14276 

S368 HYATT . 

. 53176-53375 

SI 6003 WABCO . 

. 5203KE 

S2465 WABCO .... 

. 311TB 

S314 HYATT . 

. 14136A-14274 

S3686 FRU . 

. 5760 

SI 6004 WABCO . 

. 307TB 

S25 HYATT . 

LM603049-LM603014 

S316 HYATT . 

. 14136A 14276 

S369 HYATT . 

. 53177-53375 

SI 6005 WABCO . 

. 304WB 

S257 HYATT . 

. 02872-02820 

S318 HYATT . 

. 14137A-14276 

S3 7 L&S . 

. SET37 

SI 6033 WABCO . 

. 305AG 

S26 FORD . 

. 78551 

S3185 L&S . 

. 513185 

S370 HYATT . 

. 53177-53387 


288 


THE TIMKEN COMPANY 


TIMKEN 


Part #/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

S371 HYATT . 

. 59162-59412 

S510M SEALM . 

. PNR58R 

S548 HYATT . 

. 15120-15250X 

S87A HYATT . 

. SET38 

S372 HYATT . 

. 65390-65320 

S510MC SEALM . 

. PNR58R 

S550 HYATT . 

. 15120-15250X 

S8A7580A FORD .... 

. 1625 

S373 HYATT . 

. 59175-59412 

S512M SEALM . 

. PWG34R 

S552 HYATT . 

. 15126-15245 

S8FM SKF . 

. SPB12 

S374 HYATT . 

. LM67000LA-90035 

S512MC SEALM . 

.PWG34R 

S554 HYATT . 

. 15126-15250X 

S9 HYATT . 

.... M86649 M86610 

S375 HYATT . 

. 59187-59412 

S513M SEALM . 

.PWG1316R 

S556 HYATT . 

. 21075-21212 

S9 L&S . 

. SET9 

S378 HYATT . 

. M88048 M88010 

S513MC SEALM . 

.PWG1316R 

S558 HYATT . 

. 23100-23256 

S9012 WABCO . 

. 1220 

S38 L&S . 

. SET38 

S514M SEALM . 

. PWG78R 

S56 HYATT . 

. 25590-25523 

S908 FORD . 

. 406 

S380 HYATT . 

... HM88542 HM88510 

S514MC SEALM . 

.PWG78R 

S560 HYATT . 

. 28580-28521 

S9288 WABCO . 

. 306S 

S382 HYATT . 

... HM89443-HM89410 

S515 HYATT . 

. RSN1584EV 

S562 HYATT . 

. 29585-29520 

S94W HYSTER . 

. 6379-6320 

S383 HYATT . 

... HM89444HM89410 

S515M SEALM . 

.PWG1516R 

S564 HYATT . 

. 29586-29520 

S9636 MASSEY . 

. 204 

S384 HYATT . 

. HM89446A HM89410 

S515MC SEALM . 

.PWG1516R 

S566 HYATT . 

. 33281-33462 

S9656 WABCO . 

. 5203KE 

S385 HYATT . 

. SET47 

S516M SEALM . 

. PWG1R 

S568 HYATT . 

. 33287-33462 

S9695 WABCO . 

. 302AG 

S386 HYATT . 

LM104949-LM104912 

S516MC SEALM . 

. PWG1R 

S57 HYATT . 

. 28682-28622 

S9800 MASSEY . 

. 15250X 

S39 HYATT . 

. 55197-90030 

S517M SEALM . 

.PWG1116RM 

S570 HYATT . 

. 39585-39520 

S9801 MASSEY . 

. 15118 

S39 L&S . 

. SET46 

S517MC SEALM . 

. PWG1116RM 

S572 HYATT . 

. 39585-39521 

S9802 MASSEY . 

. 2720 

S3929 WABCO ... 

. 37625 

S518M SEALM . 

.PWG118R 

S574 HYATT . 

. 42687-42620 

S9803 MASSEY . 

. 2788 

S3930 WABCO ... 

. 37425 

S518MC SEALM . 

.PWG118R 

S576 HYATT . 

. 42688-42620 

S9804 MASSEY . 

. 09195 

S4 HYATT . 

. SET4 

S519M SEALM . 

.PWG1316RM 

S578 HYATT . 

.... M86649 M86610 

S9805 MASSEY . 

. 09078 

S4 L&S . 

. SET4 

S519MC SEALM . 

. PWG1316RM 

S58 HYATT . 

. 33275-33472 

S9806 WABCO . 

. 1212AG 

S40 L&S . 

. SET26 

S52 HYATT . 

. 3994-3920 

S587 FORD . 

. 204 

S9807 MASSEY . 

. 25578 

S400 HYATT . 

. SET7 

S520 HYATT . 

. 3479-3420 

S589 FORD . 

. 204 

S9809 MASSEY . 

. 14137A 

S401640 POLARD 

' . J401680 

S520M SEALM . 

.PWG114R 

S58FM SKF . 

. SPB58 

S9810 MASSEY . 

. 14276 

S402024 POLARD 

' . J402048 

S520MC SEALM . 

.PWG114R 

S5/8FM SKF . 

. SPB58 

S9812 MASSEY . 

. 17580 

S402040 POLARD 

' . J402080 

S52120 WHITE . 

. 392 

S59 HYATT . 

. 33281-33472 

S9813 MASSEY . 

. 17520 

S404 HYATT . 

HM212044-HM212011 

S522 HYATT . 

. 13686-13621 

SB HYATT . 

. SET6 

S9814 MASSEY . 

. 09074-09196 

S41 HYATT . 

... HM88649 HM88610 

S522M SEALM . 

.PWG138R 

S6 L&S . 

. SET6 

S9825 MASSEY . 

. 3984 

S41 L&S . 

. SET41 

S522MC SEALM . 

.PWG138R 

S60 HYATT . 

. 33287-33472 

S9826 MASSEY . 

. 3920 

S410 HYATT . 

HM212047 HM212011 

S523M SEALM . 

.PWG1716R 

S606 COM . 

. R1561TV 

S9828 MASSEY . 

. 3795 

S4104 SKF . 

. P72RS 

S523MC SEALM . 

.PWG1716R 

S61 HYATT . 

. 39590-39521 

S9829 MASSEY . 

. 3720 

S415 HYATT . 

HM212049-HM212011 

S524 HYATT . 

. 14118S-14274 

S62 HYATT . 

. 42346-42584 

S9831 MASSEY . 

. 53375 

S420 HYATT . 

LM501349-LM501311 

S524M SEALM . 

.PWG112R 

S62052RSJ SKF . 

. S205FF 

S9832 MASSEY . 

. 53177 

S425 HYATT . 

. HH506348 HH506310 

S524MC SEALM . 

.PWG112R 

S62072RSJ SKF . 

. 207FF 

S9834 MASSEY . 

. 25877 

S429 HYATT . 

HM803146 HM803110 

S525M SEALM . 

.PWG1916R 

S63 HYATT . 

. 42381-42584 

S9835 MASSEY . 

. 25820 

S430 HYATT . 

HM803149 HM803110 

S525MC SEALM . 

.PWG1916R 

S64 HYATT . 

. SET4 

S9838 MASSEY . 

. 15245 

S431 HYATT . 

HM807040-HM807010 

S526 HYATT . 

. 14124-14276 

S65 HYATT . 

. 47686-47620 

S9839 MASSEY . 

. 15123 

S432 HYATT . 

HM807046-HM807010 

S526M SEALM . 

.PWG158R 

S66 HYATT . 

. SET5 

S9840 MASSEY . 

. 15123-15245 

S433 HYATT . 

HM903249-HM903210 

S526MC SEALM . 

.PWG158R 

S6617 WABCO . 

. 208L 

S98416 CASE . 

. MA5215EX 

S443Q FM . 

. S443Q 

S527M SEALM . 

.PWG11116R 

S67 HYATT . 

. SET5 

S9842 MASSEY . 

. 09067 

S443Q SKF . 

. S443Q 

S527MC SEALM . 

. PWG11116R 

S68 HYATT . 

. 55175C-55437 

S9843 MASSEY . 

. 09195 

S4430 TORRiN .. 

. S443Q 

S528 HYATT . 

. 14125A-14274 

S69 HYATT . 

. 55200C-55437 

S9847 TRIMPH . 

. 33262-33462 

S444Q FM . 

. S444Q 

S528M SEALM . 

.PWG134R 

S6L1007H FM . 

. SGL1007H 

S9848 MASSEY . 

. 33262 

S444Q SKF . 

. S444Q 

S528MC SEALM . 

.PWG134R 

S7 HYATT . 

. SET3 

S9849 MASSEY . 

. 33462 

S4452 WABCO ... 

. 211L 

S529M SEALM . 

.PWG11316R 

S7 L&S . 

. SET7 

S9850 MASSEY . 

. 88508 

S45 HYATT . 

. 495A493 

S529MC SEALM . 

. PWG11316R 

S70 HYATT . 

. 56425-56650 

S9852 MASSEY . 

. 206WB 

S4552 WABCO ... 

. 211L 

S530 HYATT . 

. 14125A-14276 

S71 HYATT . 

. 68450-68712 

S9853 MASSEY . 

. 2065 

S456Q SKF . 

. S456Q 

S530M SEALM . 

.PWG178R 

S72 HYATT . 

. 72200C-72487 

S9861 MASSEY . 

. 14274 

S46 HYATT . 

. 495AX-493 

S530MC SEALM . 

.PWG178R 

S7244 WABCO . 

. 1306TB 

S9864 MASSEY . 

. 200SS 

S4630 WABCO ... 

. 8504 

S5317 WABCO . 

. 210L 

S73 HYATT . 

. 72212C-72487 

S9866 MASSEY . 

. 14124 

S47 HYATT . 

. 497 493 

S531M SEALM . 

.PWG11516R 

S7307 WABCO . 

. 305SS 

S9867 MASSEY . 

. 2523 

S48 HYATT . 

. 498 493 

S531MC SEALM . 

. PWG11516R 

S7589 WABCO . 

. 305AG 

S9869 MASSEY . 

. 15520 

S48 MASSEY . 

. 151 18-15250X 

S532 HYATT . 

. 15100-15245 

S76 HYATT . 

. 25590-25520 

S9870 MASSEY . 

. 15578 

S482020 POLARD 

1 . J482040 

S532M SEALM . 

. PWG2R 

S760 WABCO . 

. 59412 

S9871 MASSEY . 

. 15113 

S482032 POLARD 

' . J482064 

S532MC SEALM . 

. PWG2R 

S7/8FM SKF . 

. SPB78 

S9872 MASSEY . 

. 15120 

S48A MASSEY ... 

. 15118 

S534 HYATT . 

. 15100-15250X 

S 7/8 FM SKF . 

. 52MPB 

S9873 MASSEY . 

. 12520 

S48B MASSEY ... 

. 15250X 

S535M SEALM . 

.PWG2316R 

S79 HYATT . 

. 387A-382A 

S9874 MASSEY . 

. 12580 

S49 HYATT . 

. 644 632 

S535MC SEALM . 

.PWG2316R 

S7KL FEDRAL . 

. A7LK 

S9875 MASSEY . 

. 14138A 

S49326 CASE .... 

. 13600LA 900B9 

S536 HYATT . 

. 15101-15245 

S7LK L&S . 

. SET7 

S9876 MASSEY . 

. 14276 

S5 HYATT . 

. SET2 

S536M SEALM . 

.PWG214R 

S7RK L&S . 

. SET7 

S9878 WABCO . 

. 1315BB 

S5 L&S . 

. SET5 

S536MC SEALM . 

.PWG214R 

S8 HYATT . 

. SET5 

S9882 MASSEY . 

. 15112 

S50 HYATT . 

. 3982-3925 

S538 HYATT . 

. 15101-15250X 

S80 HYATT . 

. 45282-45220 

S9883 MASSEY . 

. 88505 

S505 HYATT . 

. SET9 

S539M SEALM . 

.PWG2716R 

S8010 WABCO . 

. 205BB 

S9884 MASSEY . 

. 88107 

S508M SEALM ... 

. PNR12R 

S539MC SEALM . 

.PWG2716R 

S82 HYATT . 

. 3982-3920 

S9885 MASSEY . 

. 88508 

S508MC SEALM 

. PNR12R 

S540 HYATT . 

. 15117-15245 

S83 HYATT . 

. 3984-3925 

S9889 MASSEY . 

. 88500 

S51 HYATT . 

. 3984-3920 

S542 HYATT . 

. 15117-15250X 

S8435 WABCO . 

. 212S 

S9890 MASSEY . 

. 13621 

S510 GM . 

. U399-90010 

S544 HYATT . 

. 15120-15244 

S85 HYATT . 

. 3994-3925 

S9891 MASSEY . 

. 13686 

S510 HYATT . 

. SET10 

S546 HYATT . 

. 15120-15245 

S87 HYATT . 

. SET38 

S9954 WABCO . 

. 306TB 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

SA39799 CLARK . 

.JIM 104910 

SATNR78R FM . 

. SCJT7/8 

SBA1035 SACHS . 

. 614022 

SBA8025 SACHS . 

. 614139 

SA39800 CLARK . 

. JLM104948 

SB012BFF HOOVER . 

. WPS012GRC 

SBA1036 SACHS . 

. 614043 

SBA8026 SACHS . 

. 614130 

SA5216 CASE . 

. 42690-42620 

SB015BFF HOOVER . 

. NPS015RPC 

SBA1037 SACHS . 

. 614084 

SBA8027 SACHS . 

. 614049 

SAC00066 AUSTIN .... 

. 636 

SB103BFF HOOVER . 

. WPS103GRC 

SBA1037 SACHS . 

. 614091 

SBA8909 SACHS . 

. 1577 

SAE207 WHITE . 

. 207 

SB104BFF HOOVER . 

. WPS104GRC 

SBA1038 SACHS . 

. 614091 

SBA8910 SACHS . 

. 614150 

SAFNR112R FM . 

. SFNR112R 

SB1051 SACHS . 

. 613010 

SBA1038 SACHS . 

. 614147 

SBA8916 SACHS . 

. TO1710 

SAFNR112R FM . 

. SCJ1 1/2 

SB1055 SACHS . 

. 1773 

SBA1039 SACHS . 

. 614086 

SBA8917 SACHS . 

. 614004 

SAFNR1142R FM . 

. SFNR1142R 

SB107BFF HOOVER . 

. WPS107GRC 

SBA1040 SACHS . 

. 613012 

SBG012BFF HOOVER . 

.WPS012GRC 

SAFNR1142R FM . 

. SCJ1 1/4S 

SB1084 SACHS . 

. 613009 

SBA1041 SACHS . 

. F1625C 

SBG012BRR HOOVER .... 

.WPS012GRC 

SAFNR114R FM . 

. SFNR114R 

SB108BFF HOOVER . 

. WPS108GRC 

SBA1043 SACHS . 

. 614031 

SBG015BRR HOOVER .... 

. NPS015RPC 

SAFNR114R FM . 

. SCJ1 1/4 

SB1093 SACHS . 

. 614078 

SBA1046 SACHS . 

. 614126 

SBG100BFF HOOVER . 

.WPS100GRC 

SAFNR118R FM . 

. SFNR118R 

SB112BFF HOOVER . 

. WPS112GRC 

SBA1047 SACHS . 

. 01496 

SBG100BRR HOOVER .... 

.WPS100GRC 

SAFNR118R FM . 

.SCJ1 1/8R 

SB1136 SACHS . 

. 613001 

SBA1048 SACHS . 

. 614054 

SBG103BFF HOOVER . 

.WPS103GRC 

SAFNR1316RM FM .... 

.SFNR1316RM 

SB4104BFF HOOVER .... 

.WPS104GRC 

SBA1049 SACHS . 

. 614069 

SBG103BRR HOOVER .... 

.WPS103GRC 

SAFNR1316RM FM .... 

.SCJ1 3/16RM 

SB60012 SACHS . 

. 614113 

SBA1050 SACHS . 

. 614070 

SBG104BFF HOOVER . 

.WPS104GRC 

SAFNR138R FM . 

. SFNR138R 

SB60030 SACHS . 

. 614145 

SBA1051 SACHS . 

. 613010 

SBG104BRR HOOVER .... 

.WPS104GRC 

SAFNR138R FM . 

.SCJ1 3/8R 

SB60031 SACHS . 

. 614072 

SBA1052 SACHS . 

. 614085 

SBG107BFF HOOVER . 

.WPS107GRC 

SAFNR1716R FM . 

. SFNR1716R 

SB60034 SACHS . 

. 614099 

SBA1054 SACHS . 

. 614026 

SBG107BRR HOOVER .... 

.WPS107GRC 

SAFNR1716R FM . 

. SCJ1 7/16R 

SB60035 SACHS . 

. 614107 

SBA1056 SACHS . 

. 614067 

SBG108BFF HOOVER . 

.WPS108GRC 

SAFIMR1R FM . 

. SFNR1R 

SB60036 SACHS . 

. 614047 

SBA1057 SACHS . 

. 614108 

SBG108BRR HOOVER .... 

.WPS108GRC 

SAFNR1R FM . 

. SCJ1 

SB60037 SACHS . 

. 613015 

SBA1059 SACHS . 

. 614050 

SBG112BFF HOOVER . 

.WPS112GRC 

SAFNR34R FM . 

. SFNR34R 

SB60038 SACHS . 

. 613015 

SBA1060 SACHS . 

. 614082 

SBG12 HOOVER . 

.WPS012GRC 

SAFNR34R FM . 

. SCJ3/4 

SB60040 SACHS . 

. 614056 

SBA1061 SACHS . 

. 614056 

SBG15 HOOVER . 

. NPS015RPC 

SAFNR34R FM . 

. SCJ 3:4 

SB60041 SACHS . 

. 614088 

SBA1062 SACHS . 

. 614063 

SBK1 FM . 

. SBK1 

SAFNR58R FM . 

. SFNR58R 

SB60042 SACHS . 

. 614137 

SBA1063 SACHS . 

. 614062 

SBK2 FM . 

. SBK2 

SAFNR58R FM . 

. SCJ5/8R 

SB60043 SACHS . 

. 614092 

SBA1064 SACHS . 

. 614067 

SBK3 FM . 

. SBK3 

SAS1 SKI . 

. SPNR1RS 

SB60044 SACHS . 

. 614093 

SBA1065 SACHS . 

. 614067 

SBK4 FM . 

. SBK4 

SAS1 TORRIN . 

. PNR58R 

SB60050 SACHS . 

. 614124 

SBA1066 SACHS . 

. 614067 

SBK5 FM . 

. SBK5 

SASH2 SKI . 

. SPNR112RS 

SB60053 SACHS . 

. 619008 

SBA1068 SACHS . 

. 614053 

SCI CHRYSL . 

. TNR1R 

SAS112 TORRIN . 

. SPNR112RS 

SB60053 SACHS . 

. 619003 

SBA1068A SACHS . 

. 614053 

SC 15/16 CHRYSL . 

. FWG1516R 

SAS114 SKI . 

. SPNR114RS 

SB60054 SACHS . 

. 619004 

SBA1068B SACHS . 

. 614107 

SCI516 DODGE . 

. F52R 

SAS114 TORRIN . 

. SPNR114RS 

SB60072 SACHS . 

. 614122 

SBA1070 SACHS . 

. 614023 

SC1767 WABCO . 

. 93125 

SAS118 SKF . 

. SPNR118RS 

SB60082 SACHS . 

. 619005 

SBA1071 SACHS . 

. 614015 

SC 1768 WABCO . 

. 93800 

SAS12 SKF . 

. SPNR12RS 

SB60083 SACHS . 

. 614161 

SBA1072 SACHS . 

. 614028 

SC2008 FEDRAL . 

. PNR12R 

SAS1316 SKF . 

.... SPNR1316RSM 

SB60084 SACHS . 

. 614121 

SBA1073 SACHS . 

.VW1729 

SC2010 FEDRAL . 

. PNR58R 

SAS1316 TORRIN . 

... SPNR1316RSM 

SB60086 SACHS . 

. 613018 

SBA1074 SACHS . 

. 614007 

SC2012 FEDRAL . 

.PWG34R 

SAS138 SKF . 

. P72RS 

SB60087 SACHS . 

. 619006 

SBA1075 SACHS . 

. R1625C 

SC2013 FEDRAL . 

. PWG1316R 

SAS1516 SKF . 

. P52RS 

SB60088 SACHS . 

. 614084 

SBA1076 SACHS . 

. F1625C 

SC2014 FEDRAL . 

.PWG78R 

SAS1716 SKF . 

. SPNR1716RS 

SB60089 SACHS . 

. 614118 

SBA1077 SACHS . 

. VV1718C 

SC2015 FEDRAL . 

. PWG1516R 

SAS1716 TORRIN . 

. SPNR1716RS 

SB770 SACHS . 

. 01576 

SBA1078 SACHS . 

. 614012 

SC21 DODGE . 

. TNR1R 

SAS34 SKF . 

. SPNR34RS 

SB8901 SACHS . 

. 613016 

SBA1080 SACHS . 

. 614144 

SC2100 FEDRAL . 

. PWG1R 

SAS34 TORRIN . 

. SPNR34RS 

SB8903 SACHS . 

. 613013 

SBA1081 SACHS . 

. 614079 

SC2101 FEDRAL . 

.... PWG1116RM 

SAS58 SKF . 

. SPNR58RS 

SB8906 SACHS . 

. 613017 

SBA1082 SACHS . 

. F01267C 

SC2102 FEDRAL . 

.PWG118R 

SAS58 TORRIN . 

. SPNR58RS 

SB8908 SACHS . 

. 1573 

SBA1083 B&BECK . 

. 614076 

SC2103 FEDRAL . 

.... PWG1316RM 

SAS78 SKF . 

. SPNR78RS 

SB8909 SACHS . 

. 613002 

SBA1083 SACHS . 

. 614076 

SC2104 FEDRAL . 

.PWG114R 

SAS78 TORRIN . 

. SPNR78RS 

SB8913 SACHS . 

. 613008 

SBA1092 SACHS . 

. 614146 

SC2106 FEDRAL . 

.PWG138R 

SATNR1142R FM . 

. STNR1142R 

SB8916 SACHS . 

. TO1710 

SBA1093 SACHS . 

. 614078 

SC2107 FEDRAL . 

. PWG1716R 

SATNR1142R FM . 

.SCJT1 1/4S 

SB8916 SACHS . 

. TO1710 

SBA3772 SACHS . 

. 614000 

SC2108 FEDRAL . 

.PWG112R 

SATNR114R FM . 

. STNR114R 

SB8917 SACHS . 

. TO1711 

SBA3819 SACHS . 

. 614033 

SC2109 FEDRAL . 

. PWG1916R 

SATNR114R FM . 

. SCJT1 1/4 

SB8917 SACHS . 

. TO1711 

SBA3822 SACHS . 

. 613006 

SC2110 FEDRAL . 

.PWG158R 

SA'NR 11 SR FM . 

. STNR118R 

SB8921 SACHS . 

. 614110 

SBA60000 SACHS . 

. 614102 

SC2111 FEDRAL . 

. PWG11116R 

SA'NR 11 SR FM . 

. SCJT1 1/8 

SBA1001 SACHS . 

. 614073 

SBA60008 SACHS . 

. 614112 

SC211/2 DODGE . 

. TNR112R 

SATNR12R FM . 

. STNR12R 

SBA1002 SACHS . 

. 614041 

SBA60011 SACHS . 

. 614113 

SC2112 FEDRAL . 

.PWG134R 

SATNR12R FM . 

. SCJT1/2 

SBA1020 SACHS . 

. 614033 

SBA60013 SACHS . 

. OP1709C 

SC2113 FEDRAL . 

. PWG11316R 

SATNR13/16R FM . 

. STNR1316RM 

SBA1021 SACHS . 

. 614033 

SBA60015 SACHS . 

. 614094 

SC211/4 DODGE . 

. TNR114R 

SATNR1316RM FM ... 

.STNR1316RM 

SBA1022 SACHS . 

. 614068 

SBA60016 SACHS . 

. 614134 

SC2114 FEDRAL . 

.PWG178R 

SATNR1316RM FM ... 

. SCJT1 3/16 

SBA1023 SACHS . 

. 614077 

SBA60023 SACHS . 

. 614119 

SC2115 FEDRAL . 

. PWG11516R 

SATNR1716R FM . 

. STNR1716R 

SBA1024 SACHS . 

. DN01575 

SBA60025 SACHS . 

. 614148 

SC211/8 DODGE . 

. TNR118R 

SATNR1716R FM . 

. SCJT1 7/16 

SBA1025 SACHS . 

. 614048 

SBA60026 SACHS . 

. 614111 

SC2118 DODGE . 

. NPS102RRC 

SATNR1R FM . 

. STNR1R 

SBA1026 SACHS . 

. 614044 

SBA60032 SACHS . 

. 614123 

SC2118 DODGE . 

. TNR118R 

SATNR1R FM . 

. SCJT1 

SBA1027 SACHS . 

. 614108 

SBA770 SACHS . 

. 01576 

SC21/2 DODGE . 

. TNR12R 

SATNR34R FM . 

. STNR34R 

SBA1029 SACHS . 

. 614047 

SBA8006 SACHS . 

. 614039 

SC212 DODGE . 

. NPS008RRC 

SATNR34R FM . 

. SCJT3/4 

SBA1030 SACHS . 

. 614047 

SBA8020 SACHS . 

. 614128 

SC212 DODGE . 

. TNR12R 

SATNR58R FM . 

. STNR58R 

SBA1031 SACHS . 

. 614059 

SBA8021 SACHS . 

. 614120 

SC213/16 DODGE . 

. TNR1316RM 

SATNR58R FM . 

. SCJT5/8 

SBA1032 SACHS . 

. 614047 

SBA8023 SACHS . 

. 614104 

SC21316 DODGE . 

. NPS103RRC 

SATNR78R FM . 

. STNR78R 

SBA1034 SACHS . 

. 614022 

SBA8024 SACHS . 

. 614138 

SC21316 DODGE . 

. TNR1316RM 
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Part 11/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 


SC213/8 DODGE . 

. TNR138R 

SC812818 FRU . 

. 21075-21212 

SCJT17/16 SKF . 

. STNR1716R 

SD347X99 EATON . 

. 67885 

SC2138 DODGE . 

. NPS106RRC 

SC8991 WABCO . 

. 575 

SCJT3/4 FAFNIR . 

. STNR58R 

SD348X1 EATON . 

. 68712 

SC215/16 DODGE . 

. TNR1516RM 

SCB1 CHRYSL . 

. PWG1R 

SCJT34 SKF . 

. STNR34R 

SD348X12 EATON . 

. 572D 

SC21516 DODGE . 

. NPS105RRC 

SCB101 CMP . 

. HB88107A 

SCJT34 TORRIN . 

. STNR34R 

SD348X14 EATON . 

. 3720 

SC217/16 DODGE . 

. TNR1716R 

SCB102 CMP . 

. HB88107A 

SCJT5/8 FAFNIR . 

. STNR58R 

SD348X15 EATON . 

. 772 

SC21716 DODGE . 

. TNR1716R 

SCB103 CMP . 

. HB88107A 

SCJT58 TORRIN . 

. STNR58R 

SD348X16 EATON . 

. 932 

SC21716 DODGE . 

. NPS107RRC 

SCB104 CMP . 

. HB88107A 

SCJT7/8 FAFNIR . 

. STNR78R 

SD348X19 EATON . 

. 552A 

SC2200 FEDRAL . 

.PWG2R 

SCB106 CMP . 

. HB88107A 

SCJT7/8 SKF . 

. STNR78R 

SD348X2 EATON . 

. 672 

SC2203 FEDRAL . 

. PWG2316R 

SCB107 CMP . 

. HB88107A 

SCJT78 SKF . 

. STNR78R 

SD348X20 EATON . 

. 752 

SC2204 FEDRAL . 

.PWG214R 

SCB108 CMP . 

. 88107 

SD08843 WABCO . 

. 2759 

SD348X21 EATON . 

. 95925 

SC2207 FEDRAL . 

. PWG2716R 

SCB109 CMP . 

. 88107 

SD107220 WHITE . 

. 44348 

SD348X22 EATON . 

. HM237510 

SC23/4 DODGE . 

. TNR34R 

SCB110 CMP . 

. HB88107A 

SD1170 WABCO . 

. 8505 

SD348X25 EATON . 

. HH224310 

SC234 DODGE . 

. TNR34R 

SCB76 CMP . 

. HB206FF 

SD130408 WHITE . 

. 2720 

SD348X26 EATON . 

. 71750 

SC234 DODGE . 

. NPS012RRC 

SCB85 CMP . 

. HB5 

SD130980 WHITE . 

. 14274 

SD348X3 EATON . 

. 592A 

SC2986 WABCO . 

. 312 

SCE108 FM . 

. SCE108 

SD 132205 WHITE . 

. 332 

SD348X34 EATON . 

. 892 

SC33 WABCO . 

. 1313AG 

SCE1211 FM . 

. SCE1211 

SD 137X13 EATON . 

.... 67388-67322 

SD348X36 EATON . 

. 27620 

SC3571 WABCO . 

. 53375 

SCE1211P SKF . 

. SCE1211 

SD 137X2 EATON . 

.... 68462-68712 

SD348X38 EATON . 

. HH221410 

SC41 DODGE . 

. FWG1R 

SCE1295 FM . 

. SCE1295 

SD150072 WHITE . 

. 2788 

SD348X41 EATON . 

. 472 

SC4111/16 DODGE . 

. FWG11116R 

SCE148 FM . 

. SCE148 

SD347X1 EATON . 

. 68450 

SD348X42 EATON . 

. 93125 

SC411116 DODGE . 

. F85R 

SCE188 FM . 

. SCE188 

SD347X10 EATON . 

. 67388 

SD348X49 EATON . 

. 48320 

SC411116 DODGE . 

. FWG11116R 

SCE188 SKF . 

. SCE188 

SD347X100 EATON . 

. 67780 

SD348X50 EATON . 

. 46720 

SC411/2 DODGE . 

. FWG112R 

SCE2014P FM . 

. SCE2014P 

SD347X103 EATON . 

. 757 

SD348X51 EATON . 

. 67820 

SC4112 DODGE . 

. FWG112R 

SCE2014P SKF . 

. SCE2014P 

SD347X1 1 EATON . 

. 795 

SD348X55 EATON . 

. 752 

SC4112 DODGE . 

. F80R 

SCE2420 FM . 

. SCE2420 

SD347X1 16 EATON . 

. 67790 

SD348X6 EATON . 

. 67322 

SC4115/16 DODGE . 

. FWG11516R 

SCE2420 SKF . 

. SCE2420 

SD347X1 17 EATON . 

. 67787 

SD348X63 EATON . 

. 67720 

SC411516 DODGE . 

. F90R 

SCH1310 FM . 

. SCH 1310 

SD347X124 EATON . 

. 46780 

SD348X67 EATON . 

. 82950 

SC411516 DODGE . 

. FWG11516R 

SCH1810 FM . 

. SCH1810 

SD347X135 EATON . 

. 554 

SD348X7 EATON . 

. 792 

SC411/8 DODGE . 

. FWG118R 

SCH208 FM . 

. SCH208 

SD347X148 EATON . 

. 740 

SD348X79 EATON . 

. 742 

SC4118 DODGE . 

. FWG118R 

SCH2216 FM . 

. SCH221B 

SD347X152 EATON . 

. 82587 

SD348X8 EATON . 

. 64700 

SC4118 DODGE . 

. F62R 

SCH2216 SKF . 

. SCH2216 

SD347X153 EATON . 

. 864 

SD348X83 EATON . 

. 832 

SC41/2 DODGE . 

. FNR12R 

SCH78 FM . 

. SCH78 

SD347X154 EATON . 

. 93750 

SD348X84 EATON . 

. 45220 

SC413/16 DODGE . 

.FWG1316RM 

SCJ1 SKF . 

. SFNR1R 

SD347X155 EATON . 

. 842 

SD348X9 EATON . 

. 74850 

SC41316 DODGE . 

. F62R 

SCJ1 TORRIN . 

. SFNR1R 

SD347X156 EATON . 

. 749 

SD3698 WABCO . 

.MA5211EX 

SC41316 DODGE . 

.FWG1316RM 

SCJ 11/2 FAFNIR . 

. SFNR112R 

SD347X157 EATON . 

. 45290 

SD5221 WABCO . 

. 3975 

SC413/4 DODGE . 

. FWG134R 

SCJ 11/2 SKF . 

. SFNR112R 

SD347X158 EATON . 

. 799 

SD5223 WABCO . 

. 3979 

SC4134 DODGE . 

. F85R 

SCJ112 SKF . 

. SFNR112R 

SD347X159 EATON . 

. 453X 

SD5228 WABCO . 

. 48190 

SC4134 DODGE . 

. FWG134R 

SCJ112 TORRIN . 

. SFNR112R 

SD347X17 EATON . 

. 683 

SD5229 WABCO . 

. 48120 

SC413/8 DODGE . 

. FWG138R 

SCJ114 SKF . 

. SFNR114R 

SD347X2 EATON . 

. 68462 

SD5240 WABCO . 

. 29580 

SC4138 DODGE . 

. FWG138R 

SCJ114 TORRIN . 

. SFNR114R 

SD347X21 EATON . 

. 575 

SD5351 WABCO . 

. 632 

SC4138 DODGE . 

. F72R 

SCJ114S TORRIN . 

. SFNR1142R 

SD347X24 EATON . 

. 782 

SD5413 WABCO . 

. 748S 

SC415/16 DODGE . 

.FWG1516R 

SCJ 17/16 FAFNIR . 

. SFNR1716R 

SD347X25 EATON . 

. 780 

SD5414 WABCO . 

. 632 

SC415/8 DODGE . 

. FWG158R 

SCJ 17/16 SKF . 

. SFNR1716R 

SD347X26 EATON . 

. 938 

SD5416 WABCO . 

. 3780 

SC4158 DODGE . 

. F85R 

SCJ 1716 TORRIN . 

. SFNR1716R 

SD347X27 EATON . 

. 936 

SD5429 WABCO . 

. 8503 

SC4158 DODGE . 

. FWG158R 

SCJ34 SKF . 

. SFNR34R 

SD347X3 EATON . 

. 687 

SD5521 WABCO . 

. 3975 

SC417/16 DODGE . 

.FWG1716R 

SCJ34 TORRIN . 

. SFNR34R 

SD347X33 EATON . 

. 99600 

SD6190 WABCO . 

. 8605 

SC41716 DODGE . 

. F72R 

SCJT1 FAFNIR . 

. STNR1R 

SD347X37 EATON . 

. 99587 

SD630703 WHITE . 

. 3982 

SC41716 DODGE . 

.FWG1716R 

SCJT1 SKF . 

. STNR1R 

SD347X40 EATON . 

. 95475 

SD630728 WHITE . 

. 3920 

SC42 DODGE . 

. FWG2R 

SCJT1 TORRIN . 

. STNR1R 

SD347X41 EATON . 

. HM237545 

SD631788 WHITE . 

. 395 

SC43/4 DODGE . 

. FWG34R 

SCJT11/2 FAFNIR . 

. STNR112R 

SD347X42 EATON . 

. 99550 

SD631956 WHITE . 

. 394A 

SC434 DODGE . 

. FWG34R 

SCJT11/4 FAFNIR . 

. STNR114R 

SD347X47 EATON . 

. 71450 

SD631958 WHITE . 

. 382 

SC434 DODGE . 

. F47R 

SCJT11/4 SKF . 

. STNR114R 

SD347X54 EATON . 

. 95528 

SD631959 WHITE . 

. 387 

SC45/8 DODGE . 

. FNR58R 

SCJT114 SKF . 

. STNR114R 

SD347X58 EATON . 

. 799 

SD661346 WHITE . 

. 16150 

SC458 DODGE . 

. FNR58R 

SCJT114 TORRIN . 

. STNR114R 

SD347X61 EATON . 

. 898 

SD661347 WHITE . 

. 16284 

SC4720 WABCO . 

. 17118 

SCJT11/4S FAFNIR . 

. STNR1142R 

SD347X62 EATON . 

. 665 

SD66210 WHITE . 

. 225531 

SC4721 WABCO . 

. 07098 

SCJT11/8 FAFNIR . 

. STNR118R 

SD347X63 EATON . 

. HM237535 

SD667191 WHITE . 

. 26884 

SC4722 WABCO . 

. 07204 

SCJT11/8 SKF . 

. STNR118R 

SD347X66 EATON . 

. 95500 

SD667220 WHITE . 

. 14137A 

SC47/8 DODGE . 

. FWG78R 

SCJT1/2 FAFNIR . 

. STNR12R 

SD347X67 EATON . 

. 27689 

SD667311 WHITE . 

. 41286 

SC478 DODGE . 

. F52R 

SCJT12 SKF . 

. STNR12R 

SD347X76 EATON . 

. 74500 

SD667312 WHITE . 

. 41125 

SC524 WABCO . 

. 206L 

SCJT1/2 SKF . 

. STNR12R 

SD347X77 EATON . 

. 482 

SD667356 WHITE . 

. 3767 

SC5/8 CHRYSL . 

. TNR58R 

SCJT12 TORRIN . 

. STNR12R 

SD347X78 EATON . 

. 94649 

SD667387 WHITE . 

. 33275 

SC58 DODGE . 

. TNR58R 

SCJT13/16 FAFNIR . 

.STNR1316RM 

SD347X79 EATON . 

. 93825 

SD667388 WHITE . 

. 399A 

SC6955 WABCO . 

. 02755 

SCJT1316 SKF . 

.STNR1316RM 

SD347X82 EATON . 

. 71453 

SD667389 WHITE . 

. 33472 

SC7326 WABCO . 

. HM237510 

SCJT13/8 FAFNIR . 

. STNR138R 

SD347X84 EATON . 

. 67390 

SD7456 WABCO . 

.MA5215EX 

SC7327 WABCO . 

. HM237545 

SCJT15/16 FAFNIR . 

. STIMR1516R 

SD347X86 EATON . 

. 755 

SD7552 WABCO . 

. 749A 

SC7/8 CHRYSL . 

. TNR78R 

SCJT17/16 FAFNIR . 

. STNR1716R 

SD347X93 EATON . 

. 48393 

SD8036 WABCO . 

. 354A 

SC78 DODGE . 

. TNR78R 

SCJT1716 SKF . 

. STNR1716R 

SD347X94 EATON . 

. 46790 

SD8224 WABCO . 

. 205BB 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


Part #/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

SD8843 WABCO . 

. 2759 

SF1D9FF HOOVER . 

.FWG1916R 

SF23/16DEC POLARD .... 

.FWG2316R 

SFT13/8EC POLARD . 

. TNR138R 

SD8961 WABCO . 

. J402080 

SF10C SEALM . 

. FHIR58R 

SF23C SEALM . 

. FWG1716R 

SFT13/8EC RHP . 

. TNR138R 

SD9160 WHITE . 

. 3720 

S111011 HOOVER . 

. FWG158R 

SF24 SEALM . 

. SFNR112R 

SFT14 SEALM . 

. TNR78R 

SD9549 WABCO . 

. 95475 

SF111/16 BOSTON . 

.FWG11116R 

SF2405 WABCO . 

. 206WB 

SFT14C SEALM . 

. TNR78R 

SDT639511 WHITE . 

. J361644 

SF111/16DEC POLARD ... 

.FWG11116R 

SF24C SEALM . 

. FWG112R 

SFT15 SEALM . 

. STNR1516 

SE0316510 MAZDA . 

. 614067 

S111 HI HOOVER . 

.FWG11116R 

SF25 SEALM . 

. FWG1916R 

SFT16 SEALM . 

. TNR1R 

SE0316510A MAZDA ... 

. 614079 

SF11/2 BOSTON . 

. FWG112R 

SF25C SEALM . 

. FWG1916R 

SFT16C SEALM . 

. TNR1R 

SE11769 WABCO . 

. 13830 

SF11/2DEC POLARD . 

. FWG112R 

SF26 SEALM . 

. FWG158R 

SFT17/16EC POLARD .... 

. TNR1716R 

SE517580 FORD . 

. 2065T 

SF112FF HOOVER . 

. FWG134R 

SF2683 WABCO . 

. 472 

SFT17/16EC RHP . 

. TNR1716R 

SE689 EM . 

. SE689 

SF11/4 BOSTON . 

. FWG114R 

SF2685 WABCO . 

. 482 

SFT18 SEALM . 

. TNR118R 

SE0A7025 FORD . 

. 20710 

SF11/4DEC POLARD . 

. FWG114R 

SF2699 WABCO . 

. 2585 

SFT18C SEALM . 

. TNR118R 

SET10SB SILVER . 

. SET10 

S111 4EC 15 RHP . 

. FNR1142R 

SF26C SEALM . 

. FWG158R 

SFT19 SEALM . 

.TNR1316RM 

SET11SB SILVER . 

. SET11 

SF114FF HOOVER . 

. FWG178R 

SF27 SEALM . 

. FWG11116R 

SFT19C SEALM . 

.... TNR1316RM 

SET12SB SILVER . 

. SET12 

SF11/4RS BOSTON . 

. FNR1142R 

SF2704 WABCO . 

. 2720 

SFT1EC POLARD . 

. TNR1R 

SET13SB SILVER . 

. SET13 

SF115/16 BOSTON . 

.FWG11516R 

SF2705 WABCO . 

. 2729 

SFT1EC RHP . 

. TNR1R 

SET14SB SILVER . 

. SETH 

SF115/16DEC POLARD ... 

.FWG11516R 

SF2706 WABCO . 

. 2785 

SFT20 SEALM . 

. TNR114R 

SET16SB SILVER . 

. SET16 

SF115FF HOOVER . 

.FWG11516R 

SF2707 WABCO . 

. 2788 

SFT20C SEALM . 

. TNR114R 

SET17SB SILVER . 

. SET17 

SF11/8 BOSTON . 

. FWG118R 

SF2709 WABCO . 

. 2793 

SFT20R SEALM . 

. STIMR1142R 

SET 18 HYATT . 

. SET11 

S11181 DORMAN . 

. 614017 

SF27/16 BOSTON . 

.FWG2716R 

SFT21 SEALM . 

.TNR1516RM 

SET19 HYATT . 

. SET15 

SF11/8DEC POLARD . 

. FWG118R 

SF2716 WABCO . 

. 14131 

SFT21C SEALM . 

.... TNR1516RM 

SET 1 SB SILVER . 

. SET1 

SF1/2 BOSTON . 

. FIMR12R 

SF27/16DEC POLARD .... 

.FWG2716R 

SFT22 SEALM . 

. TWR138R 

SET20SB SILVER . 

. SET20 

SF12 SEALM . 

. FWG34R 

SF2717 WABCO . 

. 3732 

SFT22C SEALM . 

. TWR138R 

SET2SB SILVER . 

. SET2 

SF12C SEALM . 

. FWG34R 

SF2718 WABCO . 

. A4059 

SFT23 SEALM . 

. TWR1716R 

SET3SB SILVER . 

. SET3 

SF1/2EC POLARD . 

. FIMR12R 

SF2721 WABCO . 

. 14131 

SFT23C SEALM . 

. TWR1716R 

SET401 SKI . 

. SET401 

SF1/2EC RHP . 

. FNR12R 

SF2733 WABCO . 

. 34300 

SFT24 SEALM . 

. TWR112R 

SET402 SKI . 

. SET402 

SF13/16 BOSTON . 

.... FWG1316RM 

SF2734 WABCO . 

. 34478 

SFT24C SEALM . 

. TWR112R 

SET403 SKI . 

. SET403 

SF13/16DEC POLARD . 

... FWG1316RM 

SF2737 WABCO . 

. 53176 

SFT3/4EC POLARD . 

. TNR34R 

SET404 SKI . 

. SET404 

SF13/4 BOSTON . 

. FWG134R 

SF2738 WABCO . 

. 53387 

SFT3/4EC RHP . 

. TNR34R 

SET405 SKI . 

. SET405 

SF13/4DEC POLARD . 

. FWG134R 

SF2743 WABCO . 

. 88128 

SFT5/8EC POLARD . 

. TNR58R 

SET406 SKI . 

. SET406 

SF13/8 BOSTON . 

. FWG138R 

SF27C SEALM . 

. FWG11116R 

SFT5/8EC RHP . 

. TNR58R 

SET407 SKI . 

. SET407 

SF13/8DEC POLARD . 

. FWG138R 

SF28 SEALM . 

. FWG134R 

SFT7/8EC POLARD . 

. TNR78R 

SET408 SKI . 

. SET408 

SF14 SEALM . 

. FWG78R 

SF28C SEALM . 

. FWG134R 

SFT7/8EC RHP . 

. TNR78R 

SET409 SKI . 

. SET409 

SF142 WABCO . 

. 48684 

SF2DEC POLARD . 

. FWG2R 

SFT8 SEALM . 

. TNR12R 

SET41D SKI . 

. SET410 

SF14C SEALM . 

. FWG78R 

SF30 SEALM . 

. FWG178R 

SFT8C SEALM . 

. TNR12R 

SET41 1 SKI . 

. SET411 

SF15 SEALM . 

. FWG1516R 

SF30C SEALM . 

. FWG178R 

SFT9 SEALM . 

. TNR58R 

SET412 SKI . 

. SET412 

SF1515 WABCO . 

. M5213EX 

SF31 SEALM . 

. FWG11516R 

SFT9C SEALM . 

. TNR58R 

SET413 SKI . 

. SET413 

SF15/16 BOSTON . 

.FWG1516R 

SF31C SEALM . 

. FWG11516R 

SFTC008TT HOOVER . 

. TNR12R 

SET414 SKI . 

. SET414 

SF15/16DEC POLARD . 

.FWG1516R 

SF32 SEALM . 

. FWG2R 

SFTC010TT HOOVER . 

. TNR58R 

SET415 SKI . 

. SET415 

SF15/8 BOSTON . 

. FWG158R 

SF32C SEALM . 

. FWG2R 

SFTC012TT HOOVER . 

. TNR34R 

SET420 SKI . 

. SET420 

SF15/8DEC POLARD . 

. FWG158R 

SF3/4 BOSTON . 

. FWG34R 

SFTC014TT HOOVER . 

. TNR78R 

SET421 SKI . 

. SET421 

SF15C SEALM . 

. FWG1516R 

SF3/4DEC POLARD . 

. FWG34R 

SFTC100TT HOOVER . 

. TNR1R 

SET422 SKI . 

. SET422 

SF16 SEALM . 

. FWG1R 

SF35 SEALM . 

. FWG2316R 

SFTC103TT HOOVER . 

.TNR1316RM 

SET423 SKI . 

. SET423 

SF16C SEALM . 

. FWG1R 

SF35C SEALM . 

. FWG2316R 

SFTC104TT HOOVER . 

. TNR114R 

SET424 SKI . 

. SET424 

SF17 SEALM . 

... FWG1116RM 

SF39 SEALM . 

. FWG2716R 

SFTC105TT HOOVER . 

. TNR1516RM 

SET425 SKI . 

. SET425 

SF17/16 BOSTON . 

.FWG1716R 

SF5/8 BOSTON . 

. FNR58R 

SFTC106TT HOOVER . 

. TIMR138R 

SET426 SKI . 

. SET426 

SF17/16DEC POLARD . 

.FWG1716R 

SF5/8EC POLARD . 

. FIMR58R 

SFTC107TT HOOVER . 

. TNR1716R 

SET4SB SILVER . 

. SET4 

SF17/8DEC POLARD . 

. FWG178R 

SF5/8EC RHP . 

. FNR58R 

SGI474 WABCO . 

. 111TB 

SET5SB SILVER . 

. SET5 

SF17C SEALM . 

... FWG1116RM 

SF7264 WABCO . 

. 207 

SGI671 WABCO . 

. HM926710 

SET6SB SILVER . 

. SET6 

SF18 SEALM . 

.FWG118R 

SF7/8 BOSTON . 

. FWG78R 

SGI672 WABCO . 

. HM926740 

SET7SB SILVER . 

. SET7 

SF18C SEALM . 

. FWG118R 

SF7/8DEC POLARD . 

. FWG78R 

SG230 FORD . 

. 42381 

SET8SB SILVER . 

. SET8 

SF19 SEALM . 

... FWG1316RM 

SF8 SEALM . 

. FIMR12R 

SG4079 WABCO . 

. 78250C 

SET9SB SILVER . 

. SET9 

SF19C SEALM . 

... FWG1316RM 

SF8C SEALM . 

. FIMR12R 

SG4080 WABCO . 

. 78551 

SF012FF HOOVER . 

. FWG34R 

SF1DEC POLARD . 

. FWG1R 

SFAG2 POLARD . 

. FWG2R 

SG4565 WABCO . 

. 48620 

SF014FF HOOVER . 

. FWG78R 

SF2 BOSTON . 

. FWG2R 

SFT10 SEALM . 

. STNR58R 

SG4566 WABCO . 

. 48685 

SF015FF HOOVER . 

.FWG1516R 

SF20 SEALM . 

.FWG114R 

SFT11/2EC POLARD . 

. TNR112R 

SG4698 WABCO . 

. 352 

SF1 BOSTOI 1/. 

. FWG1R 

SF200FF HOOVER . 

. FWG2R 

SFT11/2EC RHP . 

. TWR112R 

SG4699 WABCO . 

. 34500 

SF1D SEALM . 

. FNR58R 

SF203FF HOOVER . 

.FWG2316R 

SFT11/4EC POLARD . 

. TNR114R 

SG4721 WABCO . 

. 07098 

SF100FF HOOVER . 

. FWG1R 

SF207FF HOOVER . 

.FWG2716R 

SFT11/4EC RHP . 

. TI1IR114R 

SG4722 WABCO . 

. 07204 

SF101FF HOOVER . 

.FWG1116RM 

SF20C SEALM . 

. FWG114R 

SFT11/8EC POLARD . 

. TNR118R 

SG5094 WABCO . 

. 14276 

SF102FF HOOVER . 

. FWG118R 

SF21 SEALM . 

... FWG1516RM 

SFT11/8EC RHP . 

. TWR118R 

SG5589 WABCO . 

. 355X 

SF1D3FF HOOVER . 

.FWG1316RM 

SF21/4DEC POLARD . 

.PWG214R 

SFT12 SEALM . 

. TWR34R 

SG5955 WABCO . 

. 65212 

SF104FF HOOVER . 

. FWG114R 

SF21C SEALM . 

... FWG1516RM 

SFT12C SEALM . 

. TNR34R 

SG5956 WABCO . 

. 65500 

SF105FF HOOVER . 

.FWG1516RM 

SF22 SEALM . 

.FWG138R 

SFT1/2EC POLARD . 

. TNR12R 

SG5957 WABCO . 

. 594 

SF1D6FF HOOVER . 

. FWG138R 

SF22C SEALM . 

. FWG138R 

SFT1/2EC RHP . 

. TNR12R 

SG6493 WABCO . 

. 67820 

SF107FF HOOVER . 

.FWG1716R 

SF23 SEALM . 

. FWG1716R 

SFT13/16EC POLARD .... 

.... TNR1316RM 

SG6494 WABCO . 

. 67885 

SF108FF HOOVER . 

. FWG112R 

SF23/16 BOSTON . 

.FWG2316R 

SFT13/16EC RHP . 

.... TWR1316RM 

SG8040 WABCO . 

. 2756 
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Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

SHI BOSTON . 

. PWG1RS 

SK20321 CLARK . 

. 14131 

SK7596 CLARK . 

. 14116 

SL21/8DEC RHP . 

. PWG218R 

SH11/2 BOSTON .... 

.PWG112RS 

SK20327 CLARK . 

. 382A 

SK772002 SPICER . 

. 309SS 

SL23/16 BOSTON . 

.PWG2316R 

SH11/4 RHP . 

.PWG114RS 

SK20328 CLARK . 

... 14124-14276 

SK7843 EATON . 

. 685 

SL23/16DEC POLARD . 

.PWG2316R 

SH115/16 BOSTON 

.PWG11516RS 

SK2033 CLARK . 

... 09078-09195 

SK7844 EATON . 

. 3780 

SL23/16DEC RHP . 

. PWG2316R 

SHI3/16 BOSTON .. 

.PWG1316RSM 

SK20336 CLARK . 

... 53176-53375 

SK81323 SPICER . 

. 2065 

SL27/16 BOSTON . 

.PWG2716R 

SHI3/4 BOSTON .... 

.PWG134RS 

SK20337 CLARK . 

... 25877-25821 

SK8576 CLARK . 

... 45290-45221 

SL27/16DEC POLARD . 

.PWG2716R 

SHI3/8 BOSTON .... 

.PWG138RS 

SK20338 CLARK . 

... 53177-53375 

SK8577 CLARK . 

. 497 

SL2DEC POLARD . 

. PWG2R 

SH1412 WABCO .... 

. 48684 

SK20339 CLARK . 

. 15101-15250X 

SK8578 CLARK . 

. 760-752 

SL2DEC RHP . 

. PWG2R 

SHI42 WABCO . 

. 48684 

SK20341 CLARK . 

... 14139-14276 

SK878716R91 CLARK .. 

.... MUB5206UM 

SL2DECR RHP . 

. PWG22R 

SH1422 WABCO .... 

. 48684 

SK2035 CLARK . 

. 15100-15250X 

SK9542 CLARK . 

. 14117A-14276 

SL3/4 BOSTON . 

. PWG34R 

SHI5/16 BOSTON .. 

.PWG1516RS 

SK20352 CLARK . 

... 24780-24720 

SK9714 CLARK . 

... 45285-45221 

SL3/4 DODGE . 

. SPB34 

SH17/16 BOSTON .. 

.PWG1716RS 

SK20353 CLARK . 

... 28580-28521 

SK9803 CLARK . 

... 15118-15245 

SL34 DODGE . 

. SPB34 

SH27/16 BOSTON .. 

.PWG2716RS 

SK20363 CLARK . 

... 09081-09195 

SK9957 CLARK . 

... 31597-31521 

SL3/4DEC RHP . 

.PWG34R 

SH3/4 BOSTON . 

. PWG34RS 

SK20368 CLARK . 

... 66212-66462 

SKA69422 SPICER . 

. 108TB 

SL3/4EC RHP . 

. PNR34R 

SH4079 WABCO .... 

. MU1307TM 

SK20370 CLARK . 

. 33275 

SKF RAK3/4 . 

.PWG34R 

SL5/8 BOSTON . 

. PNR58R 

SH5/8 BOSTON . 

. PNR58RS 

SK20372 CLARK . 

... 25584-25520 

SKKC255WB IHC . 

. DS211TTC 

SL5/8EC POLARD . 

. PNR58R 

SH6266 WABCO .... 

. 55437 

SK20373 CLARK . 

... 64450-64700 

SKT1304371 SPICER .... 

. 212 

SL5/8EC RHP . 

. PNR58R 

SH631 WABCO . 

. J402480 

SK20379 CLARK . 

... 15101-15245 

SKTGAA1200A FORD ... 

.... 45284-45220 

SL5957 WABCO . 

. 594 

SH7/8 BOSTON . 

. PWG78RS 

SK2038 CLARK . 

. 387A-382 

SL1 BOSTON . 

. PWG1R 

SL6955 WABCO . 

. 02755 

SICS4222A FORD .. 

. 25523 

SK20381 CLARK . 

... 25577-25520 

SL1 DODGE . 

.SPB1M 

SL7/8 BOSTON . 

. PWG78R 

SICS4222C FORD .. 

. 25577 

SK20385 CLARK . 

. 14117A-14276 

SL111/16 BOSTON . 

. PWG11116R 

SL7/8 DODGE . 

. SPB78 

SICS4616A FORD .. 

. 31520 

SK20389 CLARK . 

... 31597-31521 

SL111/16DEC POLARD .. 

. PWG11116R 

SL7/8DEC POLARD . 

. PWG78R 

SICS4616B FORD .. 

. 02820 

SK20390 CLARK . 

. 14117A 

SL111/16DEC RHP . 

.PWG11116R 

SL7/8DEC RHP . 

.PWG78R 

SICS4621A FORD .. 

. 31593 

SK20399 CLARK . 

. 469-453A 

SL11/2 BOSTON . 

.PWG112R 

SL7/8EC RHP . 

. PNR78R 

SICS4621B FORD .. 

. 02872 

SK2051 CLARK . 

. 2065 

SL11/2DEC POLARD . 

.PWG112R 

SL9000 WABCO . 

. 2820 

SJ7255 RBC . 

. IR18200H 

SK20510 CLARK . 

. 1697 

SL11/2DEC RHP . 

. PWG112R 

SL9547 WABCO . 

. 15113 

SKI0845 CLARK .... 

. 31593-31521 

SK20511 CLARK . 

. 02135 

SL11/2EC RHP . 

. PNR112R 

SN057 SACHS . 

. 614057 

SK11000 CLARK .... 

. 368-362 

SK20512 CLARK . 

. 01812 

SLIM RHP . 

.PWG114R 

SN1003 SACHS . 

. 2375F 

SK11525 CLARK .... 

. 47490-47420 

SK20513 CLARK . 

. 2755 

SL11/4DEC POLARD . 

.PWG114R 

SN1054 SACHS . 

. 1505 

SK11614 CLARK .... 

. 05079-05185 

SK20514 CLARK . 

. 2063R 

SL11/4DEC RHP . 

. PWG114R 

SN1081 SACHS . 

. 2005 

SK11615 CLARK .... 

. 355X-354A 

SK20515 CLARK . 

. 2065 

SL11/4EC RHP . 

. PNR114R 

SN1086 SACHS . 

. 614037 

SKI2335 CLARK .... 

. 66225-66462 

SK2052 CLARK . 

. 1752 

SL115/16 BOSTON . 

. PWG11516R 

SN1086 SACHS . 

. 1697C 

SKI2426 EATON ... 

. 48290-48220 

SK2054 CLARK . 

. 2065 

SL115/16DEC POLARD .. 

. PWG11516R 

SN1086SA SACHS . 

. 614037 

SKI2723 CLARK .... 

. 45290-45221 

SK2055 CLARK . 

. 2756 

SL115/16DEC RHP . 

.PWG11516R 

SN1087 SACHS . 

. 2065 

SK13146 CLARK .... 

. 14138A 14276 

SK2056 CLARK . 

. 2063R 

SL11/8 BOSTON . 

.PWG118R 

SN11 SACHS . 

. PB21 

SKI3515 CLARK .... 

. 529X-522 

SK2057 CLARK . 

. 2063R 

SL11/8DEC POLARD . 

.PWG118R 

SN1104 SACHS . 

. 1568 

SKI3609 CLARK ... 

HM89449-HM89411 

SK20581 CLARK . 

. 208FF 

SL11/8DEC RHP . 

. PWG118R 

SIM 11 36 SACHS . 

. 1752 

SK14054 CLARK .... 

. 42690 

SK2059 CLARK . 

. 1562 

SL1/2 BOSTON . 

. PNR12R 

SN1167 SACHS . 

. 2065T 

SK14141 WHITE .... 

. 12580 

SK212 CLARK . 

. 212 

SL1/2EC POLARD . 

. PNR12R 

SN1171 SACHS . 

. 225518 

SK14701 EATON ... 

. JH211749 

SK21286 CLARK . 

... 29590-29520 

SL1/2EC RHP . 

. PNR12R 

SN1171 SACHS . 

. 225518 

SK14702 EATON ... 

. JH211710 

SK21683 CLARK . 

. 3577 

SL13/16 BOSTON . 

.PWG1316RM 

SN1178 SACHS . 

. 1377C 

SKI5208 CLARK .... 

. 758-752 

SK25900 CLARK . 

. HM89443 

SL13/16DEC POLARD .... 

.PWG1316RM 

SN1181 SACHS . 

. 1625 

SKI5387 CLARK .... 

... L432349 L432310 

SK26344 CLARK . 

. 3926 

SL13/16DEC RHP . 

.... PWG1316RM 

SN12 SACHS . 

. PB22 

SK16974 CLARK .... 

. 47686-47620 

SK2744 WABCO . 

. 88128 

SL13/16EC RHP . 

. PNR1316RM 

SN13 SACHS . 

. PB50B 

SKI6978 CLARK .... 

. 39585-39520 

SK30087 CLARK . 

. L44649 

SL13/4 BOSTON . 

.PWG134R 

SN1312EX SKF . 

.MSIM1312EL 

SKI7189 CLARK .... 

. 39580-39520 

SK32045 CLARK . 

. LM603012 

SL13/4DEC RHP . 

. PWG134R 

SN1313 SACHS . 

. D2065C 

SK20011 CLARK .... 

. 207SL 

SK35386 CHRYSL . 

. M802011 

SL13/8 BOSTON . 

. PWG138R 

SIM 1316 SACHS . 

. 2065C 

SK20013 CLARK .... 

. 308WB 

SK37530 CHRYSL . 

. M804010 

SL13/8DEC RHP . 

. PWG138R 

SN1331 SACHS . 

. 1562C 

SK20016 CLARK .... 

. 310L 

SK37792 CHRYSL . 

. LM102910 

SL13/8EC RHP . 

. PNR138R 

SN1341 SACHS . 

. W1505C 

SK20036 CLARK .... 

. 111TB 

SK37844 CHRYSL . 

. LM501349 

SL15/16DEC POLARD .... 

.PWG1516R 

SN1402 SACHS . 

. 2005C 

SK200B CLARK . 

. 308WB 

SK37845 CHRYSL . 

. LM501310 

SL15/16DEC RHP . 

. PWG1516B 

SN1425 SACHS . 

. F2065C 

SK20211 CLARK .... 

. J401640 

SK40106 CLARK . 

. 15590 

SL15/8 BOSTON . 

. PWG158R 

SN1439 SACHS . 

. FB1625C 

SK2031 CLARK . 

. 15120-15250X 

SK4429D166 WARNER . 

. 25877 

SL15/8DEC POLARD . 

.PWG158R 

SN1439SA SACHS . 

. 614038 

SK20310 CLARK .... 

. 342-332 

SK4429D167 WARNER . 

. 25820 

SL15/8DEC RHP . 

. PWG158R 

SIM 1451 SACHS . 

. G1697C 

SK20311 CLARK .... 

. 2788-2729 

SK446275 WARNER . 

. J361656 

SL16 SEALM . 

. NPS100RPC 

SN1454 SACHS . 

. DC2065C 

SK20312 CLARK .... 

. 2793-2729 

SK4573 CLARK . 

... 09081-09195 

SL17/16 BOSTON . 

.PWG1716R 

SIM 1456 SACHS . 

. CA02135C 

SK203121 CLARK . 

HM89449-HM89411 

SK4636 CLARK . 

... 09081-09195 

SL17/16DEC POLARD .... 

.PWG1716R 

SIM 1459 SACHS . 

. DC2065C 

SK203133 CLARK . 

. 495A-493D 

SK4911 CLARK . 

... 33275-33462 

SL17/16DEC RHP . 

. PWG1716R 

SN1461 SACHS . 

. F1505C 

SK203134 CLARK . 

... L225849 L225810 

SK5064 CLARK . 

... 12580-12520 

SL17/8DEC POLARD . 

.PWG178R 

SN1463 SACHS . 

. V1505C 

SK203138 CLARK . 

. 47687-47620 

SK5163 CLARK . 

. 15578 

SL17/8DEC RHP . 

. PWG178R 

SN1466 SACHS . 

. G1625C 

SK203139 CLARK . 

. 39585-39520 

SK6534 CLARK . 

... 28584-28521 

SL1DEC POLARD . 

. PWG1R 

SN1467 SACHS . 

. G02005C 

SK20314 CLARK .... 

. 1380-1328 

SK6848 CLARK . 

... 15120-15245 

SL1DEC RHP . 

. PWG1R 

SIM 1484 SACHS . 

. DA2255C 

SK20315 CLARK .... 

. 31593-31520 

SK6849 CLARK . 

... 15101-15245 

SL2 BOSTON . 

. PWG2R 

SN1488 SACHS . 

. 614018 

SK20316 CLARK .... 

. 02872 

SK70162 SPICER . 

. 2780 

SL21/4 BOSTON . 

.PWG214R 

SN1488 SACHS . 

. CC1705C 

SK20318 CLARK .... 

. 14137A 

SK7377 CLARK . 

... 13687-13621 

SL21/4DEC POLARD . 

.PWG214R 

SN1489 SACHS . 

. R1625C 

SK2032 CLARK . 

. 25580-25520 

SK7522 CLARK . 

... 13685-13621 

SL21/4DEC RHP . 

. PWG214R 

SN1490 SACHS . 

. PA1505C 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


TIMKEN 


Part tt/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/IVame 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

SN1491 SACHS . 

. R1B05C 

SN3719 

SACHS . 

. 614101 

SN55 SACHS . 

. F85706 

SP014FF HOOVER . 

. PWG78RS 

SN1493 SACHS . 

. FA2DB5C 

SN3726 

SACHS . 

. 614100 

SN56 SACHS . 

. 152016 

SP015FF HOOVER . 

.PWG1516RS 

SN1495 SACHS . 

. FB2065C 

SN3727 

SACHS . 

. 614028 

SN6012SA SACHS . 

. 614025 

SP10 SKF . 

. SPB58 

SN1498 SACHS . 

. PA 15050 

SN3728 

SACHS . 

. 614135 

SN6354 CM . 

. 15578 

SP100 SKF . 

. SPB1M 

SN15 SACHS . 

. PB50DHD 

SN3729 

SACHS . 

. 614125 

SN6355 CM . 

. 31520 

SP100FF HOOVER . 

. PWG1RS 

SN15 SACHS . 

. PB50D 

SN3734 

SACHS . 

. 614106 

SN655 SACHS . 

. 200CC 

SP103FF HOOVER . 

.... PWG1316RSM 

SN16 SACHS . 

. PB50E 

SN3752 

SACHS . 

. 614132 

SN6938 CM . 

. 25584 

SP104FF HOOVER . 

.PWG114RS 

SN1611 SACHS . 

. 225531 

SN3754 

SACHS . 

. DNA01577C 

SN6939 CM . 

. 25878 

SP106FF HOOVER . 

.PWG138RS 

SN1611 SACHS . 

. 225531 

SN3758 

SACHS . 

. 6408 

S116940 CM . 

. 31597 

SP107FF HOOVER . 

.PWG1716RS 

SN17 SACHS . 

. PB50F 

SN3759 

SACHS . 

. 614105 

SN6941 CM . 

. 25520 

SP108FF HOOVER . 

.PWG112RS 

SN1703 SACHS . 

. DP1B25C 

SN3766 

SACHS . 

. DNC01576C 

SN6942 CM . 

. 25821 

SP112FF HOOVER . 

.PWG134RS 

SN1705SA SACHS .... 

. 614013 

SN3767 

SACHS . 

. DND01576C 

SN6943 CM . 

. 31521 

SP115FF HOOVER . 

.PWG11516RS 

SN1709 SACHS . 

. FB02256C 

SN3768 

SACHS . 

. DNB01576C 

SN6944 CM . 

. 33462 

SP12 SKF . 

. SPB34 

SN 1714 SACHS . 

. FA01437C 

SN3769 

SACHS . 

. DNF01576C 

SN6945 CM . 

. 563 

SP14 SKF . 

. SPB78 

SN1714SA SACHS .... 

. 614014 

SN3769 

SACHS . 

. DNE01576C 

SN6947 CM . 

. 566 

SP158NR LEMPCO . 

. QBR23549 

SN1716SA SACHS .... 

. 614018 

SN3770 

SACHS . 

. DNE01576C 

SN6948 CM . 

. 41125 

SP203FF HOOVER . 

.PWG2316RS 

SN1723 SACHS . 

. FD02256C 

SN3770 

SACHS . 

. DNF01576C 

SN6949 CM . 

. 41286 

SP204FF HOOVER . 

.PWG214RS 

SN1725SA SACHS .... 

. 614009 

SN3772 

SACHS . 

. 614100 

SN75 SACHS . 

. F33126 

SP207FF HOOVER . 

.PWG2716RS 

SN1728 SACHS . 

. 614066 

SN3774 

SACHS . 

. 01496 

SN80 SACHS . 

. PB37 

SP5354 WABCO . 

. 497 

SN1729 SACHS . 

. 614017 

SN3776 

SACHS . 

. HN1719C 

SN81 SACHS . 

. PB38 

SP5355 WABCO . 

. 6466 

SN1733SA SACHS .... 

. 614020 

SN3777 

SACHS . 

. FC1723C 

SN9666 CM . 

. 36690 

SP5405 WABCO . 

. 46790 

SN1734SA SACHS .... 

. 614021 

SN3785 

SACHS . 

. 614080 

SN9695 CM . 

. 36620 

SP5406 WABCO . 

. 46720 

SN1737 SACHS . 

. 614079 

SN3794 

SACHS _ 

. 614136 

SNPC010RR FM . 

. SWPC10RR 

SP580101 THiOKL . 

. SP580101 

SN1738SA SACHS .... 

. 614040 

SN38 SACHS . 

. PB652 

SNPCD10RR FM . 

. GYA010RR 

SP706047X SPICER .... 

. 387A-382S 

SN1739SA SACHS .... 

. 614023 

SN3819 

SACHS . 

. 614033 

SNPS008RR FM . 

. SNPS8RR 

SP713 GM . 

. 663A 

SN1740 SACHS . 

. 614016 

SN3822 

SACHS . 

. 613006 

SNPS008RR FM . 

. GYA008RRB 

SP73F TRIMPH . 

. 305AG 

SN1740SA SACHS .... 

. 614016 

SN3830 

SACHS . 

. 614031 

SNPS008RR FM . 

. GYA8RRB 

SP73G TRIMPH . 

. 306TB 

SN1741 SACHS . 

. 614126 

SN3831 

SACHS . 

. TO1710 

SNPS010RR FM . 

. SNPS10RR 

SP75G TRIMPH . 

. 206WB 

SN1743 SACHS . 

. 614030 

SN3834 

SACHS . 

. 614090 

SNPS010RR FM . 

. GYA010RRB 

SP75J TRIMPH . 

. 208 

SN1744 SACHS . 

. 614108 

SN3837 

SACHS . 

. 614143 

SNPS010RRN FM . 

. SNPS10RR 

SP8 SKF . 

. SPB12 

SN1745 SACHS . 

. 614050 

SN3837 

SACHS . 

. 614200 

SNPS010RRN FM . 

. GYA10RRB 

SP8915 WABCO . 

. HH221442 

SN 1746SA SACHS .... 

. 614089 

SN3838 

SACHS . 

. 614136 

SNPS012RR FM . 

. SNPS12RR 

SP8916 WABCO . 

. HH221410 

SN1747SA SACHS .... 

. 614069 

SN3838 

SACHS . 

. 614133 

SNPS012RR FM . 

. GYA012RRB 

SP9037 WABCO . 

. 207S 

SN1748 SACHS . 

. 614073 

SN3841 

SACHS . 

. 614029 

SNPS012RRN FM . 

. SNPS12RR 

SP9832 WABCO . 

. 36690 

SN1748 SACHS . 

. 614043 

SN3847 

SACHS . 

. 614052 

SNPS014RR FM . 

. SNPS14RR 

SP9833 WABCO . 

. 36620 

SN1750 SACHS . 

. 619001 

SN3848 

SACHS . 

. FI1709C 

SNPS014RR FM . 

. GYA014RRB 

SPB1 FM . 

. SPB1 

SN 1751 SACHS . 

. 619002 

SN3849 

SACHS . 

. FI1709C 

SNPS014RRN FM . 

. SNPS14RR 

SPB114 FM . 

. SPB114 

SN1752SA SACHS .... 

. 614060 

SM38B1 

SACHS _ 

. 614077 

SNPS015RR FM . 

. SNP015RR 

SPB12 FM . 

. SPB12 

SN1753SA SACHS .... 

. 614062 

SN39 SACHS . 

. PB656 

SNPS015RR FM . 

. GYA015RRB 

SPB1/2N FM . 

. SPB12 

SN1754 SACHS . 

. 614061 

SN39611 SACHS . 

. 614025 

SNPS100RR FM . 

. SNPS100RR 

SPB1M FM . 

. SPB1M 

SN1756SA SACHS .... 

. 614054 

SN39687 SACHS . 

. FI1710C 

SNPS100RR FM . 

. GYA100RRB 

SPB1M FM . 

. SPB1 

SN 18 SACHS . 

. PB50G 

SN39694 SACHS . 

. 614012 

SNPS102RR FM . 

. SNPS102RR 

SPB1N FM . 

. SPB1M 

SN19 SACHS . 

. PB50H 

SN39756 SACHS . 

. FI1709C 

SNPS102RR FM . 

. GYA102RRB 

SPB34 FM . 

. SPB34 

SN20 SACHS . 

. PB50J 

SIV-lIl SACHS _ 

. 105SSI 

SNPS103RR FM . 

. SNPS103RR 

SPB34 FM . 

. PB 3:4 

SN23 SACHS . 

. FC65662 

SN4172 

CM . 

. 66212 

SNPS103RR FM . 

. GYA103RRB 

SPB58 FM . 

. SPB58 

SN24 SACHS . 

. FC65354 

SN4192 

CM . 

. 748S 

SNPS103RR2 FM . 

... SNPS103RRA 

SPB58 FM . 

. PB 5:8 

SN26 SACHS . 

. PB70 

SN4193 

CM . 

. 77375 

SNPS104RR FM . 

. SNPS104RR 

SPB5/8N FM . 

. SPB58 

SN29 SACHS . 

. PB74 

SN4194 

CM . 

. 77675 

SNPS104RR FM . 

. GYA104RRB 

SPB78 FM . 

. SPB78 

SN30 SACHS . 

. PB75 

SN4223 

CM . 

. 525 

SNPS106RR FM . 

. SNPS106RR 

SPB7/8N FM . 

. SPB78 

SN31 SACHS . 

. PB76 

SN4240 

CM . 

. 42620 

SNPS106RR FM . 

. GYA106RRB 

SPH012FF HOOVER . 

. PWG34R 

SN311GUVR SKF . 

.... MSN 1311GELR 

SN4241 

CM . 

. 42687 

SNPS107RR FM . 

. SNPS107RR 

SPH013FF HOOVER . 

.PWG1316R 

SN31471 SACHS . 

. 614129 

SN4242 

CM . 

. 72188C 

SNPS107RR FM . 

. GYA107RRB 

SPH014FF HOOVER . 

. PWG78R 

SN314GUVR SKF . 

.... MSN 1314GELR 

SN4243 

CM . 

. 663A 

SNPS108RR FM . 

. SNPS108RR 

SPH015FF HOOVER . 

.PWG1516R 

SN31845 SACHS . 

.VW1006C 

SN4268 

CM . 

. 17520 

SNPS108RR FM . 

. GYA108RRB 

SPH100FF HOOVER . 

. PWG1R 

SN31846 SACHS . 

. 614015 

SN4.3 SACHS . . 

. F85265 

SNPS20RR FM . 

. SNPS20RR 

SPH101FF HOOVER . 

.PWG1116RM 

SN32 SACHS . 

. PB77 

SN4325 

CM . 

. 78225C 

SNPS20RR FM . 

. GYAE20RRB 

SPH102FF HOOVER . 

.PWG118R 

SN33 SACHS . 

. FC65446 

SN4372 

CM . 

. 14124 

SNPS25RR FM . 

. SNPS25RR 

SPH103FF HOOVER . 

.PWG1316RM 

SN3329 SACHS . 

. 614113 

SN4386 

GM . 

. 15520 

SNPS25RR FM . 

. GYAE25RRB 

SPH104FF HOOVER . 

.PWG114R 

SN33603 SACHS . 

. 614011 

SM4495 

CM . 

. 31593 

SNPS30RR FM . 

. SNPS30RR 

SPH106FF HOOVER . 

.PWG138R 

SN34 SACHS . 

. PB79 

SN45 SACHS . 

. 101SS 

SNPS30RR FM . 

. GYAE30RRB 

SPH107FF HOOVER . 

.PWG1716R 

SN35 SACHS . 

. PB286 

SN46 SACHS . 

. 102CC 

SNPS35RR FM . 

. SNPS35RR 

SPH108FF HOOVER . 

.PWG112R 

SN37 SACHS . 

. PB651 

SI\I46 SACHS . 

. 102SS 

SNPS35RR FM . 

. GYAE35RRB 

SPH109FF HOOVER . 

.PWG1916R 

SN3709 SACHS . 

. VV1718C 

SN47 SACHS . 

. 201CC 

SNPS40RR FM . 

. SNPS40RR 

SPH110FF HOOVER . 

.PWG158R 

SN3710 SACHS . 

. FA01437C 

SN48 SACHS . 

. 202SS 

SNPS40RR FM . 

. GYAE40RRB 

SPH1111 HOOVER . 

. PWG11116R 

SN3711 SACHS . 

. FA01437C 

SI\I49 SACHS . 

. 203FF 

SOA194000 SUBARU ... 

. 207LO 

SPH111FF HOOVER . 

.PWG11116R 

SN3715 SACHS . 

. FI1708C 

SN54 SACHS . 

. HK1210 

SP012FF HOOVER . 

. PWG34RS 

SPH112FF HOOVER . 

.PWG134R 


Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

Part it/Name 

Timken 

SPH113FF HOOVER . 

. PWG11316R 

SQ208102 CONBRG . 

. DS208TTC 

ST1439 PRFCTN . 

. FB1625C 

ST2007 me . 

. 3984 

SPH114FF HOOVER . 

.PWG178R 

SQ208102 GULF . 

. DS208TTC 

ST1439SA PRFCTN . 

. 614038 

ST2007A iHC . 

. 3984 

SPH115FF HOOVER . 

.PWG11516R 

SQ208102 JAF . 

. DS208TTC 

ST1450 PRFCTN . 

. IB2255C 

ST2008A IHC . 

. 3984-3925 

SPH200FF HOOVER . 

. PWG2R 

SQ208102X CONBRG .... 

. DS208TTF 

ST1456 PRFCTN . 

. CA02135C 

ST2009 IHC . 

. 28584-28521 

SPH203FF HOOVER . 

. PWG2316R 

SQ208102X GULF . 

. DS208TTF 

ST1458 PRFCTN . 

. I2005C 

ST201 PRFCTN . 

. PB38 

SPH204FF HOOVER . 

. PWG214R 

SQ208102X JAF . 

. DS208TTF 

ST1459 PRFCTN . 

. DC2065C 

ST2010 me . 

. 28584 

SPNR112RS FM . 

. SPNR112RS 

SQ209104 CONBRG . 

. DS209TTC 

ST1472 PRFCTN . 

. FC2255C 

ST2011 me . 

. 29585-29520 

SPNR112RS FM . 

. YAS1 1/2 

SQ209104 GULF . 

. DS209TTC 

ST1476 PRFCTN . 

. IA2005C 

ST2012 me . 

. 29585 

SPNR112RS FM . 

. SAS1 1/2 

SQ209104 JAF . 

. DS209TTC 

ST1477 PRFCTN . 

. I2135C 

ST2015 me . 

. 39585-39520 

SPNR1142RS FM . 

. SPNR1142RS 

SQ210102 JAF . 

. DS210TTB 

ST1489 PRFCTN . 

. R1625C 

ST2015A IHC . 

. 39585-39520 

SPNR1142RS FM . 

. YAS1 1/4S 

SR1559TV REXNOR . 

. SR1559TV 

ST1509 PRFCTN . 

. 2505T 

ST2016 me . 

. 39585 

SPNR114RS FM . 

. SPNR114RS 

SR2448 WABCO . 

. 207FF 

ST15/16 BOSTON . 

. TNR1516RM 

ST2016A iHC . 

. 39585 

SPNR114RS FM . 

. YAS1 1/4 

SR3685 WABCO . 

. 34306 

ST1600 PRFCTN . 

. V1505C 

ST2017 me . 

. 39590-39520 

SPNR114RS FM . 

. SAS1 1/4 

SR8751 WABCO . 

. 390 

ST1602 PRFCTN . 

. F1505C 

ST2017A iHC . 

. 39590-39520 

SPNR118RS FM . 

. SPNR118RS 

SR8752 WABCO . 

. 18720 

ST1603 PRFCTN . 

. G1625C 

ST2018 me . 

. 39590 

SPNR118RS FM . 

. YAS1 1/8 

SR8753 WABCO . 

. 18790 

ST1623 PRFCTN . 

. 614018 

ST2018A iHC . 

. 39590 

SPNR12RS FM . 

. SPNR12RS 

SR8754 WABCO . 

. 368 

ST1623SA PRFCTN . 

. 614018 

ST2019 me . 

. 42688-42620 

SPNR12RS FM . 

. YAS 1/2 

SR90514 SKF . 

. W585Q 

ST1624 PRFCTN . 

. PB50F 

ST202 iHC . 

. 209BB 

SPNR12RS FM . 

. SAS 1/2 

SR906 BREMEN . 

. QBR23549 

ST1636 PRFCTN . 

. PB50G 

ST2020 me . 

. 42688 

SPNR1316RSM FM . 

.. SPNR1316RSM 

SR90614 SKI . 

. QBR23549 

ST1639 PRFCTN . 

. 200531 

ST2021 me . 

. 47686-47620 

SPNR1316RSM FM . 

. YAS1 3/16 

SR910 SKF . 

. QBR23549 

ST1642 PRFCTN . 

. 206F 

ST2022 IHC . 

. 47686 

SPNR1316RSM FM . 

. SAS1 3/16 

SRA160 HYATT . 

. J322080 

ST1653 PRFCTN . 

. 205FF 

ST2023A IHC . 

. 2785-2720 

SPNR138RS FM . 

. SPNR138RS 

SRA5304 FM . 

. SRA5304 

ST1655 PRFCTN . 

. 202S 

ST2024A iHC . 

. 2785 

SPNR138RS FM . 

. YASR1 3/8 

SRA5304 SKF . 

. SRA5304 

ST1670 PRFCTN . 

. 306SS 

ST2025 IHC . 

. 395-394A 

SPNR1716RS FM . 

. SPNR1716RS 

SRA5304VSR37 SKF . 

. SRA5304 

ST1671 PRFCTN . 

. 305SS 

ST2026 IHC . 

. 395 

SPNR1716RS FM . 

. YAS1 7/16 

SS62042RS CONBRG .... 

. 204FF 

ST1672 PRFCTN . 

. 206FF 

ST2028 IHC . 

. 3196 

SPNR1716RS FM . 

. SAS1 7/16 

SSP14E SEALM . 

. SPB78 

ST1673 PRFCTN . 

. DA2255C 

ST2034 IHC . 

. 2689 

SPNR1RS FM . 

. SPNR1RS 

SSP16E SEALM . 

. SPB1M 

ST1708 PRFCTN . 

. FA02256C 

ST2035 IHC . 

. 3577-3525 

SPNR1RS FM . 

. YAS1 

ST1 BOSTON . 

. TNR1R 

ST1709 PRFCTN . 

. FB02256C 

ST2035A iHC . 

. 3577-3525 

SPNR1RS FM . 

. SAS1 

ST1000 PRFCTN . 

. 614111 

ST1710 PRFCTN . 

. F02256C 

ST2036 IHC . 

. 3577 

SPNR34RS FM . 

. SPNR34RS 

ST1001 PRFCTN . 

. 614073 

ST 1711 PRFCTN . 

. GL2005C 

ST2036A iHC . 

. 3577 

SPNR34RS FM . 

. YAS3/4 

ST1003B PRFCTN . 

. 2375F 

ST 1714 PRFCTN . 

. FA01437C 

ST2037 IHC . 

. 368A-362A 

SPNR58RS FM . 

. SPNR58RS 

ST112 PRFCTN . 

. 102CC 

ST1714SA PRFCTN . 

. 614014 

ST204 iHC . 

. 1207TB 

SPNR58RS FM . 

. YAS 5/8 

ST1136 PRFCTN . 

. 1752 

ST17/16 BOSTON . 

. TNR1716R 

ST204 PRFCTN . 

. 204SS 

SPNR58RS FM . 

. SAS 5/8 

ST 11/4 BOSTON . 

. TNR114R 

ST1722 PRFCTN . 

. 614017 

ST2040 me . 

. 497 

SPNR78RS FM . 

. SPNR78RS 

ST115 PRFCTN . 

. F85706 

ST1723 PRFCTN . 

. FD02256C 

ST2041 me . 

. 497-493 

SPNR78RS FM . 

. YAS7/8 

ST1173 PRFCTN . 

. 275928 

ST1726 PRFCTN . 

. IB02135C 

ST2042 IHC . 

. 5760-5735 

SP010454 LUF . 

. 99600-99100 

ST 11/8 BOSTON . 

. TNR118R 

ST1728 PRFCTN . 

. 614007 

ST2043 IHC . 

. 5760 

SPR1304 HUCO . 

. 387A 

ST1/2 BOSTON . 

. TNR12R 

ST1729 PRFCTN . 

. 614017 

ST2044 IHC . 

. 47490-47420 

SPR1305 HUCO . 

. 382 

ST1201C PRFCTN . 

. F2065C 

ST1735 PRFCTN . 

. GD2505C 

ST2045 IHC . 

. 47490 

SPR2120 HUCO . 

. 39580 

ST1202C PRFCTN . 

. FA2255C 

ST17385A PRFCTN . 

. 614040 

ST2047 IHC . 

. 26882 

SQ108100 CONBRG .... 

. DC208TTC 

ST123 PRFCTN . 

. PB21 

ST1738SA PRFCTN . 

. 614040 

ST2048 IHC . 

. 14138A-14274 

SQ108100 GULF . 

. DC208TTC 

ST124 PRFCTN . 

. PB22 

ST1739SA PRFCTN . 

. 614023 

ST2049 IHC . 

. 14138A 

SQ108100 JAF . 

. DC208TTB 

ST127 PRFCTN . 

. 203FF 

ST1743 PRFCTN . 

. 614030 

ST204A IHC . 

. 1207TB 

SQ108102 CONBRG .... 

. DC208TTB 

ST129 PRFCTN . 

. 152016 

ST1744 PRFCTN . 

. 614108 

ST205 me . 

. 207 

SQ108102 GULF . 

. DC208TTB 

ST1300 PRFCTN . 

. 205S 

ST1745 PRFCTN . 

. 614050 

ST2050 me . 

. 3782-3720 

SQ108102X CONBRG .. 

. DC208TTD 

ST1301 PRFCTN . 

. 7109 

ST1746SA PRFCTN . 

. 614089 

ST2051 me . 

. 3782 

SQ108102X GULF . 

. DC208TTD 

S11302 me . 

. J281664 

ST1747SA PRFCTN . 

. 614069 

ST2052 IHC . 

. 26884-26822 

SQ108102X JAF . 

. DC208TTD 

ST1307 IHC . 

. J321664 

ST1748 PRFCTN . 

. 614043 

ST2053 IHC . 

. 26884 

SQ111108 CONBRG .... 

. DC211TTC 

ST1308 IHC . 

. J321640 

ST1750 PRFCTN . 

. 619001 

ST2054 IHC . 

. 14130-14274 

SQ111108 GULF . 

. DC211TTC 

ST1309 IHC . 

. J321648 

ST1751 PRFCTN . 

. 619002 

ST2055 IHC . 

. 14130 

SQ111108 JAF . 

. DC211TTC 

ST1313C PRFCTN . 

. D2065C 

ST1752SA PRFCTN . 

. 614060 

ST2056 IHC . 

. 594A-592A 

SQ1208014 CONBRG .. 

. DS208TTH 

ST 1314 IHC . 

. J281632 

ST1753 PRFCTN . 

. 614062 

ST2057 IHC . 

. 594A 

SQ1208014 GULF . 

. DS208TTH 

ST 1315 IHC . 

. J281640 

ST1753SA PRFCTN . 

. 614062 

ST2058 IHC . 

. 594-592A 

SQ1208014 JAF . 

. DS208TTH 

ST 13/16 BOSTON . 

.... TNR1316RM 

ST1754 PRFCTN . 

. 614061 

ST2059 IHC . 

. 594 

SQ1208102 CONBRG .. 

. DS208TTI 

ST1316C PRFCTN . 

. 2065C 

ST2000 IHC . 

. 394A 

ST205A IHC . 

. 207 

SQ1208102 GULF . 

. DS208TTI 

ST1318C PRFCTN . 

. 2065T 

ST2000 PRFCTN . 

. 614062 

ST205A MACK . 

. 207 

SQ1208102 JAF . 

. DS208TTI 

ST 1319 IHC . 

. J361648 

ST2001 IHC . 

. 399A 

ST2060 me . 

. 3585-3525 

SQ1211108 CONBRG .. 

. DS211TTD 

ST1320 IHC . 

. J361664 

ST2001A me . 

. 399A 

ST2061 me . 

. 3585 

SQ1211108 GULF . 

. DS211TTD 

ST1326C PRFCTN . 

. 2005C 

ST2002 IHC . 

. 495-493 

ST2062 IHC . 

. 39581-39520 

SQ1211108 JAF . 

. DS211TTD 

ST1331 PRFCTN . 

. 1562C 

ST2003 IHC . 

. 495 

ST2063 IHC . 

. 39581 

SQ208100 CONBRG .... 

. DS208TTD 

S11341C PRFCTN . 

. W1505C 

ST2004 IHC . 

. 529-522 

ST2064 IHC . 

. 342A-332 

SQ208100 GULF . 

. DS208TTD 

ST1346C PRFCTN . 

. C1697C 

ST2004A iHC . 

. 3578-3525 

ST2065 IHC . 

. 342A 

SQ208100X CONBRG .. 

. DS208TTG 

ST 13/8 BOSTON . 

. TNR138R 

ST2005 IHC . 

. 3578 

ST2069 IHC . 

. 25584 

SQ208100X GULF . 

. DS208TTG 

ST138 PRFCTN . 

. 201CC 

ST2005A IHC . 

. 3578 

ST207 me . 

. 204 

sn?nainnx .iaf . 

nSPflRTTfi 

ST 139 PRFCTN 

miss 

ST?nnfiA mn 

3984-3929 

ST?n7n me. 

7RRR4-7RR71 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


Part #/Name Timken 

Part #/Name Timken 

Part #/Name Timken 

Part it/Name Timken 

ST2071 !HC . 2793 

ST2072 iHC . 2793-2720 

ST2135 IHC . 14131 

ST2135I PRFCTN . 12135C 

ST261XS5 IHC . 202AG 

ST262 iHC . 203AB 

ST40D2 PRFCTN . GD2005C 

ST4003 PRFCTN . DB2255C 

ST2073 IHC . 3994 

ST2074 IHC . 3994-3925 

ST2075 IHC . 2788-2729 

ST2076 IHC . 557A-553X 

ST2077 IHC . 557A 

ST2136 IHC . 14131-14276 

ST2137 IHC . 495 492A 

ST2138 IHC . 3984-3920 

ST2139 IHC . 3984 

ST213X IHC . 206WB 

ST262XS5 IHC . 203AB 

ST263 iHC . 206SL 

ST264 IHC . 21 OS 

ST265 IHC . 211TB 

ST266 IHC . 211L 

SI4036 PRFCTN . DP1625C 

SI UK)/ PRFCTN . DP1625C 

ST40D8 PRFCTN . R1605C 

ST4010 PRFCTN . R1625C 

ST4012 PRFCTN . VW1006C 

ST2078 IHC . 559-552A 

ST2079 IHC . 559 

ST207SX5 IHC . 204 

ST208 HYSTER . 205S 

ST208 IHC . 205S 

ST2080 IHC . 559-553X 

ST2081 IHC . 580 

ST2082 IHC . 580-572 

ST2085 IHC . 3994-3920 

ST2087 IHC . 29680 

ST2088 IHC . 29580 29620 

ST213Y IHC . 206WB 

ST215 iHC . 208 

ST216 IHC . 208S 

ST2161 IHC . 47820 

ST2162 IHC . 47890 

ST2167 IHC . 25821 

ST2168 IHC . 36620 

ST2170 IHC . 5595 

ST2175 IHC . 29675 

ST2176 IHC . 29630 

ST2178 IHC . 496 

ST267 IHC . 21 IS 

ST268 IHC . 211SL 

ST269 IHC . 212 

ST269A IHC . 212 

ST271 IHC . 212S 

ST271A IHC . 212S 

ST272 iHC . 212SL 

ST278 IHC . 1210AG 

ST279A IHC . 1211 AG 

ST286 IHC . 303BB 

ST286 PRFCTN . PB286 

ST4017 PRFCTN . F01757C 

ST4018 PRFCTN . FB2065C 

ST4024 PRFCTN . FA01337C 

ST4024SA PRFCTN . 614013 

ST4025 PRFCTN . FC65354 

ST4026 PRFCTN . 614144 

ST4027 PRFCTN . 614047 

ST4028 PRFCTN . 614028 

ST4029 PRFCTN . 614049 

ST4030 PRFCTN . PB77 

ST4031 PRFCTN . F01267C 

ST208A MACK . 207 

ST208B IHC . 205S 

ST2090 IHC . 42376-42584 

ST2091 IHC . 42376 

ST2092 IHC . 68450 

ST2093 IHC . 68450-68712 

ST2094 IHC . 68462 

ST2095 IHC . 68462-68712 

ST2096 IHC . 29685 

ST2097 IHC . 29685-29620 

ST2180 IHC . 34274 

ST2182 IHC . 33275 

ST2187 IHC . HM212047 

ST2194 IHC . 390A 

ST2196 IHC . 581 

ST2198 IHC . 582 

ST22D IHC . 1310AG 

ST221 IHC . 1311AG 

ST223 IHC . 1214AG 

ST223A IHC . 1214AG 

ST287 IHC . 304WB 

ST288 IHC . 305AG 

ST289 IHC . 305L 

ST29D iHC . 306L 

ST291 IHC . 307TB 

ST292 IHC . 307L 

ST293 IHC . 309 

ST294 IHC . 309L 

ST295 IHC . 310 

ST296 iHC . 310L 

ST4033 PRFCTN . FC65354 

ST404 IHC . 304L 

ST4041 PRFCTN . PB76 

ST4047 PRFCTN . 614047 

ST4048 PRFCTN . 614048 

ST4049 PRFCTN . 614049 

ST405 IHC . 311L 

ST4052 PRFCTN . 614052 

ST4054 PRFCTN . 614054 

ST4063 PRFCTN . 614063 

ST2098 IHC . 42687 

ST225 IHC . 205BB 

ST297 IHC . 311TB 

ST407 iHC . N307L0E 

ST2099 IHC . 42687-42620 

ST210 IHC . 1306TB 

ST2104 IHC . 495 

ST2105 PRFCTN . 614009 

ST2105SA PRECTN . 614009 

ST21D6 IHC . 596-592A 

ST2256F PRFCTN . F02256C 

ST2256FA PRFCTN . FA02256C 

ST2256FB PRFCTN . FN2255C 

ST2256FC PRFCTN . FC02256C 

ST2256FD PRFCTN . FD02256C 

ST225A IHC . 205BB 

ST298 iHC . 313 

ST299 iHC . 8603 

ST3000 PRFCTN . 6408 

ST30D5 IHC . 108TB 

ST305 IHC . 1313AG 

ST306 IHC . 1315BB 

ST4070 PRFCTN . 614070 

ST4085 PRFCTN . 614085 

ST409 IHC . 1311AGL 

ST415 IHC . 205SL 

ST415B IHC . 205SL 

ST429 IHC . 206WB 

ST2107 IHC . 596 

ST2107 PRFCTN . 613010 

ST2109 PRFCTN .VW1729 

ST211 IHC . 206S 

ST2110 IHC . HM212049 

ST2111 IHC . HM212049-HM212011 

SI2112 me . 47678 

ST2113 IHC . 47678-47620 

ST2114 IHC . 495A 

ST2115 IHC . 495A 492A 

SI211G me . 3980 

ST225AT IHC . 205BB 

ST225B IHC . 205BB 

ST225BXS5 IHC . 205BB 

ST225Y IHC . 205BB 

ST227 IHC . 1212AG 

ST227A IHC . 1212AG 

ST227B IHC . 1212AG 

ST232 IHC . 306SL 

ST234 IHC . 208SL 

ST235 IHC . 308WB 

ST235T IHC . 308WB 

ST308 IHC . 202S 

ST317 IHC . 302S 

ST322 IHC . 8503 

ST326 IHC . 20IS 

ST327 IHC . 204S 

ST330 iHC . 302AG 

ST331 IHC . 307SL 

ST334 iHC . 211SS 

ST335 iHC . 212SS 

ST335A IHC . 212SS 

ST3/4 BOSTON . TNR34R 

ST434A IHC .DS209TTRE 

ST436 iHC . 308WB 

ST441 iHC . 204 

ST50D iHC . N309L 

SI 1:030 PRFCTN . VW1339C 

ST5002 PRFCTN . VW1339C 

ST5005 PRFCTN . VV1718C 

ST5006 PRFCTN . 614028 

ST5007 PRFCTN . VV1250C 

ST5008 PRFCTN . TR1714 

ST5009 PRFCTN . TR1716 

ST2116 PRFCTN . 614015 

ST2117 IHC . 3980-3920 

ST2117SA PRFCTN . 614021 

ST2118 IHC . 25580 

ST212 IHC . 1206AG 

ST2120 IHC . 33287 

ST2120 PRFCTN . 614022 

ST2121 IHC . 33287-33462 

ST2122 IHC . 3767 

ST236 IHC . 308L 

ST240 IHC . 306S 

ST241 IHC . 306TB 

ST243 IHC . 2D9L 

ST243A IHC . 2D9L 

ST244 IHC . 8505 

ST246 IHC . 2D6L 

ST247 IHC . 207L 

ST25D0 IHC . J402064 

ST343 IHC . 1211L 

ST343A IHC . 1211L 

ST348 IHC . 305S 

ST349 iHC . 305SL 

ST351 iHC . 308S 

ST352 iHC . 308SL 

ST353 iHC . 309S 

ST354 iHC . 309SL 

ST360 IHC . 207S 

ST5010 PRFCTN . 1773 

ST5012 PRFCTN . 614001 

ST5013 PRFCTN . 614004 

ST5014 PRFCTN . T01710 

ST5016 PRFCTN . 207 

ST5019 PRFCTN . 614012 

ST5026 PRFCTN . OP1709C 

ST5027 PRFCTN . 0P1712C 

ST5028 PRFCTN . AU1715C 

ST2122 PRFCTN . 614031 

ST2123 IHC . 3767-3720 

ST2124 IHC . 368S 

ST2124 PRFCTN . 614033 

ST2125 IHC . 368S-362A 

ST2128 IHC . 25580-25520 

ST2505GD PRFCTN . GD2505C 

ST2505GE PRFCTN . GE2505C 

ST2507 IHC . J401664 

ST2547 WHITE . 453X 

ST256 IHC . 208L 

ST256GD iHC . 208L 

ST36D3 PRFCTN . 614011 

ST361 IHC . 207SL 

ST366 IHC . 307S 

ST378 IHC . 204L 

ST379 IHC . 204SL 

ST38D IHC . 205L 

ST5030 PRFCTN . MG1716 

ST5031 PRFCTN . FI1710C 

ST5032 PRFCTN . FI1709C 

ST5036 PRFCTN . FI1708C 

ST5039 PRFCTN . 01576 

ST5040 PRFCTN . DNA01577C 

ST2129 IHC . 34306 

ST213 IHC . 206WB 

ST259 IHC . 200AB 

ST259XS5 IHC . 200AB 

ST380B IHC . 205L 

ST382 iHC . 210L 

ST5041 PRFCTN . 1573 

ST5042 PRFCTN . 613002 

ST2130 IHC . 34306-34478 

ST2133 IHC . LM 814849 

ST2134 IHC .LM814849-LM814810 

ST260 IHC . 201AB 

ST260XS5 IHC . 201AB 

ST261 IHC . 202AG 

ST391 IHC . 1213SL 

ST4000 PRFCTN . PA1505C 

ST40D1 PRFCTN . F1625C 

ST5043 PRFCTN . 614001 

ST5053 PRFCTN . 614053 

ST5054 PRFCTN . 614054 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


Part ft/Name 

Timken 

Part ft/Name 

Timken 

Part ft/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

SV5000 WABCO . 

. HH221410 

SY1716TM SKF . 

. SPNR1716RS 

SYP1062 SKF . 

. P72RS 

T127 FM . 

. TRK127 

SV5001 WABCO . 

. HH221447 

SY2D7 SKF . 

.PWG271BRS 

SYP107 SKI . 

. P72RS 

T127F FM . 

. TRK127F 

SV8768 WABCO . 

. 39520 

SY207TM SKF . 

. PWG271BRS 

SYP1072 SKF . 

. P72RS 

T127G FM . 

. TRK127G 

SV8769 WABCO . 

. 39590 

SY2716TM SKF . 

. PWG271BRS 

SYP12 SKF . 

. P47RS 

T12903 CASE . 

. DC208TT 

SV9D WABCO . 

. HH221410 

SY27/16TM SKF . 

. PWG271BRS 

SYP122 SKF . 

.PWG34RS 

T130 FM . 

. TRK130 

SVP3783 WABCO . 

. L44610 

SY34TM SKF . 

.PWG34RS 

SYP14 SKI . 

. P52RS 

T132 FM . 

. TRK132 

SVP3784 WABCO . 

. L44643 

SY3/4TM SKF . 

.PWG34RS 

SYP142 SKF . 

. P52RS 

T133 FM . 

. TRK133 

SW9651S CASE . 

. 15101 

SY4625 FORD . 

. M1205EL 

SYP15 SKF . 

. P52RS 

T138 GERL/N . 

. 563 

SWPS108GR FM . 

.SWPS108GR 

SY58TM SKF . 

. SPNR58RS 

SYP152 SKF . 

. P52RS 

T139 FM . 

. TRK139 

SWPS108TR FM . 

.SWPS108TR 

SY78TM SKF . 

. SPNR78RS 

T00084665 FWD . 

. 575 

T140 FM . 

. TRK140 

SX1 DODGE . 

.PWG1RS 

SYH104AFM SKF . 

. PNR1142R 

T00093346 FWD . 

. 39520 

T141 FM . 

. TRK141 

SX12 DODGE . 

. NPS008RRC 

SYH104FMA SKF . 

.IMPS 103PRCC 

T00093397 FWD . 

. HM212010 

T14116 CASE . 

. DC208TT 

SX12 DODGE . 

. IMPS008RRC 

SYFI111/16WM SKF ... 

.PWG11116R 

T00093398 FWD . 

. HM212044 

114134 GERL/N . 

. 68462 

SX15/16 DODGE . 

.PWG151BRS 

SYH11/16WM SKF . 

.PWG1116RM 

T00093399 FWD . 

. 639 

114136 GERL/N . 

. 68712 

SX1516 DODGE . 

. P52RS 

SYH11/2WM SKF . 

. PWG112R 

T00093400 FWD . 

. 394A 

114136 GERL/N . 

. 795 

SX3/4 DODGE . 

.PWG34RS 

SYH114AFM SKF . 

. PNR1142R 

T00093402 FWD . 

. 382 

11413/ GERL/N . 

. 792 

SX34 DODGE . 

. P47RS 

SYH114FM SKF . 

. PWR114R 

T00093407 FWD . 

. 39585 

T14143 GERL/N . 

. 850 

SX34 DODGE . 

.PWG34RS 

SYH11/4FM SKF . 

. PNR114R 

T00093409 FWD . 

. 59200 

T14144 GERL/N . 

. 832 

SX7/8 DODGE . 

.PWG78RS 

SYH114FMA SKF . 

. PWR1142R 

T00555155 MAZDA .... 

. 205FF 

114196 GERL/N . 

. 99550 

SX78 DODGE . 

. P52RS 

SYH11/4WM SKF . 

. PWG114R 

1312A MBC . 

.WPCH102C 

11419/ GERIIN . 

. 932 

SXB1 DODGE . 

. PWG1R 

SYH115/16WM SKF ... 

.PWG1151BR 

T02063 FM . 

. 613008 

114198 GERL/N . 

. 938 

SXB1/2 DODGE . 

. PNR12R 

SYH118FM SKF . 

. PWR118R 

T0553174 FtENALT . 

. PB37 

T14381A COCKSH . 

. HM807046 

SXB12 DODGE . 

. NPS008RRC 

SYH11/8WM SKF . 

. PWG118R 

T0620423 RENALT . 

. 204FF 

T145 FM . 

. TRK145 

SXB12 DODGE . 

. PNR12R 

SYH12FM SKF . 

. PWR12R 

T0725237 RENALT . 

. 614023 

T145A FM . 

. TRK145A 

SXB15/16 DODGE .... 

. PWG1516R 

SYH13/16FM SKF . 

. PNR1316RM 

T1000 FM . 

. TRK1000 

T146 FM . 

. TRK146 

SXB1516 DODGE . 

. PWG1516R 

SYH1316FM SKF . 

. PIMR1316RM 

T1000AUX FM . 

... TRK1000AUX 

T147 FM . 

. TRK147 

SXB1516 DODGE . 

. P52R 

SYH1316WM SKF . 

. PWG131BR 

11010 GERL/N . 

. 41286 

T148 FM . 

. TRK148 

SXB2 DODGE . 

. PWG2R 

SYH13/16WM SKF . 

. PWG131BR 

T1012BRR MRC . 

. WPS012GRC 

T149 FM . 

. TRK149 

SXB3/4 DODGE . 

.PWG34R 

SYH13/4WM SKF . 

. PWG134R 

T1014BZZ MRC . 

.WPS014GPC 

T149AUX FM . 

. TRK149AUX 

SXB34 DODGE . 

.PWG34R 

SYH138FM SKF . 

. PIMR138R 

T10175 CASE . 

. 2631 

T152 FM . 

. TRK152 

SXB34 DODGE . 

. P47R 

SYH13/8FM SKF . 

. PNR138R 

T10178 CASE . 

. 2689 

T155 FM . 

. TRK155 

SXB5/8 DODGE . 

. PNR58R 

SYH13J8WM SKF . 

. PWG138R 

T102A MRC . 

.WPCH102C 

T15580 CASE . 

. DS208TTD 

SXB58 DODGE . 

. NPS010RRC 

SYH1516WM SKF . 

. PWG151BR 

T1031 GERL/N . 

. 742 

T156 FM . 

. TRK156 

SXB58 DODGE . 

. PNR58R 

SYH 15/8WM SKF . 

. PWG158R 

T1032 GERL/N . 

. 749 

T157 FM . 

. TRK157 

SXB7/8 DODGE . 

.PWG78R 

SYH 17/16WM SKF . 

. PWG1716R 

T10644 CASE . 

.WPS012GRC 

T157 FM . 

. TRK157L 

SXB78 DODGE . 

. P52R 

SYH1FM SKF . 

. PWR1R 

T10664 CASE . 

.WPS012GRC 

T157A FM . 

. TRK157A 

SXB78 DODGE . 

.PWG78R 

SYH200WM SKF . 

. PWG2R 

T10669 CASE . 

. NPS100RPC 

T158 FM . 

. TRK158 

SX056 COCKSH . 

. 204S 

SYH200X SKF . 

. PWG2R 

T1070 IRIMPH . 

. 205BB 

T15820 CASE . 

. DS208TTD 

SXS70 COCKSH . 

. J3B1652 

SYH203WM SKF . 

. PWG231BR 

T1100BRR MRC . 

. WPS100GRC 

T15892 CASE . 

. 395A 

SY100 SKF . 

. P52RS 

SYH203X SKF . 

. PWG231BR 

T110344122 HYSTER .. 

. JH211710 

T159 FM . 

. TRK159 

SY100TM SKF . 

. P52RS 

SYH204WM SKF . 

. PWG214R 

T110344123 HYSTER .. 

. JH211749 

T159A FM . 

. TRK159A 

SY104 SKF . 

. P72RS 

SYH204X SKF . 

. PWG214R 

T1103AZZ2 MRC . 

.. WPC103GPCC 

T160 FM . 

. TRK160 

SY104TM SKF . 

. P72RS 

SYH207WM SKF . 

. PWG271BR 

T1103BRR MRC . 

. WPS103GRC 

T16069 CASE . 

. NPC100RPC 

SY106: SKI . 

. P72RS 

SYH207X SKF . 

. PWG271BR 

T1103BRR2 MRC . 

.. WPS103GRCC 

T161 FM . 

. TRK161 

SY106TM SKF . 

. P72RS 

SYH21/4WM SKF . 

. PWG214R 

T1103BZZ2 MRC . 

... WPS103GPCC 

T16288 CASE . 

. DS208TTC 

SY107 SKF . 

. P72RS 

SYH2316WM SKF . 

. PWG231BR 

T1104BRR MRC . 

.WPS104GRC 

T16289 CASE . 

. DC208TT 

SY107TM SKF . 

. P72RS 

SYH23/16WM SKF . 

. PWG231BR 

T1107BRR MRC . 

.WPS107GRC 

T16666 CASE . 

.FWG112R 

SY108 SKF . 

. P80RS 

SYH2716WM SKF . 

. PWG271BR 

T1108BRR MRC . 

.WPS108GRC 

T166A FM . 

. TRK166A 

SY108TM SKF . 

. P80RS 

SYH27/16WM SKF . 

. PWG271BR 

T1112BRR MRC . 

.WPS112GRC 

T167 FM . 

. TRK167 

SY*12 SKI . 

. P85RS 

SYH2WM SKF . 

. PWG2R 

T113 CHRYSL . 

. RWF34R 

T17079 CASE . 

. LM67048XL 

SY112TM SKF . 

. P85RS 

SYH3/4FM SKF . 

.PWG34R 

11180 GERL/N . 

. 472 

T172 FM . 

. TRK172 

SY11/4TM SKF . 

.PWG114RS 

SYH3/4WM SKF . 

.PWG34R 

Til 861 COCKSH . 

. 206S 

T17259 CASE . 

. 206FF 

SY114TM SKF . 

. SPNR114RS 

SYH7/8WM SKF . 

.PWG78R 

Til864 COCKSH . 

. 25520 

T172FG FM . 

. TRK172FG 

SY115 SKF . 

.PWG11516RS 

SYH8FM SKF . 

. PIMR12R 

Til948 COCKSH . 

. 15120 

T17389 CASE . 

. 106WB 

SY 115/16TM SKF .... 

. PWG11516R 

SYHPI00 SKF . 

. NPS100RRC 

Til949 COCKSH . 

. 09195 

T174 FM . 

. TRK174 

SY11516TM SKF . 

. PWG11516R 

SYHP1D22 SKF . 

. PWG118R 

Til969 COCKSH . 

. 306SL 

T177 FM . 

. TRK177 

SY115TM SKF . 

.PWG11516RS 

SYHPI 042 SKF . 

. PWG114R 

Til997 CASE . 

.PWG34R 

T179 FM . 

. TRK179 

SY12 SKF . 

. P47RS 

SYHPI52 SKF . 

. PWG151BR 

T1202236 RENALT . 

. 614023 

T180 FM . 

. TRK180 

SY12TM SKF . 

.PWG34RS 

SYHP8 SKI . 

. PNR12R 

T121 EATON . 

... 59200-59412 

T181 FM . 

. TRK181 

SY1316TM SKF . 

.SPWR1316RSM 

SYHP82 SKI . 

. PWR12R 

T12224 COCKSH . 

. 202SS 

T182 FM . 

. TRK182 

SY14 SKF . 

. P52RS 

SYP100 SKF . 

. P52RS 

T12256 CASE . 

. 14136AA 

T183 FM . 

. TRK183 

SY14TM SKF . 

. P52RS 

SYP1002 SKI . 

.PWG1RS 

T123 EATON . 

. 3877-3820 

T1838A3 FORD . 

. 201AB 

SY15 SKF . 

. P52RS 

SYP1032 SKI . 

... PWG1316RSM 

T125 EATON . 

. 482-472 

T184 FM . 

. TRK184 

SY1516TM SKF . 

.PWG1516R 

SYP104 SKF . 

. P72RS 

T12517 COCKSH . 

. 31597 

T185 FM . 

. TRK185 

SY15/16TM SKF . 

.PWG151BR 

SYP1042 SKF . 

. P72RS 

T126 EATON . 

. 479-472 

T186 FM . 

. TRK186 

SY15TM SKF . 

. P52RS 

SYP106 SKF . 

. P72RS 

T126 SKF . 

. T126 

T187 FM . 

. TRK187 
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Part #/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

T188 FM . 

. TRK188 

T23 FM . 

. TRK23 

T3348 FM . 

. TRK3348 

T58 FM . 

. TRK58 

T18859 CASE . 

.FWG112R 

T230 FM . 

. TCRK231 

T34D FM . 

. TCRK1345 

T58A FM . 

. TRK58A 

T18891 CASE . 

.FWG112R 

T230A FM . 

. TRK230A 

T34035 CASE . 

. LM11749 

T60 GERL/N . 

. 522 

T189 FM . 

. TRK189 

T230B FM . 

. TRK230B 

T34036 CASE . 

. LM11710 

T60A GERL/N . 

. 529 

T19 FM . 

. TRK19 

T23B FM . 

. TRK23B 

T34898 CASE . 

. PNR58R 

T618 GERL/N . 

. 522 

T190 FM . 

. TRK190 

T240 FM . 

. TRK240 

T350 FM . 

. TRK350 

T62D10C FENCO . 

. 614006 

T191 FM . 

. TRK191 

T240 FM . 

. TCRK241 

T350 FM . 

. TCRK1350 

T62R FM . 

. T62R 

T192 FM . 

. TRK192 

T240A FM . 

. TRK240A 

T351374 HYSTER . 

. 15125 

T65 FM . 

. TRK65 

T193 FM . 

. TRK193 

T240B FM . 

. TRK240B 

T351375 HYSTER . 

. 23100 

T697 GERL/N . 

. 566 

T1938 HUCO . 

. 2788 

T240C FM . 

. TRK240C 

T351405 HYSTER . 

. 23256 

T70 FM . 

. TRK70 

T19381/2 HUCO . 

. 2720 

T240C FM . 

. TCRK242 

T352368 HYSTER . 

. 33262 

T7032 FM . 

. TRK7032 

T194 FM . 

. TRK194 

T2490 FM . 

. TRK2490 

T3541 12 HYSTER . 

. HM911210 

T7033 FM . 

. TRK7033 

T19402 CASE . 

. 207FF 

T25 FM . 

. TRK25 

T354220 HYSTER . 

. 14139 

T7035 FM . 

. TRK7035 

T195 FM . 

. TRK195 

T25D88 CASE . 

. 111TB 

T354221 HYSTER . 

. 14283 

T7052 FM . 

. TRK7052 

T197 FM . 

. TCRK207 

T25486 CASE . 

. DS208TTF 

T354413 HYSTER . 

. 3720 

T72 FM . 

. TRK72 

T19724 WHITE . 

.... LM501310 

T25846 CASE . 

. DS208TTF 

T354416 HYSTER . 

. 3780 

T72R FM . 

. T72R 

T19727 WHITE . 

.... LM501349 

T27 FM . 

. TRK27 

T36D39 CASE . 

.HIPS012RPC 

T73 FM . 

. TRK73 

T1976A1319 HYSTER . 

. LM29749 

T2773 FM . 

. TRK2773 

T36D93 CASE . 

.IMPS012RPC 

T74 FM . 

. TRK74 

T1976A1321 HYSTER . 

. LM29710 

T27773 CASE . 

. 363 

T36440 CASE . 

. 204FF 

T7598 COCKSH . 

. 203S 

T20030C FENCO . 

. 614000 

T28 FM . 

. TRK28 

T36576 CASE . 

. NPS102RPC 

T77 SKI . 

. T77 

T20070C FENCO . 

. 614005 

T28503 CASE . 

. DS208TTI 

T38009 FENCO . 

. 01496 

T80R FM . 

. T80R 

T20072 CASE . 

. 342A 

T286277 HYSTER . 

. 395 

T39DF FM . 

. TRK390F 

T80R FM . 

. RCJT1 1/2 

T20079 CASE . 

. 342A 

T2865 FM . 

. TRK2865 

T390G FM . 

. TRK390G 

T81D CHRYSL . 

. 203005 

T201 FM . 

. TRK201 

T28662 CASE . 

.HIPS012RPC 

T390H FM . 

. TRK390H 

T82 FM . 

. TRK82 

T202 FM . 

. TRK202 

T29 FM . 

. TRK29 

T395F FM . 

. TRK395F 

T82D FM . 

. TRK82D 

T203 FM . 

. TRK203 

T29527 CASE . 

. 1729X 

T395G FM . 

. TRK395G 

T82F FM . 

. TRK82F 

T204 FM . 

. TRK204 

T29528 CASE . 

. 1779 

T395H FM . 

. TRK395H 

T82FD FM . 

. TRK82FD 

T2043 FM . 

. TRK2043 

T2955 FORD . 

. 14273 

T4 FM . 

. TRK4 

T8426 WARNER . 

. QBR23549 

T2047 FM . 

. TRK2047 

T2956 FORD . 

. 09194 

T40001 FENCO . 

. 613010 

T85D07 GM . 

. 527 

T205 FM . 

. TRK205 

T2956A FORD . 

. 09194 

T40008 FENCO . 

. 613010 

T85R FM . 

. T85R 

T205B FORD . 

. 14120 

T2956A2 FORD . 

. 09194 

T4001430 RENALT .... 

. 614023 

T86 FM . 

. TRK86 

T206 FM . 

. TRK206 

T29B FM . 

. TRK29B 

T40015 FENCO . 

. 613010 

T8626 WARNER . 

. QBR23549 

T206 FORD . 

. 09075 

T2A FM . 

. TRK2A 

T4002262 CHRYSL .... 

. 513142 

T88 FM . 

. TRK88 

T20623 CASE . 

. 203RRAG 

T3 FM . 

. TRK3 

T4002263 CHRYSL .... 

. 513142 

T8835 COCKSH . 

. 15118 

T206B FORD . 

. 09075 

T30D2 LEMPCO . 

. 1752 

T40045 FENCO . 

. T01710 

T8837 COCKSH . 

. 2720 

T206B1 FORD . 

. 09075 

T3004 LEMPCO . 

. 2256 

T40071 CASE . 

. FWG114R 

T8838 COCKSH . 

. 2788 

T207 FM . 

. TRK207 

T30D5 LEMPCO . 

. 1625 

T40R FM . 

. T40R 

T90R FM . 

. T90R 

T207 FORD . 

. 09076 

T30D6 LEMPCO . 

. 2065T 

T411211643 HYSTER 

. M84510 

19232 COCKSH . 

. 1752 

T207B FORD . 

. 09076 

T30D7 LEMPCO . 

. 2005 

T428824 HYSTER . 

. 2924 

T9202 WHITE . 

. 1752 

T207B1 FORD . 

. 09076 

T302 GLRIIN . 

. 41286 

T428825 HYSTER . 

. 2984 

T92D3 COCKSH . 

. 2375F 

T208 FM . 

. TRK208 

T30235 CASE . 

. 598 

T429106 HYSTER . 

. 936 

T9203 WHITE . 

. 2375F 

T208D FM . 

. TRK208D 

T3040057 RENALT . 

. 32004WB 

T43 FM . 

. TRK43 

T9205A COCKSH . 

. 204S 

T208S1 FEDRAL . 

.... DC208TTD 

T30649 CASE . 

. 47687 

T431215 HYSTER . 

. 5584 

T9205A WHITE . 

. 204S 

T209 FM . 

. TRK209 

T3090036 RENALT . 

. B37 

T45 FM . 

. TRK45 

T9291 COCKSH . 

. 207 

T210 FM . 

. TRK210 

T3090115 RENALT . 

. 203FF 

T4500DN FM . 

. TRK4500DN 

T9319 COCKSH . 

. 207SL 

T211 FM . 

. TRK211 

T3090176 RENALT . 

. 306TB 

T4500GMN FM . 

... TRK4500GMN 

T9325 COCKSH . 

. 1206AG 

T211S4A FEDRAL . 

. DC211TTC 

T3090179 RENALT . 

. 30207M 

T45D79 FENCO . 

. 1773 

T9338 COCKSH . 

. 14276 

T212 FM . 

. TRK212 

T3090222 RENALT . 

. 513144K 

'4/3 FM . 

. TRK470 

T9357 COCKSH . 

. 3979 

T212 FM . 

. TCRK208 

T3090253 RENALT . 

. 513001 

'4/3 FM . 

. TCRK4470 

T9424 COCKSH . 

. 382A 

T212FA FM . 

. TRK212FA 

T3090266 RENALT . 

. 32004WB 

T472 FM . 

. TRK472 

T9425 COCKSH . 

. 387 

T213 FM . 

. TRK213 

T3090267 RENALT . 

. 32005 

T48 FM . 

. TRK48 

T9468 COCKSH . 

. 206WB 

T2135 CHRYSL . 

. 6389 

T3090268 RENALT . 

. 30205M 

T50363 CASE . 

. DC208TTD 

T9475 COCKSH . 

. 206SL 

T214 FM . 

. TRK214 

T3090269 RENALT . 

. 30204M 

T51610 CASE . 

. DS211TTRB 

T9480 WHITE . 

. 305AG 

T219 FM . 

. TRK219 

T3090270 RENALT . 

. 513005 

T51653 CASE . 

. DC211TTRA 

T9490 COCKSH . 

. 205BB 

T220 FM . 

. TRK220 

T3090271 RENALT . 

. B37 

T52 FM . 

. TRK52 

T95D3 COCKSH . 

. 15520 

T220 FM . 

. TCRK229 

T3090277 RENALT . 

. 30207M 

T5240 COCKSH . 

. 225518 

T9504 COCKSH . 

. 15578 

T221 FM . 

. TRK221 

T3090310 JEEP . 

. 203FF 

T5249444 CHRYSL .... 

. SET7 

T9518 COCKSH . 

. 305SL 

T222 FM . 

. TRK222 

T32178 CASE . 

. 203RRAA 

T52R FM . 

. T52R 

T9552 GERL/N . 

. 3383 

T223 FM . 

. TRK223 

T323 GERL/N . 

. 3780 

T53D IRIMP/I . 

. 202AG 

T965 WABCO . 

. M88048 

T224 FM . 

. TRK224 

T3233 FM . 

. TRK3233 

T53781 CASE . 

. DS210TTRA 

T9682 COCKSH . 

. 1752 

T225 FM . 

. TRK225 

T324 GERL/N . 

. 3720 

T53785 CASE . 

LM67048-90041 

T9682 WHITE . 

. 1752 

T226 FM . 

. TRK226 

T325 GERL/N . 

. 3778 

T541933 WHITE . 

. 200CC 

T9767 COCKSH . 

. 1207TB 

T2284 FM . 

. TRK2284 

T3256 FM . 

. TRK3256 

T552265 HYSTER . 

. 13621 

T995 GERL/N . 

. 3383 

T2286 FM . 

. TRK2286 

T33023 CASE . 

. 25590 

T552268 HYSTER . 

. 15120 

T997 GERL/N . 

. 559 

T2287 FM . 

. TRK2287 

T3303D FENCO . 

. 01296 

T5570 OPEL . 

. SET45 

TAAA7D25A FORD . 

. 306TB 

T2288 FM . 

. TRK2288 

T3340 FM . 

. TRK3340 

T5572 OPEL .HM88649-HM88610 

TAAA7065 FORD . 

. 306TB 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part tt/Name 


TAAA7065A FORD . 

. 306TB 

TB3306 LEMPCO . 

. 306TB 

TCAJ4242A FORD . 

. 28682 

TDAR1202A FORD . 

. 25522 

TAAA7571A FORD . 

. F2065C 

TB3307 LEMPCO . 

. 307TB 

TCAK1201A FORD . 

. LM501349 

TDAR1244A FORD . 

. 3984 

TAAD7580A FORD . 

. 2065 

TB43205 LEMPCO . 

. 205L 

TCAK1202A FORD . 

. LM501310 

TDAW4621A FORD . 

. 53162 

TAAD7580A2 FORD . 

. 2065 

TB43206 LEMPCO . 

. 206L 

TCJ1 SKF . 

. FWT1R 

TDAW4630A FORD . 

. 53162 

TAAK1201 FORD . 

. LM48548 

TB43207 LEMPCO . 

. 207L 

TCJ112 SKF . 

. FWT112R 

TDBA1200A FORD . 

... 25590-25522 

TAAK1202 FORD . 

. LM48510 

TB43208 LEMPCO . 

. 208L 

TCJ114S SKF . 

. FWT1142R 

TDBA1201A FORD . 

. 25590 

TAAK1202A FORD . 

. LM48510 

TB43209 LEMPCO . 

. 209L 

TCJ11516 TORRIN 

.FWT11516R 

TEAA4222A FORD . 

. 33472 

TABAJ7120A FORD . 

. MU1209TV 

TB43305 LEMPCO . 

. 305L 

TCJ118 SKF . 

. FWT118R 

TEAA4242A FORD . 

. 33275 

TAJAA1238A FORD . 

. 580-572 

TB43306 LEMPCO . 

. 306L 

TCJ1316 SKF . 

. FWT1316RM 

TEAA4616A FORD . 

. 49520 

TAJAA1240A FORD . 

. 580 

TB43307 LEMPCO . 

. 307L 

TCJ134 SKF . 

. FWT134R 

TEAA4621A FORD . 

. 49576 

TAJAA1240A0W FORD .. 

. 580 

TB433D8 LEMPCO . 

. 308L 

TCJ138 SKF . 

. FWT138R 

TEAA4628A FORD . 

. 5535 

TAJAA12400W FORD . 

. 580 

TB47505 LEMPCO . 

. 205SL 

TCJ158 SKF . 

. FWT158R 

TEAA7600A FORD . 

. PB50C 

TAJAA1242A FORD . 

. 594 592A 

TB47506 LEMPCO . 

. 206SL 

TCJ2 SKF . 

. FWT2R 

TEAN1243A FORD . 

. 33462 

TAJAA1244A FORD . 

. 594 

TB47507 LEMPCO . 

. 207SL 

TCJ2316 SKF . 

. FWT2316R 

TEBC1244A FORD . 

. 33287 

TAJAA1244A0W FORD .. 

. 594 

TB475D8 LEMPCO . 

. 208SL 

TCJT112 SKF . 

. TWT112R 

TF103D1 WHITE . 

. 2729 

TAJAA4221A FORD . 

. 665 

TB475D9 LEMPCO . 

. 209SL 

TCJT114 SKF . 

. T72R 

TF10302 COCKSH . 

. 394A 

TAJAA4221B FORD . 

. 68450 

TB47511 LEMPCO . 

. 211SL 

TCJT114S SKF . 

.TWT1142R 

TF10906 COCKSH . 

. 3980 

TAJAA4222A FORD . 

. 653 

TB476D5 LEMPCO . 

. 305SL 

TCJT118 SKF . 

. TWT118R 

TF2055 WABCO . 

. 3525 

TAJAA4222B FORD . 

. 68712 

TB476D6 LEMPCO . 

. 306SL 

TCJT1316 SKF . 

. T62R 

TF2056 WABCO . 

. 3578 

TAJAA4222C FORD . 

. 42584 

TB476D7 LEMPCO . 

. 307SL 

TCJT1316 TORRIN 

. TWT1316RM 

TF2510 WABCO . 

. HM516410 

TAJAA4242A FORD . 

. 42346 

TB621 WHITE . 

. 621 

TCJT134 SKF . 

.TWT134R 

TF2511 WABCO . 

. HM516449 

TAJAA4616A FORD . 

. 78551 

TB6326 EM . 

. 387A-382A 

TCJT138 SKF . 

.TWT138R 

TF644 CASE . 

. 1310AG 

TAJAA4621A FORD . 

. 78215C 

TB7506 LEMPCO . 

. 206S 

TCJT158 SKF . 

. TWT158R 

TF7095 WABCO . 

. 65212 

TAJAA4625A FORD . 

... MUS1308UM 

TB7507 LEMPCO . 

. 207S 

TCJT1716 SKF . 

. T72R 

TF7096 WABCO . 

. 861 

TAJAA4625B FORD . 

.... MU1309UM 

TB7606 LEMPCO . 

. 306S 

TCS2518S SEALM . 

. DC208TTD 

TF7097 WABCO . 

. 36690 

TAJAA7118A FORD . 

. M1209EL 

TB7607 LEMPCO . 

. 307S 

TCS3524S SEALM . 

. DC211TTB 

TF7098 WABCO . 

. 36620 

TAJAA7125A FORD . 

. J402464 

TB7623 FM . 

. TB7623 

TCS3535 SEALM ... 

. DC211TTA 

TF7099 WABCO . 

. 854 

TAK114 TORRIN . 

. PWT114R 

TB7623 SKF . 

. TB7623 

TD0R1243A FORD . 

. 3920 

TF72 MRC . 

. 1207TB 

TAK11516 TORRIN . 

... PWT11516R 

TB775D4 LEMPCO . 

. 204SS 

TD113209 RS . 

. 3779 

TF7772 WABCO . 

. 65500 

TAK118 SKF . 

.PWT118R 

TB8570 FM . 

. TB8570 

TD117073 CHRYSL 

.... M88048 M88010 

TF8387 WABCO . 

. LM501310 

TAK1316 SKF . 

.. PWT1316RM 

TB9504 COCKSH . 

. 15578 

TD 125393 CHRYSL 

. JM720210 

TF8388 WABCO . 

. LM501349 

TAK134 SKF . 

.PWT134R 

TBAA4221A FORD . 

. 28580 

TD 125394 CHRYSL 

. JM720249 

TFAA7571A FORD . 

. FA2255C 

TAK138 SKF . 

.PWT138R 

TBAA4222A FORD . 

. 18720 

TD 125402 CHRYSL 

. HM903210 

TFBP7580A FORD . 

. 225518 

TAK158 SKF . 

.PWT158R 

TBAA4242A FORD . 

. 18790 

TD 125409 CHRYSL 

. 3984 

TGI0222 COCKSH . 

. 209S 

TAK1716 TORRIN . 

. PWT1716R 

TBAA44225A FORD . 

. 28521 

TD 125410 CHRYSL 

. 3920 

TGI0228 COCKSH . 

. 307SL 

TAK2 SKF . 

. PWT2R 

TBAA4614A FORD . 

. HM89410 

TD2D278 CHRYSL .. 

. 48190-48120 

TGI0230 COCKSH . 

. 307TB 

TAK2316 SKF . 

. PWT2316R 

TBAA4616A FORD . 

. HM89410 

TD2D279 CHRYSL .. 

. 36990-36920 

TGI0240 COCKSH . 

. J361656 

TAKAA1202A FORD . 

. 6320 

TBAA4621A FORD . 

. HM89443 

TD344 WABCO . 

. 67720 

TG512 WABCO . 

. 47420 

TAKAA1215A FORD . 

. 537-532A 

TBAA4628A FORD . 

. HM804810 

TD345 WABCO . 

. 67780 

TG513 WABCO . 

. 47490 

TAKAA1216A FORD . 

. 537 

TBAF4221A FORD . 

. 387A 

TD3476 WABCO .... 

. 45285-90011 

TG9203 COCKSH . 

. 2375F 

TAKAA1216A0W FORD .. 

. 537 

TBAF4222A FORD . 

. 382S 

TD348 WABCO . 

. 67920 

TG9338 WHITE . 

. 25821 

TAKAA1217A FORD . 

. 532A 

TBAF4616A FORD . 

. HM88510 

TD443 WABCO . 

. 5595 

TG9456 COCKSH . 

. 2375F 

TAKAA1239A FORD . 

. 742 

TBAF4621A FORD . 

. HM88542 

TD444 WABCO . 

. 639 

TG9490 WHITE . 

. 205SL 

TAKAA1240A FORD . 

. 749 

TBAF4628A FORD . 

. HM803110 

TD445 WABCO . 

. 645 

TG9503 WHITE . 

. 15245 

TAKAA1240A0W FORD .. 

. 749 

TBAF4630A FORD . 

. HM803146 

TD4454 WABCO .... 

. 99600 

TG9504 WHITE . 

. 15123 

TAKAA12400W FORD .... 

. 749 

TC2435 FM . 

. TC2435 

TD50144 CHRYSL .. 

... L610549 L610510 

TG966 WABCO . 

. M88010 

TAKAA1243A FORD . 

. 752 

TC2435 SKF . 

. TC2435 

TD50435 CHRYSL 


TG969 WABCO . 

. 27684 

TAKAA1244A FORD . 

. 760 

TC2516S SEALM . 

. DS208TTG 

HM807046-HM807010 

TG984 WABCO . 

. 25521 

TAKAA1244A0W FORD .. 

. 760 

TC2518S SEALM . 

. DS208TTF 

TD50439 RS . 

. 88509 

TG9901 COCKSH . 

. 31520 

TAKAA4222A FORD . 

. HM516410 

TC2519 SEALM . 

. DS208TTB 

TD5D443 CHRYSL 

. 594A-592A 

TG9902 COCKSH . 

. 31593 

TAKAA4242A FORD . 

. HM516449 

TC2524 SEALM . 

. DS208TTA 

TD50444 CHRYSL 

. 387A-382A 

TG9903 COCKSH . 

. 362 

TAKAA44238A FORD . 

. 65237 

TC2728 SEALM . 

. DS209TTA 

TD5D445 CHRYSL 

HM89449-HM89410 

TG9904 COCKSH . 

. 368A 

TAKAA44240A FORD . 

. 65225 

TC3128 SEALM . 

. DS210TTC 

TD5D86 CHRYSL ... 

. 1729X 

TG9928 COCKSH . 

. 394AS 

TAKAA44241A FORD . 

. 65500 

TC3131 SEALM . 

. DS210TTA 

TD5087 CHRYSL ... 

. A6075 

TG9929 COCKSH . 

. 395 

TAKAA4616A FORD . 

. H715311 

TC3524S SEALM . 

. DS211TTB 

TD5088 CHRYSL ... 

. A6157 

TG9936 COCKSH . 

. 33462 

TAKAA4616B FORD . 

. HM807010 

TC3535 SEALM . 

. DS211TTA 

TD5334 CHRYSL ... 

. 07196 

TG9937 COCKSH . 

. 33281 

TAKAA4621A FORD . 

. H715345 

TCAA1239A FORD . 

. 2924 

TD5337 CHRYSL ... 

. 07087 

TG9963 WHITE . 

. 25877 

TAKAA4621B FORD . 

. HM807046 

TCAA1240 FORD . 

. 2984 

TD5338 CHRYSL ... 

. 07100 

TG9964 COCKSH . 

. 14137A 

TALAB4475A FORD . 

. MA1209EL 

TCAA1240A FORD . 

. 2984 

TD6125 CASE . 

.RW507ER 

TG9994 COCKSH . 

. 14276 

TALAB4621A FORD . 

. 72200C 

TCAA1243A FORD . 

. 382A 

TD6133 CASE . 

. 15578 

TGAA1201A FORD . 

. 45284 

TAS211AR FEDRAL . 

.... DS211TTRD 

TCAA1244 FORD . 

. 387A 

TD6457 WABCO ... 

. 203FF 

TGAA1201A0W FORD ... 

. 45284 

TB 1 095 MASSEY . 

. J321680 

TCAA1244A FORD . 

. 387A 

TD8453 WABCO ... 

. LM11910 

TGAA1202A FORD . 

. 45220 

TB3205 LEMPCO . 

. 205BB 

TCAA4222A FORD . 

. 28622 

TDAA4222A FORD 

. 394AS 

TGAA1215A FORD . 

. 2780-2720 

TB3206 LEMPCO . 

. 206WB 

TCAA4616A FORD . 

. 27820 

TDAA4242A FORD 

. 395 

TGAA1216 FORD . 

. 2780 

TB3207 LEMPCO . 

. 207 

TCAA4625A FORD . 

. MU1205TM 

TDAA4621A FORD 

. 44143 

TGAA1216A FORD . 

. 2780 

TB3209 LEMPCO . 

. 209BB 

TCAJ4222A FORD . 

. 382 

TDAR1201A FORD 

. 25578 

TGAA7025 FORD . 

. 211L 
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TIMKEN 


Part ft/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

TGAA7025A FORD . 

. 1211SL 

TK205 FM . 

. DTK205 

TL4253 WABCO . 

. LM603011 

TNR34R FM . 

. VCJT 3/4 

TGAA7065 FORD . 

. 309L 

TK205 SKI . 

. TRK205 

TL4254 WABCO . 

. LM603049 

TNR58R FM . 

. TNR58R 

TGAA7065A FORD . 

. 309L 

TK206 SKI . 

. TRK206 

TL428 MASSEY . 

. WC87503 

TNR5/8R FM . 

. VCJT 5/8 

TGBJ7065A FORD . 

. 1310L 

TK207 SKF . 

. TRK207 

TL6107 WABCO . 

. 45282 

TNR58R FM . 

. VCJT 5/8 

TGBJ7118A FORD . 

. M1208EL 

TK208 SKI . 

. TRK208 

TL6108 WABCO . 

. 45220 

TNR78R FM . 

. TNR78R 

TGBJ7120A FORD . 

. 0513Q 

TK208D SKF . 

. TRK208D 

TL767 WABCO . 

. 95500 

TNR78R FM . 

. VCJT 7/8 

TGBS7118A FORD . 

. M1209EL 

TK209 SKF . 

. TCRK203 

TL8368 WABCO . 

. 56425 

TNS208A FEDRAL . 

. DS208TTE 

TH1913 WABCO . 

. 332 

TK210 SKF . 

. TRK210 

TL8369 WABCO . 

. 56650 

TNS208S FEDRAL . 

. DS208TTD 

TH1914 WABCO . 

. 336 

TK212 SKF . 

. TRK212 

TL8906 WABCO . 

. 492A 

TNS208S1 FEDRAL . 

. DS208TTC 

TH1916 WABCO . 

. 28920 

TK213 SKI . 

. TRK213 

TL8907 WABCO . 

. 29590 

T01710 FM . 

. TO1710 

TH2014 WABCO . 

. HM617049 

TK214 SKF . 

. TRK214 

TM1321 WHITE . 

. 14131-14274 

T01710 FM . 

. T01710 

TH2103 WABCO . 

. HM617010 

TK215 SKI . 

. TRK340 

TM1622 WHITE . 

. 397-394A 

T01713 FM . 

. T01713 

TH4063 WABCO . 

. 595 

TK23 SKF . 

. TRK23 

TM2360 WHITE . 

. 395-394A 

T04220A MASSEY . 

. 3795-3720 

TH4067 WABCO . 

. HH221449 

TK23B SKF . 

. TRK23B 

TM2548 WHITE . 

. 33281-33462 

T04221A MASSEY . 

. 3795 

TH6890 WABCO . 

.MA5226EX 

TK25 SKF . 

. TRK25 

TM3020 WHITE . 

. 25580-25521 

T04222 MASSEY . 

. 3720 

THAA1202A FORD . 

. 45220 

TK27 SKF . 

. TRK27 

TM3209 WHITE . 

. 29586-29520 

T04224 MASSEY . 

. 3984-3920 

TIM00011 AUSTIN . 

. 45285-90011 

TK28 SKF . 

. TRK28 

TM3278 WHITE . 

. 382A 

T04225 MASSEY . 

. 3984 

TIM00017 AUSTIN . 

. 537 

TK29 SKI . 

. TRK29 

TM529 HUCO . 

. 37425 

T04226 MASSEY . 

. 3920 

TIM00018 AUSTIN . 

. 752 

TK29B SKF . 

. TRK29B 

TM537 HUCO . 

. 462 

T0AR1202A FORD . 

. 25522 

TIM00021 AUSTIN . 

. 6580 

TK3 SKI . 

. TRK3 

TM5371/2 HUCO . 

. 453X 

TP3183 WHITE . 

.. 14136A-14274 

TIM00023 AUSTIN . 

. 6461 

TK331F FKC . 

. 01296 

TM5381/2 HUCO . 

. 453X 

TP3184 WHITE . 

. 09067-09195 

TIM00029 AUSTIN . 

. 14130-14276 

TK331K MRK . 

. 01296 

TM 5491/2 HUCO . 

. 832 

TR1715 FM . 

. TR1715 

TIM00035 AUSTIN . 

. 3525 

TK33Z1F FKC . 

. T01711 

TM550 HUCO . 

. 581 

TR1716 FM . 

. TR1716 

TIM00036 AUSTIN . 

. 2523 

TK33Z1K MRK . 

. T01711 

TM 5501/2 HUCO . 

. 572 

TR235383 FM . 

. TR235383 

TJT11116 SKF . 

. T85R 

TK352RS MRK . 

. 613006 

TM606151 MITSUB . 

. 1773 

TR235383 SKF . 

. TR235383 

TJT11516 SKF . 

. T90R 

TK390F SKF . 

. TRK390F 

TM642 HUCO . 

. 71450 

TR2870 WABCO . 

. 841 

TK1 L&S . 

. BT100 

TK390G SKI . 

. TRK390G 

TM 6421/2 HUCO . 

. 71750 

TR2872 WABCO . 

. 33821 

TK127 SKF . 

. TRK127 

TK390H SKF . 

. TRK390H 

TM643 HUCO . 

. 495 

TR4355 WABCO . 

. 28682 

TK127F SKF . 

. TRK127F 

TK395F SKF . 

. TRK395F 

TM 6431/2 HUCO . 

. 493 

TR4356 WABCO . 

. 28985 

TK127G SKF . 

. TRK127G 

TK395G SKF . 

. TRK395G 

TM9022 WHITE . 

. 394A 

TR5590 WABCO . 

. 07196 

TK132 SKF . 

. TRK132 

TK395H SKF . 

. TRK395H 

TM9086 WHITE . 

. 395 

TR5592 WABCO . 

. LM67010 

TK133 SKF . 

. TRK133 

TK401 SKF . 

. TRK197 

TM9098 WHITE . 

. 33281 

TRA1243A FORD . 

. 362A 

TK139 SKF . 

. TRK139 

TK4014 FKC . 

. T01710 

TM9112 WHITE . 

. 25521 

TRA2840 FM . 

. TRA2840 

TK145 SKF . 

. TRK145 

TK4014A MRK . 

. T01710 

TM9127 WHITE . 

. 29586 

TRA2840 SKF . 

. TRA2840 

TK145A SKI . 

. TRK145A 

TK4014K MRK . 

. T01710 

TM9128 WHITE . 

. 29520 

TRA4860 FM . 

. TRA4860 

IK'46 SKI . 

. TRK146 

TK4016K MRK . 

. 613010 

TM9129 WHITE . 

. 29580 

TRA4860 SKI . 

. TRA4860 

TK147 SKF . 

. TRK147 

TK401B FKC . 

. 613002 

TM9134 WHITE . 

. 6535 

TRAJ1243A FORD . 

. 362A 

TK148 SKF . 

. TRK148 

TK401B MRK . 

. 1577 

TM9135 WHITE . 

. 6580 

TRAJ1244A FORD . 

. 368A 

TK149 SKF . 

. TRK149 

TK401B2 MRK . 

. 1577 

TM9136 WHITE . 

. HH221410 

TS10094 MASSEY . 

. 203SS 

TK152 SKF . 

. TRK152 

TK401K MRK . 

. 1577 

TM9137 WHITE . 

. HH221434 

TS208A FEDRAL . 

. DS208TTA 

TK156 SKI . 

. TRK156 

TK402 SKI . 

. TRK370 

TN208A FEDRAL . 

. DC208TTE 

TS208S FEDRAL . 

. DS208TTG 

TK157 SKF . 

. TRK157 

TK402RK MRK . 

. 613010 

TN208S FEDRAL . 

. DC208TTC 

TS208S1 FEDRAL . 

. DS208TTF 

TK158 SKF . 

. TRK158 

TK404A FKC . 

. 01576 

TN208S1 FEDRAL . 

. DC208TTB 

TS208S1R FEDRAL . 

. DS208TTRB 

TK159 SKF . 

. TRK159 

TK404AK MRK . 

. 01576 

TN208S1A FEDRAL . 

. DC208TT 

TS209CR FEDRAL . 

. DS209TTRD 

TK159A SKF . 

. TRK159A 

TK454BF3 FKC . 

. 1773 

TN208SA FEDRAL . 

. DC208TT 

TS209S2 FEDRAL . 

. DS209TTC 

IK'GO SKI . 

. TRK160 

TK454BK MRK . 

. FC1723C 

TN4651 CASE . 

. NPS100RPC 

TS209S2R FEDRAL . 

. DS209TTRC 

TK161 SKF . 

. TRK161 

TK454F FKC . 

. 1773 

TN80007LF COM . 

. 107DD 

TSC208S1A FEDRAL .... 

.DS208TTI 

TK16GA SKF . 

. TRK166A 

TK48 SKF . 

. TRK48 

TNR112R FM . 

. TNR112R 

TSC208S1A SCHATZ ... 

.DS208TTI 

TK167 SKF . 

. TRK167 

TK551F FKC . 

. 613009 

TNR112R FM . 

.VCJT1 1/2 

TSC208S1R FEDRAL .... 

.DS208TTI 

TK172 SKF . 

. TRK172 

TK58 SKF . 

. TRK58 

TNR114R FM . 

. TNR114R 

TSC208S78 FEDRAL .... 

. DS208TTH 

TK172FG SKF . 

. TRK172FG 

TK65 SKI . 

. TRK65 

TNR114R FM . 

.VCJT1 1/4 

TSC211A FEDRAL . 

. DS211TTC 

TK177 SKF . 

. TRK177 

TK70 SKI . 

. TRK70 

TNR118R FM . 

. TNR118R 

TSC211S4A FEDRAL .... 

. DS211TTD 

TK179 SKF . 

. TRK179 

TK72 SKF . 

. TRK72 

TNR118R FM . 

.VCJT1 1/8 

TT1003 L&S . 

. 2375F 

TK180 SKF . 

. TRK180 

TK73 SKI . 

. TRK73 

TNR12R FM . 

. TNR12R 

111018 FORD . 

. 212 

TK182 SKI . 

. TRK182 

TK82 SKF . 

. TRK82 

TNR12R FM . 

. VCJT 1/2 

TT1030 L&S . 

. 2063R 

TK183 SKF . 

. TRK183 

TK82D SKF . 

. TRK82D 

TNR1316RM FM . 

.TNR1316RM 

TT1030HA L&S . 

. DT2065C 

TK186 SKF . 

. TRK186 

TK82F SKF . 

. TRK82F 

TNR1316RM FM . 

.VCJT1 3/16 

TT1030HB L&S . 

. DTA2065C 

TK187 SKF . 

. TRK187 

TK82FD SKI . 

. TRK82FD 

TNR138R FM . 

. TNR138R 

111031II L&S . 

. R2062C 

TK190 SKF . 

. TRK190 

TK86 SKI . 

. TRK86 

TNR138R FM . 

.VCJT1 3/8 

TT1054 L&S . 

. 1505 

TK192 SKI . 

. TRK192 

TKS54K MRK . 

. 614067 

TNR1516RM FM . 

.TWR1516RM 

TT1054H L&S . 

. P1605C 

TK194 SKF . 

. TRK194 

TKS55/5K MRK . 

. 614031 

TNR1516RM FM . 

.VCJT 15/16 

TT1054HC L&S . 

. PC1605C 

TK2 L&S . 

. BT114 

TL0767 WABCO . 

. 95500 

TNR1716R FM . 

. TNR1716R 

TT1054HG L&S . 

. F1505C 

TK202 SKF . 

. TRK202 

TL2100 WABCO . 

. 46780 

TNR1716R FM . 

.VCJT1 7/16 

TT1054HJ L&S . 

. R2065C 

TK203 FM . 

. DTK203 

TL2101 WABCO . 

. 6580 

TNR1R FM . 

. TNR1R 

TT1054HM L&S . 

. PA1605C 

TK203 SKI . 

. TRK203 

TL4251 WABCO . 

. LM48510 

TNR1R FM . 

. VCJT1 

TT1054HN L&S . 

. PA1505C 

TK204 SKI . 

. TRK204 

TL4252 WABCO . 

. LM48548 

TNR34R FM . 

. TNR34R 

TT1054H0 L&S . 

. PE1605C 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


TIMKEN 


Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part it/IVame 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

TT1054HR L&S . 

. R1505C 

TT1167HC L&S . 

. G2065C 

TT2051H L&S . 

. FI1710C 

TV2916 WABCO . 

. M241510 

TX5714A MASSEY . 

. LM501310 

U1311YBS SKF . 

. MU 1311UV 

U798550 

LAZORL . 

. 614090 

U813575 LAZORL . 

. F85706 

TT1054HV L&S . 

. V1505C 

TT1167HW L&S . 

. W2065C 

TT2055H L&S . 

. F01268C 

TV9547 WABCO . 

. 2523 

TX5715A MASSEY . 

. LM501349 

U1311YM SKF . 

. MU1311UM 

U798568 

LAZORL . 

. 614012 

U813605 LAZORL . 

. 30305M 

TT1054HW L&S . 

. W1505C 

TT1171 L&S . 

. 225518 

TT2056H L&S . 

. F01267C 

TVAA1244A FORD . 

. 33281 

TX60832 MASSEY . 

. HM803146 

U1311YS SKF . 

. MU1311UV 

U798571 

LAZORL . 

. 614007 

11813613 LAZORL . 

. 30304 

TT1055 L&S . 

. 1872 

TT1171GF L&S . 

. 225531 

TT2057H L&S . 

. 614001 

TVAA4222A FORD . 

. 3925 

TX60833 MASSEY . 

. 26882 

U1312TM SKF . 

. MU1312TM 

U798576 

LAZORL . 

. 614095 

U813664 LAZORL . 

. 513180 

TT1055H L&S . 

. 1972C 

TT1171H L&S . 

. F2255C 

TT2058 L&S . 

. T01710 

TVAA4424A FORD . 

. Mill307TM 

TX60835 MASSEY . 

. LM48510 

U1312YM SKF . 

. MU1312UM 

U798584 

LAZORL . 

. 6408 

11814172 LAZORL . 

. 102CC 

TT1055H1 L&S . 

. X1972C 

TT1171H1 L&S . 

. I2255C 

TT2058A L&S . 

. 614006 

TVAA4425A FORD . 

. MU1311UV 

TX7525 MASSEY . 

. 29590-29520 

EI1313UM SKF . 

. MU1313UM 

U798592 

LAZORL . 

. 614041 

11814180 LAZORL . 

. 513242 

TT1055H2 L&S . 

. C1972C 

TT1171HA L&S . 

. X2255C 

TT2058B L&S . 

. 614000 

TVAA4475A FORD . 

. 308L 

TX7535 MASSEY . 

. 44348 

1114 FEDRAL . 

. NPS014RPC 

U798597 

LAZORL . 

. VW1339C 

11814199 LAZORL . 

. 513106 

TT106BH L&S . 

. 1755C 

TT1171HB L&S . 

. FA2255C 

TT2062H L&S . 

. 614051 

TVAA4621A FORD . 

. 53177 

TX8194 MASSEY . 

. 204 

1115 FEDRAL . 

. NPS015RPC 

U798606 

LAZORL . 

. 614028 

U814202 LAZORL . 

. 510019 

TT1069 L&S . 

. 1686 

TT1171HC L&S . 

. IB2255C 

TT2064H L&S . 

. FC1723C 

TVAA4625A FORD . 

.MUB5205UM 

TXA314 WHITE . 

. 2789-2729 

U1570TM FEDRAL . 

. RU1570UM 

U798614 

LAZORL . 

. 614105 

11814737 IAZORI 


TT1069H L&S . 

. 1686C 

TT1171HI L&S . 

. I2255C 

TT2071H L&S . 

. HIM 1719C 

TVAA4B25B FORD . 

.MUB5205UM 

TXA38820 MASSEY .... 

. 68450 

U1570TM HYATT . 

. RU1570UM 

U798644 

LAZORL . 

. 614039 

LM 503 349 AIM 503310 

TT1072H L&S . 

. D2065C 

TT1171HL L&S . 

. FC2255C 

TT2072 L&S . 

. 613008 

TVAA77947A FORD . 

. 3479 

TXA38829 MASSEY .... 

. 68712 

U1570TM SKF . 

. RU1570UM 

U798652 

LAZORL . 

. AU1715C 

11814745 IAZORI 


TT1072HA L&S . 

. DA2065C 

TT1171HM L&S . 

. IC2255C 

TT2080H L&S . 

. 614044 

TVAT1240A FORD . 

. 3982 

TXA38831 MASSEY .... 

. 64700 

U1570YM HYATT . 

. RU1570UM 

U798678 

LAZORL . 

. 614106 

JLM104948-JLM104910 

TT1072HD L&S . 

. DB2065C 

TT1171MB L&S . 

. FA01337C 

TT2081H L&S . 

. 614016 

TVAT1244A FORD . 

. 33281 

TXA39151 MASSEY .... 

. 48190 

U1578ZJJR FEDRAL .... 

. SET9 

U798681 

LAZORL . 

. VW1006C 

U814253 LAZORL . 

. SET17 

TT1072HF L&S . 

. DC2065C 

TT1173 L&S . 

. 275928 

TT2083H L&S . 

. 614078 

TW210A FEDRAL . 

. DC210TTA 

TXA39152 MASSEY .... 

. 48120 

U1578ZJJR L&S . 

. SET9 

U798690 

LAZORL . 

. 614011 

U814261 LAZORL . 

. SET16 

TT107BH L&S . 

. W2062C 

TT1174 L&S . 

. 2505T 

TT2085H L&S . 

. 614129 

TW210S1R FEDRAL . 

. DC210TTRA 

TXA44132 MASSEY .... 

. JLM104910 

U1578ZJJRA HYATT ... 

. SET9 

U798695 

LAZORL . 

. VV1718C 

U814270 LAZORL . 

. SET3 

TT1081 L&S . 

. 2005 

TT1178H L&S . 

. 1377C 

TT2092 L&S . 

. 613001 

TW211A FEDRAL . 

. DC211TTA 

TXA44133 MASSEY .... 

. J LM104948 

EI1578ZURA EM . 

. U298-90010 

U798703 

LAZORL . 

. 614123 

UAB228Z FM . 

. UA6228Z 

TT1081H L&S . 

. 2005C 

TT1181 L&S . 

. 1625 

TT2097H L&S . 

. 614105 

TW211S4 FEDRAL . 

. DC211TTB 

TXS44 COCKSH . 

. 307S 

U1579ZJJR HYATT . 

. SET10 

U798708 

LAZORL . 

. F01267C 

UA6228Z SKF . 

. UA6228Z 

TT1081 HD L&S . 

. GF2005C 

TT1181H L&S . 

. 1625C 

TT2099H L&S . 

. 614011 

TW211S4R FEDRAL . 

. DC211TTRA 

TY2022 WHITE . 

. 414 

U1579ZJJR L&S . 

. SET10 

U798759 

LAZORL . 

. 614137 

UB1307TM HYATT . 

. MU1307TM 

TT1081HF L&S . 

. GD2005C 

TT1181H4 L&S . 

. MA1625C 

TT2103H L&S . 

. 614026 

TW2461 WHITE . 

. 09074 

TYAA7025A FORD . 

. 1209SL 

1116 FEDRAL . 

. NPS100RPC 

U798767 

LAZORL . 

. 614134 

UB1307TM RBC . 

. MU1307TM 

TT1081HG L&S . 

. GB2005C 

TT1181HA L&S . 

. MB1625C 

TT2104H L&S . 

. 614067 

TW2462 WHITE . 

. 09194 

TYAA7118A FORD . 

. 1207SL 

1118 FEDRAL . 

. NPS102RPC 

U798794 

LAZORL . 

. 614073 

EIB1307TM SKF . 

. MU1307TM 

TT 1081 HI L&S . 

. GH2005C 

TT1181HB L&S . 

. FA1625C 

TT210BH L&S . 

. VW1339C 

TW852 WHITE . 

.... 09074-09194 

TYAA7127A FORD . 

. M28161 

U205TM SKF . 

. MU1205TM 

U798851 

LAZORL . 

. 614133 

UB207TM SKF . 

. MUB1207TM 

TT 1081HJ L&S . 

. FA02256C 

TT1181HC L&S . 

. R01658C 

TT2107 L&S . 

. 613010 

TW857 WHITE . 

.... 09074-09194 

TYAA7422A FORD . 

. B1316Q 

U206TM SKF . 

. MU1206TM 

U798860 

LAZORL . 

. 614132 

UB305TDM SKF . 

.MU1305TDM 

TT1081HK L&S . 

. GK2005C 

TT1181HF L&S . 

. 614038 

TT2107B L&S . 

. 614005 

TWAA1201A FORD . 

. 557A 

TYAS1243A FORD . 

. 493 

U209CAHV SKF . 

.... MU1209CAHV 

U798886 

LAZORL . 

. 614136 

UB309TM SKF . 

.MUB1309UM 

TT1081HL L&S . 

. G2005C 

TT1181HG L&S . 

. G1625C 

TT2108 L&S . 

. 613010 

TWAA1216A FORD . 

. 3782 

TYBJ44804A FORD . 

. 88508 

1170977 SKF . 

.MU1209TM 

U798894 

LAZORL . 

. FI1709C 

UB5204TM SKF . 

.MUB5204TM 

TT1081HM L&S . 

. GM2005C 

TT1181HM L&S . 

. M1625C 

TT2110H L&S . 

. 614126 

TWAA4425A FORD . 

. MU1312UM 

TYBJ7120A FORD . 

. Q15902 

U209TV SKF . 

.MU1209TV 

U798908 

LAZORL . 

. FI1710C 

UB5205TM SKF . 

.MUB5205UM 

TT1081HN L&S . 

. GL2005C 

TT1181HN L&S . 

. P01666C 

TT2111 L&S . 

. 614144 

TWAA4621A FORD . 

. 55175C 

TYBJ77118A FORD . 

. Q15902 

U209UBM SKF . 

.MU1209UBM 

U798916 

LAZORL . 

. 614080 

UB5205UM SKF . 

.MUB5205UM 

TT1081HS L&S . 

. IA2005C 

TT1181HP L&S . 

. DP1625C 

TT2112H L&S . 

. DN01575C 

TWG11116R FM . 

. TWG11116R 

U08 FEDRAL . 

. NPS008RPC 

1121577 SKI . 

. MU1215TM 

U798924 

LAZORL . 

. TR1716 

UB5205YM SKF . 

.MUB5205UM 

TT1081HX L&S . 

. X2005C 

TT1181HR L&S . 

. R1625C 

TT2113H L&S . 

. 614020 

TWG11116R FM . 

. RCJT1 11/16 

U10 FEDRAL . 

. NPS010RPC 

U218TDHM SKF . 

... MU1218TDHM 

U798932 

LAZORL . 

. TR1715 

UB5206TM HYATT . 

.MUB5206UM 

TT1082 L&S . 

. 2256 

TT1182 L&S . 

. 1625A 

TT2114H L&S . 

. 613006 

TWG112R FM . 

.TWG112R 

U102741W IHC . 

. 111TB 

LI221UM SKF . 

. MU1221UM 

U798940 

LAZORL . 

. TR1714 

UB5206TM SKF . 

.MUB5206UM 

TT1082GF L&S . 

. 225531 

TT1182H L&S . 

. MC1625C 

TT2117H L&S . 

. 614021 

TWG112R FM . 

. RCJT1 1/2 

U10274IW IHC . 

. 111TB 

11261L SKF . 

. SET9 

U798959 

LAZORL . 

. VV1250C 

UB5206UM SKF . 

.MUB5206UM 

TT1082H L&S . 

. I2255C 

TT1183 L&S . 

. 1625T 

TT2118 L&S . 

. 614041 

TWG1 1/2R FM . 

. RCJT1 1/2 

U11309 IHC . 

. 3778-3720 

U305TDM SKF . 

.MU1305TDM 

U798962 

LAZORL . 

. MG 1716 

UB5206YM FEDRAL . 

.MUB5206UM 

TT1082HA L&S . 

. X2255C 

TT1183H L&S . 

. F1625C 

TT2119 L&S . 

.VW1729 

TWG114R FM . 

.TWG114R 

U11310 IHC . 

. 3778 

11305 77 SKF . 

. MU1305TM 

11799181 

LAZORL . 

. 614014 

UB5206YM HYATT . 

.MUB5206UM 

TT1082HB L&S . 

. F01757C 

TT125A2 FORD . 

. 212 

TT3000 L&S . 

. 6408 

TWG114R FM . 

. RCJT1 1/4 

U12 FEDRAL . 

. NPS012RPC 

U306TDM SKF . 

.MU1306TDM 

U799190 

LAZORL . 

. 614111 

UB5206YM RBC . 

.... MUB5206UM 

TT1082HC L&S . 

. DB2255C 

TT1511 L&S . 

. 2756 

TT4017 L&S . 

. 614017 

TWG11516R FM . 

. TWG11516R 

U1205TBM SKF . 

. MU1205TM 

U306UGV SKF . 

. MLI1306UGV 

U799220 

LAZORL . 

. 614143 

UB5206YM SKF . 

.MUB5206UM 

TT1082HD L&S . 

. D2255C 

TT1511HA L&S . 

. I2759C 

TT4028 L&S . 

. 614028 

TWG11516R FM . 

. RCJT1 15/16 

U1205TM SKF . 

. MU1205TM 

U306UV SKF . 

. MU1306UV 

U812919 

LAZORL . 

. SET6 

UC1305TAM FEDRAL ... 

. MU1305TDM 

TT1082HF L&S . 

. DA2255C 

TT1511HB L&S . 

.WA2756C 

TT4029 L&S . 

. 614029 

TWG1316RM FM . 

.... TWG1316RM 

U1206TM SKF . 

. MU1206TM 

1130 / 77 SKI . 

. MU1307TM 

U812935 

LAZORL . 

. RW101 

UC1305TAM HYATT .... 

.MU1305TDM 

TT1082HG L&S . 

. F02256C 

TT1585 L&S . 

. 250514 

TT4108 L&S . 

. 614108 

TWG1316RM FM . 

.RCJT 13/16 

U1206YM SKF . 

. MU1206TM 

U307UM SKF . 

. MU1307UM 

U812943 

LAZORL . 

. SET5 

UC1305TAM L&S . 

. MU1305TDM 

TT1082HJ L&S . 

. FA02256C 

TT2008 L&S . 

. 1375 

TT4129 L&S . 

. 614129 

TWG134R FM . 

.TWG134R 

U1207TM SKF . 

. MUB1207TM 

U307V SKF . 

. MU1307V 

U812960 

LAZORL . 

. SET17 

UC1305TAM RBC . 

. MU1305TDM 

TT1082HM L&S . 

. FD02256C 

TT2012H L&S . 

. VV1250C 

TT4143 L&S . 

. 614144 

TWG134R FM . 

. RCJT1 3/4 

U1209E ROLWAY . 

... MU1209CAHX 

U308TV SKF . 

.MU1308TV 

11812978 

LAZORL . 

. SET16 

UC1305TAM SKF . 

.MU1305TDM 

TT108BH L&S . 

. 614037 

TT2017H L&S . 

. 0P1712C 

TT477 L&S . 

. 02252 

TWG138R FM . 

.TWG138R 

U1209TM SKF . 

. MU1209TM 

LI309CV SKF . 

. MU1309CV 

U812986 

LAZORL . 

.. LM29749-LM29710 

UC1305TDM SKF . 

.MU1305TCM 

TT1087 L&S . 

. 2065 

TT2019 L&S . 

. 613002 

TT524 L&S . 

. 2128R 

TWG138R FM . 

. RCJT1 3/8 

U1209TS SKF . 

. MU1209TV 

U309SGNV SKF . 

.... MU1309SGNV 

U813005 

LAZORL . 

. RW122 

UC1306TAM SKF . 

.MU1306TDM 

TT1087GF L&S . 

. 206531 

TT2019A L&S . 

. DNA01577C 

TT524H L&S . 

. 2128RC 

TWG1716R FM . 

. TWG1716R 

Eli221TM SKF . 

. MU1221UM 

U309TV SKF . 

. MU1309UV 

11813010 

LAZORL . 

. 208FF 

UC308J SKF . 

. MUC1308J 

TT1087H L&S . 

. 2065C 

TT2021 L&S . 

. TR1716 

TT906 L&S . 

. 02135 

TWG1716R FM . 

.RCJT1 7/16 

Ill221YM SKF . 

. MU1221UM 

U309UGM SKF . 

. MU1309UGM 

U813028 

LAZORL . 

. 15579X-15520 

UC5205TM SKF . 

.MUB5205UM 

TT1087HA L&S . 

. F2065C 

TT2022 L&S . 

. 01496 

TT906H L&S . 

. G2135C 

TWG1R FM . 

. TWG1R 

U12W1 FEDRAL . 

. 204GGB 

1131 HIM SKF . 

. MU1311UM 

U813036 

LAZORL . 

. SET28 

UCB100L CMP . 

. HB3 

TT1087HB L&S . 

. G2062C 

TT2022A L&S . 

. 614001 

TT90BHC L&S . 

. C02135C 

TWG1R FM . 

. RCJT1 

U1305TAM HYATT . 

.MU1305TDM 

U311UV SKF . 

. MU1311UV 

U813044 

LAZORL . 

. B33 

UCB100LS CMP . 

. HB3 

TT1087HC L&S . 

. CA02135C 

TT2022B L&S . 

. 614003 

TT906HF L&S . 

. I2135C 

TWG34R FM . 

. TWG34R 

U1305TAM L&S . 

. MU1305TDM 

U312TM SKF . 

. MU1307TM 

U813052 

LAZORL . 

. 513106 

UCB102L CMP . 

. HB3 

TT1087HD L&S . 

. D2066C 

TT2023 L&S . 

. 1773 

TT995 L&S . 

. 1752 

TWG34R FM . 

. RCJT 3/4 

U1305TM SKF . 

. MU1305TM 

U312UM SKF . 

. MU1312UM 

U813060 

LAZORL . 

. SET39 

UCB103 CMP . 

. HB88509 

TT1087HF L&S . 

. GA2062C 

TT2025 L&S . 

. 01296 

TT995H L&S . 

. N1852C 

TWS208A FEDRAL . 

. DS208TTB 

U1305YM SKF . 

. MU1305TM 

U314UM SKF . 

. MU1314UM 

U813079 

LAZORL . 

. SET39 

UCB104 CMP . 

. HB88509 

TT1087HG L&S . 

. RA2065C 

TT2025H L&S . 

. 614004 

TT995HA L&S . 

. NH1752C 

TWS209 FEDRAL . 

. DS209TTA 

U1306TM SKF . 

. MU1306UM 

U499L460L SKF . 

. RSN1584EV 

U813087 

LAZORL . 

. 513001 

UCB107 CMP . 

. HB88509 

TT1087HJ L&S . 

. RB2065C 

TT2026 L&S . 

. TR1714 

TT995HN L&S . 

. IM1752C 

TWS209AR FEDRAL . 

. DS209TTRB 

U1306UM SKF . 

. MU1306UM 

U5205TM SKF . 

. MUB5205UM 

U813095 

LAZORL . 

... JRM3535A-90U02 

UCB109 CMP . 

. HB88509 

TT1087HK L&S . 

. FA2065C 

TT2031H L&S . 

. FI1708C 

TU52R FM . 

. TU52R 

TWS209B FEDRAL . 

. DS209TTD 

U1306YM SKF . 

. MU1306UM 

U5206TM HYATT . 

. MUB5206UM 

U813109 

LAZORL . 

. 206WB 

UCF20723 JAF . 

.SFIMR1716R 

TT1087HL L&S . 

. FT2065C 

TT2032H L&S . 

. MG 1716 

TUAA1238A FORD . 

. 575-572 

TWS209R FEDRAL . 

. DS209TTRA 

U1307TM FEDRAL . 

. MU1307TM 

U5206TM SKF . 

. MUB5206UM 

U813117 

LAZORL . 

. SET22 

UCF20824 JAF . 

. SFNR112R 

TT1087H0 L&S . 

. FB2065C 

TT2033H L&S . 

. AU1715C 

TUAA1239A FORD . 

. 572 

TWS210A FEDRAL . 

. DS210TTC 

U1307TM HYATT . 

. MU1307TM 

U5207TM SKF . 

. MU5207UM 

11813125 

LAZORL . 

. B33 

UCFL204 JAF . 

.STNR20MR 

TT1087HR L&S . 

. R2065C 

TT2034H L&S . 

. 614123 

TUAA1240A FORD . 

. 575 

TWS210B FEDRAL . 

. DS210TTA 

U1307TM RBC . 

. MU1307TM 

U5207EIM SKF . 

. MU5207UM 

U813133 

LAZORL . 

. 513147 

UCFL20412 JAF . 

.STIMR58R 

TT 1104 L&S . 

. 1562 

TT2044H L&S . 

. VV1250C 

TUAA12400W FORD . 

. 575 

TWS210BR FEDRAL . 

. DS210TTRA 

U1307TM SKF . 

. MU1307TM 

U5207YAM SKF . 

. MU5207UM 

U813141 

LAZORL . 

. 513106 

UCFL205 JAF . 

.STNR25MR 

TT1104H L&S . 

. 1562C 

TT2045H L&S . 

. 614028 

TUAA1242A FORD . 

. 598-592A 

TWS21DS1 FEDRAL . 

. DS210TTB 

U1307YM SKF . 

. MU1307UM 

U5207YM SKF . 

. MU5207UM 

U813168 

LAZORL . 

. 510020 

UCFL20513 JAF . 

. STIMR1316R 

TT1114H L&S . 

. W2759C 

TT204BH L&S . 

. VV1718C 

TUAA1243A FORD . 

. 592A 

TWS211A FEDRAL . 

. DS211TTA 

U1308TS SKF . 

. MU1308TV 

U5208TM SKF . 

. MU5208UM 

U813176 

LAZORL . 

. 513005 

UCFL20514 JAF . 

. STNR78R 

11111611 L&S . 

. S1505C 

TT2048 L&S . 

. 01576 

TUAA1244A FORD . 

. 598 

TWS211AR FEDRAL . 

. DS211TTRA 

U1309TM16 SKF . 

.MUC1309UM 

U7308V SKF . 

. MU7308L 

U813184 

LAZORL . 

. 32005 

UCFL20515 JAF . 

. STIMR1516R 

11113/11 L&S . 

. 1752SC 

TT2048A L&S . 

. DIMC01576C 

TUAA77937A FORD . 

. 310L 

TWS211S4 FEDRAL . 

. DS211TTB 

L11309TM22 HYATT .... 

.MUB1309UM 

U798423 LAZORL . 

. F01267C 

U813192 

LAZORL . 

. 32005 

UCFL20516 JAF . 

. STNR1R 

TT1145H L&S . 

. B1505C 

TT2048B L&S . 

. DND01576C 

TUCG4221A FORD . 

. 644 

TWS211S4R FEDRAL .... 

. DS211TTRB 

U1309TM22 SKF . 

.MUB1309UM 

U798465 LAZORL . 

. 614049 

U813206 

LAZORL . 

. 32004WB 

UCFL206 JAF . 

.STNR30MR 

TT1166 L&S . 

. 2005T 

TT2048C L&S . 

. DNB01576C 

TUCG4222A FORD . 

. 632 

TWT1316RM FM . 

.TWT1316RM 

U1309TS SKF . 

. MU1309UV 

U798479 LAZORL . 

. 614025 

U813214 

LAZORL . 

. B37 

UCFL20617 JAF . 

... STAIR 1116RM 

TT1166A L&S . 

. 2005C 

TT2048D L&S . 

. DIME01576C 

TUCG4616A FORD . 

. 72487 

TWT1316RM FM . 

. TCJT 13/16 

U1309YS SKF . 

. MU1309UV 

U798482 LAZORL . 

. 614125 

U813222 

LAZORL . 

. 513005 

UCFL20618 JAF . 

. STNR118R 

TT1166H L&S . 

. 2005C 

TT2048E L&S . 

. DNF01576C 

TUCG4621A FORD . 

. 72212C 

TWT1R FM . 

. TWT1R 

U1310TM SKF . 

. MU1310UM 

U798487 LAZORL . 

. 614023 

U813230 

LAZORL . 

. SET13 

UCFL20619 JAF . 

... STAIR 1316RM 

TT1166HA L&S . 

. I2005C 

TT2048H L&S . 

. 614004 

TUCG7580A FORD . 

. 225518 

TWT1R FM . 

. TCJT1 

U1310TS SKF . 

. MU1310UV 

U798495 LAZORL . 

. 614029 

U813257 

LAZORL . 

. SET33 

UCFL207 JAF . 

.STNR35MR 

TT1167 L&S . 

. 2065T 

TT2049H L&S . 

. FI1709C 

TV2914 WABCO . 

. LM545810 

TX39282 MASSEY . 

. M86649 

U1311TM SKF . 

. MU1311UM 

U798517 LAZORL . 

. 614015 

11813486 

LAZORL . 

. 201AB 

UCFL20720 JAF . 

. STNR114R 

TT11B7HR L&S _ 

Y2D65C 

112116(111 L&S _ 

614012 

TV7915 WAROO _ 

. LM545849 

TX39283 MASSEY ....... 

M86610 

11131 ITS SKF 

MII1311IIV 

11798641 IA70RI _ 

VW1339C 

U813494 

LAZORL . 

. 106CC 

11111170/71 JAF _ 

... STNR1516RM 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


TIMKEN 


Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

UCFL20722 JAF . 

. STNR138R 

UT953D WHITE . 

. 742 

VAK112 SKF . 

. PNR112R 

VCJ1316 SKF . 

.FAIR 1316RA/I 

UCFL20723 JAF . 

. STNR1716R 

UT9531 WHITE . 

. 745A 

VAK11/2 SKF . 

. PAIR112R 

VCJ13/16 SKF . 

.FAIR 1316RA/I 

UCFL208 JAF . 

.STNR40MR 

UT9532 WHITE . 

. 59200 

VAK112 TORRIN . 

. PA1R112R 

VCJ1316 TORRIN . 

.FAIR 1316RM 

UCFL20824 JAF . 

. STNR112R 

UT9533 WHITE . 

. 59412 

VAK11/4 FAFHIR . 

. PAIR114R 

VCJ1316M SKF . 

.FAIR 1316RA/I 

UCFL2D825 JAF . 

.STAIR 191BR 

UT9551 WHITE . 

. 748S 

VAK114 SKF . 

. PNR114R 

VCJ13/4 FAFNIR . 

. FAIR 134R 

UCFL209 JAF . 

.STNR45MR 

UY1308TM FEDRAL . 

.MUS1308UM 

VAK11/4 SKF . 

. PNR114R 

VCJ13/8 FAFNIR . 

. FAIR 138R 

UCFL20926 JAF . 

. STAIR 158R 

UY1308TM HYATT . 

. MUS1308UM 

VAK114 TORRIN . 

. PAIR114R 

VCJ13/8 SKF . 

. FAIR 138R 

UCFL2D927 JAF . 

. STAIR1 111 BR 

UY1308TM RBC . 

. MUS1308UM 

VAK11/4S FAFNIR . 

. PNR114R 

VCJ15/8 FAFNIR . 

. FWR158R 

UCFL2D928 JAF . 

. ST AIR 134R 

V00531 152 FWD . 

. 47820 

VAK114S SKF . 

. PAIR1142R 

VCJ17/16 FAFNIR . 

. FAIR 1716R 

UCFL210 JAF . 

. STNR50MR 

V00531 153 FWD . 

. 47896 

VAK118 SKF . 

. PNR118R 

VCJ1716 SKF . 

. FAIR 1716R 

UCFL21029 JAF . 

. STAIR11316R 

V00531 154 FWD . 

. 71750 

VAK118 TORRIN . 

. PNR118R 

VCJ17/16 SKF . 

. FAIR 1716R 

UCFL21030 JAF . 

. STNR178R 

1/01717 FEDRAL . 

. VV1250C 

VAK1/2 FAFNIR . 

. PAIR12R 

VCJ17/8 FAFNIR . 

. FNR178R 

UCFL21031 JAF . 

. STAIR11516R 

V030435 OPEL . 

. 59200 

VAK12 SKF . 

. PAIR12R 

VCJ19/16 FAFNIR . 

. FAIR 1916R 

UCFL21032 JAF . 

. STNR22R 

V040369 OPEL . 

. 15118 

VAK12 TORRIN . 

. PNR12R 

VCJ2 FAFNIR . 

. FNR2R 

UCIL211 JAF . 

.STNR55MR 

V040401 OPEL . 

. 15250X 

VAK13/16 FAFNIR . 

.PAIR 1316RA/I 

VCJ2 SKF . 

. FNR2R 

UCFL21132 JAF . 

. STNR2R 

VI3801 CASE . 

. 14138A 

VAK1316 SKF . 

. PAIR1316RA/I 

VCJ21/16 FAFNIR . 

. FNR2116R 

UCFL21134 JAF . 

. STAIR218R 

VI3875 CASE . 

. 12580 

VAK13/16 SKF . 

. PAIR 1316RA/I 

VCJ21/8 FAFNIR . 

. FNR218R 

UCFL21135 JAF . 

. STAIR2316R 

VI3876 CASE . 

. 12520 

VAK1316 TORRIN . 

. PAIR 1316RA/I 

VCJ23/16 FAFNIR . 

. FAIR2316R 

UE5433045 MAZDA . 

. LM48510 

VI5002 CASE . 

. 25584 

VAK1316M SKF . 

. PNR1316RM 

VCJ2S FAFNIR . 

. FNR2R 

UE5433046 MAZDA . 

. LM48548 

V1505C FM . 

. V1505C 

VAK13/8 FAFNIR . 

. PAIR138R 

VCJ2S SKF . 

. FNR2R 

UF994B MASSEY . 

. 414 

V1505CN FM . 

. V1505C 

VAK138 SKF . 

. PNR138R 

VCJ3/4 FAFNIR . 

. FNR34R 

UF995B MASSEY . 

. 418 

V20H1002 WHITE . 

. 13687 

VAK13/8 SKF . 

. PAIR 138R 

VCJ34 SKF . 

. FNR34R 

UKC4803 BRIT-L . 

. L68110 

V22202 CASE . 

. 390 

VAK138 TORRIN . 

. PAIR138R 

VCJ3/4 SKF . 

. FNR34R 

UKC4804 BRIT-L . 

. LB8149 

V305185 WHITE . 

. 8504 

VAK1716 TORRIN . 

. PAIR 1716R 

VCJ34 TORRIN . 

. FNR34R 

UKC4805 BRIT-L . 

. SET13 

V3094 WHITE . 

. 310L 

VAK3/4 FAFNIR . 

. PNR34R 

VCJ5/8 FAFNIR . 

. FAIR58R 

UKC7306 BRIT-L _ 

SET47 

V310835SS OEM . 

. SBK2 

VAK34 TORRIN . 

. PNR34R 

VCJ58 SKF . 

. FNR58R 

IIKC981 BRIT-L LM29749-LM29710 

V3575 WHITE . 

. 208SL 

VAK5/8 FAFNIR . 

. PNR58R 

VCJ5/8 SKF . 

. FNR58R 

UKCOD08 BRIT-L . 

. SET1 

V3642 WHITE . 

. 209SL 

VAK7/8 FAFNIR . 

. PNR78R 

VCJ58 TORRIN . 

. FAIR58R 

UKC0009 BRIT-L . 

. LM11749 

V3985 WHITE . 

. J361648 

VAK78 TORRIN . 

. PNR78R 

VCJ9/16 FAFNIR . 

. FNR916R 

UKC0D10 BRIT-L . 

. LM1171D 

V4337X WHITE . 

. 354A 

VAS 11/4 FAFNIR . 

. PAIR 114R 

VCJT1 FAFNIR . 

. TAIR1R 

UKC0131 BRIT-L . 

. L44610 

V4338X WHITE . 

. 359S 

VAS11/4S FAFNIR . 

. PAIR114R 

VCJT1 SKF . 

. TNR1R 

UKCD132 BRIT-L . 

. L44649 

V4365 WHITE . 

. 209L 

VAS13/8 FAFNIR . 

. PAIR 138R 

VCJT1 TORRIN . 

. TNR1R 

UKC0133 BRIT-L . 

. SET4 

V4365X WHITE . 

. 209L 

VAS5/8 FAFNIR . 

. PNR58RS 

VCJT111/16 FAFNIR . 

. TAIR11116R 

UKCD167 BRIT-L . 

. LM67010 

V4375 WHITE . 

. 209SL 

VBR18 SKF . 

. N1307L 

VCJT11/2 FAFNIR . 

. TNR112R 

UKC0168 BRIT-L . 

. LM67048 

V4386 WHITE . 

. 307L 

VBR23 SKF . 

. 207SLB 

VCJT11/2 SKI . 

. TAIR112R 

UKC0169 BRIT-L . 

. SETB 

V4386X WHITE . 

. 307L 

VBR27 SKF . 

. N1211L 

VCJT112 TORRIN . 

. TAIR112R 

UM1305B ROLWAY . 

.. MU1305TDM 

V4387 WHITE . 

. 307L 

VC2021 WABCO . 

. 71750 

VCJT113/16 FAFNIR . 

. TAIR11316R 

UM1305B103 ROLWAY .. 

.. MU1305TDM 

V4460 WHITE . 

. 211SL 

VC2111 WABCO . 

. 67786 

VCJT11/4 FAFNIR . 

. TAIR114R 

UM1307B ROLWAY . 

. MU1307TM 

V4465 WHITE . 

. 308L 

VC4950 WABCO . 

. HH224335 

VCJT11/4 SKF . 

. TIMR114R 

UM1307B108 ROLWAY .. 

.... MU1307TM 

V4723 WHITE . 

. 211L 

VC4951 WABCO . 

. HH224310 

VCJT114 TORRIN . 

. TNR114R 

UM1308B104 ROLWAY .. 

.. MUS1308UM 

V4743 WHITE . 

. 211L 

VC5553 WABCO . 

. 13621 

VCJT11/4S FAFNIR . 

. TNR1142R 

UM520BBHC ROLWAY .... 

.. MUB5206UM 

V4744 WHITE . 

. 208L 

VC6105 WABCO . 

. 25877 

VCJT115/16 FAFNIR . 

. TAIR11516R 

UM52DBJ1D3 ROLWAY .. 

.. MUB5206UM 

V4750 WHITE . 

. 207L 

VC6106 WABCO . 

. 25820 

VCJT11516 TORRIN . 

. TNR1516RIV1 

UM7207B101 ROLWAY .. 

. RU1570UM 

V5000 WHITE . 

. 3982 

VCJ1 FAFNIR . 

. FAIR 1R 

VCJT11/8 FAFNIR . 

. TAIR118R 

UR2 MRC . 

. FWG2R 

V5001 WHITE . 

. 354A 

VCJ1 SKF . 

. FNR1R 

VCJT11/8 SKF . 

. TNR118R 

US309TM SKF . 

.. MUC1309UM 

V5002 WHITE . 

. 3920 

VCJ1 TORRIN . 

. FNR1R 

VCJT118 TORRIN . 

. TAIR118R 

UT1 MRC . 

. FWG1R 

V5045 WHITE . 

. J321652 

VCJ111/16 FAFNIR . 

. FAIR 11116R 

VCJT1/2 FAFNIR . 

. TNR12R 

UT 1. 2 MRC . 

. FNR12R 

V646X WHITE . 

. 17244 

VCJ11/2 FAFNIR . 

. FNR112R 

VCJT12 SKF . 

. NPS008RRC 

UT15/16 MRC . 

. FWG1516R 

V647X WHITE . 

. 17118 

VCJ112 SKF . 

. FAIR 112R 

VCJT1/2 SKF . 

. TNR12R 

UT263 WHITE . 

. 6320 

V7999A CASE . 

. 469 

VCJ11/2 SKF . 

. FNR112R 

VCJT12 TORRIN . 

. TNR12R 

UT284 WHITE . 

. 643 632 

V817 WHITE . 

. 29590 

VCJ112 TORRIN . 

. FAIR 112R 

VCJT13/16 FAFNIR . 

. TNR1316RM 

UT284A WHITE . 

. 645-632 

V818 WHITE . 

. 29520 

VCJ113/16 FAFNIR . 

. FAIR 11316R 

VCJT1316 TORRIN . 

. TNR1316RM 

UT3/4 MRC . 

. FWG34R 

V819 WHITE . 

. 2984 

VCJ11/4 FAFNIR . 

. FAIR 114R 

VCJT13/4 FAFNIR . 

. TNR134R 

UT3808 WHITE . 

. 748S-742 

V820 WHITE . 

. 2924 

VCJ114 SKF . 

. FNR114R 

VCJT13/8 FAFNIR . 

. TNR138R 

UT3812 WHITE . 

. 59200-59412 

V8383 HUCO . 

. 336 

VCJ11/4 SKF . 

. FNR114R 

VCJT138 TORRIN . 

. TNR138R 

UT3813 WHITE . 

. 745A742 

V83831/2 HUCO . 

. 332 

VCJ114 TORRIN . 

. FAIR 114R 

VCJT1516 SKF . 

. NPS105RRC 

UT5/8 MRC . 

. FNR58R 

V902 CASE . 

. 12580-12520 

VCJ11/4S FAFNIR . 

. FAIR 114R 

VCJT15/16 SKF . 

. AIPS105RRC 

UT7/8 MRC . 

. FWG78R 

V9022 CASE . 

. 12580 

VCJ114S SKF . 

. FAIR 1142R 

VCJT15/8 FAFNIR . 

. TNR158R 

UT9002 WHITE . 

. 3779 

VA1054 FEDRAL . 

. 614036 

VCJ11/4S SKI . 

. FAIR 1142R 

VCJT17/16 FAFNIR . 

. TAIR1716R 

UT9007 WHITE . 

. 632 

VA1531 WABCO . 

. JM734410 

VCJ114S TORRIN . 

. FAIR 1142R 

VCJT17/16 SKF . 

. FNR1716R 

UT9008 WHITE . 

. 643 

VA1534 WABCO . 

. JM734449 

VCJ115/16 FAFNIR . 

. FAIR 11516R 

VCJT1716 TORRIN . 

. TAIR1716R 

UT9008A WHITE . 

. 645 

VA4770 WABCO . 

. JLIV1104910 

VCJ11/8 FAFNIR . 

. FAIR 118R 

VCJT17/8 FAFNIR . 

. TNR178R 

UT9D20 WHITE . 

. 3767 

VA4773 WABCO . 

. JLM104948 

VCJ1/2 FAFNIR . 

. FNR12R 

VCJT19/16 FAFNIR . 

. TAIR1916R 

UT9D21 WHITE . 

. 47620 

VAK1 SKF . 

. PNR1R 

VCJ12 SKF . 

. FAIR 12R 

VCJT2 FAFNIR . 

. TNR2R 

UT9023 WHITE . 

. 6320 

VAK1 TORRIN . 

. PNR1R 

VCJ1/2 SKF . 

. FAIR 12R 

VCJT2 SKF . 

. TNR2R 

UT9035 WHITE . 

. 3490 

VAK11/2 FAFHIR . 

. PAIR 112R 

VCJ13/16 FAFNIR . 

. FAIR1316RM 

VCJT21/16 FAFNIR . 

. TAIR2116R 


Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

VCJT21/8 FAFNIR . 

. TNR218R 

VF2S218 BROWNG . 

. STAIR118R 

VG4794 WABCO . 

. HM813844 

VT20961 CASE . 

. 14137A 

VCJT23/16 FAFNIR . 

. TNR2316R 

VF2S219 BROWNG . 

.... STAIR 1316RA/I 

VG4795 WABCO . 

. 568 

VT2096S CASE . 

. 14137A 

VCJT2S FAFNIR . 

. TNR22R 

VF2S220 BROWNG . 

. STAIR114R 

VG5280 WABCO . 

. 29522 

VT2097 CASE . 

. 14276 

VCJT2S SKF . 

. TNR22R 

VF2S220S BROWNG .... 

. STAIR 114R 

VG5385 WABCO . 

. 65237 

VT2100 CASE . 

. 25520 

VCJT3/4 FAFNIR . 

. TNR34R 

VF2S222 BROWNG . 

. STAIR 138R 

VH1493 WABCO . 

. 33895 

VT2101 CASE . 

. 25580 

VCJT34 TORRIN . 

. TNR34R 

VF2S223 BROWNG . 

. STAIR1716R 

VH5673 WABCO . 

. 395S 

VT2119 CASE . 

. 1752 

VCJT5/8 FAFNIR . 

. TNR58R 

VF2S224 BROWNG . 

. STAIR112R 

VKRA321R SKF . 

. DRK192FC 

VT2133 CASE . 

. 382 

VCJT58 TORRIN . 

. TNR58R 

VF31E SEALM . 

. FAIR 11516R 

VKTA606T SKF . 

. T82F 

VT2136 CASE . 

. 382 

VCJT7/8 FAFNIR . 

. TNR78R 

VF32E SEALM . 

. FNR2R 

VL1237 WABCO . 

. 936 

VT2214 CASE . 

. 09195 

VCJT78 TORRIN . 

. TNR78R 

VF32RE SEALM . 

. FNR2R 

VL2622 WABCO . 

. 33287 

VT2216 CASE . 

. 09078 

VCJT9/16 FAFNIR . 

. TNR916R 

VF35E SEALM . 

. FAIR2316R 

VL7908 WABCO . 

. 47686 

VT2892 CASE . 

. 87507 

VCR2 SKF . 

. M5204TV 

VF4287 WABCO . 

. L225849 

VL7928 WABCO . 

.... 52400-90068 

VT2893 CASE . 

. 207 

VCR3 NICE . 

. SET9 

VF4288 WABCO . 

. L225810 

VM1511 WABCO . 

. 15520 

VT3093 CASE . 

. 87504 

VCR4 NICE . 

. SET10 

VF4E208 BROWNG . 

. FNR12R 

VM1512 WABCO . 

. 15580 

VT3403 CASE . 

. 15244 

VCR7 SKF . 

. MR1209EL 

VF4E210 BROWNG . 

. FAIR5SR 

VM6566 WABCO . 

. 3820 

VT3404 CASE . 

. 15120 

VD3307 WABCO . 

. HH224310 

VF4E212 BROWNG . 

. FNR34R 

VM6568 WABCO . 

. 33821 

VT3433 CASE . 

. 368 

VD3377 WABCO . 

. 342S 

VF4E216 BROWNG . 

. FAIR 1R 

VM6569 WABCO . 

. 33895 

VT3434 CASE . 

. 362 

VD3491 WABCO . 

. 29685 

VF4E219 BROWNG . 

.FAIR1316RA/I 

VM6570 WABCO . 

. HA/1807010 

VT3435 CASE . 

. 387 

VD3492 WABCO . 

. 29620 

VF4E220 BROWNG . 

. FIMR114R 

VM6571 WABCO . 

. HM8Q7Q44 

VT3436 CASE . 

. 3820 

VD5212 WABCO . 

. 3196 

VF4E220S BROWNG .... 

. FAIR 114R 

VM6574 WABCO . 

. HA/1212011 

VT3437 CASE . 

. 3877 

VD5903 WABCO . 

. H913810 

VF4E222 BROWNG . 

. FAIR 138R 

VM6575 WABCO . 

. HM212046 

VT3464 CASE . 

. 28682 

VD5904 WABCO . 

. H913842 

VF4E223 BROWNG . 

. FAIR 1716R 

VM6578 WABCO . 

. 6535 

VT3529 CASE . 

. 8604 

VD8803 WABCO . 

. 47820 

VF4E224 BROWNG . 

. FAIR 112R 

VM6579 WABCO . 

. 6559C 

VT4038 CASE . 

. 15520 

VD8804 WABCO . 

. 47890 

VF4S223 BROWNG . 

. SFAIR1716R 

VN2675 WABCO . 

. 45291 

VT4039 CASE . 

. 15580 

VE210 BROWNO . 

.WPS010GRC 

VF4S224 BROWNG . 

. SFAIR112R 

VN5464 WABCO . 

. HM212044 

VT4830 CASE . 

. 25821 

VE212 BROWNG . 

.WPS012GRC 

VF6626 WABCO . 

. LM11910 

VN5465 WABCO . 

. HA/1212010 

VT4831 CASE . 

. 25877 

VE216 BROWNG . 

.WPS100GRC 

VF8E SEALM . 

. FAIR 12R 

VN5578 WABCO . 

. 52618 

VT4882 CASE . 

. 14116 

VE220 BROWNG . 

.WPS104GRC 

VFT10 SEALM . 

. STNR58R 

VN6963 WABCO . 

. M804010 

VT4895 CASE . 

. SCE148 

VE220S BROWNG . 

.WPS104GRC 

VFT10E SEALM . 

. TNR58R 

VN6964 WABCO . 

. M804049 

VT4995 CASE . 

. 24780 

VE223 BROWNG . 

.WPS107GRC 

VFT12 SEALM . 

. STNR58R 

V01054 FEDRAL . 

. VV1250C 

VT5002 CASE . 

. 25584 

VE224 BROWNG . 

.WPS108GRC 

VFT12E SEALM . 

. TNR34R 

V 01717 FEDRAL . 

. VV1250C 

VT5015 CASE . 

. 09067 

VE231 BROWNG . 

.WPS112GRC 

VFT14 SEALM . 

. STNR78R 

VP10E SEALM . 

. PNR58RS 

VTA5005 CASE . 

. 12580-12520 

VF10E SI AIM . 

. FNR58R 

VFT14E SEALM . 

. TNR78R 

VP3784 WABCO . 

. L44643 

VW1006C FM . 

. VW1006C 

VF12E SEALM . 

. FNR34R 

VFT15 SEALM . 

.STAIR 1516R 

VP4221 WABCO . 

. M86649 

VW1195 FEDRAL . 

. VW1006C 

VF15E SEALM . 

. FAIR 1516R 

VFT15E SEALM . 

. TAIR1516R 

VP4222 WABCO . 

. M86610 

VW1195C FEDRAL . 

.VW1006C 

VF16E SEALM .... 

... FNR1R 

VFT16 SEALM .... 

.... STNR1R 

VP6979 WABCO .... 

.... HM89449 

VW1339C FM .... 

.... VW1339C 

VF18E SEALM . 

. FAIR 118R 

VFT16E SEALM . 

. TNR1R 

VP6980 WABCO . 

. HM89410 

VW1716 FEDRAL . 

. VW1339C 

VF19E SEALM . 

. FAIR1316RM 

VFT18 SEALM . 

. ST AIR 11 8R 

VPE210 BROWNG . 

. PNR58RS 

VW1728 FEDRAL . 

. VW1339C 

VF20E SEALM . 

. FAIR 114R 

VFT18E SEALM . 

. TAIR118R 

VPL10E SEALM . 

. PNR58R 

VW4165 WABCO . 

. HH221434 

VF20RE SEALM . 

. FNR114R 

VFT19 SEALM . 

.STAIR 1316RA/I 

VPL12E SEALM . 

. PNR34R 

VW5255 WABCO . 

. 203F 

VF22E SEALM . 

. FNR138R 

VFT19E SEALM . 

.TNR1316RM 

VPL14E SEALM . 

. PNR78R 

VX3437 WABCO . 

. 382A 

VF23 SEALM . 

. SFNR1716R 

VFT20 SEALM . 

. STAIR 11 4R 

VPL19E SEALM . 

. PNR1316RM 

VX3438 WABCO . 

. 388A 

VF23E SEALM . 

. FAIR 1716R 

VFT20E SEALM . 

. TNR114R 

VPL20E SEALM . 

. PAIR114R 

VX4683 WABCO . 

. JA/1511910 

VF24 SEALM . 

. SFAIR112R 

VFT20R SEALM . 

. STNR114R 

VPL20RE SEALM . 

. PAIR114R 

VX4684 WABCO . 

. JA/1511946 

VF24E SEALM . 

. FAIR 112R 

VFT20RE SEALM . 

. TNR114R 

VPL22E SEALM . 

. PNR138R 

VY0635 WABCO . 

. 18790 

VF27E SEALM . 

. FAIR 11116R 

VFT22 SEALM . 

. STNR138R 

VPL24E SEALM . 

. PNR112R 

VY06361 WABCO . 

. 18720 

VF2893 CASE . 

. 207 

VFT22E SEALM . 

. TNR138R 

VPL8E SEALM . 

. PNR12R 

VY1505C CHRYSL . 

. 614036 

VF28E SEALM . 

. FNR134R 

VFT23 SEALM . 

.STAIR1716R 

VPLE208 BROWNG . 

. PNR12R 

VY1836 WABCO . 

. 67388 

VF2E208 BROWNG . 

. TNR12R 

VFT23E SEALM . 

. TAIR1716R 

VPLE210 BROWNG . 

. PNR58R 

VY1837 WABCO . 

. 67322 

VF2E210 BROWNG . 

. TNR58R 

VFT24 SEALM . 

. ST AIR 11 2R 

VPLE212 BROWNG . 

. PNR34R 

VY2153 WABCO . 

. 33472 

VF2E212 BROWNG . 

. TNR34R 

VFT24E SEALM . 

. TNR112R 

VPLE214 BROWNG . 

. PNR78R 

VY2807 WABCO . 

. 67790 

VF2E214 BROWNG . 

. TNR78R 

VFT27 SEALM . 

.STAIR11116R 

VPLE219 BROWNG . 

.PNR1316RM 

VY287 WABCO . 

. 67790 

VF2E216 BROWNG . 

. TNR1R 

VFT27E SEALM . 

. TAIR11116R 

VPLE220 BROWNG . 

. PAIR114R 

VY3114 WABCO . 

. HA/1218210 

VF2E218 BROWNG . 

. TNR118R 

VFT28 SEALM . 

. STAIR 134R 

VPLE220S BROWNG . 

. PAIR114R 

VY377 WABCO . 

. 67983 

VF2E219 BROWNG . 

. TAIR1316R 

VFT28E SEALM . 

. TNR134R 

VPLE222 BROWNG . 

. PAIR 138R 

VY3861 WABCO . 

. 3925 

VF2E220 BROWNG . 

. TNR114R 

VFT31 SEALM . 

.STAIR 11516R 

VPLE224 BROWNG . 

. PA1R112R 

VY6966 WABCO . 

. 3877 

VF2E220S BROWNG . 

. TNR114R 

VFT31E SEALM . 

. TAIR11516R 

VS210 BROWNG . 

. SNPS10RR 

VY6967 WABCO . 

. HM803149 

VF2E222 BROWNG . 

. TNR138R 

VFT32 SEALM . 

. STNR2R 

VS212 BROWNG . 

. SNPS12RR 

VY6969 WABCO . 

. HM803110 

VF2E223 BROWNG . 

. TAIR1716R 

VFT32E SEALM . 

. TNR2R 

VS214 BROWNG . 

. SNPS14RR 

VZ0084 WABCO . 

. HM218248 

VF2E224 BROWNG . 

. TAIR112T 

VFT32R SEALM . 

. STNR2R 

VT02088 CASE . 

. 28920 

VZ0827 WABCO . 

. 56423-90030 

VF2S208 BROWNG . 

. STAIR 12R 

VFT32RE SEAIM . 

. TNR2R 

VT05015 CASE . 

. 09067 

W0T63137 FORD . 

. 2523 

VF2S210 BROWNG . 

. STNR58R 

VFT35 SEALM . 

.STAIR2316R 

VT1462 CASE . 

. 14125A 

W0TZ7904 FORD . 

. 3490 

VF2S212 BROWNG . 

. STNR58R 

VFT35E SEALM . 

. TAIR2316R 

VT2088 CASE . 

. 28920 

W100978 CASE . 

. 111TB 

VF2S214 BROWNG . 

. STNR78R 

VFT8 SEALM . 

. STNR12R 

VT2089 CASE . 

. 28985 

W10097S CASE . 

. 111TB 

VF2S215 BROWNG . 

. ST AIR 1516R 

VFT8E SEALM . 

. TNR12R 

VT2091 CASE . 

. 02872 

W10100 CASE . 

. 210S 

VF2S216 RROWNG ...... 

STHIR1R 

VG4793 WABCO _ 

HM813810 

VT2096 CASE _ 

14137A 

W10100S CASE _ 

210S 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


Part #/Name 

Timken 

Part It/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

W10152S CASE . 

. 15126 

W208PPB4 FAFNIR . 

.... DS208TTB 

W214UL LINK-B . 

. NPS014RPC 

W41136 BECK-A . 

. TR1716 

W10153S CASE . 

. 15245 

W208PPB5 FAFNIR . 

.... DS208TTC 

W215U LINK-B . 

. WPS015RPC 

W41138 BECK-A . 

. TR1716 

W1041 TRIM PH . 

. LS9 

W208PPB5 SKF . 

.... DS208TTC 

W215UL LINK-B . 

. NPS015RPC 

W41139 BECK-A . 

. VV1505C 

W1054 FEDRAL . 

. W1505C 

W208PPB6 FAFNIR . 

.... DS208TTD 

W215UL REXNOR . 

. WPS015RPC 

W41141 BECK-A . 

. FI1710C 

W1054 LEMPCO . 

. W1505C 

W208PPB6 SKF . 

.... DS208TTD 

W2165S REXNOR . 

. C1DD 

W41142 BECK-A . 

. FI1708C 

W106435 CASE . 

. 15112 

W208PPB7 FAFNIR . 

.... DS2D8TTE 

W216LI LINK-B . 

. NPS10DRPC 

W41145 BECK-A . 

. FI1709C 

W10643F CASE . 

. 15112 

W208PPB7 SKF . 

. DS2D8TTE 

W216UL LINK-B . 

. NPS10DRPC 

W41150 BECK-A . 

. 2063R 

W10643S CASE . 

. 15112 

W208PPB7AGFS544 FM 


W218EL LINK-B . 

. WPS102RPC 

W41151 BECK-A . 

. TR1716 

W1164 HUCO . 

. 26882 

W2D8PPB7 AG FS544 

W218U LINK-B . 

. NPS102RPC 

W41152 BECK-A . 

. VW1006C 

W11641/2 HUCO . 

. 26820 

W208PPB7Z17PFS544 FM 


W2195S REXNOR . 

. C103 

W41155 BECK-A . 

. 614012 

W1181 FEDRAL . 

. K1B25C 

W208PPB7Z17PFS544 

W2205S REXNOR . 

. C104 

W41158 BECK-A . 

. VV1718C 

W12291/2 HUCO . 

. 14276 

W208PPB8 FAFNIR . 

.... DS208TTF 

W2225S REXNOR . 

. C106 

W41159 BECK-A . 

. VV1250C 

W1306KK FEDRAL . 

. W306FF 

W208PPB8 SKI . 

. DS208TTF 

W2235S REXNOR . 

. C107 

W41166 BECK-A . 

. F01267C 

W1505C FM . 

. W1505C 

W208PPB9 FAFNIR . 

.... DS208TTG 

W2245S REXNOR . 

. C108 

W41167 BECK-A . 

. 01296 

W1505CN FM . 

. W1505C 

W208PPZ17P FM . 

W208PPZ17P 

W2315S REXNOR . 

. Cl 15 

W41169 BECK-A . 

. 01496 

W1518Q FM . 

. W1518Q 

W209CC FM . 

. W209CC 

W2325S REXNOR . 

. C200 

W41171 BECK-A . 

. FC1723C 

W1518Q SKI . 

. W1518Q 

W209CC FM . 

. W209PP 

W2840 FM . 

. W2840 

W41172 BECK-A . 

. 01496 

W1518Q TORRII1 . 

.W1518Q 

W209PPB10 SKF . 

.... DS209TTD 

W2840 SKF . 

. W2840 

W41176 BECK-A . 

. 614001 

W1590Q FM . 

. W1590Q 

W209PPB2 FAFNIR . 

.... DS209TTA 

W2B08U LINK-B . 

. NPS008RPC 

W41191 BECK-A . 

. 614129 

W1590Q SKF . 

.W1590Q 

W209PPB2 SKF . 

.... DS209TTA 

W2B08UL LINK-B . 

. NPS008RPC 

W41214 BECK-A . 

. 1773 

W1590Q TORRIN . 

.W1590Q 

W209PPB4 SKF . 

.... DS209TTB 

W2B08UL REXNOR . 

. NPS008RPC 

W41215 BECK-A . 

. 614016 

W204CC FM . 

. W204CC 

W209PPB4 TORRIN . 

.... DS209TTB 

W2E20EL LINK-B . 

. NPS1D3RPC 

W41216 BECK-A . 

. 614004 

W205CC FM . 

. W205CC 

W209PPB5 FAFNIR . 

.... DS209TTC 

W2E20EL REXNOR . 

.IMPS 103RPCC 

W41217 BECK-A . 

. 613010 

W205CC FM . 

. W205PP 

W209PPB5 SKF . 

.... DS209TTC 

W2E20U LINK-B . 

. NPS1D3RPC 

W41218 BECK-A . 

. 614026 

W206FF FM . 

.W206FF 

W209PPB6 FAFNIR . 

.... DS209TTD 

W304CC FM . 

. W304CC 

W41219 BECK-A . 

. 614011 

W206FF FM . 

.W206KLL 

W209PPB6 SKF . 

.... DS209TTD 

W305CC FM . 

. W305CC 

W41220 BECK-A . 

. 613006 

W20BKLL TORRLN . 

. W206FF 

W209PPB7 SKF . 

. DS209TTI 

W305CC FM . 

. W305PP 

W41221 BECK-A . 

. 1577 

W207CC FM . 

. W207CC 

W209PPB7 TORRIN . 

. DS209TTI 

W305PP TORRIN . 

. W305CC 

W41224 BECK-A . 

. 614015 

W207CC FM . 

. W207PP 

W21D5S REXNOR . 

. CD10 

W30B2RS JAF . 

.W306FF 

W41225 BECK-A . 

. DN01575C 

W208CC FM . 

. W208CC 

W210PP SKI . 

. DC210TT 

W306DDN3 FM . 

. W306FF 

W41229 BECK-A . 

. 614022 

W2D8FFB9 FAFNLR . 

. DS208TTG 

W210PP2 FAFNIR . 

.... DC21DTTA 

W306FF FM . 

.W306FF 

W41232 BECK-A . 

. 613003 

W208K2 FAFNIR . 

. DC208TT 

W210PP2 SKF . 

... DC21DTTA 

W306FF FM . 

. W306PP 

W4860 FM . 

. W4860 

W208K2E9903 FAFNIR 

. DC208TT 

W210PP4 SKF . 

... DC210TTD 

W306FFA FM . 

.W306FFA 

W4860 SKF . 

. W4860 

W208K2E9903 TORRIN 

. DC208TTA 

W210PP8 SKF . 

. DC210TTCA 

W30BFFN3 FM . 

. W306FF 

W50117204 MAZDA ... 

. 30207M 

W208K3 SKF . 

. DC208TT 

W210PPB2 FAFNIR . 

.... DS210TTA 

W306KLL FAFNIR . 

. W306FF 

W5061/2 HUCO . 

. 352 

W208K3 SKF . 

. DC2D8 

W210PPB2 SKF . 

.... DS210TTA 

W306PP FAFNIR . 

.W306FF 

W5071/2 HUCO . 

. 453A 

W208K3E7440 FAFNIR 

. DC208TT 

W210PPB4 FAFNIR . 

.... DS210TTB 

W306SS FM . 

. W306SS 

W511 HUCO . 

. 455 

W208K3E9903 TORRIN 

. DC208TT 

W210PPB4 SKF . 

.... DS210TTB 

W307CC FM . 

. W307CC 

W5111/2 HUCO . 

. 453A 

W208KRRB6 SKF . 

. HPS106GP 

W210PPB5 FAFNIR . 

.... DS210TTC 

W307PP TORRIN . 

. W307CC 

W512 HUCO . 

. 594 

W2D8KRRB6 TORRLN ... 

. HPS106GP 

W210PPB5 SKF . 

.... DS210TTC 

W308CC FM . 

. W308CC 

W5121/2 HUCO . 

. 592A 

W208PP1D FAFNIR . 

. DC208TTE 

W210PPB6 SKF . 

. DS21DTTF 

W309CC FM . 

. W309CC 

W515 HUCO . 

. 16150 

W208PP1D SKF . 

. DC208TTE 

W210PPB6 TORRIN . 

. DS21DTTF 

W309PP TORRIN . 

. W209CC 

W5151/2 HUCO . 

. 16284 

W208PP10C1 AG FM ... 

W208PP10C1 AG 

W21DU LINK-B . 

.. NPS010RPC 

W41100 BULK A . 

. VW1006C 

W5612 OEM . 

. BA614 

W208PP20 FAFNIR . 

. DC208TTB 

W21DUL LINK-B . 

.. NPS010RPC 

W41101 BECK-A . 

. VW1339C 

W58241200 PERM . 

. 305DD 

W208PP20 SKF . 

. DC208TTB 

W211PP2 FAFNIR . 

.... DC211TTA 

W41102 BECK-A . 

. VW1006C 

W585Q FM . 

. W585Q 

W208PP21 TORRIN . 

. HPC104TPA 

W211PP2 SKF . 

... DC211TTA 

W41104 BECK-A . 

. 1577 

W585Q SKF . 

. W585Q 

W208PP5 FAFNIR . 

. DC208TTB 

W211PP3 FAFNIR . 

.... DC211TTB 

W41105 BECK-A . 

. 01576 

WB0002RSJ SKF . 

. 100CCB 

W208PP5 SKF . 

. DC208TTB 

W211PP3 SKF . 

... DC211TTB 

W41106 BECK-A . 

. 1573 

W6103BCHB FM . 

.W61036CHB 

W208PP6 FAFNIR . 

. DC208TTC 

W211PP5 FAFNIR . 

.... DC211TTC 

W41107 BECK-A . 

. 01296 

W61312EHX FM . 

. W61312EHX 

W208PP6 SKF . 

. DC208TTC 

W211PP5 SKF . 

... DC211TTC 

W41108 BECK-A . 

. 01496 

W61314EHBX FM . 

.... W61314EHBX 

W208PP8 FAFNIR . 

. DC208TTD 

W211PPB2 FAFNIR . 

.... DS211TTA 

W41109 BECK-A . 

. T01710 

W62052RSJ SKF . 

. W205CC 

W208PP8 SKF . 

. DC208TTD 

W211PPB2 SKI . 

.... DS211TTA 

W41110 BECK-A . 

. 1773 

WB207CCR SKF . 

.RW207CCRA 

W208PPB11 FAFNIR .... 

. DS208TTH 

W211PPB3 FAFNIR . 

.... DS211TTB 

W41112 BECK-A . 

. 614126 

W62222EAHX FM . 

.W62222EAHX 

W208PPB11 SKF . 

. DS208TTH 

W211PPB3 SKF . 

.... DS211TTB 

W41114 BECK-A . 

. OP1709C 

WB3D HUCO . 

. 09070 

W208PPB12 FAFNIR .... 

. DS208TTI 

W211PPB4 SKF . 

.... DS211TTC 

W41115 BECK-A . 

. VW1339C 

WB3D1/2 HUCO . 

. 09194 

W208PPB12 SKF . 

. DS208TTI 

W211PPB4 TORRIN . 

.... DS211TTC 

W41116 BECK-A . 

. 614123 

WB3062RSJ SKF . 

.W306FF 

W208PP3 1 3 FM . 

. W208PPB13 

W211PPB6 FAFNIR . 

.... DS211TTD 

W41120 BECK-A . 

. 614028 

WB3092RSJ SKF . 

.W309CC 

W208PPB13 SKF . 

. DS208TTK 

W211PPB6 SKF . 

.... DS211TTD 

W41122 BECK-A . 

. 0P1712C 

WB431/2 HUCO . 

. 2523 

W208PPB13 TORRIN ... 

. DS208TTK 

W212PP TORRIN . 

. DC212TT 

W41125 BECK-A . 

. 1573 

W653 IRIMPH . 

. 204 

W208PPB14 FAFNIR .... 

. DS208TTJ 

W212U LINK-B . 

.. NPS012RPC 

W41128 BECK-A . 

. F01268C 

W67217EAHX FM . 

.W67217EAHX 

W208PPB14 SKF . 

. DS208TTJ 

W212UL LINK-B . 

.. NPS012RPC 

W41129 BECK-A . 

. MG 1716 

W67220DAH FM . 

. W67220DAH 

W208PPB19 TORRIN ... 

. DS208TTM 

W212UL REXNOR . 

.. WPS012RPC 

W41131 BECK-A . 

. AU1715C 

W67220EAHX FM . 

.W67220EAHX 

W208PPB2 FAFNIR . 

. DS208TTA 

W2145S REXNOR . 

. CD14 

W41132 BECK-A . 

. TR1716 

W67315EAHBX FM . 

.W67315EHBX 

W208PPB23 FAFNIR .... 

. DS208TTA 

W214PPB2 SKF . 

.... DS214TTB 

W41133 BECK-A . 

. AU1715C 

W67320SAH FM . 

. W67320SAH 

W208PPB23 SKF . 

. DS2D8TTA 

W214PPB2 TORRIN . 

.... DS214TTB 

W41134 BECK-A . 

. 614016 

WB8215EAHX FM . 

.W68215EAHX 

W208PPB3 SKI . 

. DS208TTL 

W214U LINK-B . 

.. NPS014RPC 

W41135 BECK-A . 

. TR1714 

W 72303 BECK-A . 

. 30305M 
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Part ft/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

W72301 BECK-A .. 

. SET6 

WAC4220A FORD . 

. SET37 

WB01194 MIDAS .. 

. 30208M 

WB01446 MIDAS . 

. 513019 

W72302 BECK-A .. 

. SET4 

WAC4221A FORO . 

. LM603049 

WB01212 MIDAS .. 

. 514003 

WB01449 MIDAS . 

. 513070 

W72303 BECK-A .. 

. SET8 

WAC4222A FORD . 

. LM603011 

WB01224 MIDAS .. 

. RW114R 

WB01450 MIDAS . 

. 513072 

W72304 BECK-A .. 

. 30305M 

WAD4221A FORD . 

. 26882 

WB01231 MIDAS .. 

. RW124R 

WB01451 MIDAS . 

. 513036 

W72305 BECK-A .. 

. 30304 

WAD4222A FORD . 

. 26882 

WB01232 MIDAS .. 

. RW125 

WB01452 MIDAS . 

. 513029 

W72306 BECK-A .. 

. SET2 

WAD4421A FORD . 

. 26882 

WB01242 MIDAS .. 

. C5107EV 

WB01453 MIDAS . 

. 513029 

W72307 BECK-A .. 

. SET1 

WAT3576A1 FORD . 

. B1816 

WB01256 MIDAS .. 

. 6408 

WB01454 MIDAS . 

. 513029 

W72308 BECK-A .. 

. 30204M 

WAT3576A2 FORD . 

. B1816 

WB01261 MIDAS .. 

. RW207CCRA 

WB01455 MIDAS . 

. SET4 

W72309 BECK-A .. 

. 30306M 

WAU4220A FORD . 

. 25590-25520 

WB01268 MIDAS .. 

.RWC35YYR 

WB01456 MIDAS . 

. SET1 

W72310 BECK-A .. 

. 206WB 

WAU4222A FORD . 

. 25520 

WB01269 MIDAS .. 

. RWF34R 

WB01457 MIDAS . 

. 513181 

W72313 BECK-A .. 

. 306TB 

WB010D2 MIDAS . 

. SET1 

WB01271 MIDAS .. 

. SET7 

WB01458 MIDAS . 

. 513131 

W72316 BECK-A .. 

. 207 

WB01003 MIDAS . 

. SET4 

WB01273 MIDAS .. 

. SET7 

WB01459 MIDAS . 

. 513057 

W72317 BECK-A .. 

. 88506AR 

WB01004 MIDAS . 

. SET2 

WB01274 MIDAS .. 

. SET9 

WB01460 MIDAS . 

. 513055 

W72318 BECK-A .. 

. 88107AR 

WB01005 MIDAS . 

. SET6 

WB01275 MIDAS .. 

. SET10 

WB01461 MIDAS . 

. SET49 

W72321 BECK-A .. 

. 09067-09195 

WB01006 MIDAS . 

. SET3 

WB01276 MIDAS .. 

. RW131R 

WB01462 MIDAS . 

. 513053 

W72323 BECK-A .. 

. 15123-15245 

WB01007 MIDAS . 

. SET5 

WB01277 MIDAS .. 

. SET8 

WB01464 MIDAS . 

. 513033 

W72341 BECK-A 

LM300849-LM30081 

WB01011 MIDAS . 

. SET45 

WB01278 MIDAS .. 

. SET20 

WB01465 MIDAS . 

. 513053 

W72343 BECK-A .. 

. 208 

WB01012 MIDAS . 

. SET22 

WB01285 MIDAS .. 

. 5707 

WB01466 MIDAS . 

. 513182 

W72348 BECK-A .. 

. SET6 

WB01013 MIDAS . 

. SET37 

WB01294 MIDAS .. 

. 387AS 

WB01467 MIDAS . 

. 513025 

W72349 BECK-A .. 

. RW103R 

WB01018 MIDAS . 

. SET16 

WB01396 MIDAS .. 

. LM12749 

WB01468 MIDAS . 

. 513034 

W72350 BECK-A .. 

. 208 

WB01019 MIDAS . 

. SET12 

WB01397 MIDAS .. 

. LM 1271□ 

WB01469 MIDAS . 

. SET35 

W72351 BECK-A .. 

. 32206M 

WB01020 MIDAS . 

. SET13 

WB01398 MIDAS .. 

. JL26749 

WB01470 MIDAS . 

. 513070 

W72352 BECK-A .. 

. 32303 

WB01021 MIDAS . 

. SET17 

WB01399 MIDAS .. 

. JL26710 

WB01476 MIDAS . 

. 510008 

W72357 BECK-A .. 

. RW104R 

WB01025 MIDAS . 

. SET11 

WB01400 MIDAS .. 

. LM12749 

WB01477 MIDAS . 

. 513015 

W72359 BECK-A .. 

. RW105R 

WB01026 MIDAS . 

. SET26 

WB014D1 MIDAS .. 

. LM12711 

WB01478 MIDAS . 

. 513015 

W72360 BECK-A .. 

. 30206M 

WB01027 MIDAS . 

. B39 

WB014D2 MIDAS .. 

. LM12748 

WB01479 MIDAS . 

. 513007 

W72364 BECK-A .. 

. 208 

WB01028 MIDAS . 

. SET39 

WB01403 MIDAS .. 

. LM29749 

WB01483 MIDAS . 

. 513022 

W72367 BECK-A .. 

. 30203 

WB01030 MIDAS . 

. 513011K 

WB01404 MIDAS .. 

. LM29710 

WB01484 MIDAS . 

. 513002 

W72369 BECK-A .. 

. 207 

WB01031 MIDAS . 

. SET8 

WB014D5 MIDAS .. 

. LM48548 

WB01485 MIDAS . 

. 513050 

W72370 BECK-A .. 

. 207 

WB01032 MIDAS . 

. SET35 

WB01406 MIDAS .. 

. LM48510 

WB01486 MIDAS . 

. 513013 

W72371 BECK-A .. 

. 30205M 

WB01037 MIDAS . 

. B32 

WB014D7 MIDAS .. 

. 207 

WB01487 MIDAS . 

. 513006 

W72372 BECK-A .. 

. 30204M 

WB01039 MIDAS . 

. B36 

WB01408 MIDAS .. 

.. JRM3535A-90U02 

WB01488 MIDAS . 

. 513074 

W72373 BECK-A .. 

. 15112-15245 

WB01041 MIDAS . 

. SET39 

WB01410 MIDAS .. 

. 513006 

WB01490 MIDAS . 

. 513077 

W72374 BECK-A .. 

. 09074-09195 

WB01046 MIDAS . 

. 513013 

WB01411 MIDAS .. 

. 513010 

WB1D02 MIDAS . 

. SET1 

W72380 BECK-A .. 

. 30205M 

WB01054 MIDAS . 

. SET26 

WB01412 MIDAS .. 

. 51301 IK 

WB1D03 MIDAS . 

. SET4 

W72381 BECK-A .. 

. 30203 

WB01055 MIDAS . 

. LM501349 

WB01413 MIDAS .. 

. 513012 

WB1004 MIDAS . 

. SET2 

W72382 BECK-A .. 

. 207 

WB01056 MIDAS . 

. SET8 

WB01414 MIDAS .. 

. 513003 

WB1005 MIDAS . 

. SET6 

W72383 BECK-A .. 

.0710OS-07210X 

WB01060 MIDAS . 

. SET32 

WB01415 MIDAS .. 

. 513018 

WB1006 MIDAS . 

. SET3 

W72384 BECK-A .. 

. 09062-03162 

WB01062 MIDAS . 

. B36 

WB01416 MIDAS .. 

. 513018 

WB1D07 MIDAS . 

. SET5 

W72386 BECK-A .. 

... LM29749-LM29710 

WB01065 MIDAS . 

. LM29710 

WB01417 MIDAS .. 

. 6408 

WB1D11 MIDAS . 

. SET21 

W72407 BECK-A .. 

. SET5 

WB01066 MIDAS . 

. LM29748 

WB01418 MIDAS .. 

. 513 0161< 

WB1012 MIDAS . 

. SET25 

W72408 BECK-A .. 

. SET2 

WB01070 MIDAS . 

. LM603011 

WB01419 MIDAS .. 

. 513017K 

WB1013 MIDAS . 

. SET37 

W72413 BECK-A .. 

. 304WB 

WB01071 MIDAS . 

. LM102910 

WB01420 MIDAS .. 

. 513004K 

WB1018 MIDAS . 

. SET16 

W72423 BECK-A .. 

. RW109R 

WB01072 MIDAS . 

. LM 102949 

WB01421 MIDAS .. 

. TRP57509 

WB1D19 MIDAS . 

. SET12 

W72463 BECK-A .. 

. 514002B 

WB01073 MIDAS . 

. LM 104911 

WB01422 MIDAS .. 

. 513001 

WB1020 MIDAS . 

. SET13 

W72464 BECK-A .. 

. 513031 

WB01074 MIDAS . 

. LM 104949 

WB01423 MIDAS .. 

. 32006 

WB1021 MIDAS . 

. SET17 

W7999S CASE . 

. 469 

WB01077 MIDAS . 

. LM501310 

WB01424 MIDAS .. 

. 513013 

WB1D25 MIDAS . 

. SET11 

W8000S CASE . 

. 453X 

WB01078 MIDAS . 

. LM603049 

WB01425 MIDAS .. 

. 88506BR 

WB1D26 MIDAS . 

. SET26 

W852 HUCO . 

. 2788 

WB01079 MIDAS . 

. JLM104910 

WB01426 MIDAS .. 

. 513031 

WB1027 MIDAS . 

. B39 

W8521/2 HUCO .... 

. 2720 

WB01080 MIDAS . 

. JLM104948 

WB01427 MIDAS .. 

. 514002B 

WB1D28 MIDAS . 

. SET39 

W9650 CASE . 

. 15101 

WB01084 MIDAS . 

. 382A 

WB01429 MIDAS .. 

. 513031 

WB1030 MIDAS . 

. 513011K 

W9651S CASE . 

. 15101 

WB01085 MIDAS . 

. 387A 

WB01430 MIDAS .. 

. 513051 

WB1D31 MIDAS . 

. SET8 

WA2520 WABCO .. 

.JHM720249 

WB01114 MIDAS . 

. 15101 

WB01431 MIDAS .. 

. 513149 

WB1032 MIDAS . 

. SET35 

WA6075 WABCO .. 

. 3994 

WB01119 MIDAS . 

. 15243 

WB01432 MIDAS .. 

. 205FF 

WB1D37 MIDAS . 

. B32 

WA7389 WABCO .. 

. 42687 

WB01120 MIDAS . 

. 15245 

WB01433 MIDAS .. 

. 204FF 

WB1D39 MIDAS . 

. B36 

WA7395 WABCO .. 

. 53177 

WB01140 MIDAS . 

. 30204M 

WB01434 MIDAS .. 

. 514004 

WB1041 MIDAS . 

. SET39 

WAA4220A FORD 

. SET45 

WB01142 MIDAS . 

. 30206M 

WB01435 MIDAS .. 

. 207FF 

WB1046 MIDAS . 

. 513013 

WAA4221A FORT) 

LM501349 

WB01146 MIDAS . 

. 32005 

WB01436 MIDAS .. 

. R1561TV 

WB1054 MIDAS . 

. SET26 

WAA4221AOW FORO .. LM5D1349 

WB01147 MIDAS . 

. 32007X 

WB01437 MIDAS .. 

. 513035 

WB1055 MIDAS . 

. LM501349 

WAA4222A FORD 

. LM501310 

WB01148 MIDAS . 

. 32008XM 

WB01439 MIDAS .. 

. 514002B 

WB1D56 MIDAS . 

. SET8 

WAA4615 FORD ... 

.M88048 M88010 

WB01149 MIDAS . 

. 32206M 

WB01440 MIDAS .. 

. 513052 

WB1060 MIDAS . 

. SET32 

WAA4615A FORO 

. M88048-M88010 

WB01150 MIDAS . 

. 32303 

WB01441 MIDAS .. 

. 513053 

WB1D62 MIDAS . 

. B36 

WAA4616A FORD 

. M88010 

WB01154 MIDAS . 

. 206F 

WB01442 MIDAS .. 

. 513024 

WB1D65 MIDAS . 

. LM29710 

WAA4621A FORD 

. M88048 

WB01156 MIDAS . 

. 15103S 

WB01443 MIDAS .. 

. 513059 

WB1066 MIDAS . 

. LM29748 

WAA4625B FORD 

. R1535TAV 

WB01170 MIDAS . 

. 30208M 

WB01444 MIDAS .. 

. 513044 

WB1070 MIDAS . 

. LM603011 

WAC4220 FORD ... 

. SET37 

WB01178 MIDAS . 

. 206F 

WB01445 MIDAS .. 

. 513044 

WB1071 MIDAS . 

. LM 102910 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


Part tt/Name 

Timken 

Part ft/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

WB1072 MIDAS . 

. LM102949 

WB1407 MIDAS ... 

207 

WB1487 MIDAS . 

. 513006 

WG216UL UNK-B . 

. NPS100RRC 

WB1073 MIDAS . 

. LM104911 

WB1408 MIDAS JRM3535A-90U02 

WB1488 MIDAS . 

. 513074 

WG2E20U UNK-B . 

. NPS103RRCC 

WB1074 MIDAS . 

. LM104949 

WB1410 MIDAS . 

513006 

WB1490 MIDAS . 

. 513077 

WGX3203B AMO . 

. 206WB 

WB1D77 MIDAS . 

. LM501310 

WB1411 MIDAS . 

513010 

WB210U IIIVKB . 

. NPC010RPC 

WGX3203E AMO . 

. 206WB 

WB1078 MIDAS . 

. LM603049 

WB1412 MIDAS . 

513011K 

WB210UL UNK-B . 

. NPC010RPC 

WGX3218 AMC . 

. 305AG 

WB1D79 MIDAS . 

. JLM104910 

WB1413 MIDAS . 

513012 

WB212U UNK-B . 

. IHPC012RPC 

WH1087 DORMAN . 

. W2062C 

WB1080 MIDAS . 

.JLM104948 

WB1414 MIDAS . 

513003 

WB212UL UNK-B . 

.IHPC012RPC 

WH1114 DORMAN . 

. W2759C 

WB1084 MIDAS . 

. 382A 

WB1415 MIDAS . 

513018 

WB212UL BEXNOB . 

. NPC012RPC 

WH510001 FENCO . 

. 510001 

WB1085 MIDAS . 

. 387 

WB1416 MIDAS . 

513018 

WB214U UNK-B . 

. IMPC014RPC 

WHCP177A FM . 

. 614061 

WB1114 MIDAS . 

. 15101 

WB1417 MIDAS . 

.... 6408 

WB214UL UNK-B . 

.IMPC014RPC 

WHCP177B FM . 

. 614040 

WB1119 MIDAS . 

. 15243 

WB1418 MIDAS . 

513016K 

WB214UL REXNOR . 

. NPC014RPC 

WJ162116 FM . 

. WJ162116 

WB1120 MIDAS . 

. 15245 

WB1419 MIDAS . 

513017K 

WB215UL REXNOR . 

. IMPC015RPC 

WJ162116 SKF . 

. WJ162116 

WB1140 MIDAS . 

. 30204M 

WB1420 MIDAS . 

513004K 

WB21BU UNK-B . 

. NPC100RPC 

WJ162116 TORRIN .... 

. WJ162116 

WB1141 MIDAS . 

. 30205M 

WB1421 MIDAS TRP57509 

WB216UL UNK-B . 

. NPC100RPC 

WJ182420 FM . 

. WJ182420 

WB1142 MIDAS . 

. 30206M 

WB1422 MIDAS . 

513001 

WB216UL REXNOR . 

. NPC100RPC 

WJ182420 SKF . 

. WJ182420 

WB1144 MIDAS . 

. 30304 

WB1423 MIDAS . 

.. 32006 

WB218EL UNK-B . 

. NPC102RPC 

WJ 182420 TORRIN .... 

. WJ182420 

WB1146 MIDAS . 

. 32005 

WB1424 MIDAS . 

513013 

WB218EL REXNOR . 

. NPC102RPC 

WKH3455 SKF . 

. 510003 

WB1147 MIDAS . 

. 32007X 

WB1425 MIDAS . 

88506BR 

WB218U UNK-B . 

. NPC102RPC 

WKH3656 SKF . 

. HA590159 

WB1148 MIDAS . 

. 32008XM 

WB1426 MIDAS . 

513031 

WB219EL REXNOR . 

. NPC103RPC 

WKHB546 SKF . 

. BM500012K 

WB1149 MIDAS . 

. 32206M 

WB1427 MIDAS . 

514002B 

WB210UL REXNOR . 

. NPC010RPC 

W0T67904 FORD . 

. 3490 

WB1150 MIDAS . 

. 32303 

WB1429 MIDAS . 

513031 

WB220EL REXNOR . 

. NPC104RPC 

WPC012GPC FM . 

.WPC012GPC 

WB1154 MIDAS . 

. 206F 

WB1430 MIDAS . 

513051 

WB222EL REXNOR . 

. NPC106RPC 

WPC012GPC FM . 

. 1012KRR 

WB1156 MIDAS . 

. 15103S 

WB1431 MIDAS . 

513149 

WB223EL REXNOR . 

. NPC107RPC 

WPC012GRC FM . 

. G1012KRR 

WB1157 MIDAS . 

. B01 

WB1432 MIDAS . 

.. 205FF 

WB224EL UNK-B . 

. NPC108RPC 

WPC014GPC FM . 

.WPC014GPC 

WB1170 MIDAS . 

. 30208M 

WB1433 MIDAS . 

.. 204FF 

WB224EL REXNOR . 

. NPC108RPC 

WPC014GPC FM . 

. 1014KRR 

WB1178 MIDAS . 

. 206F 

WB' 434 MIDAS . 

514004 

WB2B08U UNK-B . 

. NPC008RPC 

WPC014GRC FM . 

. G1014KRR 

WB1180 MIDAS . 

. 25520 

WB1435 MIDAS . 

.. 207FF 

WB2B08UL REXNOR ... 

. NPC008RPC 

WPC015GRC FM . 

. G1015KRR 

WB1194 MIDAS . 

. 30208M 

WB1436 MIDAS . 

R1561TV 

WB2E20EL UNK-B . 

.... NPC103RPCC 

WPC100GPC FM . 

.WPC100GPC 

WB1204 MIDAS . 

. 45220 

WB1437 MIDAS . 

513035 

WB2E20U UNK-B . 

... NPC103RPCC 

WPC100GPC FM . 

. 1100KRR 

WB1205 MIDAS . 

. 45291 

WB1439 MIDAS . 

514002B 

WBX1514 WHITE . 

. 3730 

WPC100GRC FM . 

. G1100KRR 

WB1212 MIDAS . 

. 514003 

WB1440 MIDAS . 

513052 

WBX1515 WHITE . 

. 479 

WPC100TRC FM . 

.WPC100TRC 

WB1213 MIDAS . 

. 88131R 

WB1441 MIDAS . 

513053 

WBX1516 WHITE . 

. 47 2X 

WPC102GPC FM . 

.WPC102GPC 

WB1218 MIDAS . 

. RW102R 

WB1442 MIDAS . 

513024 

WC1085 FEDRAL . 

. C1697C 

WPC102GPC FM . 

. 1102KRR 

WB1222 MIDAS . 

. RW110R 

WB1443 MIDAS . 

513059 

WC203KLL2 FAFNIR .... 

. WC88503 

WPC102GRC FM . 

. G1102KRR 

WB1224 MIDAS . 

. RW114R 

WB1444 MIDAS . 

513044 

WC8503 SKF . 

. 7017 

WPC103GP2C FM . 

.WPC103GPCC 

WB1231 MIDAS . 

. RW124R 

WB1445 MIDAS . 

513044 

WC8507 HOOVER . 

. 8507 

WPC103GP2C FM . 

. 1103KRR3 

WB1232 MIDAS . 

. RW125 

WB1446 MIDAS . 

513019 

WC8507 SKF . 

. 8507 

WPC103GP2NC FM .... 

.... WPC103GPCC 

WB1242 MIDAS . 

. C5107EV 

WB1449 MIDAS . 

513070 

WC87016 EM . 

. WC87016 

WPC103GP2NC FM .... 

. 1103KRR3 

WB1256 MIDAS . 

. 6408 

WB1450 MIDAS . 

513072 

WC87016L FEDRAL . 

. WC87016 

WPC103GPC FM . 

.WPC103GPC 

WB1261 MIDAS . 

. RW207CCRA 

WB1451 MIDAS . 

513036 

WC87500 EM . 

. WC87500 

WPC103GPC FM . 

. 1103KRR 

WB1264 MIDAS . 

. RW507CR 

WB1452 MIDAS . 

513029 

WC87500 SKI . 

. WC87500 

WPC103GRC FM . 

. G1103KRR 

WB1268 MIDAS . 

.RWC35YYR 

WB1453 MIDAS . 

513029 

WC87502 EM . 

. WC87502 

WPC103TRC FM . 

.WPC103TRC 

WB1269 MIDAS . 

. RWF34R 

WB1454 MIDAS . 

513029 

WC87502 SKF . 

. WC87502 

WPC104GPC FM . 

. 1104KRR 

WB1271 MIDAS . 

. SET7 

WB1455 MIDAS . 

.... SET4 

WC87502L FEDRAL . 

. WC87502 

WPC104GRC FM . 

. G1104KRR 

WB1273 MIDAS . 

. SET7 

WB1456 MIDAS . 

.... SET1 

WC875D3 EM . 

. WC87503 

WPC104TRC FM . 

.WPC104TRC 

WB1274 MIDAS . 

. SET9 

WB1457 MIDAS . 

513181 

WC87503 SKF . 

. WC87503 

WPC106GPC FM . 

. 1106KRR 

WB1275 MIDAS . 

. SET10 

WB1458 MIDAS . 

513131 

WC87503L FEDRAL . 

. WC87503 

WPC10BGRC FM . 

. G1106KRR 

WB1276 MIDAS . 

. RW131R 

WB1459 MIDAS . 

513057 

WC87504 FM . 

. WC87504 

WPC107GPC FM . 

.WPC107GPC 

WB1277 MIDAS . 

. SET8 

WB1460 MIDAS . 

513055 

WC87504 SKI . 

. WC87504 

WPC107GPC FM . 

. 1107KRR 

WB1278 MIDAS . 

. SET20 

WB1461 MIDAS . 

.. SET49 

WC87504L FEDRAL . 

. 87504 

WPC107GRC FM . 

. G1107KRR 

WB1285 MIDAS . 

. 5707 

WB1462 MIDAS . 

513053 

WC87505 FM . 

. WC87505 

WPC108GPC FM . 

.WPC108GPC 

WB1294 MIDAS . 

. 387AS 

WB1464 MIDAS . 

513033 

WC87505 SKI . 

. WC87505 

WPC108GRC FM . 

. G1108KRR 

WB1297 MIDAS . 

. 2788A 

WB1465 MIDAS . 

513053 

WC885D3 FM . 

. WC88503 

WPC108TPC FM . 

. WPC108TPC 

WB1298 MIDAS . 

. 2735X 

WB1466 MIDAS . 

513182 

WC885D3 SKI . 

. WC88503 

WPC108TPC FM . 

. 1108KRR 

WB1302 MIDAS . 

.RWP30YYR 

WB1467 MIDAS . 

513025 

Wl 02500 FM . 

. 613004 

WPC110GPC FM . 

. 1110KRR 

WB1396 MIDAS . 

. LM12749 

WB1468 MIDAS . 

513034 

WFA01447CA FM . 

. 614038 

WPC110GRC FM . 

. G1110KRR 

WB1397 MIDAS . 

. LM12710 

WB1469 MIDAS . 

.. SET35 

WFA01747C FM . 

. 614062 

WPC111GPC FM . 

. 1111KRR 

WB1398 MIDAS . 

. JL26749 

WB1470 MIDAS . 

513070 

WFBD1338C FM . 

. 614021 

WPC111GRC FM . 

. G1111KRR 

WB1399 MIDAS . 

. JL2B710 

WB1476 MIDAS . 

510008 

WFBD1338CA FM . 

. 614020 

WPC112GPC FM . 

. 1112KRR 

WB1400 MIDAS . 

. LM12749 

WB1477 MIDAS . 

513015 

WFB01747CA FM . 

. 614062 

WPC112GRC FM . 

. G1112KRR 

WB1401 MIDAS . 

. LM 12711 

WB1478 MIDAS . 

513015 

WFC01337CB FM . 

. 614013 

WPC114GPC FM . 

. 1114KRR 

WB1402 MIDAS . 

. LM12748 

WB1479 MIDAS . 

513007 

WFCD1338C FM . 

. 614060 

WPC115GPC FM . 

.WPC115GPC 

WB1403 MIDAS . 

. LM29749 

WB1483 MIDAS . 

513022 

WFCD1437CB FM . 

. 614014 

WPC115GPC FM . 

. 1115KRR 

WB1404 MIDAS . 

. LM29710 

WB1484 MIDAS . 

513002 

WG212U UNK-B . 

. NPS012RRC 

WPC115GRC FM . 

. WPC115GRC 

WB1405 MIDAS . 

. LM48548 

WB1485 MIDAS . 

513050 

WG214U UNK-B . 

. NPS014RRC 

WPC115GRC FM . 

. G1115KRR 

WB1406 MIDAS . 

. LM48510 

WB1486 MIDAS . 

513013 

WG216U UNK-B . 

. NPS100RRC 

WPC115TRC FM . 

.WPC115TRC 


308 


THE TIMKEN COMPANY 


TIMKEN 


Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

WPC203GPC FM . 

.WPC203GPC 

WPS107GPC FM . 

.WPS107GPC 

WPSH207AC FM . 

.SMN207KS 

X0328 CASE . 

. 275928 

WPC203GPC FM . 

. 1203KRR 

WPS107GPC FM . 

. 1107KRRB 

WPSH207RRC FM . 

.WPSH207RRC 

X0433 CASE . 

. 31597 

WPC203GRC FM . 

. WPC203GRC 

WPS107GRC FM . 

. WPS107GRC 

WPSH207RRC FM . 

. GN207KRRB 

XI0094 FORD . 

. 202AG 

WPC203GRC FM . 

. G1203KRR 

WPS107GRC FM . 

. G1107KRRB 

WPSH207RRC3 FM .... 

.WPSH207RRC 

XI01608 BRIT-L . 

. 207 

WPCH102C FM . 

. WPCH102C 

WPS107GRNC FM . 

.WPS107GRC 

WPSH207RRC3 FM .... 

. GN207KRRB 

XI01652 BRIT-L . 

. 208 

WPCH102C FM . 

. SMN102K 

WPS107TRC FM . 

.WPS107TRC 

WPSH211 AC FM . 

.WPSH211 AC 

XI01653 BRIT-L . 

. 307TB 

WPCH114C FM . 

. WPCH114C 

WPS107TRC FM . 

. G1107KPPB2 

WPSH211 AC FM . 

.SMN211KS 

X109273P WHITE ... 

25580 

WPCH114C FM . 

. SMN114K 

WPS108GPC FM . 

.WPS108GPC 

WPSH211RRC FM . 

. WPSH211RRC 

X1 109300 GM HM89446 HM89410 

WPCH114C3 FM . 

. WPCH114C 

WPS108GPC FM . 

. 1108KRRB 

WPSH211RRC FM . 

. GIM211KRRB 

X12142A CASE . 

. M201011 

WPS012GPC FM . 

. 1012KRRB 

WPS108GRC FM . 

.WPS108GRC 

WPSH211RRC3 FM .... 

.WPSH211RRC 

X12144A CASE . 

. M201047S 

WPS012GRC FM . 

.WPS012GRC 

WPS108GRC FM . 

. G1008KRRB 

WPSH211RRC3 FM .... 

. GIM211 KRRB 

XI27925 BRIT-L . 

. LS9 

WPS012GRC FM . 

. G1012KRRB 

WPS108GRC FM . 

. G1108KRRB 

WPSH215RRC FM . 

.WPSH215RRC 

XI295 CASE . 

. 203AB 

WPS012GRNC FM . 

.WPS012GRC 

WPS108GRNC FM . 

.WPS108GRC 

WPSH215RRC FM . 

. GN215KRRB 

XI30126 BRIT-L . 

. 305AG 

WPS013GRC FM . 

. WPS013GRC 

WPS108TRC FM . 

.WPS108TRC 

WPSH215RRC3 FM .... 

.WPSH215RRC 

XI30127 BRIT-L . 

. 304WB 

WPS013GRC FM . 

. G1013KRRB 

WPS108TRC FM . 

. G1108KPPB3 

WPSH215RRC3 FM .... 

. GN215KRRB 

XI30640 BRIT-L . 

. 306TB 

WPS014GPC FM . 

.WPS014GPC 

WPS109GRC FM . 

.WPS109GRC 

WPSH303RRC FM . 

.WPSH303RRC 

XI3073 CASE . 

. 202SS 

WPS014GPC FM . 

. 1014KRRB 

WPS109GRC FM . 

. G1109KRRB 

WPSH303RRC FM . 

. GN303KRRB 

XI3073 MASSEY . 

. 202SS 

WPS014GPNC FM . 

.WPS014GPC 

WPS110GPC FM . 

. 1110KRRB 

WPSH303RRC3 FM .... 

.WPSH303RRC 

XI3073 WABCO . 

. 202S 

WPS014GRC FM . 

. WPS014GRC 

WPS110GRC FM . 

. WPS110GRC 

WPSH303RRC3 FM .... 

. GN303KRRB 

X1402251 GM . 

. 3577-3525 

WPS014GRC FM . 

. G1014KRRB 

WPS110GRC FM . 

. G1110KRRB 

WPSH307AC FM . 

.WPSH307AC 

XI498 AMC . 

. 88501 

WPS015GPC FM . 

. 1015KRRB 

WPS111GPC FM . 

. 1111KRRB 

WPSH307AC FM . 

.SMN307KS 

XI5122 ROLWAY . 

. 2375F 

WPS015GRC FM . 

.WPS015GRC 

WPS111GRC FM . 

.WPS111GRC 

WPSH307RRC3 FM .... 

.WPSH307RRC 

XI5122 SPICER . 

. 2375F 

WPS015GRC FM . 

. G1015KRRB 

WPS111GRC FM . 

. G1111KRRB 

WPSH307RRC3 FM .... 

. GN307KRRB 

XI5129 ROLWAY .... 

. 2756 

WPS100GPC FM . 

.WPS100GPC 

WPS111TRC FM . 

.WPS111TRC 

WPSH315RRC FM . 

. WPSH315RRC 

XI5129 SPICER . 

. 2756 

WPS100GPC FM . 

. 1100KRRB 

WPS111TRC FM . 

. G1111KPPB4 

WPSH315RRC FM . 

. GN315KRRB 

XI5190 SPICER . 

. 212S 

WPS100GRC FM . 

.WPS100GRC 

WPS112GPC FM . 

. 1112KRRB 

WR10378 GARWOD ... 

. 3979 

XI5192 ROLWAY .... 

. 02755 

WPS100GRC FM . 

. G1100KRRB 

WPS112GRC FM . 

.WPS112GRC 

WR10379 GARWOD ... 

. 3920 

XI5192 SPICER . 

. 02755 

WPS100GRNC FM . 

.WPS100GRC 

WPS112GRC FM . 

. G1112KRRB 

WR1080 GARWOD . 

. 6379 

XI5193 ROLWAY . 

. 02255 

WPS100TPC FM . 

. WPS100TPC 

WPS112GRNC FM . 

. WPS112GRC 

WR1081 GARWOD . 

. 6320 

XI5193 SPICER . 

. 02255 

WPS100TRC FM . 

.WPS100TRC 

WPS112TRC FM . 

.WPS112TRC 

WR10899 GARWOD ... 

. 55437 

XI5328 CASE . 

. 3982-3920 

WPS100TRC FM . 

. G1100KPPB3 

WPS112TRC FM . 

. Gill2KPPB4 

WR10904 GARWOD ... 

. 77675 

XI6753 CASE . 

. 25520 

WPS101GRC FM . 

.WPS101GRC 

WPS113GRC FM . 

.WPS113GRC 

WR10905 GARWOD ... 

. 77362 

XI6754 CASE . 

. 25580 

WPS101GRC FM . 

. G1101KRRB 

WPS113GRC FM . 

. G1113KRRB 

WR11057 GARWOD ... 

. 37425 

XI81274 WABCO .... 

. 25880 

WPS102GPC FM . 

.WPS102GPC 

WPS114GRC FM . 

. WPS114GRC 

WR1 1058 GARWOD ... 

. 37625 

XI81275 WABCO .... 

. 25820 

WPS102GPC FM . 

. 1102KRRB 

WPS114GRC FM . 

. G1114KRRB 

WR1 1059 GARWOD ... 

. 56425 

X20589 CASE . 

. 2780 

WPS102GRC FM . 

.WPS102GRC 

WPS115GPC FM . 

. 1115KRRB 

WR1 1060 GARWOD ... 

. 56650 

X21069 BRIT-L . 

. 202AG 

WPS102GRC FM . 

. G1102KRRB 

WPS115GRC FM . 

.WPS115GRC 

WR11061 GARWOD ... 

. 42376 

X2304 FM . 

. X2304 

WPS103GP2C FM . 

.WPS103GPCC 

WPS115GRC FM . 

. G1115KRRB 

WR1 1062 GARWOD ... 

. 42584 

X244304P WHITE .... 

. 81962 

WPS103GP2C FM . 

. 1103KRRB3 

WPS115TRC FM . 

.WPS115TRC 

WR1147 GARWOD . 

. 665 

X295 AMC . 

. 203AB 

WPS103GP2NC FM .... 

.WPS103GPCC 

WPS115TRC FM . 

. Gill5KPPB3 

WR1148 GARWOD . 

. 652 

X295 CASE . 

. 203AB 

WPS103GPC FM . 

. 1103KRRB 

WPS200GRC FM . 

.WPS200GRC 

WR61209EX FM . 

.WR61209EX 

X295 SEAL-P . 

. 203AB 

WPS103GR2C FM . 

.WPS103GRCC 

WPS200GRC FM . 

. G1200KRRB 

WR9253 GARWOD . 

. 598 

X295 WHITE . 

. 203AB 

WPS103GR2C FM . 

. G1103KRRB3 

WPS203GRC FM . 

.WPS203GRC 

WR9254 GARWOD . 

. 592A 

X298 WHITE . 

. 204 

WPS103GR2NC FM .... 

.WPS103GRCC 

WPS203GRC FM . 

. G1203KRRB 

WR9834 GARWOD . 

. 857 

X30020 NEWHOL . 

. 211TB 

WPS103GRC FM . 

.WPS103GRC 

WPS203TPC FM . 

.WPS203TPC 

WR9835 GARWOD . 

. 854 

X30036 NEWHOL . 

. 2755 

WPS103GRC FM . 

. G1103KRRB 

WPS204GRC FM . 

.WPS204GRC 

WRB61312 FM . 

.WRB61312 

X301SC630 AUSTIN 

. 3780-3720 

WPS103GRNC FM . 

.WPS103GRC 

WPS204GRC FM . 

. G1204KRRB 

WRB61314 FM . 

.WRB61314 

X301ST508 AUSTIN 

. 27690-27620 

WPS103TR2C FM . 

.WPS103TRCC 

WPS207GRC FM . 

.WPS207GRC 

WRB62222 FM . 

.WRB62222 

X301SU508 AUSTIN 

. 34306 34478 

WPS103TR2C FM . 

. G1103KPPB4 

WPS207GRC FM . 

. G1207KRRB 

WRB67217 FM . 

.WRB67217 

X303A16S CASE . 

. 47679-47620 

WPS103TR2NC FM .... 

.WPS103TRCC 

WPSH114RRC FM . 

.WPSH114RRC 

WRB67315 FM . 

.WRB67315 

X303A21S CASE . 

. 387A-382A 

WPS103TRC FM . 

.WPS103TRC 

WPSH114RRC FM . 

. GN114KRRB 

WRC61312 FM . 

.WRC61312 

X3203 AMC . 

. 206WB 

WPS104GPC FM . 

.WPS104GPC 

WPSH115AC FM . 

.WPSH115AC 

WRC67220 FM . 

.WRC67220 

X3203 BRIT-L . 

. 206WB 

WPS104GPC FM . 

. 1104KRRB 

WPSH115AC FM . 

.SMN115KS 

WRE68215 FM . 

. WRE68215 

X3203AQ WARNER .. 

. 206WB 

WPS104GPN FM . 

. WPS104GRC 

WPSH115RRC FM . 

. WPSH115RRC 

WS212 ROLWAY . 

. J923246 

X3203G AMC . 

. 206L 

WPS104GRC FM . 

.WPS104GRC 

WPSH115RRC FM . 

. GIM115KRRB 

WSN61219EV FM . 

.WSN61219EV 

X3203G BRIT-L . 

. 206L 

WPS104GRC FM . 

. G1104KRRB 

WPSH115RRC3 FM .... 

.WPSH115RRC 

WSN61219EV SKF . 

.WSN61219EV 

X3204 WARNER . 

. 207 

WPS104GRNC FM . 

.WPS104GRC 

WPSH115RRC3 FM .... 

. GN115KRRB 

WSN61219X SKF . 

.WSN61219EV 

X32046 AMC . 

. 207L 

WPS104TRC FM . 

.WPS104TRC 

WPSH200RRC FM . 

.WPSH200RRC 

WSQ111108 JAF . 

. DC211TTB 

X3204G WARNER .... 

. 207L 

WPS104TRC FM . 

. G1104KPPB2 

WPSH200RRC FM . 

. GN200KRRB 

WSQ210102 JAF . 

. DS210TTB 

X3204Q WARNER .... 

. 207 

WPS105GRC FM . 

.WPS105GRC 

WPSH203AC FM . 

.WPSH203AC 

WSQ211108 JAF . 

. DS211TTB 

X3205AQ WARNER . 

. 208 

WPS105GRC FM . 

. G1105KRRB 

WPSH203AC FM . 

.SMN203KS 

WU61219CAHV FM .... 

... WU61219CAHV 

X3205G WARNER .... 

. 208L 

WPS106GPC FM . 

. 1106KRRB 

WPSH203RRC FM . 

.WPSH203RRC 

WU61307GUM FM . 

.... WU61307GUM 

X3206AQ WARNER .. 

. 209BB 

WPS106GPEC FM . 

.WPS106GPEC 

WPSH203RRC FM . 

. GN203KRRB 

WU67320X FM . 

. WU67320X 

X3206F WARNER .... 

. 209S 

WPS106GRC FM . 

. WPS106GRC 

WPSH203RRC3 FM .... 

.WPSH203RRC 

WUC61036V FM . 

. WUC61036V 

X3207 WARNER . 

. 210S 

WPS106GRC FM . 

. G1106KRRB 

WPSH203RRC3 FM .... 

. GN203KRRB 

WUF67220X FM . 

.WUF67220X 

X3207AQF WARNER 

. 210S 

WPS106TRC FM . 

.WPS106TRC 

WPSH207AC FM . 

.WPSH207AC 

WV502951 EATON . 

. 09196 

X321 CASE . 

. L44643 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part #/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

X322 CASE . 

. L44610 

X441 MASSEY . 

. 203S 

XA 17880 CHRYSL . 

. A6067 

XC318903 R-S . 

. SET5 

X3220G WARNER . 

. 3D7L 

X444 CHRYSL . 

. 305AG 

XA 18134 CASE . 

. 496 

XC352B663BA FORD .... 

. 515025 

X3220P WARNER . 

. 307TB 

X457660 WHITE . 

. 204L 

XA25898 CASE . 

. 3767 

XC411143 FORD . 

. 207 

X3221G WARNER . 

. 308L 

X457663 WHITE . 

. 204L 

XA25899 CASE . 

. 3720 

XC566B CASE . 

... 37425-37625 

X3221GP WARNER .... 

. 308L 

X460541 WHITE . 

. 206F 

XA31064 CASE . 

. 28622 

XCT28C SKF . 

. 614037 

X3244G WARNER . 

. 308LI 

X460543 WHITE . 

. 205F 

XA31276 CASE . 

. 65200 

XD0AA12001 FORD . 

. SET13 

X33261 IHC . 

. 1752 

X464212 WHITE . 

. 206FF 

XA31845 CASE . 

. 397 

XD0AA12151 FORD . 

. SET12 

X3341 FORD . 

. 332 

X473155 WHITE . 

. 29585 

XA36018 CASE . 

. LM603011 

XD198H AMC . 

. 336-332 

X3341 WARNER . 

. 332 

X474085 WHITE . 

. 2785 

XA36019 CASE . 

. LM603049 

XD20929 CASE . 

.... 25580-25520 

X3343 FORD . 

. 3720 

X49760 EM . 

. 392 

XA36162 CASE . 

. 34306 

XD21290 CASE . 

. LM48548 

X3344 WARNER . 

. 3820 

X51425 EM . 

. 39520 

XA36163 CASE . 

. 34478 

XD21668 CASE . 

. LM48510 

X3345 FORD . 

. 14137A 

X51464 EM . 

. JM718110 

XA36167 CASE . 

. 34301 

XD68585 EM . 

. 395-394A 

X3346A FORD . 

. 14276 

X51465 EM . 

. JM718149 

XA40202 CASE . 

. 27684 

XD70738 EM . 

. A6067 

X3346A WARNER . 

. 14276 

X5172036400 HYUNDI 

. 513036 

XA40203 CASE . 

. 27687 

XD70739 EM . 

. A6067 

X3350 WARNER . 

. 14131 

X53851Z BRIT-L . 

. 304WB 

XA43233 CASE . 

. 382A 

XD70740 EM . 

. A6157 

X3361 WARNER . 

. 3732 

X539D6Z BRIT-L . 

. 305AG 

XA43331 CASE . 

. M804010 

XD88506 FAFNIR . 

. 88506 

X3362 WARNER . 

. 3984 

X54193 BRIT-L . 

. 307TB 

XA43332 CASE . 

. M804049 

XD88506 MRC . 

. 88506 

X3363 WARNER . 

. 3925 

X54889Z BRIT-L . 

. 208 

XA5216 CASE . 

... 42690-42620 

XD88508 SKF . 

. 88508 

X3364 WARNER . 

. 49585 

X5628 KEWANE . 

. LM67010 

XA557065 IHC . 

. HM88510 

XE3025 CASE . 

. 67388 

X3370 FORD . 

. 342S 

X5628X5629 KEWANE 

. SET6 

XA557066 IHC . 

. HM801310 

XE3026 CASE . 

. 67322 

X3373 WARNER . 

. 59200 

X5629 KEWANE . 

. LM67048 

XA557067 IHC . 

. HM88542 

XE3045 CASE . 

. LM501349 

X35101 BRIT-L . 

. 207 

X5655 KEWANE . 

. LM48510 

XA66924 CASE . 

. 29521 

XE3046 CASE . 

. LM501310 

X35152 BRIT-L . 

. 205BB 

X5655X5656 KEWANE 

. SET5 

XA72909 CASE . 

. HM218210 

XET93125 EATON . 

. 568 

X351533 WHITE . 

. 1210AG 

X5656 KEWANE . 

. LM48548 

XA72924 CASE . 

. HM218248 

XET93126 EATON . 

. 563 

X35340 BRIT-L . 

. 305AG 

X56925 EM . 

. JM511910 

XA73158 CASE . 

. 210S 

XET95299 EATON . 

. 27620 

X3656A CASE . 

. L44610 

X56926 EM . 

. JM511946 

XA75045 CASE . 

. HH814510 

XET95624 EATON . 

. M802011 

X3657A CASE . 

. L44649 

X585929 SPICER . 

. 304WB 

XA81192 CASE . 

. 392 

XET95625 EATON . 

. M802048 

X378 WHITE . 

. 204 

X598501 IHC . 

.... 34300-34478 

XA91571 CASE . 

. 2005 

XET95628 EATON . 

. M201011 

X3807 WARNER . 

. 225531 

X632271 IHC . 

. 311L 

XA91683 CASE . 

. HM212010 

XET95788 EATON . 

. JEM 104948 

X384316 SEAL-P . 

. 106WB 

X6489654 SEAL-P . 

. LM48548 

XA91684 CASE . 

. HM212049 

XET95789 EATON . 

. JLM104910 

X394313 WHITE . 

. 205BB 

X6489656 SEAL-P . 

. M12649 

XA91685 CASE . 

. 6320 

XET95790 EATON . 

. M88048 

X396841 WHITE . 

. 87504 

X653639 IHC . 

. 1207TB 

XA91686 CASE . 

. 6386 

XET95826 EATON . 

. 3720 

X3C203 WHITE . 

. 45280 

X653641 IHC . 

. 207 

XA91687 CASE . 

. H715311 

XET95847 EATON . 

. 24780 

X3C2D4 WHITE . 

. 45220 

X6942 WABCO . 

. 749A 

XA91781 CASE . 

. 47896 

XET95848 EATON . 

. 24720 

X3E59 WHITE . 

. 2984 

X7109144 RENALT . 

. 305AG 

XA92055 CASE . 

. JM207010 

XET95853 EATON . 

.... 15578-15520 

X3E60 WHITE . 

. 2924 

X721753 NEWIDA . 

. 207FF 

XA92056 CASE . 

. JM207049 

XET95854 EATON . 

.... 15578-15520 

X3R145 WHITE . 

. 495AX 

X7706202 REN ALT . 

. 202AG 

XA93390 CASE . 

.JLM506810 

XET95878 EATON . 

. 3767 

X3R158 WHITE . 

. 594 

X7706203 RENAL T . 

. 203AB 

XA93819 CASE . 

. JM716649 

XET95886 EATON . 

. 25877 

X3U105 WHITE . 

. 394AS 

X77063D6 REN ALT . 

. 306TB 

XA93954 CASE . 

. 52387 

XET95887 EATON . 

. 25821 

X400102 WHITE . 

. 1213SL 

X77063D8 RENALT . 

. 308WB 

XA9419 CASE . 

. 8506 

XET95900 EATON . 

. JM511946 

X400153 WHITE . 

. 1311AGL 

X77063D9 RENALT . 

. 309 

XA95078 CASE . 

. HM212011 

XET95910 EATON . 

. JM511910 

X40191 BRIT-L . 

. 308WB 

X7730204 RENALT . 

. 30204M 

XA95312 CASE . 

. JM720210 

XET95941 EATON . 

. 3382 

X4038 WARNER . 

. J322080 

X7730206 RENALT . 

. 30206M 

XA95313 CASE . 

. 632 

XET96095 EATON . 

. 39590 

X40420 CHRYSL . 

. 14138A 

X832960M3 MASSEY .. 

. 203SS 

XA95314 CASE . 

. JM720249 

XET96096 EATON . 

. 39520 

X4044 WARNER . 

. J2B1648 

X88107 L&S . 

. 88107 

XA95315 CASE . 

. 644 

XET96157 EATON . 

. LM67048 

X4057 WARNER . 

. J3B1644 

X881D7L L&S . 

. 88107 

XA97528 CASE . 

. 47687 

XET96158 EATON . 

. LM67010 

X4061 WARNER . 

. J321652 

X88107S1581C L&S ... 

. 88107 

XAD173A COCKSH . 

. 207 

XET96159 EATON . 

. LM48548 

X4062 WARNER . 

. J321664 

X88107X1581C L&S ... 

. 88107 

XASF6552 AUSTIN . 

. 39580 

XET96160 EATON . 

. LM48510 

X407635 WHITE . 

. 212SS 

X908CC EM . 

. X908CC 

XASF6553 AUSTIN . 

. 2789 

XET96811 EATON . 

. HM88649 

X409P8 WHITE . 

. 2585 

XA11366 CASE . 

. 8504 

XB2511A CASE . 

. 47620 

XET96813 EATON . 

. FI M 88610 

X411025 WHITE . 

. 87506 

XA11436 CASE . 

. 88506 

XB2512A CASE . 

. 47686 

XET96827 EATON . 

. JM716649 

X413685 WHITE . 

. 553X 

XA11439 CASE . 

. 275928 

XB2513A CASE . 

. 45220 

XET96828 EATON . 

. JM716610 

X4216 AMC . 

.... 151 12-15250X 

XA 11736 CASE . 

. 205SS 

XB2514A CASE . 

. 45290 

XET98123 EATON . 

. HM803110 

X4217 AMC . 

. 09078-09195 

XA 11746 CASE . 

. 206WB 

XB2648A CASE . 

. 25590 

XET98124 EATON . 

. HM803146 

X424522 WHITE . 

. 31520 

XA11758 CASE . 

. 2D7L 

XB2649A CASE . 

. 25520 

XI 19193-1 FORD . 

. 38BB 

X424523 WHITE . 

. 31594 

XA12026 CASE . 

. 206L 

XB2815 CASE . 

. 2780 

XF1Z1104AE FORD . 

. 513100 

X424524 WHITE . 

. 49520 

XA12330 CASE . 

. 15100 

XB2816 CASE . 

. 2735X 

XF1Z1104BA FORD . 

. 513100 

X4263148 IHC . 

. 8604 

XA126070 CASE . 

. HM516442 

XB3465A CASE . 

. IMPS010BPC 

XF209577 FORD . 

. 38BB 

X428849 WHITE . 

. 26822 

XA 13459 CASE . 

. 210S 

XB40075 CASE . 

. 3782 

XF222C300AA FORD .... 

. 513156 

X42885D WHITE . 

. 26881 

XA13709 CASE . 

. 88505 

XB722397A COCKSH .... 

. 2065 

XF222C300AB FORD .... 

. 513156 

X429177 WHITE . 

. J401664 

XA 15216 CASE . 

. 42690-42620 

XB7530 CASE . 

. 3877 

XF242892 FORD . 

. 305AG 

X430277 WHITE . 

. 595 

XA15679 CASE . 

. 107WB 

XB7531 CASE . 

. 3820 

XF2Z1104AA OEM . 

. 513156 

X431118 WHITE . 

. 5203KE 

XA15680 CASE . 

. 109TB 

XC02640C MASSEY . 

. M533349S 

XF42A1216 FORD . 

. 17580 

X436281 IHC . 

. 1D7WB 

XA15691 CASE . 

. 495 

XC1699A CASE . 

. 29520 

XF42A1217 FORD . 

. 17520 

X43688 NEWHOL . 

. 204BBAR 

XA157219 CASE _ 

LM67048-90016 

XC1705A CASE . 

. 29586 

XF42A4221 FORD . 

. 16150 

X441 CASE . 

. 203S 

XA159435 CASE .JM205149-90W03 

XC2122DA CHRYSL . 

. HM801310 

XF42A4616 FORD . 

. 02420 
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TIMKEN 


Part tt/Name 

Timken 

Part ft/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

XF42A4628 FORD . 

. 31520 

XLS5S SKF . 

. XLS5 

XT128682 WABCO . 

. 28682 

XXLJ50 R&M . 

. 110CB 

XF42A463D FORD . 

. 31597 

XLS634SSG FM . 

. XLS634SSG 

XT12G AMC . 

09074-09194 

XXLJ55 R&M . 

. 111TB 

XF5Z1109BA FORD . 

. HA590057 

XLS634SSGB FM . 

. XLS634SSG 

XT136920 WABCO . 

. 36920 

XXLJ75 R&M . 

. 115BB 

XFH236D CASE . 

. LM11910 

XLS7350AG FM . 

. XLS7350AG 

XT1382 WABCO . 

. 382 

Y0704610 CHRYSL . 

.JLM704610 

XFH2361 CASE . 

. LM11949 

XM1226 CASE . 

LM67000LA 90035 

XT1387 WABCO . 

. 387 

Y0704649 CHRYSL . 

.JLM704649 

XFI22C300BB FORD . 

. 513100 

XM12786 CASE . 

.WPS103GPCC 

XT13920 WABCO . 

. 3920 

Y10094 FORD . 

. 202AG 

XFM484621B WABCO ... 

. 27880 

XM2591 CASE . 

. L44610 

XT1394A WABCO . 

. 394A 

Y107 CHRYSL . 

. 107WB 

XH4241 CASE . 

... WPS 103RRCC 

XM2592 CASE . 

. L44649 

XT1395 WABCO . 

. 395 

Y107DD CHRYSL . 

. 107DD 

XH5216 CASE . 

. 42690 

XM5568 CHRYSL . 

. 49585-49520 

XT13984 WABCO . 

. 3984 

Y109 CHRYSL . 

. 109TB 

XL139A CASE . 

. JM205110 

XM5672 CHRYSL . 

. 749A-742 

XT14536 WABCO . 

. 4536 

Y110 CHRYSL . 

. 110CB 

XL140A CASE . 

. JM205149 

XN300644 FORD . 

. MA1306EL 

XT1462 WABCO . 

. 462 

Y111 CHRYSL . 

. 111TB 

XL 1631 FORD . 

. 88503 

XN305106 FORD . 

. M1208EL 

XT1544091 WABCO . 

. 544091 

Y115 CHRYSL . 

. 115BB 

XL1Z1104AE FORD . 

. SP550201 

XN305648 FORD . 

. MR1305EL 

XT1544118 WABCO . 

. 544118 

Y11520 CHRYSL . 

. 11520 

XL241104BA FORD . 

. SP450200 

XN315695 FORD . 

. M1206EL 

XT15535 WABCO . 

. 5535 

Y11590 CHRYSL . 

. 11590 

XL341104BB FORD . 

. 515017 

XN377454 FORD . 

. M88010 

XT1567A WABCO . 

. 567A 

Y11710 CHRYSL . 

. LM11710 

XL341104BD FORD . 

. 515017 

XN377456 FORD . 

. 25520 

XT1592A WABCO . 

. 592A 

Y11749 CHRYSL . 

. LM11749 

XL341104CB FORD . 

. 515022 

XN377457 FORD . 

. M88048 

XT1594A WABCO . 

. 594A 

Y11910 CHRYSL . 

. LM11910 

XL341104DC FORD . 

. 515030 

XN560116 FORD . 

. LM814810 

XT167322 WABCO . 

. 67322 

Y1 1949 CHRYSL . 

. LM11949 

XL3Z1104AA FORD . 

. 515029 

XN560123 FORD . 

. LM814849 

XT 1841 WABCO . 

. 841 

Y12005C CHRYSL . 

. I2005C 

XL3Z1104AD FORD . 

. SP550200 

XN560262 FORD . 

. LM814810 

XT 1854 WABCO . 

. 854 

Y1201 FORD . 

. 07098 

XL3Z1104BA FORD . 

. 515028 

XN561096 FORD . 

. JM719149 

XT194113 WABCO . 

. 94113 

Y1202 FORD . 

. 07204 

XL3Z1104BC FORD . 

. 515017 

XN561097 FORD . 

. JM719113 

XT194700 WABCO . 

. 94700 

Y1206 CHRYSL . 

. 1206AG 

XL3Z1104CB FORD . 

. 515022 

XN561098 FORD 


XT198400 WABCO . 

. 98400 

Y1207 CHRYSL . 

. 1207TB 

XL3Z1104DA FORD . 

. 515030 

HM813849-HM813810 

XT198788 WABCO . 

. 98788 

Y1208LN CHRYSL . 

. 1208L 

XL541104AA FORD . 

. 515027 

XN566767 FORD . 

. JM716610 

XT199550 WABCO . 

. 99550 

Y1210 CHRYSL . 

. 1210AG 

XL541104BA FORD . 

. 515026 

XN566770 FORD . 

. JM511910 

XV8672 FORD . 

.... LM501349 

Y1211 CHRYSL . 

. 1211AG 

XLS114 EM . 

. XLS114 

XN650951 FORD . 

. 18790-18720 

XVH6066 WABCO . 

. 5595 

Y1212 CHRYSL . 

. 1212AG 

XLS118 EM . 

. XLS118 

XN700242 FORD . 

. 8984YY 

XVH6079 WABCO . 

. 33895 

Y1213SL CHRYSL . 

. 1213SL 

XLS11/8IM EM . 

. XLS118 

XP167577 FORD 


XW12397 CASE . 

. 2780 

Y1214 CHRYSL . 

. 1214AG 

XLS11/8IM3 EM . 

. XLS118 

JLM67041P JLM67020P 

XW12398 CASE . 

. 2729X 

Y1215 FORD . 

. 03062-03162 

XLS134 EM . 

. XLS134 

XP335 GERLIN . 

. HM89446 

XW12399 CASE . 

. 13687 

Y1216 FORD . 

. 03062 

XLS178 EM . 

. XLS178 

XP336 GERLIN . 

. HM89410 

XW12400 CASE . 

. 13620 

Y1217 FORD . 

. 03162 

XLS212 FM . 

. XLS212 

XR81723 JAGUAR ... 

. 511032 

XW1290 FORD . 

25590-25520 

Y1220 CHRYSL . 

. 1220 

XLS214 FM . 

. XLS214 

XR848149 JAGUAR . 

. HA590224 

XW1345 FORD .. HM803149-HM803110 

Y12255C CHRYSL . 

. I2255C 

XLS214SS FM . 

. XLS214S 

XR855936 JAGUAR . 

. HA590224 

XW1567 FORD . 

27881-27820 

Y12580 CHRYSL . 

. 12580 

XLS21/4SS3 FM . 

. XLS214S 

XRD30600 CHRYSL .. 

. 14130-14274 

XW1787 FORD . 

.... R1535TAV 

Y12649 CHRYSL . 

. M12649 

XLS234 FM . 

. XLS234 

XS4P4220AR FORD 


XW185 FORD . 

. SET45 

Y12710 CHRYSL . 

. LM 1271□ 

XLS3 FM . 

. XLS3 

NP32D876-NP552557 

XW186 FORD . 

.... LM501310 

Y12711 CHRYSL . 

. LM 12711 

XLS312 FM . 

. XLS312 

XS4P4221AB FORD .. 

. NP320876 

XW187 FORD . 

.... LM501349 

Y12749 CHRYSL . 

. LM 12749 

XLS312AG FM . 

. XLS312AG 

XS4P4222AB FORD .. 

. NP552557 

XW293 FORD . 

SET37 

Y1306 CHRYSL . 

. 1306TB 

XLS314 FM . 

. XLS314 

XS4P7170AB FORD .. 

. WP986901 

XW296 FORD . M88048-M88010 

Y1308L CHRYSL . 

. 1308L 

XLS314ASG FM . 

. XLS314ASG 

XS4P7C236AB FORD 

. NP844212 

XW297 FORD . 

. M88010 

Y1310 CHRYSL . 

. 1310AG 

XLS314ASG3 FM . 

. XLS314ASG 

XS4P7C236AC FORD 

. NP844212 

XW32034 FORD . 

. SET17 

Y1310L CHRYSL . 

. 1310L 

XLS314FFA FM . 

. XLS314FFA 

XS4P7F463AC FORD 


XW3705 FORD . 

. H M 88610 

Y1311 CHRYSL . 

. 1311 AG 

XLS314G FM . 

. XLS314G 

IMP724285-IUP844212 

XW3706 FORD . 

. HM88649 

Y1311L CHRYSL . 

. 1311AGL 

XLS334G FM . 

. XLS334G 

XS4P7H33RAR FORD 


XW-121104AA OEM . 

.... HA590213 

Y1313 CHRYSL . 

. 1313AG 

XLS334G3 FM . 

. XLS334G 

NP986901-NP237427 

XW44895 FORD . 

. HK1816 

Y1315 CHRYSL . 

. 1315BB 

XLS4 FM . 

. XLS4 

XS4P7H344AB FORD 

. NP237427 

XW4W4628AA FORD . 

.... NP945727 

Y1377C CHRYSL . 

. 1377C 

XLS412 FM . 

. XLS412 

XS4P7M102AB FORD 

. NP724285 

XW4W4630AA FORD . 

.... WP559445 

Y1380 CHRYSL . 

. 1380 

XIS4121X3 FM . 

. XLS412 

XS4P7M102AC FORD 

. NP724285 

XW4Z1244AA FORD . 

. 511032 

Y14116 CHRYSL . 

. 14116 

XLS412A1G3 FM . 

. XLS412G 

XS4Z4221AA FORD 


XW4Z4221AA FORD . 

.... LM603049 

Y14124 CHRYSL . 

. 14124 

XLS412G FM . 

. XLS412G 

HIP32D876-AIP552557 

XW4Z4R2FAA FORD 


Y1412L CHRYSL . 

. 1412L 

XLS412S FM . 

. XLS412S 

XS4Z7F4D3AB FORD 


IMP559445-WP945727 

Y14130 CHRYSL . 

. 14130 

XLS414 FM . 

. XLS414 

NP724285-WP844212 

XW4Z4625AA FORD . 

. SET19 

Y14137A CHRYSL . 

. 14137A 

XLS414SSK FM . 

. XLS414SSK 

XS4Z7F403AB FORD 


XW4Z4628AA FORD . 

.... NP945727 

Y14274 CHRYSL . 

. 14274 

XLS414X3 FM . 

. XLS414 

WP552135WP909353 

XW4Z4628AA CUP FORD . 

. SET19 

Y14276 CHRYSL . 

. 14276 

XLS418 FM . 

. XLS418 

XSP10318S CASE ... 

. 212CC 

XW4Z4630AA FORD . 

.... NP559445 

Y142RS SKF . 

. R4CC 

XLS418X3 FM . 

. XLS418 

XSP10455A CASE ... 

. 308L 

XW4Z4630AA CONE FORD 

. SET19 

Y14ZZ SKF . 

. R4SS 

XLS41X3 FM . 

. XLS4 

XSP10463A CASE ... 

. 308FF 

XW9268 FORD HM89443-HM89410 

Y1505 CHRYSL . 

. 1505 

XLS434 FM .... 

... XLS434 

XSPK5035S CASE ... 

.... 18790-18720 

XWRF571 AUSTIN .... 

... 42690 

Y15101 CHRYSL ... 

. 15101 

XLS434A3 FM . 

. XLS434 

XSPK5D37S CASE ... 

. 37431 

XWRF572 AUSTIN . 

. 42620 

Y15118 CHRYSL . 

. 15118 

XLS4A1G FM . 

. XLS4A1G 

XT1DG AMC . 

. 1779-1729X 

XXLJ25 R&M . 

. 105CB 

Y15123 CHRYSL . 

. 15123 

XLS5 TM . 

. XLS5 

XT11G AMC . 

. 14130-14274 

XXLJ30 R&M . 

. 106WB 

Y15250X CHRYSL . 

. 15250X 

XLS512 FM . 

. XLS512 

XT127620 WABCO .. 

. 27620 

XXLJ35 R&M . 

. 107WB 

Y15590 CHRYSL . 

. 15590 

XLS518AS FM . 

. XLS518AS 

XT127684 WABCO .. 

. 27684 

XXLJ40 R&M . 

. 108TB 

Y1562 CHRYSL . 

. 1562 

XLS51X3 FM . 

. XLS5 

XT128300 WABCO .. 

. 28300 

XXLJ45 R&M . 

. 109TB 

Y15621 CHRYSL . 

. 1562 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


TIMKEN 


Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part ft/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Y1562C CHRYSL . 

. 1562C 

Y211L CHRYSL . 

. 211L 

Y3D9L CHRYSL . 

. 309L 

Y603049 CHRYSL . 

. LM603049 

Y1625 CHRYSL . 

. 1625 

Y211SL CHRYSL . 

. 211SL 

Y309S CHRYSL . 

. 309S 

Y6576 CHRYSL . 

. 6576 

Y1697C CHRYSL . 

. 614037 

Y211SS CHRYSL . 

. 211SS 

Y3D9SL CHRYSL . 

. 309SL 

Y662 CHRYSL . 

. 662 

Y1729X CHRYSL . 

. 1729X 

Y212 CHRYSL . 

. 212 

Y310 CHRYSL . 

. 310 

Y67010 CHRYSL . 

. LM67010 

Y1812 CHRYSL . 

. 01812 

Y212011 CHRYSL . 

. HM212011 

Y310L CHRYSL . 

. 310L 

Y67048 CHRYSL . 

. LM67048 

Y18620 CHRYSL . 

. 18620 

Y212NL REXNOR . 

.WPS012GRC 

Y310S CHRYSL . 

. 310SB 

Y68110 CHRYSL . 

. L68110 

Y18685 CHRYSL . 

. 18685 

Y212S CHRYSL . 

. 212S 

Y310SL CHRYSL . 

. 310SL 

Y68111 CHRYSL . 

. L68111 

Y18690 CHRYSL . 

. 18690 

Y212SL CHRYSL . 

. 212SL 

Y311 CHRYSL . 

. 311TB 

Y68149 CHRYSL . 

. L68149 

Y1872 CHRYSL . 

. 1872 

Y2135 CHRYSL . 

. 02135 

Y311L CHRYSL . 

. 311L 

Y7109 CHRYSL . 

. 7109 

Y18720 CHRYSL . 

. 18720 

Y214N UNK-B . 

.WPS014GPC 

Y311S CHRYSL . 

. 31 IS 

Y715310 CHRYSL . 

. H715310 

Y1872T CHRYSL . 

. 1872T 

Y216NL REXNOR . 

.WPS100GPC 

Y312 CHRYSL . 

. 312 

Y715334 CHRYSL . 

. H715334 

Y18790 CHRYSL . 

. 18790 

Y218 CHRYSL . 

. 218TB 

Y313 CHRYSL . 

. 313 

Y715336 CHRYSL . 

. H715336 

Y1988 CHRYSL . 

. 1988 

Y218NL REXNOR . 

.WPS102GPC 

Y315 CHRYSL . 

. 315 

Y715349 CHRYSL . 

. H715340 

Y2D2 CHRYSL . 

. 202AG 

Y220NL REXNOR . 

.WPS104GPC 

Y31594 CHRYSL . 

. 31594 

Y715343 CHRYSL . 

. H715343 

Y2D2S CHRYSL . 

. 202S 

Y225518 CHRYSL . 

. 225518 

Y3320 CHRYSL . 

. 3320 

Y72200C CHRYSL . 

. 72200C 

Y202SS CHRYSL . 

. 202SS 

Y225532 CHRYSL . 

. 225518 

Y34492A CHRYSL . 

. 34492A 

Y8D2011 CHRYSL . 

. M802011 

Y2D2YY CHRYSL . 

. 202FF 

Y23100 CHRYSL . 

. 23100 

Y3479 CHRYSL . 

. 3479 

Y802048 CHRYSL . 

. M802048 

Y2D3 CHRYSL . 

. 203AB 

Y23256 CHRYSL . 

. 23256 

Y3490 CHRYSL . 

. 3490 

Y803110 CHRYSL . 

. HM803110 

Y203DD CHRYSL . 

. 203FF 

Y24721 CHRYSL . 

. 24721 

Y3525 CHRYSL . 

. 3525 

Y803146 CHRYSL . 

. HM803146 

Y2D3S CHRYSL . 

. 203S 

Y25520 CHRYSL . 

. 25520 

Y3577 CHRYSL . 

. 3577 

Y8D3149 CHRYSL . 

. HM803149 

Y2D3SS CHRYSL . 

. 203SS 

Y25523 CHRYSL . 

. 25523 

Y3578 CHRYSL . 

. 3578 

Y804010 CHRYSL . 

. M804010 

Y2D4 CHRYSL . 

. 204 

Y25577 CHRYSL . 

. 25577 

Y3585 CHRYSL . 

. 3585 

Y804049 CHRYSL . 

. M804049 

Y204DD CHRYSL . 

. 204FF 

Y25580 CHRYSL . 

. 25580 

Y362 CHRYSL . 

. 362 

Y807044 CHRYSL . 

. HM807044 

Y2D4S CHRYSL . 

. 204S 

Y25584 CHRYSL . 

. 25584 

Y362A CHRYSL . 

. 362A 

Y8503 CHRYSL . 

. 8503 

Y2D4SS CHRYSL . 

. 204SS 

Y25590 CHRYSL . 

. 25590 

Y368A CHRYSL . 

. 368A 

Y8506 CHRYSL . 

. 8506 

Y2D5 CHRYSL . 

. 205BB 

Y25821 CHRYSL . 

. 25821 

Y3720 CHRYSL . 

. 3720 

Y8537 CHRYSL . 

. 8537 

Y205DD CHRYSL . 

. 205FF 

Y25877 CHRYSL . 

. 25877 

Y3767 CHRYSL . 

. 3767 

Y8605 CHRYSL . 

. 8605 

Y2D5L CHRYSL . 

. 205L 

Y25878 CHRYSL . 

. 25878 

Y3778 CHRYSL . 

. 3778 

Y86649 CHRYSL . 

. M86649 

Y2D5S CHRYSL . 

. 205S 

Y25880 CHRYSL . 

. 25880 

Y3780 CHRYSL . 

. 3780 

Y87503 CHRYSL . 

. 87503 

Y205SL CHRYSL . 

. 205SL 

Y2720 CHRYSL . 

. 2720 

Y3782 CHRYSL . 

. 3782 

Y87506 CHRYSL . 

. 87506 

Y2D5SS CHRYSL . 

. 205SS 

Y2729 CHRYSL . 

. 2729 

Y382 CHRYSL . 

. 382 

Y88010 CHRYSL . 

. M88010 

Y2D6 CHRYSL . 

. 206WB 

Y275925 CHRYSL . 

. 275928 

Y3820 CHRYSL . 

. 3820 

Y88048 CHRYSL . 

. M88048 

Y2065 CHRYSL . 

. 2065 

Y275933 CHRYSL . 

. 275928 

Y382A CHRYSL . 

. 382A 

Y88107 CHRYSL . 

. 88107 

Y206CC CHRYSL . 

. 206FF 

Y2780 CHRYSL . 

. 2780 

Y382RS SKF . 

. R6CC 

Y88107R CHRYSL . 

. 88107AR 

Y206CCR CHRYSL . 

.RW206CCR 

Y2788A CHRYSL . 

. 2788A 

Y387 CHRYSL . 

. 387 

Y88128 CHRYSL . 

. 88128B 

Y20BDD CHRYSL . 

. 206FF 

Y29675 CHRYSL . 

. 29675 

Y3877 CHRYSL . 

. 3877 

Y88128R CHRYSL . 

. 514003 

Y2D6L CHRYSL . 

. 206L 

Y29710 CHRYSL . 

. LM29710 

Y387A CHRYSL . 

. 387A 

Y88131R CHRYSL . 

. 88131R 

Y2D6L1 CHRYSL . 

. 206LI 

Y29748 CHRYSL . 

. LM29748 

Y38ZZ SKF . 

. R6SS 

Y88503 CHRYSL . 

. 88503 

Y2D6S CHRYSL . 

. 206S 

Y304 CHRYSL . 

. 304WB 

Y414249 CHRYSL . 

. H414249 

Y88505 CHRYSL . 

. 88505 

Y2D6SL CHRYSL . 

. 206SL 

Y304DD CHRYSL . 

. 304DD 

Y4220 FORD . 

.... 14138A 14276 

Y885D6 CHRYSL . 

. 88506 

Y2D6SS CHRYSL . 

. 206SS 

Y3D4S CHRYSL . 

. 304S 

Y4221A FORD . 

. 14138A 

Y88506R CHRYSL . 

. 88506AR 

Y2D7 CHRYSL . 

. 207 

Y304SS CHRYSL . 

. 304SS 

Y4222A FORD . 

. 14276 

Y885D8 CHRYSL . 

. 88508 

Y207CC CHRYSL . 

. RW207CCRA 

Y304SSL CHRYSL . 

. 304SSL 

Y44143 CHRYSL . 

. 44143 

Y88510 CHRYSL . 

. HM88510 

Y207CCR CHRYSL . 

. RW207CCRA 

Y305 CHRYSL . 

. 305AG 

Y44348 CHRYSL . 

. 44348 

Y88542 CHRYSL . 

. HM88542 

Y207L CHRYSL . 

. 207L 

Y305D CHRYSL . 

. 3050 

Y44610 CHRYSL . 

. L44610 

Y88547 CHRYSL . 

. HM88547 

Y2D7LO CHRYSL . 

. 207LD 

Y305DD CHRYSL . 

. 305DD 

Y44649 CHRYSL . 

. L44649 

Y9D3249 CHRYSL . 

. HM903249 

Y2D7S CHRYSL . 

. 207S 

Y305S CHRYSL . 

. 305S 

Y4615B FORD . 

. 151 19-15250X 

Y9D9001 CHRYSL . 

. B01 

Y207SL CHRYSL . 

. 207SL 

Y305SS CHRYSL . 

. 305SS 

Y4616B FORD . 

. 15250X 

Y9D9002 CHRYSL . 

. B02 

Y207XL0 CHRYSL . 

. 207XL0 

Y306 CHRYSL . 

. 306TB 

Y4621B FORD . 

. 15119 

Y909025 CHRYSL . 

. B25 

Y208 CHRYSL . 

. 208 

Y3D6L CHRYSL . 

. 306L 

Y469 CHRYSL . 

. 469 

Y9D9D26 CHRYSL . 

. B26 

Y208L CHRYSL . 

. 208L 

Y306S CHRYSL . 

. 306S 

Y48510 CHRYSL . 

. LM48510 

Y9D9040 CHRYSL . 

. B40 

Y208S CHRYSL . 

. 208S 

Y306SL CHRYSL . 

. 306SL 

Y48548 CHRYSL . 

. LM48548 

Y909041 CHRYSL . 

. B41 

Y208SL CHRYSL . 

. 208SL 

Y3D6SS CHRYSL . 

. 306SS 

Y501310 CHRYSL . 

. LM501310 

Y909044 CHRYSL . 

. B44 

Y2D9 CHRYSL . 

. 209BB 

Y307 CHRYSL . 

. 307TB 

Y501349 CHRYSL . 

. LM501349 

Y909045 CHRYSL . 

. B45 

Y209D CHRYSL . 

. 209D 

Y307D CHRYSL . 

. 307F 

Y5205 CHRYSL . 

. 5205KE 

Y909046 CHRYSL . 

. B46 

Y2D9L CHRYSL . 

. 209L 

Y3D7L CHRYSL . 

. 307L 

Y5206 CHRYSL . 

. 5206KE 

Y909047 CHRYSL . 

. B47 

Y2D9S CHRYSL . 

. 209S 

Y307S CHRYSL . 

. 307S 

Y5216 CHRYSL . 

. 5216KE 

Y909048 CHRYSL . 

. B48 

Y2D9SL CHRYSL . 

. 209SL 

Y307SL CHRYSL . 

. 307SL 

Y52251D CHRYSL . 

. LM522510 

Y909052 CHRYSL . 

. B52 

Y2D9SS CHRYSL . 

. 209SS 

Y307SS CHRYSL . 

. 307SS 

Y5305 CHRYSL . 

. 5305KE 

Y9D9066 CHRYSL . 

. B66 

Y210 CHRYSL . 

. 210S 

Y3D8 CHRYSL . 

. 308WB 

Y5310WA CHRYSL .... 

. 53IOWA 

Y909067 CHRYSL . 

. B67 

Y21075 CHRYSL . 

. 21075 

Y308L CHRYSL . 

. 308L 

Y53162 CHRYSL . 

. 53162 

Y9D9D70 CHRYSL . 

. B70 

Y210L CHRYSL . 

. 210L 

Y3D8L1 CHRYSL . 

. 308LI 

Y53176 CHRYSL . 

. 53176 

Y911210 CHRYSL . 

. HM911210 

Y210S CHRYSL . 

. 210S 

Y308S CHRYSL . 

. 308S 

Y53177 CHRYSL . 

. 53177 

Y91 1 245 CHRYSL . 

. HM911245 

Y210SL CHRYSL . 

. 210SL 

Y3D8SL CHRYSL . 

. 308SL 

Y53375 CHRYSL . 

. 53375 

Y913810 CHRYSL . 

. H913810 

Y210SS CHRYSL . 

. 210SS 

Y308SS CHRYSL . 

. 308SS 

Y53387 CHRYSL . 

. 53387 

Y913842 CHRYSL . 

. H913842 

Y211 CHRYSL _ 

211TB 

Y399 CHRYSL _ 

309 

Yfiranii CHRYSL .. 

LM6D3011 

Y913849 CHRYSL _ 

_ H913849 






Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Part tt/Name 

Timken 

Y93424 CHRYSL . 

. J281248 

YEL207104 SKF . 

.WPS104GRC 

YF1Z1104AC FORD . 

. 512162 

YPN208103B4 SKF . 

. DS208TTB 

Y93428 CHRYSL . 

. J281256 

YEL207104CL SKF . 

.WPC104TRC 

YF1Z1104BA FORD . 

. 512106 

YPN208103B7 SKF . 

. DS208TTE 

Y94322 CHRYSL . 

. J241644 

YEL207104L SKF . 

.WPS104TRC 

YF221104AA FORD . 

. 513156 

YPN208108B2 SKF . 

. DS208TTA 

Y94420 CHRYSL . 

. J281640 

YEL207106 SKF . 

.WPS106GRC 

YF34R CHRYSL . 

. RWF34R 

YPN208108B3 SKF . 

. DS208TTL 

Y94526 CHRYSL . 

. J321652 

YEL207107 SKF . 

.WPS107GRC 

YFB1625 CHRYSL . 

. 614038 

YPN208108B4 SKF . 

. DS208TTB 

Y94532 CHRYSL . 

. J321664 

YEL207107CW SKF . 

. WPC107GPC 

YFZ1104AC OEM . 

. 512162 

YPN208108B7 SKF . 

. DS208TTE 

Y94622 CHRYSL . 

. J361644 

YEL208108 SKF . 

.WPS108GRC 

YG212IML UNK-B . 

.WPS012GRC 

YPN208108C10 SKF . 

. DC208TTE 

Y94726 CHRYSL . 

. J401652 

YEL208108CWL SKF . 

.WPC108TPC 

YG216N UNK-B . 

. WPS100GRC 

YPN209108B4 SKF . 

. DS209TTB 

Y95432 CHRYSL . 

. J2820B4 

YEL208109 SKF . 

. WPS109GRC 

YG216NL UNK-B . 

. WPS100GRC 

YPN2091D8B4G SKF . 

.... DS209TTRB 

Y95540 CHRYSL . 

. J322080 

YEL209110 SKF . 

.WPS110GRC 

YG219N UNK-B . 

. WPS103GRC 

YPN209108B6 SKF . 

. DS209TTD 

Y95732 CHRYSL . 

. J402064 

YEL209111 SKF . 

.WPS111GRC 

YG219NL UNK-B . 

.WPS103GRC 

YPN209112B2 SKF . 

. DS209TTA 

Y99000 CHRYSL . 

. J261648 

YEL209112 SKF . 

.WPS112GRC 

YG220N UNK-B . 

.WPS104GRC 

YPN209112B2G SKF . 

.... DS209TTRA 

Y99065 CHRYSL . 

. J301248 

YEL210113 SKF . 

. WPS113GRC 

YG220NL UNK-B . 

.WPS104GRC 

YPN209VSP10G SKF . 

.... DS209TTRD 

YA1598 CHRYSL . 

. 45285-90011 

YEL210114 SKF . 

. WPS114GRC 

YG220NL REXNOR . 

.WPS104GRC 

YPN210106C3G SKF . 

.... DC210TTRB 

YB1505C CHRYSL . 

. B1505C 

YEL210115 SKF . 

.WPS115GRC 

YG222NL REXNOR . 

.WPS106GRC 

YPN210112B5 SKF . 

. DS210TTC 

YB216NL REXNOR . 

.WPC100GPC 

YEL21Oil5CL SKF . 

.WPC115TRC 

YG223N UNK-B . 

. WPS107GRC 

YPN210112B5G SKF . 

.... DS210TTRD 

YB223NL REXNOR . 

.WPC107GPC 

YEL210115L SKF . 

.WPS115TRC 

YG223NL UNK-B . 

.WPS107GRC 

YPN210115B2 SKF . 

. DS210TTA 

YB231NL REXNOR . 

.WPC115GPC 

YEL211200 SKF . 

.WPS200GRC 

YG223NL REXNOR . 

.WPS107GRC 

YPN210115B2G SKF . 

.... DS210TTRA 

YB2E20N UNK-B . 

... WPC103GPCC 

YEL211203 SKF . 

. WPS203GRC 

YG224N UNK-B . 

. WPS108GRC 

YPN210115C SKF . 

. DC210TT 

YC2135 CHRYSL . 

. 02135 

YEL212204 SKF . 

.WPS204GRC 

YG224NL UNK-B . 

.WPS108GRC 

YPN210115C2 SKF . 

. DC210TTA 

YC352B513BA FORD ... 

. 515020 

YEL212207 SKF . 

.WPS207GRC 

YG224NL REXNOR . 

.WPS108GRC 

YPN211108B2 SKF . 

. DS211TTA 

YC352B663AA FORD ... 

. 515021 

YET203008 SKF . 

. NPS008RPC 

YG226NL REXNOR . 

.WPS110GRC 

YPN211110B4 SKF . 

. DS211TTC 

YC352B663BA FORD ... 

. 515020 

YET203008CW SKF . 

. NPC008RPC 

YG227NL REXNOR . 

.WPS 111 GRC 

YPN211110C4G SKF . 

.... DC211TTRB 

YC352B663CA FORD ... 

. 515021 

YET203008W SKF . 

. NPS008RPC 

YG228N UNK-B . 

. WPS112GRC 

YPN211203B2G SKF . 

.... DS211TTRA 

YC352B663EA FORD ... 

. 515021 

YET203010 SKF . 

. NPG010RPC 

YG228NL UNK-B . 

.WPS112GRC 

YPN211203B9G SKF . 

.... DS211TTRD 

YC352B663EB FORD ... 

. 515021 

YET20301DCW SKF . 

. NPC010RPC 

YG228NL REXNOR . 

.WPS112GRC 

YPN211203C2 SKF . 

. DC211TTA 

YC352B663EC FORD ... 

. 515021 

YET203010W SKF . 

. NPS010RPC 

YG231NL REXNOR . 

.WPS115GRC 

YPN211203C2G SKF . 

.... DC211TTRC 

YC352B663ED FORD ... 

. 515021 

YET204012CW SKF . 

. NPC012RPC 

YG232NL REXNOR . 

.WPS200GRC 

YPN214C2G SKF . 

.... DC214TTRB 

YC35YYR CHRYSL . 

.RWC35YYR 

YET205014 SKF . 

. NPS014RPC 

YG235NL REXNOR . 

.WPS203GRC 

YQN208014B11 SKF . 

. DS208TTH 

YC3Z1104D FORD . 

. 515021 

YET205014CW SKF . 

. NPC014RPC 

YG2E2DN UNK-B . 

.... WPS103GRCC 

YQN208014B13 SKF . 

. DS208TTK 

YCA1377C CHRYSL . 

. 614018 

YET205014W SKF . 

. NPS014RPC 

YH5310A CHRYSL . 

. 53IOWA 

YQN208100B6 SKF . 

. DS208TTD 

YCA137C CHRYSL . 

. 614018 

YET205015 SKF . 

. NPS015RPC 

YH5310C CHRYSL . 

. 53IOWA 

YQN208100B6G SKF . 

.... DS208TTRD 

YCA2135 CHRYSL . 

. CA02135C 

YET205015W SKF . 

. NPS015RPC 

YI2135C CHRYSL . 

. I2135C 

YQN208100B9 SKF . 

. DS208TTG 

YDA2255C CHRYSL . 

. DA2255C 

YET205100 SKF . 

. NPS100RRC 

YIA2005 CHRYSL . 

. IA2005C 

YQN208100C2 SKF . 

. DC208TT 

YDC2065 CHRYSL . 

. DC2065C 

YET205100CW SKF . 

. NPC100RPC 

YL1Z1104AA FORD . 

. 515031 

YQN208100C6 SKF . 

. DC208TTC 

YE10094 FORD . 

. 202AG 

YET20B101W SKF . 

. NPS101RPC 

YL241104BA FORD . 

. SP450200 

YQN208102B12 SKF . 

. DS208TTI 

YE1201 FORD . 

. 07098 

YET206102 SKF . 

. NPS102RPC 

YL341104AA FORD . 

. 515029 

YQN208102B19 SKF . 

. DS208TTM 

YE1215 FORD . 

. 03062-03162 

YET206102CW SKF . 

. NPC102RPC 

YL3Z1104AA FORD . 

. 515029 

YQN208102B5 SKF . 

. DS208TTC 

YE1216 FORD . 

. 03062 

YET206102W SKF . 

. NPS102RPC 

YL3Z1104BA FORD . 

. 515028 

YQN208102B5G SKF . 

.... DS208TTRA 

YE1217 FORD . 

. 03162 

YET2D6103 SKF . 

. NPS103RPC 

YL541104AA FORD . 

. SP450201 

YQN208102B8 SKF . 

. DS208TTF 

YE422D FORD . 

.. 14138A 14276 

YET206103CW SKF . 

. NPC103RPC 

YL541104BA FORD . 

. 515014 

YQN208102B8G SKF . 

.... DS208TTRB 

YE4221 FORD . 

. 14138A 

YET206103W SKF . 

. NPS103RPC 

YL5Z1104AA FORD . 

. SP450201 

YQN208102C SKF . 

. DC208TT 

YE4222 FORD . 

. 14276 

YET206104 SKF . 

.... NPS103RPCC 

YL5Z1104BA FORD . 

. 515014 

YQN208102C17G SKF .... 

. DC208TTRA 

YE4615B FORD . 

.. 15119-15250X 

YET206104CW SKF . 

.... NPC103RPCC 

YL847065AA FORD . 

. SET32 

YQN208102C5 SKF . 

. DC208TTB 

YE4616B FORD . 

. 15250X 

YET206104W SKF . 

. NPS103RPC 

YL847548AA FORD . 

. 614155 

YQN208102C8 SKF . 

. DC208TTD 

YE4621B FORD . 

. 15119 

YET207104 SKF . 

. NPS104RPC 

YL8Z1104AB FORD . 

. HA590286K 

YQN208108C5 SKF . 

. DC208TTB 

YEL204012 SKF . 

.WPS012GRC 

YET207104CW SKF . 

. NPC104RPC 

YL8Z1215AA FORD . 

. 510072 

YQN208VSP17G SKF . 

.... DC208TTRA 

YEL204012CW SKF . 

.WPC012GPC 

YET207104W SKF . 

. NPS104RPC 

YL8Z1225AA FORD . 

. 510029 

YQN208VSP21G SKF . 

.... DS208TTRE 

YEL205012 SKF . 

.WPS013GRC 

YET207105 SKF . 

. IMPS 105RPC 

YMP1 CHRYSL . 

. SET11 

YQN209104B5 SKF . 

. DS209TTC 

YEL205014 SKF . 

.WPSD14GRC 

YET207105W SKF . 

. NPS105RPC 

YMP10 CHRYSL . 

. SET13 

YQN209104B5G SKF . 

.... DS209TTRC 

YEL205014CW SKF . 

.WPC014GPC 

YET207106 SKF . 

. NPS106RPC 

YMP2 CHRYSL . 

. SET16 

YQN209104B7 SKF . 

. DS209TTI 

YEL205014W SKF . 

.WPSD14GPC 

YET207106W SKF . 

. NPS106RPC 

YMP4 CHRYSL . 

. SET12 

YQN2091D4B8G SKF . 

.... DS209TTRK 

YEL205015 SKF . 

.WPS015GRC 

YET207107 SKF . 

. RIPS 107RPC 

YMP5 CHRYSL . 

. SET13 

YQN210102B4 SKF . 

. DS210TTB 

YEL205100 SKF . 

.WPS100GRC 

YET207107CW SKF . 

. NPC107RPC 

YMP6 CHRYSL . 

. SET14 

YQN210102B4G SKF . 

.... DS210TTRB 

YEL205100CL SKF . 

.WPC100TRC 

YET207107W SKF . 

. NPS107RPC 

YMP7 CHRYSL . 

. SET8 

YQN210102B6 SKF . 

. DS210TTF 

YEL205100CW SKF . 

.WPC100GPC 

YET208108CW SKF . 

. NPC108RPC 

YN1307L CHRYSL . 

. RI1307L 

YQN210102C4 SKF . 

. DC210TTD 

YEL205100W SKF . 

.WPS100GPC 

YET208108W SKF . 

. NPS108RPC 

YN1605C CHRYSL . 

. N1605C 

YQN210102C4G SKF . 

.... DC210TTRA 

YEL2D6101 SKF . 

.WPS101GRC 

YET208109 SKF . 

. NPS109RRC 

YN309L CHRYSL . 

. N309L 

YQN211108 SKF . 

. DC211TTB 

YEL206102 SKF . 

.WPS102GRC 

YF121104AC FORD . 

. 512162 

YP1605C CHRYSL . 

. P1605C 

YQN211108B3 SKF . 

. DS211TTB 

YEL206102CW SKF . 

.WPC102GPC 

YF122B664AA FORD .... 

. 512107 

YP20 FORD . 

. 5106WCC 

YQN211108B3G SKF . 

.... DS211TTRB 

YEL206102W SKF . 

.WPS102GPC 

YF122C299AB FORD .... 

. 512162 

YP22 FORD . 

. 207 

YQN211108B6 SKF . 

. DS211TTD 

YEL2D6103 SKF . 

.WPS103GRC 

YF122C299BA FORD .... 

. 512106 

YP23 FORD . 

. 907257 

YQN211108C3 SKF . 

. DC211TTB 

YEL2D6104 SKF . 

... WPS103GRCC 

YF1337C CHRYSL . 

. 614013 

YP33 FORD . 

. 5106WCC 

YQN211108C3G SKF . 

.... DC211TTRA 

YEL206104CW SKF . 

.... WPC103GPCC 

YF1505C CHRYSL . 

. F1505C 

YP33A FORD . 

. 5106WCC 

YQN211108C5 SKF . 

. DC211TTC 

YEL206104L SKF . 

.... WPS103TRCC 

YF1C1104AC FORD . 

. 512162 

YPA1505 CHRYSL . 

. PA1505C 

YQN211112C SKF . 

. DC212TT 

YEL206104W SKF . 

.... WPS103GPCC 

YF1Z1104AB FORD . 

. 512107 

YPN208014B14 SKF .... 

. DS208TTJ 

YR10 CHRYSL . 

. KA11820Z 
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BEARING INTERCHANGE GUIDE 


TIMKEN 


NOTES 


NOTES 



BEARING INTERCHANGE GUIDE 


The Timken Company is committed to providing industry leading products and support to our 
distributors. We take pride in giving you the resources to conduct business with us anytime, anywhere. 
To that end, we proudly offer an array of customer and technical support options to help you get the 
information you need. 

www.Timken.com/aftermarket is your one stop location for all your Timken aftermarket needs. 

On this site you can learn more about Timken products, get technical information on our products 
removal, installation and maintenance. Additionally, from this page you can link to timkeninfo.com and 
timkenstore.com as well as get information on our full line of antifriction products. 

www.TimkenStore.com is your online source for conducting business with The Timken Company via 
the internet. At TimkenStore you can: 

o Check Order Status and Availability 
o Manage Inventory: Category Management 
o View Part Announcements and Bulletins 
o Checkthe Customer Document Center 

www.Timkenlnfo.com is a resource for searching and interchanging part numbers. You can search by 
part number, find part details or lookup your application by year, make and model. This site contains 
information on all parts offered to our aftermarket customers. It features torque specification data for 
wheel-end applications to help your customers do the job right the first time. 

www.Timken.com/techtips is an online library of maintenance tips forthe removal, installation, 
maintenance and lubrication of Timken's broad offering of products. With tips geared toward both 
automotive and heavy-duty applications, this is a valuable resource to improve your know-how and 
increase your value in the eyes of your customer. 

U.S. automotive customer service: 877-484-6536 
U.S heavy-duty customer service: 800-859-3300 

Canada customer service: English: 866-527-5973 French: 866-527-5974 




3. What should we include in updates of this catalog? : 3. What should we include in updates of this catalog? 







AUTOMOTIVE AFTERMARKET - GCH 10 j AUTOMOTIVE AFTERMARKET - GCH 10 

THE TIMKEN CO j THE TIMKEN CO 

1835 DUEBER AVE SW 1835 DUEBER AVE SW 

CANTON OH 44706 CANTON OH 44706 






















TIMKEN. THE NAME 
THAT DELIVERS. 



BEARINGS 

o Ball Bearings 
o Clutch Release Bearings 
o Cylindrical Bearings 
o Cylindrical Repair Bearings 
o Hub Unit Bearings 
o Needle Bearings 
o Tapered Bearings 


TIMKEN 

Where You Turn 


www.timken.com 


eb 


in 


Timken® is the registered trademark of 
The Timken Company. 


The registered and unregistered trademarks 


in this catalog are the property of their 
respective owners. 
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